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Vorrede  zum  zweiten  Bande. 


Der  zweit»  Band  dieser  Sammlung  weicht  voip  ursprünglichen  Plan 
ab,  indem  er  eine  bisher  ungedruckte  Abhandlung  bringt.  Bei  genauerer 
Erwägung  fand  sich,  dass  mein  1858  in  der  Akademie  gehaltener  öffent- 
licher Vortrag  'Ueber  lebend  nach  Berlin  gelangte  Zitterwelse 
aus  Westafrika'  nicht  recht  hierher  passte.  Er  enthält  Manches,  was 
nur  dem  besonderen  Zwecke  der  Darstellung  bei  jenem  Anlass  diente, 
Anderes,  was,  auf  die  ersten  Einrichtungen  zur  Aufnahme  der  Fische 
bezüglich,  sein  Interesse  verlor.  Dagegen  fiel  mir  aufs  Herz,  dass  dort 
viel  wichtige  Versuche  nur  angedeutet  sind,  über  welche  ich,  in  Anbe- 
tracht der  seltenen,  durch  Goodsib's  und  Bence  Jones'  Güte  mir' 
gebotenen  Gelegenheit,  genauere  Auskunft  wohl  schuldig  war.  Nach 
jenem  Vortrage  machte  ich  an  den  Zitterwelsen  noch  mehrere  Beobach- 
tungen,  von  denen  ich  einen  Theil  bisher  ganz  verschwieg.  Die  Karg- 
heit meiner  Mittheilungen  über  diese  Arbeiten  beruht  auf  meinem  Wider- 
willen, eine  nicht  nach  meinem  besten  Wissen  und  Können  vollendete 
Untersuchung  zu  veröffentlichen.  Solche  Vollendung  war  hier  aus 
äusseren  Gründen  unerreichbar.  Es  möchte  indess  noch  lange  dauern, 
bis  ich  wieder  in  den  Besitz  von  Zitterwelsen  gelange,  und  da  die  Auf- 
merksamkeit der  Physiologen  wieder  mehr  den  elektrischen  Fischen  sich 
rawendet,  beschloss  ich,  bei  dieser  Gelegenheit  das  Versäumte  nach- 
zuholen, und  ausführliche  Kechenschaft  auch  von  den  Versuchen  am 
Zitterwelse  zu  geben,  welche  ich  so  lange  ganz  oder  fast  ganz  verborgen  * 
hielt.    So  entstand  die  an  Stelle  des  akademischen  Vortrages  und  zweier 
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anderen  Mittheilungen  über  die  Zitterwelse  gesetzte  Abhandlung  XXV11I. 
Da  sie  neben  manchem  Neuen  das  wissenschaftliche  Material  der  fort- 
gelassenen Aufsätze  vollständiger  giebt,  fürchte  ich  nicht,  dass  der  Werth 
dieser  Sammlung,  was  er  auch  sei,  unter  dem  Tausche  litt.  Für  die  litc- 
rarische  Uebersicht  sorgt  die  Note  am  Eingänge  der  neuen  Abhandlung'. 


Berlin,  im  September  1876. 


Der  Verfasser. 
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XVI. 

Ueber  angeblich  saure  Reactiön  des  Muskelfleisches. 

(Gelesen  in  der  Gesammtsitzung  des  Königl.  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Berlin 

am  81.  M&rz  1859.)  * 

Bekanntlich  hat  zuerst  Berzelius  selber  im  Jahr  1807  beobachtet, 
dass  das  Muskelfleisch  saure  Reactiön  besitze.8  Für  deren  Ursache 
erklärte  er  den  Gehalt  des  Fleisches  an  einer  freien,  nicht  flüchtigen, 
organischen  Säure,  die  er  nach  allen  ihm  damals  bekannten  Merkmalen 
für  einerlei  mit  der  von  Scheele  aus  der  sauren  Milch  dargestellten 
Sure  erkannte.  Es  ist  noch  in  Aller  Gedächtniss  und  braucht  deshalb 
hier  nicht  weiter  ausgeführt  zu  werden,  zu  wie  heftigen  Kämpfen  zwischen 
ihm  und  Hrn.  v.  Liebig  volle  vierzig  Jahre  später  die  von  diesem  wieder 
aufgenommene  Erörterung  über  die  Natur  der  Fleischsäure  führte.  Hr. 
v.  Liebig,  der  zuerst  das  Vorkommen  der  [289]  Milchsäure  im  thierischen 
Körper  laugnete,  ward  bald  darauf,  bei  Gelegenheit  seiner  so  berühmt 
gewordenen  Untersuchungen  über  das  Fleisch,  gleichsam  deren  zweiter 
Entdecker  in  den  Muskeln,  deren  saure  Reactiön  er  von  saurem  milch- 
saurem und  saurem  phosphorsaurem  Alkali  herleitet. 3    Im  Verfolg  seiner 


1  Monatsberichte  der  Akademie.  1859.  S.  288.  —  Aach  abgedruckt  inMoLESCHOTT's 
Untersuchungen  zur  Naturlehre  des  Menschen  und  der  Thiere.  1860.  Bd.  VEL  S.  1. 
—  Den  Inhalt  dieser  Abhandlung  veröffentlichte  ich  etwas  früher  in  lateinischer 
Sprache  in  meiner  Habilitationsschrift:  De  Fibrae  muscularis  Reactione  ut  Chemicis 
Tis*  est  acida.  Berolmi.  Prostat  apud  Georgium  Reimer.  MDCCCLIX.  4°.  Da  ich 
hier  die  Literatur  des  Gegenstandes  so  vollständig  wie  möglich  mitgetheilt  hatte, 
lksa  ich  sie  in  der  deutschen  Bearbeitung  fort.  Jetzt  habe  ich  sie  dem  neu  abge- 
druckten deutschen  Text  hinzugefügt,  bis  auf  die  dort  im  §.  XTTT  gegebene  Ueber- 
sieht  der  vor  mir  beobachteten  chemischen  Vorgänge  bei  der  Zusammenziehung ,  zu 
deren  Mittheilung  der  deutsche  Text  keine  Gelegenheit  bot.  Auch  einige  Anmer- 
kungen sachlichen  Inhalts,  welche  im  deutschen  Original  fehlen,  sind  aus  der  latei- 
nischen Schrift  hier  aufgenommen. 

2  Lehrbuch  der  Chemie  u.  s.  w.  übersetzt  von  F.  Wöhlbb.  4.  Aufl.  Bd.  IX. 
Dresden  und  Leipzig.  S.  569.  —  Jahresbericht  über  die  Fortschritte  der  Chemie 
und  Mineralogie  u.  s.  w.    27.  Jahrgang  (Ueber  1846).    Tübingen  1848.    S.  586. 

3  Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie  u.  s.  w.  1847.    Bd.  LXIL    S.  335;  — 
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Untersuchungen  haben  dann  einerseits  die  Hrn.  Engelhardt,1  Heintz2 
und  Strecker3  die  Natur  der  Fleischmilchsäure  genauer  studirt  und 
ihre  Abweichungen  von  der  gewöhnlichen  Milchsaure  festgestellt;  anderer- 
seits die  Hrn.  Scherer  und  Wydler4  auch  noch  eine  Anzahl  flüchtiger 
Sauren  aus  dem  Fleische  gewonnen,  endlich  die  Hrn.  Lehmann  und 
Siegmund  die  saure  Reaction  der  von  Hrn.  v.  Liebig  {nicht  berücksich- 
tigten glatten  Muskeln  beobachtet.6  In  Frankreich  vertheidigen  neuer- 
dings die  Hrn.  Valenceenxes  und  Fe£my  die  Meinung,  die  saure  Beac- 
tion  des  Muskelfleisches  werde  nur  in  einzelnen  Fällen  durch  Milchsaure, 
gewöhnlich  aber  durch  saures  phosphorsaures  Kali  (KO,  2 HO,  F05) 
bedingt.6 

Während  so  über  die  Natur  der  Säure,  denen  die  Muskeln  ihre 
Reaction  verdanken,  viel  und  lebhaft  gestritten  worden  ist,  hat  man  stete 
stillschweigend  angenommen,  dass  die  ganze  Menge  der  Säure,  die  sich 
aus  den  Muskeln  gewinnen  lässt,  auch  bereits  im  lebenden  Körper  darin 
vorhanden  sei.  So  sehr  verstand  sich  dies,  nach  der  Meinung  der  Chemiker, 
von  selber,  dass  sie  es,  wie  es  scheint,  nicht  für  nothwendig  hielten,  sich 
durch  den  Versuch  am  frisch  getödteten  Thiere  davon  zu  überzeugen,  und 
dass  einzelne  dem  entgegen  lautende  Stimmen,  wie  die  der  Hrn.  Ender- 
lin7  und  v.  Bibba,8  ganz  unbeachtet  blieben.  Hr.  v.  LrjsBto  gründete 
auf  die  Gegenwart  der  freien  Milchsäure  in  den  Muskeln,  deren  Menge 
er  so  hoch  anschlägt,  dass  sie  unter  Umständen  alles  im  Blut  enthaltene 
Alkali  zu  sättigen  vermöge,  eine  Reihe  der  kühnsten  und  weitaussehend- 
sten  Folgerungen.  Unter  anderen  suchte  er  aus  der  elektrochemischen 
Wechselwirkung  der  in  den  Muskelbündeln  enthaltenen  sauren  und  der 
in  den  Blut-  und  Lymphgefassen  enthaltenen  alkalischen  Flüssigkeit 
durch  das  Sarkolemm  und  durch  die  Haargefasswände  hindurch  die  Ent- 
stehung des  Muskelstromes  zu  erklären.9 


Chemische  Untersuchung  über  das  Fleisch  und  seine  Zubereitung  zum  Nahrungs- 
mittel. Heidelberg  1847.  S.  79;  —  Comptes  rendus.etc.  18  Janvier  1847.  t  XXIV.  p.  69. 

1  Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie  u.  s.  w.  1848.  Bd.  LXV.  S.  359. 

2  Poggbndoryf'b  Annalen  der  Physik  u.  s.  w.   1848.  Bd.  LXXV.  S.  391;  — 
Heintz,  Lehrbuch  der  Zoochemie.   Berlin  1853.   S.  236. 

3  Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie  u.  s.  w.   1854.  Bd.  XCI.    S.  359;  — 
1858.   Bd.  CV.   S.  313. 

4  Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie  u.  6.  w.  Bd.  LXIX.   S.  196. 

*  S.  unten. 

•  Comptes  rendus  etc.  5  Novembre  1855.  t.  XU.  p.  736;  —  Annales  de  Chimie 
et  de  Pbysique.   1857.   8»«  Sene.   t.  L.  p.  171. 

7  Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie  u.  s.  w.   1844.  Bd.  L.   S.  64. 

6  Rosbr  und  Wunderlich,  Archiv  für  physiologische  Heilkunde.   1845.  S.  566. 

9  Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie  u.  s.  w.    A.  a.  O.    S.  389;  —  Chemi- 
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¥nter  diesen  Umstanden  glaube  ich,  dass  es  für  Chemiker  sowohl 
wie  für  Physiologen  von  einigem  Interesse  sein  [290]  wird,  wenn  ich  zeige, 
dass  die  ein  halbes  Jahrhundert  lang  von  den  Chemikern  unangefochten 
behauptete  Gegenwart  freier  Saure  in  den  lebenden  Muskeln  für  gewöhn- 
lieh nicht  zu  erweisen  ist;  dass  zweifellos  der  bei  weitem  grosste  Theil 
der  Säure,  welche  die  Chemiker  im  angeblich  frischen  Fleisch  erkannt 
haben,  erst  zur  Zeit  der  beginnenden  Fäulniss  darin  frei  wird;  endlich 
dass  nur  in  dem  Falle,  wo  dauernde  heftige  Muskelanstrengung  vorher- 
gegangen ist,  der  noch  leistungsfähige  Muskel  saure  Reaction  besitzt. 

Der  Weg,  auf  dem  ich  zu  dieser  Eenntniss  gelangte,  ist  folgender. 
Nachdem  ich  im  Sommer  1842  das  Gesetz  des  Muskelstromes  entdeckt 
hatte,  bestand  natürlich  einer  der  ersten  Versuche,  die  ich  anstellte, 
darin,  dass  ich  untersuchte,  ob  nicht  vielleicht  der  Längsschnitt  und  der 
künstliche  Querschnitt  des  Muskels  verschiedene  Reaction  darböten.    Die 
Angaben  der  Chemiker  über  die  saure  Beschaffenheit  des  Fleischsaftes 
waren  mir  wohl  bekannt;  ja  ich  hatte  selber  Gelegenheit  gehabt,  mich 
daion  zu  überzeugen  bei  einem  von  Hrn.  Bbücke  im  Laboratorium  des 
Hrn.  Mitschebuch  angestellten  Versuch,  der  zum  Zweck  hatte,  zum 
Erweis  der  von  Hrn.  Bbücke  ersonnenen  Theorie  der  Todtenstarre  eine 
freiwillig  gerinnbare  Flüssigkeit  aus  den  Muskeln  auszupressen.    Einem 
Kaninchen  wurde  blutwarmes  destillirtes  Wasser  so  lange  in  die  Bauch- 
aorta gespritzt,  bis  es  farblos  aus  der  unteren  Hohlvene  wieder  abfloss, 
und  die  blutleeren  Beinmuskeln  wurden  so  warm  und  zuckend  wie  mög- 
lich unter  die  Fresse  gebracht    Die  stark  rothlich  gefärbte  Flüssigkeit, 
welche  dergestalt  erhalten  wurde,  setzte  freiwillig  kein  Gerinnsel  ab,  ent- 
hielt aber  eine  grosse  Menge  Eiweiss  und  reagirte  stark  sauer.1     Jetzt 
erwartete  ich  also,  den  künstlichen  Querschnitt  des  Muskels  sauer  reagi- 
rend  zu  finden,  woraus,  im  Verein  mit  der  bekannten  alkalischen  Reaction 
der  den  natürlichen  Längsschnitt  benetzenden  Lymphe  oder  allgemeinen 
thierischen  Feuchtigkeit,  eine  elektromotorische  Wirkung  nach  dem  Gesetze 
des  Muskelstromes  sich  allenfalls  würde  haben  ableiten  lassen.    Allein  zu 
meinem  nicht  geringen  Erstaunen  zeigte  der  künstliche  Querschnitt  bei 
wiederholter  Prüfung  mittels  Lakmuspapiers  keine  deutliche  saure  Reaction ; 
und  da  ich  damals  andere  Fragen  in  Fülle  zu  beantworten  hatte,  und 
andere  Gründe  [291]  genug  mir  zur  Hand  waren,    aus   denen   her- 
vorging ,  dass  ein  blosser  elektrochemischer  Gegensatz  von  Längs-  und 


«che  Untersuchung  über  das  Fleisch  u.  s.  w.   S.  83;  —  Comptes  rendus  etc.  18  Jan- 
Tier  1847.  t  XXIV.   p.  70. 

1  Vergl.  meine  Untersuchungen.  Bd.  II.  Abth.  I.  S.  158.   Anm.   —  Heiktz, 
Lehrbuch  der  Zoochemie.  Berlin  1853.  S.  637. 
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Querschnitt  nicht  der  Ursprang  des  Muskelstromes  sein  könne,  so  liess 
ich  die  Sache  auf  sich  beruhen,  indem  ich  mich  bei  der  Vorstellung  be- 
ruhigte, die  aus  den  querdurchschnittenen  Blut-  und  Lymphgefassen  fliessende 
alkalische  Flüssigkeit  habe  die  Saure  des  Muskelquerschnittes  gesattigt. 
Ich  wurde  erst  wieder  auf  diesen  Punkt  zurückgeführt,  als  ich,  acht 
Jahre  später,  mich  mit  dem  von  mir  sogenannten  parelektronomischen 
Zustande  der  Muskeln  beschäftigte.  Ich  habe  damals  dargethan,  dass 
am  natürlichen  Querschnitt  der  Muskeln  eine  Schicht  vorhanden  ist,  deren 
elektromotorische  Kräfte  denen  des  übrigen  Muskels  entgegenwirken. 
Diese  Schicht  heisst  die  parelektronomische  Schicht  Je  nach  der  ver- 
schiedenen Stufe  ihrer  Ausbildung  ist  der  Muskel  mit  natürlichem  Quer- 
schnitt schwach  positiv  wirksam,  d.  h.  der  Strom  geht  im  Miütiplicator- 
kreise  vom  Längsschnitt  zum  Querschnitt,  oder  der  Muskel  ist  unwirk- 
sam, oder  endlich  gar  er  ist  negativ,  wirksam.  Sobald  aber  die  elektro- 
motorischen Kräfte  der  parelektronomischen  Schicht  auf  irgend  eine  Art 
ausser  Spiel  gebracht  werden,  sei's  dass  man  die  Schicht  mechanisch  ent- 
fernt, d.  h.  den  künstlichen  Querschnitt  herstellt,  sei's  dass  man  sie  nur 
ihrer  elektromotorischen  Wirksamkeit  auf  chemischem  oder  kaustischem 
Wege  beraubt:  wird  der  Muskel  im  gehörigen  Maasse  positiv  wirksam, 
der  Muskelstrom  tritt  in  der  gewohnten  Art  hervor.  Um  eine  Verände- 
rung des  Stromes  zwischen  Längsschnitt  und  natürlichem  Querschnitt, 
gleichviel  wie  er  gerade  beschaffen  sei,  in  positivem  Sinn  hervorzurufen, 
genügt  es  also,  den  natürlichen  Querschnitt  des  Muskels  mit  einer  Flüs- 
sigkeit zu  benetzen,  welche  die  Muskelsubstanz  chemisch  angreift,  gleich- 
viel ob  die  Flüssigkeit  leite  oder  nicht,  und  gleichviel  welche  sonst  ihre 
chemische  Beschaffenheit  sei.  Die  Veränderung  des  Stromes  im  positiven 
Sinne,  wie  sie  im  ersten  Augenblick  sich  kund  giebt,  ist  um  so  grösser, 
je  starker  die  Flüssigkeit  die  Muskelsubetanz  angreift,  und  je  rascher  sie 
in  sie  eindringt  Aber  auch  die  scheinbar  am  wenigsten  differetiten  und 
der  Diffusion  fähigen  Flüssigkeiten  sind  solcher  Wirkung  fähig.  Man 
kann  sich  also  der  positiven  Veränderung  des  Stromes  beim  Benetzen 
des  Querschnittes  mit  einer  gegebenen  Flüssigkeit  [292]  gleichsam  als 
eines  neuen  Reagens  bedienen,  um  zu  erfahren,  ob  die  Muskelsubstanz 
davon  angegriffen  werde  oder  nicht  Ja  ich  bezweifle,  dass  es  für  An* 
greifbarkeit  der  Muskelsubstanz  durch  eine  gegebene  Flüssigkeit  ein 
empfindlicheres  Merkmal  gebe  als  das  hier  bezeichnete.  Ueberflüssig  ist 
wohl  zu  erwähnen,  dass  am  Multiplicator  die  positive  Veränderung 
dann  am  leichtesten  wahrnehmbar  ist,  wenn  der  Muskel,  wegen  der 
parelektronomischen  Schicht,  nahe  stromlos  verharrt  Diese  Bedingung 
findet  sich  meist  an  den  Muskeln  solcher  Frösche  erfüllt,  die  mindestens 
24  Stunden  auf  0°  erkaltet  wurden. 
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Mit  Hülfe  dieses  Prüfungsmittels  fand  ich  bei  einer  Gelegenheit,  die 
hier  nichts  zur  Sache  thut,  dass  der  künstliche  Querschnitt  eines  Frosch* 
muskels  bei  fortgesetzter  Berührung  die  Substanz  eines  anderen  Frosch- 
muskels chemisch  angriff.  Die  natürlichen  Flachen  des  Muskels  wie  auch 
der  durch  Zerreissen  des  Muskels  in  der  Richtung  seiner  Fasern  darge- 
stellte künstliche  Längsschnitt  thaten  es  nicht.  Ich  sah  mich  also  zu  dem 
Schlüsse  getrieben,  dass  entweder  in  den  Muskelbündeln  eine  Flüssigkeit 
enthalten  sei,  die  den  Inhalt  der  Muskelbündel  angreife,  was  widersinnig 
ist,  oder,  dass  sich  am  künstlichen  Querschnitt  im  Laufe  der  Zeit  eine 
solche  Flüssigkeit  bilde.  Es  gelang  sofort,  letztere  Ansicht  durch  den  Ver- 
buch zu  bestätigen.  Dazu  war  nur  nöthig,  die  ätzende  Wirksamkeit  eines 
frischen  und  eines  schon  seit  einiger  Zeit  hergestellten  Querschnittes  mit- 
einander zu  vergleichen.    Der  ältere  Querschnitt  zeigte  sich  viel  stärker 
atzend  als  der  frische.  Die  Bildung  einer  ätzenden  Flüssigkeit  am  künst- 
lichen Querschnitt  war  somit  erwiesen,  und  von  hier  aus  ward  es  mir 
nicht  schwer,  den  wahren  Zusammenhang  der  Dinge  und  den  Grund  des 
Widerspruchs  zu  durchschauen ,  der  so  lange  für  mich  zwischen  jenen 
früheren  Versuchen,  in  denen  frische  Froschmuskelquerschnitte  mir  neu- 
trale ßeaction  gaben,  und  der  Lehre  der  Chemiker  von  der  sauren  Natur 
der  Fleischflüssigkeit,  geherrscht  hatte. 

Ich  überlegte  mir,  dass  die  Chemiker  unter  frischem  Fleische  gewöhn- 
lich wohl  nur  solches  verstehen,  welches  noch  gut  zu  essen  ist  Dies  ist 
aber  nicht  frisches  Fleisch  im  Sinne  der  Physiologen.  Die  Physiologen 
nennen  frisches  Fleisch  solches,  welches  nach  dem  Tode,  oder  nach  der 
Trennung  vom  lebenden  [293]  Thiere  noch  im  Besitze  seiner  Lebens- 
eigenschaften verharrt,  d.  h.  welches  noch  zuckungsfahig  ist,  und  elektro- 
motorisch wirkt  nach  dem  von  mir  aufgestellten  Gesetze.  Man  könnte 
diesen  Zustand  der  Muskeln  nach  dem  Vorbilde  eines  von  Hrn.  Floukens 
gebrauchten  Ausdrucks  der  franzosischen  Rechtepraxis  den  des  Ueber- 
lebens  [Tetat  de  survie)  nennen.  Nur  Fische  und  Frosche,  und  in  einigen 
Gegenden  Deutschlands  die  Hühner  tragen  ihre  Muskeln  im  Zustande 
des  Ueberlebens  in  den  Kochtopf,  Krebse  bekanntlich  sogar  im  Zustande 
des  Lebens  selber.  Das  Fleisch  anderer  Thiere  muss,  um  für  uns 
geniessbar  zu  sein,  erst  eine  Reihe  von  Veränderungen  durchlaufen 
haben,  die  sich  nach  dem  Tode  freiwillig  daran  einstellen.  Es  muss 
ans  dem  Zustande  des  Ueberlebens  in  den  der  Todtenstarre  übergegangen 
Bein,  wo  es  nicht  mehr  zuckungsfahig  ist  und  seine  elektromotorische 
Wirksamkeit  eingebüßt  hat  Aus  dem  Zustande  der  Todtenstarre  muss 
es  sodann,  durch  deren  Losung,  in  den  der  beginnenden  Fäulniss  über- 
getreten sein.  Wir  essen  für  gewöhnlich  Fleisch  im  Zustande  der  gelös- 
ten Todtenstarre,  der  beginnenden  Fäulniss.    In  der  Küche  heisst  dies 
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Fleisch  noch  frisches  Fleisch.  Beim  Wilde  lassen  wir  die  Fäulniss  sogar 
merklich  werden.  Nur  Völkerschaften  im  Urzustände,  wie  die  Hellenen 
Homeb's  oder  die  Nordamerikanischen  Hinterwäldler  essen  Fleisch  im  Zu- 
stande des  Ueberlebens,  frisches  Fleisch  im  Sinne  der  Physiologen,  in 
welchem  ich  fortan  dies  Beiwort  ausschliesslich  brauchen  werde.  Der 
Grund  unserer  Sitte  ist  bekanntlich,  dass  Fleisch  im  Zustande  des  Ueber- 
lebens bei  der  Zubereitung  zähe  bleibt.  Es  scheint  also,  dass  die  Zähig- 
keit des  Bindegewebes ,  welches  bei  vielen  Arten  der  Zubereitung  nicht 
Zeit  hat  sich  in  Leim  zu  verwandeln,  vielleicht  auch  die  des  Sarkolemms. 
durch  die  beginnende  Fäulniss  vermindert  wird.  Eine  muthmassliche 
Erklärung  dafür  wird  sich  aus  den  folgenden  Untersuchungen  ergeben. 

Durch  meine  thierisch- elektrischen  Versuche  wusste  ich,  was  ohne- 
hin vom  physiologischen  Standpunkt  aus  zu  erwarten  war,  dass  eine 
dünne  Schicht  des  Muskels  am  künstlichen  Querschnitt  binnen  kurzer 
Zeit  abstirbt.  So  kam  ich  unvermeidlich  auf  den  Gedanken,  dass  erst 
beim  Absterben  des  Muskels,  gleichviel  ob  es  schnell  oder  langsam  ge- 
schehe, die  Säure  in  ihm  frei  werde.  [294]  Diese  Vermuthung  war 
offenbar  geeignet,  den  oben  bezeichneten  Widerspruch  zu  versöhnen. 
Denn  Hrn.  v.  Liebig's  feingehacktes  Fleisch  frischgetödteter  Thiere  war 
eben  kein  frisches  Fleisch*  mehr  im  oben  bestimmten  Sinne.  Gehacktes 
Fleisch  sogar  von  Fröschen  ist  stets  bereits  todtenstarr.  Auch  die  stärk- 
sten elektrischen  Schläge  bringen  in  dem  Häcksel  keine  Spur  von  Be- 
wegung mehr  hervor.  Bei  jenem  Versuch  des  Hrn.  Brücke  kamen  die 
Kaninchenmuskeln  zwar  noch  warm  und  zuckend  unter,  die  Presse. 
Allein  sie  wurden  nach  dem  Auspressen  todtenstarr  vorgefunden,  und 
aus  demselben  Grunde,  aus  dem  die  Abwesenheit  eines  freiwillig  entstan- 
denen Gerinnsels  in  der  ausgepressten  Flüssigkeit  nichts  gegen  Hrn. 
Brücke's  Theorie  der  Todtenstarre  bewies,  bewies  auch  die  saure  Reaction 
dieser  Flüssigkeit  nichts  für  die  Gegenwart  der  Säure  in  den  noch 
lebenden  Muskeln. 

Um  meine  Muthma&ung  zur  Gewissheit  zu  erheben,  war  nur  nöthig, 
einen  älteren,  bereits  ätzend  gewordenen  Querschnitt  auf  seine  Beaction 
zu  prüfen.  Sie  ergab  sich  als  lebhaft  sauer;  und  so  ward  ich  dazu 
geführt,  der  Aufklärung  dieses  Gegenstandes  weitere  Bemühungen  zu 
widmen. 

Die  folgenden  Versuche  sind  sämmtlich  mit  auf  gewöhnliche  Art  be- 
reitetem, im  Dunkeln  über  Kalihydrat  aufbewahrtem  Lakmuspapier  an- 
gestellt, und  zwar  mit  verschiedenen  Proben,  die  ich  theils  der  Güte 
befreundeter  Chemiker  verdankte,  theils  selber  dargestellt,  theils  gekauft 
hatte.    Als  die  beste  Vorkehrung,  um  die  Beaction  der  Muskeln  zu 
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untersuchen,  ist  mir  folgende  erschienen.  Auf  einem  gefimissten  Brett- 
chen aus  Lindenholz  wird  eine  Anzahl  rother  und  blauer  Lakmuspapier- 
streife  der  Länge  nach  nebeneinander  in  bunter  Reihe  mit  Hülfe  von 
Stechknöpfen  so  ausgespannt,  dass  je  ein  Streif  den  folgenden  mit  dem 
Bande  dachziegelfonnig  deckt.  Die  Flache,  deren  Reaction  geprüft  wer- 
den soll,  presst  man  gegen  die  Grenze  zweier  Streife,  so  dass  sie  zur 
Hälfte  einem  rothen,  zur  Hälfte  einem  blauen  Streif  anliegt.  So  hat 
man  nicht  allein  den  Yortheil ,  dass  man  in  Einem  Versuche  zwei  Erfolge 
zugleich  beobachtet;  es  wird  auch  das  Urtheil  über  die  Natur  und  den 
Grad  einer  z.  B.  auf  blauem  Grunde  erzeugten  Verfärbung  durch  den 
gegenwartigen  Eindruck  des  benachbarten  Roth  wesentlich  unterstützt. 1 

[295]  Es  ist  zweckmassig,  sich  bei  der  Untersuchung  zunächst  auf 
Froschmuskeln  zu  beschränken,  weil  der  langsame  und  durch  die  Tem- 
peratur leicht  zu  beherrschende  Verlauf  der  Erscheinungen  hier  man- 
cherlei zu  beobachten  gestattet,  was  an  Muskeln  warmblütiger  Thiere  sich 
der  Wahrnehmung  entzieht. 

Zuerst  prüfte  ich  von  Neuem  mit  aller  Sorgfalt  die  Reaction  der 
natürlichen,  die  Muskeln  begrenzenden  Flachen.  Dabei  kommt  der 
Unterschied  zwischen  natürlichem  Längs-  und  Querschnitt,  der  in  der 
Lehre  vom  Muskelstrom  eine  Bolle  spielt,  natürlich  nicht  in  Betracht. 
Dagegen  kann  ein  Unterschied  gemacht  werden  zwischen  der  Fläche  des 
Muskels,  die  in  den  Lymphräumen  frei  zu  Tage  liegt,  und  selbstverständ- 
lich mit  der  Lymphe  und  der  inneren  Hautfläche  einerlei  Reaction  besitzt, 
und  den  Flächen,  mit  denen  die  Muskeln  einander  berühren,  und  die 
man  durch  künstliche  Trennung  der  Muskeln  entblössen  muss.  Letzteres 
geschieht  am  besten,  indem  man  den  grossen  Unterschenkelstrecker  vom 
Knie  her  aufhebt  Die  Reaction  beider  Arten  von  Flächen  ist  ganz  die- 
selbe, und,  wie  gesagt,  einerlei  mit  der  Reaction  der  Lymphe  und  der  inne- 
ren Hautfläche,  nämlich  eine  leicht  alkalische,  der  Art,  dass  rothes  Lak- 
mospapier  erst  nach  längerem  Verweilen  in  Berührung  damit  deutlich 
gebläut  wird. 

Ganz  ebenso  verhält  sich  der  künstliche  Längsschnitt  der  Muskeln, 
den  ich  auf  die  in  meinen  Untersuchungen  beschriebene  Art  herstellte. 

Trocknet  man  die  Muskeln,  ehe  man  sie  mit  dem  Lakmuspapier  in 
Berührung  bringt,  ab,  indem  man  sie  zwischen  Fliesspapier  knetet,  so 


1  [An  Stelle  des  Lakmuspapiers  für  Versuche  dieser  Art  hat  seitdem  Hr. 
Liebreich  mit  Lakmus  gefärbte  Thon-  oder  Gypsblättchen  empfohlen  (Berichte  der 
deutschen  chemischen  Gesellschaft.  1S68.  S.  48).  Hr.  Heidenhain  lässt  einen  wäss- 
rigen  Auszog  des  Muskels  auf  Lakmaslösang  wirken  (Mechanische  Leistung,  Wärme- 
entwicklung und  Stoffumsatz  bei  der  Muskelthätigkeit  u.  b.  w.  Leipzig  1864. 
8.  152  ff.)] 
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erhalt  man,  wegen  der  Trockenheit  der  Oberfläche,  gar  keine  Einwirkung 
mehr  auf  das  Pigment 

Schneidet  man  einen  dergestalt  abgetrockneten  Muskel  mittels  einer 
gleichfalls  sorgfältig  abgewischten  Scheere  quer  durch  und  presst  die 
frischen  Querschnitte  der  beiden  Hälften  auf  blaues  und  auf  rothes  Lak- 
muspapier ,  so  ereignet  sich  Folgendes.  Auf  dem  rothen  Papier  entsteht 
sofort  ein  bläulicher  Fleck,  der  sich  bei  längerem  Verweilen  des  Querschnittes 
auf  dem  Papier  entschieden  blau  ausnimmt  Auf  dem  blauen  Papier  entsteht 
meist  erst  etwas  später  ein  ebenso  entschiedener  rother  Fleck.  Vergleicht  man 
aber  den  scheinbar  blauen  Fleck  auf  rothem  [296]  Grunde  mit  dem  schein- 
bar rothen  auf  blauem  Grunde,  so  dass  Fleck  an  Fleck  stosst,  was  eben  am 
leichtesten  so  geschieht,  dass  man  den  Muskelquerschnitt  in  der  oben  angege- 
benen Art  halb  auf  einen  rothen  und  halb  auf  einen  blauen  Streif  aufsetzt,  so 
zeigt  sich,  dass  beide  Flecke  genau  genommen  von  einerlei  Farbe,  nämlich 
violett  sind,  und  dass  der  Anschein  ihrer  verschiedenen  Farbe  auf  nichts  be- 
ruhte, als  auf  dem  Gegensatze  des  Grundes,  auf  dem  man  sie  erblickt 
Der  Umstand,  dass  der  frische  Muskelquerschnitt  auf  blauem  Papier 
scheinbar  eine  deutliche  rothe  Spur  hinterlässt,  mag  manchen  getauscht 
haben,  der,  um  sich  von  der  angeblich  sauren  Reactkm  der  frischen 
Muskeln  zu  überzeugen,  die  Prüfung  nur  auf  diese  Art  vorgenommen 
hat,  ohne  zu  ahnen,  dass  er  auf  rothem  Papier  einen  scheinbar  ebenso 
entschieden  blauen  Fleck  erhalten  haben  würde. 

Um  diese  Art  der  Einwirkung  des  Muskelquerschnittes  auf  das  Pig- 
ment zu  erklären,  könnte  man  ihn  sich  zuerst  vorstellen  gleichsam 
als  eine  Mosaik  aus  dem  sauren  Inhalt  der  Primitivbündel  einerseits, 
andererseits  dem  alkalischen  Sarkolemm,  Bindegewebe,  Perimysium,  den 
Blut-  und  Lymphgefässen.  Auf  rothem  Grunde  müssten  die  zuletzt  auf- 
gezählten Gewebe  blaue,  auf  blauem  Grunde  der  saure  Inhalt  der  Pri- 
mitivbündel rothe  Spuren  hinterlassen,  und  so  in  beiden  Fällen  der  An- 
schein eines  violetten  Fleckes  entstehen. 

Abgesehen  davon,  dass  alsdann  doch  wohl  der  scheinbar  rothe  Fleck 
auf  blauem  Grunde  deutlicher  ausgeprägt  sein  müsste,  während  eher  das 
Gregentheil  zutrifft,  zeigt  die  Jjupe  nichts  von  einer  solchen  Buntscheckig- 
keit des  Muskelabdrucks;  und  es  bedarf  auch  überhaupt  dieser  künst- 
lichen Annahme  nicht.  Es  ist  in  neuerer  Zeit  mehrmals  beobachtet 
worden,  dass  (physikalisch)  in  sich  gleichartige  Flüssigkeiten,  wie  z.  B.  Harn, 
dergestalt  auf  das  blaue  und  auf  das  rothe  Lakmuspigment  wirken,  dass 
sie  jenes  rothen,  dieses  bläuen.1    Man  muss  wohl  in  diesen  Fällen  die 

i  Vergl.  Kühnb  in  Virchow's  Archiv  für  pathologische  Anatomie  u.  s.  w. 
Bd.  XIV.  185S.  S.  828.  344.  34£.  S47.  —  [Hr.  Heidenhain  hat  seitdem  diese  Art 
der  Reaction  von  der  neutralen  als  amphichromatische  unterschieden  (Media- 
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Beaction  als  neutral  auffassen,  obschon  sie  sich  freilich  anders  darstellt 
als  die  neutrale  Beaction  z.  B.  destillirten  Wassers  oder  einer  Losung 
eines  nach  Aussage  des  Lakmuspapieres  neutralen  Salzes,  welche  keines 
ran  beiden  Pigmenten  verändern  sollen.  In  wie  weit  hier  wirklich  etwas 
Besonderes  vorliege,  oder  nur  ein  grad weiser  Unterschied  stattfinde  von 
jenen  [297]  leichten  Verfärbungen,  welche  man  auch  mit  Wasser,  Alko- 
hol, Neutralsalzlösungen  zu  beobachten  Gelegenheit  hat;  femer  wie  diese 
Art  neutraler  Beaction  in  Einklang  zu  bringen  sei  mit  der  gangbaren 
Theorie  der  Beaction  auf  das  Lakmuspigment:  dies  zu  beurtheüen  über- 
lassen wir  den  Chemikern.  Da  sich  aber,  wie  die  Folge  lehren  wird, 
ans  den  frischen  Muskeln  auf  verschiedenem  Wege  eine  mit  jener  Art 
neutraler  Beaction  behaftete  Flüssigkeit  gewinnen  lässt,  ja  da  es  mir 
einigemal  begegnet  ist,  dass  eine  solche  Flüssigkeit  ohne  weitere  Be- 
mühung in  geringer  Menge  aus  dem  frischen  Querschnitt  sickerte,  so 
braucht  man  wohl  für  die  gleiche  Beaction  des  Querschnittes  nach  einem 
anderen  Grunde,  als  nach  der  Gegenwart  einer  solchen  Flüssigkeit  in  den 
Primitivbündeln,  nicht  mehr  zu  suchen,  und  wir  dürfen  demgemass  den 
Inhalt  der  frischen  Primitivbündel  fortan  wohl  als  von  neutraler  Be- 
schaffenheit bezeichnen. 

Violettes  Lakmuspapier  wird  denn  auch  in  geeigneter  Nuance  durch 
den  frischen  Muskelquerschnitt  gar  nicht  verändert  Uebrigens  ist  nicht 
zu  verkennen,  dass,  wenigstens  an  den  Winterfrischen,  mit  denen  ich 
zuletzt  diese  Prüfungen  angestellt  habe,  die  Beaction  des  frischen  Muskel- 
querschnittes  sich  mehr  zum  Alkalischen  hinneigt,  so  dass  die  rothliche 
Färbung  auf  blauem  Grunde  nicht  nur  zu  erscheinen  zögert,  sondern 
ganz  ausbleibt,  oder  doch  nicht  von  Dauer  ist 

Wie  dem  auch  sei,  lässt  man  einen  querdurchschnittenen  Muskel 
vor  dem  Austrocknen  geschützt  bei  mittlerer  Temperatur  liegen,  und 
untersucht  nach  einiger  Zeit  die  Beaction  des  Querschnittes  von  Neuem, 
so  findet  man  sie,  wie  schon  gesagt,  lebhaft  sauer.  Ein  in  einiger  Ent- 
fernung von  dem  ersten  angelegter  Querschnitt  verhält  sich  aber  noch 
neutral,  wie  der  erste  unmittelbar  nach  seiner  Herstellung.  Nach  Ablauf 
einer  neuen  Frist  erscheint  auch  dieser  sauer;  es  kann  aber  gelingen, 
noch  einen  dritten  Querschnitt  neutral  zu  finden,  u.  s.  f. 


tische  Leistung  u.  8.  w.  S.  153).  —  Sie  wird  neuerlich  die  araphotere  Beaction 
genannt  Vergl.  Heiktz,  Ueber  die  Ursache  der  Coagulation  des  Milchcaseln  durch 
Lab  und  über  die  sogenannte  amphotere  Beaction.  Journal  für  praktische  Chemie 
1872.  Bd.  VII.  8.  374.  —  Mein  Freund  Hbihtz  war  es,  der  mich  im  Beginn  meiner 
Versuche  über  die  Beaction  der  Muskeln  darauf  aufmerksam  machte,  dass  bei  der 
ttnpfcoteren  Beaction  vermuthlich  nicht  der  blaue  Farbstoff  roth,  der  rothe  blau,  son- 
dern beide  Farbstoffe  gleichmassig  violett  würden,  was  der  Versuch  bestätigte.] 
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Wenn  endlich  der  Muskel  seine  Leistungsfähigkeit  eingebüsst  hat 
und  todtenstarr  geworden  ist,  dann  erst  reagirt  er  (auf  jedem  Querschnitt 
sofort  sauer.  Noch  aber  verhält  sich  der  künstliche  Längsschnitt  alka- 
lisch. Aber  mit  der  Zeit  wird  das  Alkali  der  übrigen  Gewebe  im  Muskel 
durch  die  im  Inneren  der  Bündel  gebildete  Säure  übersättigt,  und  der 
Muskel  [298]  reagirt  durch  und  durch  sauer:  er  überfliesst  von  Saure,  denn 
die  Flüssigkeit,  welche  jetzt  aus  dem  Querschnitt  sickert,  färbt  das  blaue 
Lakmuspapier  fast  zwiebelroth.  Nun  geht  der  Muskel  rasch  den  wei- 
teren Stadien  der  Fäulniss  entgegen,  welche  es  schliesslich  mit  sich  bringt, 
dass  der  Querschnitt  wieder  von  kohlensaurem  Ammoniak  alkalisch  reagirt, 
ganz  wie  man  ursprünglich  normal  sauren  Harn  durch  die  Fäulniss 
alkalisch  werden  sieht. 

Die  rothen  Flecke,  welche  die  todtenstarren  Muskeln  auf  blauem 
Lakmuspapier  machen,  bleiben  auch  nach  dem  Trocknen  sichtbar.  Da- 
raus dürfte  zu  schliessen  sein,  dass  dieselben  nicht  allein,  wie  die  Hrn. 
Valenctekne8  und  Fb£my  wollen,  von  saurem  phosphorsaurem  Kali  her- 
rühren. Denn,  wie  Hr.  Mjtscheblich  bereits  vor  vielen  Jahren  gezeigt 
hat,  die  vom  sauren  phosphor-  und  arsensauren  Kali  auf  blauem  Lak- 
muspapier gemachten  rothen  Flecke  verschwinden  beim  Trocknen,  weil 
das  Salz  beim  Kiystallisiren  die  Säure  wieder  aufnimmt,  welche  das  Lak- 
muspapier rothete.1 

Ueber  die  Zeit,  welche  verfliessen  muss,  damit  diese  verschiedenen 
Zustände  des  absterbenden  Muskels  sich  bemerklich  machen,  lässt  sich 
nichts  Bestimmtes  sagen,  weil  der  Verlauf  der  Erscheinungen  von  allen 
den  zahlreichen  Umständen  abhängt,  welche  die  Dauer  der  Muskelerreg- 
barkeit nach  dem  Tode  überhaupt  bedingen.  Einzelne  ausgeschnittene 
Froschmuskeln  bei  einer  Temperatur  von  etwa  0°  aufbewahrt  können 
sich  noch  am  zehnten  Tage  lebhaft  zusammenziehen,  und  demgemäss  eine 
völlig  neutrale  Beaction   besitzen.2    Bei  mittlerer  Temperatur  dagegen 


*  Annales  de  Chimie  et  de  Phvsique.  Avril  1822.  t.  XIX.  p.  363;  —  Poo- 
gbndorff's  Annalen  u.  8.  w.  1834.   Bd.  XXXL   S.  319.  Anm. 

*  Die  Muskels,  von  denen  hier  die  Rede  ist,  sind  der  Gastroknemius  und  der 
(innerste  Kopf  des)  Triceps  femoris  Ccv.  Der  Adductor  inagnus  [Gracilis]  and  der  Senii- 
membranoBas,  obschon  von  gleicher  Masse  mit  Gastro knemius  und  Triceps,  sterben 
unter  denselben  Umständen  schon  nach  ein  bis  zwei  Tagen.  Dies  ist  sichtlich  die 
Erklärung  der  von  J.  W.  Rittek  aufgestellten  Lehre,  dass  die  Beuger  schneller  als 
die  Strecker  unerregbar  werden.  (Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I.  S.  326.)  Die  Ur- 
sache jenes  Unterschiedes  weiss  ich  nicht  anzugeben.  Adductor  magnus  und  Semi- 
menibranosus  sind  schwerer  unverletzt  darzustellen,  als  Gastroknemius  und  Triceps. 
Aber  auch  Gastroknemien  und  Tricipites,  welche  absichtlich  viel  schwerer  verletzt 
wurden  ab  Adductor  magnus  und  Semimembranosus  es  beim  Präpariren  je  zufallig 
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versagen  sie  meist  schon  am  dritten  Tage  jede  Spur  von  Zuckung,  und 
werden  bald  darauf  starr  und  sauer  angetroffen.  Verletzte  Muskeln 
werden  viel  früher  durch  und  durch  sauer  als  unversehrte,  u.  8.  f. 

Aus  diesen  Versuchen  folgt  also  bereits  mit  Bestimmtheit  zweierlei. 
Erstens,  dass  in  den  Muskeln  um  die  Zeit  des  Erstarrens  Saure  in  an- 
sehnlicher Menge  frei  wird,  und  zweitens,  da  wir  den  künstlichen  Längs- 
schnitt noch  alkalisch  fanden  als  schon  der  künstliche  Querschnitt  sauer 
reagirte,  dass  das  Innere  der  Primitivbündel  der  Sitz  dieser  Säurebil- 
dung ist. 

Hingegen  könnte  man  noch  zweifeln,  ob  wirklich  im  Inneren  der 
frischen  Muskelbündel  noch  gar  keine  freie  Saure  vor-  [299]  handen  sei,  indem 
die  Möglichkeit  da  sei,  dass  die  Säure  durch  die  alkalischen  aus  den 
Blut-  und  Lymphgefassen  stammenden  Flüssigkeiten  hatte  verdeckt  wer- 
den können.  Um  hierüber  in's  Klare  zu  kommen,  war  es  nöthig,  die 
obigen  Versuche  mit  Muskeln  zu  wiederholen,  aus  deren  Gefässen  das 
Blut  durch  eine  neutrale  Flüssigkeit  war  vertrieben  worden.  Ich  wählte 
ab  solche  eine  verdünnte  Bohrzuckerlösung  (V40  dem  Gewichte  nach)  in 
destflhitem  Wasser, *  und  entleerte,  je  nach  der  Grösse  des  Frosches,  eine 
damit  gefüllte  Spritze  von  ^7  ccm  Inhalt  zwei  bis  dreimal  durch  dessen 
Gefisssystem.  Die  Muskeln  zuckten  nicht  beim  Ausspritzen  mit  dieser 
Flüssigkeit,  wie  sie  es  bei  Anwendung  von  destillirtem  Wasser  zu  thun 
pflegen,  und  sie  blieben  fast  eben  so  lange  erregbar  wie  Muskeln  mit 
ihrem  normalen  Blutgehalt  Einen  klar  ausgesprochenen  Unterschied 
zwischen  der  Beaction  des  Querschnittes  mit  Blut  und  mit  Zuckerwasser 
erfüllter  Muskeln  konnte  ich  nicht  wahrnehmen,  obschon  die  Spur  eines 
solchen,  welche  allenfalls  vorhanden  war,  allerdings  für  eine  etwas  ge- 
ringere Alkalescenz  des  Querschnittes  sprach.  Dieses  Ergebniss  entspricht 
somit  vollständig  dem,  zu  welchem  Hr.  Kühne  im  vorigen  Sommer  in 
meinem  Laboratorium  gelangte,  als  er  Hrn.  Brücke's  oben  S.  5  be- 
schriebenen Versuch  mit  Frosch-  statt  mit  Kaninchenmuskeln  und  mit 


werden,  leben  unter  gleichen  Umständen  länger  als  letztere  Muskeln  im  völlig  un- 
versehrten Zustande.  Ein  anatomischer  Unterschied  der  beiden  Arten  von  Muskeln 
ist  vorhanden*.  Gastroknemius  und  Triceps  bestehen  aus  vielen  kurzen,  Adductor 
magnus  und  Semimembranosus  aus  wenigen  langen  Bündeln.  Diesem  Unterschied 
muss  ein  Unterschied  in  der  Anordnung  der  Nerven  entsprechen.  Vielleicht  dass 
hierauf  jene  auffallende  Erscheinung  beruht.  [S.  unten  Abh.  XXII.  §.  V.  XXIV. 
§.  X.  die  Erklärung  der  Erscheinung.] 

1  Da  nämlich  Joh.  Müller  gezeigt  hat,  dass  solche  Zuckerlösung  die  rothtn 
Blutkörperchen  nicht  verändert.  Poogendorff'b  Annalen  u.  s.  w.  1832.  Bd.  XXV. 
8.  521.  530.  532.  540;  —  Handbuch  der  Physiologie  des  Menschen  u.  s.  w.  Bd.  I. 
4.  Aufl.  Coblenz  1844.   S.  104. 
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Zuckerwasser  statt  mit  destülirtem  Wasser  wiederholte.  Er  erhielt  durch 
Auspressen  des  blutleeren  Froschfleisches  eine  Flüssigkeit,  welche,  wie  die 
Querschnitte  der  Muskeln  selber,  wahrscheinlich  neutral  reagirte,  da  sie 
rothes  Lakmuspapier  schwach  blau,  und  das  blaue  Papier  rothlich 
färbte. 1 

Ausser  mit  der  Zuckerlösung  habe  ich  ähnliche  Versuche  auch 
noch  mit  destülirtem  Wasser  angestellt.  Die  Erscheinungen  beim  Ein- 
spritzen von  destülirtem  Wasser  in  die  Muskeln  sind  durch  Joh.  Müir- 
lee's,  *  Ed.  Weber's,3  G.  v.  Liebig's4  und  v.  Wittich's5  Beobach- 
tungen bekannt.  Die  Muskeln  schwellen  unter  Zuckungen  auf,  werden 
ganz  weiss,  ihre  Leistungsfähigkeit  ist  sehr  vermindert,  und  hat,  wenn 
die  eingespritzte  Wassermasse  gross  war,  bald  ein  Ende.  Indessen  auch 
der  Quer-  [300]  schnitt  solcher  Muskeln  reagirt  neutral;  höchstens  kann 
man  sagen,  dass  nach  sehr  reichlicher  Wassereinspritzung  die  Beaction 
sich  etwas  mehr  zum  Säuerlichen  neigt. 

Allein  dergleichen  Muskeln  zeigen  noch  eine  andere  auffallende  Er- 
scheinung, deren  jene  Beobachter  nicht  gedacht  haben.  Bewahrt  man 
nämlich  nach  Hindurchspritzen  von  etwa  200 — 300  ccm  destülirten  Was- 
sers die  hintere  Hälfte  eines  Frosches  in  der  Kälte  auf,  so  lassen  die 
Beinmuskeln  allmählich  einen  ansehnlichen,  wenn  nicht  den  grössten 
Theü  de«  aufgenommenen  Wassers  in  Gestalt  einer  trüben  Flüssigkeit 
wieder  fahren,  von  der  man  leicht  innerhalb  der  ersten  24  Stunden  2  *  5, 
innerhalb  der  folgenden  entsprechenden  Zeitabschnitte  über  1  acm,  im 
Ganzen  bis  6  ccm  auffangen  kann.  Anfangs  reagirt  diese  Flüssigkeit, 
ganz  wie  der  frische  Muskelquerschnitt,  auf  beide  Lakmuspapiere.  Sterben 
die  Muskeln  ab,  so  findet  man  die  fortan  ausgestossene  Flüssigkeit  sauer; 
gehen  sie  in  Fäulniss  über,  so  ändert  sich  die  Beaction  in  die  alkalische 
um.  Zu  jeder  Zeit  enthält  die  Flüssigkeit  eine  grosse  Menge  Muskel- 
eiweiss.  Freiwillige  Büdung  eines  Gerinnsels  habe  ich  darin  nicht  beob- 
achtet. Die  aus  den  faulenden  Muskeln  stammende  alkalische  Flüssigkeit 
sieht  gelblich  aus  und  wimmelt  von  Vibrionen.  Ob  die  Muskeln  die 
Flüssigkeit  auch  durch  ihre  unversehrte  Oberfläche,  oder  nur  durch  die 
durchschnittenen  Gefasse  ausstossen,  habe  ich  noch  nicht  durch  den  Ver- 
such entschieden. 


1  Allgemeine  medicinische  Central-Zeitong.    Berlin,  den  1.  September  1358. 

*  Handbach  der  Physiologie  u.  &.  w.   Bd.  IL  I.  Abth.  Coblenz  1837.  S.  49. 
8  Artikel:   ' Maskelbe wegung*    in  Rud.  Wagner's  Handwörterbach  der  Phy- 
siologie a.  s.  w.  Bd.  III.   Abth.  II.  Braunschweig  1846.   S.  10. 

4  Archiv  für  Anatomie  a.  s.  w.  1850.  S.  410.  411. 

*  Experiments  qaaedam  ad  Halleri  Doctrinam  de  Irritabilitate  probandam 
inatituta.    Regiomonti  P.  1857.   4°.   p.  6  sqq. 
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So  haben  wir  nunmehr  drei  Arten  kennen  gelernt,  wie  ans  den 
Muskeln  eine  mit  der  Reaction  des  frischen  Muskelquerschnittes  behaf- 
tete Flüssigkeit  zu  gewinnen  sei  Eine  solche  Flüssigkeit  sickert  gelegent- 
lich von  selber  aus  dem  frischen  Querschnitt,  man  kann  sie  durch 
Auspressen  mit  Zackerwasser  ausgespritzter  Muskeln  darstellen,  wie  Hr. 
Kühne  that,  endlich  die  mit  destillirtem  Wasser  strotzend  angefüllten 
Muskeln  geben  sie  in  reichlichem  Maasse  freiwillig  von  sich. 

Jetzt  wird  dem  Schlüsse,  dass  nicht  nur,  wie  schon  vorher  bewiesen 
wurde,  der  bei  weitem  grösste  Theil  der  in  den  abgestorbenen  Muskeln 
enthaltenen  Säure  erst  beim  Erstarren  in  den  Muskeln  frei  geworden  ist, 
sondern  dass  überhaupt  in  den  frischen  Muskeln  gar  keine  durch  die 
Beaction  auf  Lakmus  nachweisbare  freie  Saure  vorhanden  ist,  —  diesem 
Schlüsse  [301]  wird  wohl  nichts  Erhebliches  mehr  entgegenstehen.  Da 
auch  Muskeln,  welche  statt  Blut  Zuckerwasser  oder  destillirtes  Wasser  in 
ihren  Gefassen  enthalten,  auf  dem  Querschnitt  neutral  reagiren,  so  kann 
nicht  mehr  gesagt  werden,  dass  das  Alkali  des  Blutes  die  freie  Saure  des 
MuskeMndel-Inhaltes  sattige;  und  da  auf  mehrfachem  Wege  das  Dasein 
einer  auf  beide  Lakmuspapiere  reagirenden  Flüssigkeit  im  Muskel  dar- 
eethan  ist,  so  kann  auch  nicht  mehr  fuglich  daran  gedacht  werden,  zur 
Erklärung  der  gleichen  Beaction  des  Querschnittes  des  ausgespritzten 
Muskels  an  der  schon  an  sich  so  bedenklichen  Hypothese  festhalten  zu 
wollen,  wonach  der  violette  Fleck  auf  beiden  Papieren  aus  blauen  und 
rotten  Flecken  nach  Art  einer  Mosaik  sollte  zusammengesetzt  sein.  Es 
kann  vielmehr  keine  Frage  mehr  sein,  dass  die  ganze  in  den  abge- 
storbenen Muskeln  von  den  Chemikern  erkannte  Säuremenge 
erst  zur  Zeit  des  Erstarrens  innerhalb  der  Primitivmuskel- 
bündel frei  wird. 

Daraus,  dass  man  die  Schnittfläche  eines  querdurchschnittenen 
Muskels  schon  sauer  findet  zu  einer  Zeit,  wo  der  übrige  Muskel  sich  noch 
neutral  verhalt,  könnte  man  zu  schliessen  geneigt  sein,  die  Säurebildung 
beruhe  auf  einer  Oxydation,  zu  der  sich  an  der  Schnittfläche  wegen  der 
freigegebenen  Berührung  mit  dem  Sauerstoff  der  Luft  vorzugsweise  Ge- 
legenheit finde.  Der  Versuch  spricht  aber  gegen  diese  Auffassung,  denn 
man  beobachtet  ganz  den  nämlichen  Verlauf  der  Erscheinungen,  wenn 
man  die  Muskeln  unter  Quecksilber  durchschneidet,  so  dass  deren  Quer- 
schnitt erst  im  Augenblick  der  Untersuchung  in  Berührung  mit  der  Luft 
kommt,  oder  wenn  man  sie  in  der  GuEmCKE'schen  Leere  mit  hinrei- 
chend viel  Wasser  aufhebt,  um  sie  vor  dem  Austrocknen  zu  schützen. 
Unverletzte  Muskeln  werden  unter  Quecksilber,  unter  Olivenöl,  im  luft- 
leeren Baume  ganz  ebenso,  nur  vermuthlich,  nämlich  wegen  beeinträch- 
tigter Athmung,  etwas  früher  sauer  als  an  der  freien  Luft    Handelt  es 
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sich  also  bei  der  Säurung  der  Muskeln  zur  Zeit  des  Erstarrens  um  einen 
Oxydations-  und  nicht  bloss  um  einen  Spaltungsprocess  oder  sonstigen 
Wandel  der  Materie,  so  geschieht  jedenfalls  die  Oxydation  nicht  auf  Kosten 
des  Sauerstoffes  der  atmosphärischen  Luft.  Die  frühzeitige  Säurung  des 
in  einem  [302]  Querschnitt  blossgelegten  Muskelinneren  ist  auf  Rechnung 
des  durch  die  Verletzung,  wir  wissen  freilich  noch  nicht  wie,  beding- 
ten raschen  Absterbens  der  davon  zunächst  betroffenen  Theile  des  Muskels 
zu  schieben. 

Es  stellt  sich  nun  begreiflicherweise  der  Wunsch  ein,  zwischen  den 
beiden  Erscheinungen  der  Erstarrung  und  der  Saurung  des  absterbenden 
Muskels  einen  ferneren  Zusammenhang  aufzufinden.  Nach  den  von  Hrn. 
Kühne  im  vorigen  Sommer  in  meinem  Laboratorium  angestellten  Ver- 
suchen kann  man  die  Richtigkeit  der  BnüCKE'schen  Hypothese  über  die 
Entstehung  der  Todtenstarre  nunmehr  als  ■  ausgemacht  ansehen.  In  der 
oben  erwähnten  Flüssigkeit  nämlich,  welche  Hr.  Kühne  aus  den  mit 
Zuckerwasser  ausgespritzten  Muskeln  presste,  und  welche  mit  dem  frischen 
Muskelquerschnitt  gleiche  Reaction  besass,  bildete  sich  zur  Zeit,  wo  aus- 
gespritzte und  abgeschnittene  Muskelstücke  bei  der  herrschenden  Tem- 
peratur zu  erstarren  pflegten,  nämlich  nach  etwa  vier  Stunden,  ein 
flockiges  Gerinnsel  Zusatz  von  Wasser  beschleunigte  die  Gerinnung,  ge- 
rade wie  ein  in  Wasser  befindlicher  Muskel  nach  kürzerer  Zeit  erstarrt. 
Nach  Bildung  des  Gerinnsels  fing  die  Masse  an,  gleich  einem  todten- 
starren  Muskel,  sauer  zu  reagiren.  Die  ausgepreßten  Muskeln  hingegen 
wurden  nicht  mehr  ordentlich  todtenstarr.  Wenn  auch  diese  Versuche 
erst  als  vorläufige  zu  betrachten  sind,  wird  man  sich  fortan  doch  schwer- 
lich weigern  können,  zuzugeben,  dass  die  Todtenstarre  durch  die  nach 
dem  Tode  eintretende  freiwillige  Gerinnung  einer  in  den  Muskeln  ausser- 
halb der  Gefasse  enthaltenen  eiweissartigen  Substanz  zu  erklären  sei,  die 
einstweilen  Muskelfaserstoff  heissen  mag,  ohne  dass  damit  ihre  Einerlei- 
heit  mit  dem  Muskelfibrin  Liebig's,  dem  Syntonin  Lehmann's  behauptet 
werden  soll;  und  zwischen  diesem  Vorgange  und  der,  wie  man  so  eben 
gesehen  hat,  auch  noch  ausserhalb  der  Muskeln  gleichzeitig  damit  ein- 
tretenden Säurung  des  Muskelsaftes,  würde  es  also  nunmehr  unsere  Auf- 
gabe sein,  eine  ursächliche  Verknüpfung  aufzusuchen. 

Dazu  wird  es  zunächst  dienlich  sein,  die  Reihefolge  in's  Auge  zu 
fassen,  in  der  die  Erscheinungen  auftreten.  Es  ist  bereits  oben  festge- 
stellt worden,  dass  der  Muskel,  so  lange  er  zuckungsfähig  ist,  und  noch 
eine  geraume  Zeit  darüber  hinaus,  [303]  neutral  reagirt.  Da  der  Anfang 
der  Todtenstarre  durch  kein  entscheidendes  Merkmal  bezeichnet  ist,  so 
lässt  sich  nicht  mit  gleicher  Bestimmtheit  behaupten,  dass  die  Säurung 
sich  immer  erst  nach  vollendeter  Erstarrung  bemerklich  macht    Doch 
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hatte  ich  dies  für  den  wahren  Sachterhalt  Die  Gerinnung  des  Muskel- 
faserstoffes  würde  gleichsam  schon  dadurch  als  das  ursprüngliche,  die 
Säurung  des  Muskels  als  das  secundäre  Phänomen  gekennzeichnet  sein. 

Demnächst  schien  mir  das  Wichtigste,  was  hier  zu  thun  war,  die 
Entscheidung  der  Frage,  ob  die  Säurung  des  Muskels  stets  und  unter 
allen  Umständen  die  Folge  der  Gerinnung  des  Muskelfaserstoffes  sei, 
oder  ob  beide  Vorgänge  auch  von  einander  getrennt  vorkommen  können. 
Zu  diesem  Zweck  untersuchte  ich  also  jetzt  Muskeln,  die  unter  verschie- 
denen Umständen  ihre  Leistungsfähigkeit  eingebüsst  hatten  und  todten- 
starr geworden  waren,  nach  der  oben  beschriebenen  Methode  auf  die 
Reaction  ihres  künstlichen  Querschnittes. 

In  Wasser1  von  mittlerer  Temperatur  (15°)  werden  die  Muskeln  be- 
kanntlich sehr  bald  (binnen  einer  Stunde)  todtenstarr,  und  dabei,  wie  ich 
gefunden  habe,  sauer. 

Ein  über  Schwefelsäure  getrockneter  und  in  Wasser  wieder  aufge- 
weichter Muskel  wird  todtenstarr  und  sauer  vorgefunden. 

Ein  in  Olivenöl  bei  einer  Temperatur  unter  —  6  °  C.  erfrorner 
Muskel  wird  nach  dem  Aufthauen  todtenstarr  und  sauer  vorgefunden.8 

Ein  fünf  Minuten  lang  in  Wasser  von  45°  eingetauchter  Muskel 
wird  todtenstarr  und  sauer  vorgefunden.  Man  könnte  meinen,  dass  dies 
vielleicht  weniger  die  Wirkung  der  Wärme,  als  des  Wassers  sei,  welches 
wegen  der  durch  die  Wärme  begünstigten  Diffusion  rascher  in  den  Muskel 
eindringe,  so  dass  dieser  Versuch  mit  dem  zusammenfalle,  wo  der  Muskel 
fltagere  Zeit  in  Wasser  von  mittlerer  Temperatur  verweilt.  Allein  der 
Erfolg  ist  ganz  derselbe,  wenn  statt  Wassers  Quecksilber  oder  Olivenöl 
von  gleicher  Temperatur  angewendet  werden. 

[304]  In  allen  diesen  Fällen  also  sehen  wir,  wie  im  Verlauf  des  natür- 
lichen Absterbens  des  Muskels,  die  Erstarrung  des  Muskels  von  Säurung 
begleitet  Doch  würde  es  voreilig  sein,  daraus  den  Schluss  zu  ziehen, 
dass  diese  Verknüpfung  eine  nothwendige  sei.  Sogleich  die  weitere  Ver- 
folgung der  Einwirkung  der  Wärme  auf  die  Muskeln  wird  uns  ein  Bei- 
spiel vom  Gegentheil  liefern. 

Sechs  Muskeln,  A,  B,  C,  D,  E,  F  werden  beziehlich  fünf  Minuten 
lang  in  Wasser  von  45,  50,  55,  60,  75,  100°  getaucht.  Alle  verlieren 
natürlich  ihre  Leistungsfähigkeit  und  werden  todtenstarr,  die  den  höheren 
Temperaturgraden  ausgesetzten  sogar  doppelt  todtenstarr,  wegen  der  Ge- 


1  Mit  Wasser  ist  stets  destillirtes  Wasser  gemeint.  Das  hiesige  Brunnenwasser 
re&girt  schwach  alkalisch  von  doppelt  kohlensaurem  Kalk.  Die  angewandten  Frosch- 
muskeln waren  stets  die  Wadenmuskeln. 

2  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  IL   Abth.  I.   S.  181. 

E.  du  Bols- Raymond,  Ges.  Abh.  II.  2 
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rinnung  nicht  nur  des  Muskelfaserstoffes,  sondern  auch  des  Muskel- 
eiweisses.  Untersucht  man  die  Eeaction  des  Querschnittes  dieser  sechs 
Muskeln,  so  stösst  man  auf  ein  sehr  unerwartetes  Eigebniss.  Muskel  A 
reagirt,  wie  schon  gesagt ,  entschieden  sauer.  Die  Reaction  von  Muskel 
B  und  C  ist  zweifelhaft,  die  von  B  mehr  säuerlich,  die  von  C  mehr 
neutral  Muskel  D  ist  durchaus  neutral,  Muskel  E  neigt  zum  Alka- 
lischen, und  endlich  Muskel  F,  der  fünf  Minuten  in  siedendem  Wasser 
verweilt  hat,  reagirt  ganz  deutlich  alkalisch. 

Froschmuskeln,  die  einzeln  der  Siedhitze  ausgesetzt  waren  (S.  unten 
S.  20),  habe  ich  nie  sauer  werden  sehen,  wenn  ich  sie  bei  mittlerer  Tem- 
peratur der  Fäulniss  überliess. 

Ganz  dieselben  Versuche  habe  ich,  nur  mit  Auslassung  einzelner 
Temperaturen,  mit  Oel  und  Quecksilber  statt  mit  Wasser  angestellt  und 
im  Wesentlichen  ganz  denselben  Erfolg  beobachtet 

Was  mich  dabei  vornehmlich  in  Erstaunen  setzte,  war  der  Wider- 
spruch, in  dem  diese  Versuche  zu  stehen  schienen  mit  der  bekannten 
Erfahrung  Hrn.  v.  Ltebig's,  wonach  die  Fleischflüssigkeiten  der  verschie- 
densten Thiere,  obschon  sie  der  Siedhitze  ausgesetzt  waren,  sauen  reagiren.1 
Als  ich  aber  beim  Schlachter  gekauftes  Bindfleisch,  welches  eine  sehr 
starke  saure  Reaction  besass,  sodann  freiwillig  erstarrte  und  sauer  ge- 
wordene Froschmuskeln,  endlich  sogar  Froschmuskeln,  die  durch  fünf 
Minuten  Aufenthalt  in  45°  sauer  gemacht  worden  waren,  eine  Viertel- 
stunde lang  kochte,  blieben  die  Muskeln  nach  wie  vor  sauer.  Es  war 
also  klar,  dass,  wenn  einmal  die  Muskeln  sauer  geworden  sind,  sie  [305] 
durch  die  Siedhitze  nicht  mehr  ihre  saure  Reaction  einbüssen,  und  daraus 
schien  unmittelbar  zu  folgen,  dass  die  Muskeln  C  bis  F  in  der  obigen 
Versuchsreihe  niemals  sauer  gewesen  seien. 

Andere  Versuche  indess  verhinderten  mich  zunächst  auf  diese  Schluss- 
folge einzugehen.  Taucht  man  nämlich  einen  Muskel  in  siedendes  Wasser, 
so  ist  deutlich,  dass  alle  seine  Theile  folgweise  sämmtliohe  Grade  von  der 
ursprünglichen  Temperatur  bis  zur  Siedhitze  durchlaufen  werden.  Zieht 
man  den  Muskel  zu  einer  Zeit  heraus,  wo  noch  nicht  alle  seine  Theile 
die  Siedhitze  erreicht  haben,  und  untersucht  man  dann  die  Reaction 
seines  Querschnittes,  so  wird,  falls  verschiedenen  Temperaturen  verschie- 
dene Reactionen  des  Muskels  entsprechen,  der  Abdruck  des  Muskels  auf 
dem  Lakmuspapier  sich  aus  concentrischen  Ringen  von  verschiedener 
Färbung  zusammensetzen  müssen,  deren  jeder,  von  aussen  nach  innen 
fortschreitend,  einer  isothermen  Schicht  von  geringerer  Temperatur  ent- 


1  Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie  u.  s.  w.  1847.   Bd.  LXII.   S.  289;  — 
Chemische  Untersuchung  über  das  Fleisch.  Heidelberg  1847.   S.  33. 


Reaction  des  Mußkelfleisches.  19 

spricht  Der  Versuch  bestätigte  diese  Voraussicht  vollkommen.  Tauchte 
ich  nämlich  einen  Muskel  vom  Frosch  nur  wenige  (4 — 6)  Secunden  hin- 
durch in  siedendes  Wasser  oder  gleich  warmes  Quecksilber,  so  zeigte  sich 
im  Abdruck  des  Muskelquerschnittes  auf  Lakmuspapier  ein  rother  Bing, 
der  einen  Hof  von  neutraler  Beaction,  wie  sie  dem  frischen  Muskel  zu- 
kommt, umschloes.  Hielt  ich  den  Muskel  etwas  langer,  6 — 9  Se- 
cunden, in  der  100°  warmen  Flüssigkeit,  so  entstand  nachher  auf  dem 
Papier  ein  fast  gleichmässig  roth  gefärbter  Fleck,  umgeben  mit  einem 
Saum  von  zweifelhafter,  auf  der  Grenze  von  neutraler  und  alkalischer 
Reaction  stehender  Färbung.  Liess  ich  den  Muskel  noch  länger  in  der 
Sedhitze,  so  erschien  der  Saum  immer  breiter  und  deutlicher  alkalisch, 
bis  zuletzt,  wozu  gewöhnlich  schon  eine  Minute  Aufenthalt  im  siedenden 
Wasser  ausreichte,  der  ganze  Fleck,  wie  schon  oben  gesagt  wurde,  auf 
alkalische  Beschaffenheit  hindeutete.  Genaue  Zeitbestimmungen  lassen  sich 
hier  nicht  fuglich  geben,  da  die  Zeit,  innerhalb  welcher  ein  gegebener 
Punkt  im  Inneren  des  Muskels  eine  gegebene  Temperatur  erreicht,  von 
mehreren  zum  Theil  schwer  zu  bestimmenden  Umständen  abhängt,  die 
es  sich  nicht  der  Mühe  verlohnen  wurde,  methodisch  durchzuprüfen; 
als  da  sind  die  ursprüngliche  Temperatur  des  Muskels],  seine  Grosse,  die 
[306]  Natur  des  aiedheissen  Mittels,  seine  Menge,  die  Wärmemenge  die 
ihm  in  der  Zeiteinheit  zugeführt  wird,  u.  d.  m. 

Aus  diesen  Versuchen  scheint  sich,  im  Widerspruch  mit  dem  Schluss, 
zu  dem  wir  so  eben  gelangt  waren,  unwiderleglich  zu  ergeben,  dass  aller- 
dings die  einzelnen  Theile  eines  in  siedendes  Wasser  getauchten  Muskels 
verschiedene  Beactionsarten  durchlaufen,  indem  sie  zuerst  durch  eine  ge- 
wisse Beihe  niedrigerer  Temperaturen,  etwa  denen  von  40 — 50°,  sauer, 
durch  eine  Beihe  darüber  liegender  aber  wiederum  neutral  werden,  um 
zuletzt  aus  der  Siedhitze  alkalisch  hervorzutreten.  Die  höheren  Tempera- 
turen, so  scheint  es  nunmehr,  müssen  das  Vermögen  besitzen,  die  durch 
die  niederen  Temperaturen  im  Muskel  entwickelte  Säure  auf  irgend  eine 
Art  wieder  zu  vernichten.  Dabei  ist  aber  ganz  unverständlich,  wie  es 
komme,  dass,  während  sie  dies  Vermögen  in  Bezug  auf  die  Säure  besitzen, 
die  im  Muskel  durch  ein  paar  Secunden  langes  Eintauchen  in  siedheisse 
Flüssigkeit  entwickelt  wird,  sie  dasselbe  entbehren  in  Bezug  auf  die 
Säure,  die  entweder  durch  freiwilliges  Absterben  oder  durch  einen  längeren 
Aufenthalt  in  einer  Temperatur  von  40 — 50°  entsteht 

Eine  Möglichkeit,  wie  dies  zu  erklären  gewesen  wäre,  war  die,  dass 
die  durch  kurzes  Eintauchen  entwickelte  Säure  anderer  Art  als  die  durch 
langes  Verweilen  in  der  Wärme  gebildete,  nämlich  flüchtiger  Natur  sei. 
Allein  ich  gab  diesen  Gedanken  auf,  nachdem  ich  beobachtet  hatte,  dass 
Muskeln  auch  aus  Oel  und  Quecksilber  von  60 — 95  °  neutral  bis  alkalisch 
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hervorgingen,  ohne  dass  ich  das  Entweichen  auch  nur  der  kleinsten  Blase 
hatte  wahrnehmen  können. 

Eine  andere  Art,  jene  Schwierigkeit  zu  heben,  bestand  darin,  anzu- 
nehmen, dass,  die  Menge  der  durch  die  säuernden  Temperaturen,  um 
mich  so  auszudrücken,  entwickelten  Säure  bis  zu  -einer  gewissen  Grenze 
wachse  mit  der  Zeit,  während  welcher  der  Muskel  diesen  Temperaturen 
ausgesetzt  ist,  so  dass  in  dem  nur  wenige  Secunden  in  siedheisse  Flüssig- 
keit getauchten  Muskel  nur  eine  kleine,  in  dem  längere  Zeit  auf  45°  er- 
wärmten Muskel  eine  verhältnissmässig  bedeutende  Säuremenge  frei 
werde;  dass  sodann  bei  den  höheren  Temperaturen  eine  Entwickelung 
van  Alkali,  vielleicht  von  Ammoniak,  stattfinde;  endlich  dass  die  Menge 
dieses  Alkali's  zwar  zur  Uebersättigung  der  durch  kurzes  [307]  Eintauchen, 
nicht  aber  zur  Sättigung  der  durch  längeren  Aufenthalt  in  den  säuern- 
den Temperaturen  entwickelten  Säure  hinreiche. 

Mit  dieser  Vorstellungsweise  war  es  jedenfalls  leicht  in  Einklang  zu 
bringen,  dass  ein  Muskel,  der  mit  kaltem  Wasser  beigesetzt  und  damit 
bis  zur  Siedhitze  erwärmt  wird,  nicht  alkalisch,  sondern  sauer  gefunden 
wird;  ebenso  dass  man  eine  grössere  Muskelmasse,  wie  z.  B.  die  beiden 
noch  im  Becken  verbundenen  Oberschenkel  eines  Frosches  wenigstens  im 
Inneren  sauer  findet,  auch  wenn  man  sie  plötzlich  in  siedheisse  Flüssig- 
keit taucht  und  beliebig  lange  Zeit  darin  verweilen  lässt,  besonders  aber, 
wenn  [die  Menge  der  Flüssigkeit  verhältnissmässig  klein  ist.  Denn  in 
beiden  Fällen  werden  die  einzelnen  Theile  des  Muskelinneren  länger  auf 
den  säuornden  Temperaturen  verweilen,  als  wenn  eine  kleinere  Muskelmasse 
mit  verhältnissmässig  grösserer  Oberfläche,  wie  ein  einzelner  Gastroknemius 
vom  Frosche  sie  darbietet,  plötzlich  in  siedheisse  Flüssigkeit  getaucht  wird. 
In  jenen  Fällen  (stellte  ich  mir  vor)  wird  mehr  Säure  entwickelt,  als 
dass  sie  durch  das  nachmals  entwickelte  Alkali  übersättigt  werden  könnte. 

Was  nun  aber  diese  Entwickelung  eines  Alkali's  im  Muskel  durch 
die  Siedhitze  betrifft,  so  bemühte  ich  mich  vergeblich  eine  fernere  That- 
sachc  zur  Stütze  dieser  Muthmassung  auszumitteln.  Ammoniak  konnte 
jenes  Alkali  keinenfidls  sein,  denn  die  blauen  Flecke,  die  ein  dergestalt 
alkalisch  gemachter  Muskel  auf  dem  rothen  Papier  hinterlässt,  sind  blei- 
bender Beschaffenheit,  und  als  ich  einen  mit  passend  verdünnter  Chlor- 
wassorstoflsäure  benetzten  Glasstab  über  gekochtes  und  zerhacktes  Frosch- 
fleisch  hielt ,  entstand  keine  Spur  von  Salmiaknebeln.  Da  die  Grenze  der 
säuernden  Temperaturen  und  derjenigen«  aus  denen  der  Muskel  neutral 
hervorgeht,  auflallend  gwiau  zusammenfallt  mit  den  Temperaturen,  bei 
denen    nach  Brhäruvs1   das  Albumin   des  Rindfleisches,   nach   Hrn. 

*  UhiWh  <Wr  0)w*me  «.  s,  w.   Bd.  EL  1S40.  S.  57 1. 
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Gbohä1  das  der  Froschmuskeln  gerinnt,  so  versuchte  ich,  ob  beim 
Kochen  der  oben  beschriebenen  eiweisshaltigen  neutral  reagirenden  Flüs- 
sigkeit, welche  strotzend  mit  Wasser  angefüllte  Froschmuskeln  entleeren, 
oder  beim  Kochen  von  Binderblutserum,  welches  ich  mit  Chlorwasser- 
stoffsäure neutralisirt  [308]  hatte,  Alkali  frei  würde;  aber  es  gab  sich 
keine  Spur  davon  zu  erkennen. 

Ferneres  Nachdenken  über  die  Sachlage  deckte  mir  denn  auch  eine 
Lücke  in  meinen  Versuchen  auf,  deren  Ausfüllung  alsbald  zu  einer  an- 
deren Auflassung  führte.  Ich  hatte  nämlich  versäumt  mich  davon  zu 
überzeugen,  ob  ein  durch  wenige  Secunden  langes  Eintauchen  in  sied- 
heisse  Flüssigkeit  grossentheils  sauer  gewordener  und  als  solcher  erkannter 
Muskel,  wenn  er  wieder  in  die  Flüssigkeit  gebracht  und  längere  Zeit 
darin  gelassen  wird,  auch  wirklich  wieder  neutral  oder  gar  alkalisch  wird. 
Freilich  scheint  sich  dies  von  selber  zu  verstehen;  doch  trifft  es  in  Wirk- 
lichkeit nicht  zu.  Lässt  man  einen  Muskel  dauernd  in  der  siedheissen 
Flüssigkeit,  und  untersucht  nach  einiger  Zeit  seine  Beaction,  so  findet 
man  diese,  wie  gesagt,  alkalisch.  Zieht  man  ihn  aber  nach  4 — 6  Secun- 
den heraus,  untersucht  seine  Reaction,  die  man  für  einen  ausgedehnten 
ring-  od$r  kreisförmigen  Theil  des  Querschnittes  sauer  findet,  oder  lässt 
man  den  Muskel  auch  bloss  erkalten  ohne  diese  Prüfung  vorzunehmen, 
and  taucht  ihn  dann  wieder  auf  unbestimmte  Zeit  in  siedheisse  Flüssig- 
keit, so  wird  er  nie  wieder  neutral,  geschweige  alkalisch,  sondern  bleibt 
immerdar  sauer. 

Hieraus  geht  hervor,  dass  es  eine  Täuschung  war,  wenn  wir  annah- 
men, ein  der  Siedhitze  ausgesetzter  Muskel  durchlaufe  mit  steigender 
Temperatur  seines  Inneren  verschiedene  Beactionsarten.  In  der  That 
wird  dabei  der  Muskel  zu  keiner  Zeit  sauer.  Damit  ein  Muskel  sauer 
werde,  ist  es  nöthig,  dass  seine  einzelnen  Theile  eine  gewisse  nicht  zu 
kurze  Zeit  auf  den  säuernden  Temperaturen  verweilen.  Wird  der  Muskel 
in  eine  hinlängliche  Masse  siedheisser  Flüssigkeit  getaucht,  so  durchlaufen 
seine  einzelnen  Theile  die  säuernden  Temperaturen  schneller,  als  dass  er 
saaer  werden  könnte.  Zieht  man  aber  den  Muskel  nach  einer  gewissen 
kurzen  Frist  heraus,  so  behält  er,  indem  er  an  der  Luft  erkaltet,  die 
säuernde  Temperatur  von  50 — 40°  noch  lange  genug  bei,  um  ausge- 
sprochen sauer  zu  werden. 

Diese  Ansicht  von  der  Sache  also  versöhnt  alle  obigen  Widersprüche. 
Es  würde  nur  übrig  bleiben  den  Unterschied  zu  erklären,  der,  wie  mir 
wenigstens  hat  scheinen  wollen,  obwaltet  zwischen  der  Beaction  einerseits 
von  rohen  frischen  Muskeln  [309]  und  solchen,  die  einige  Zeit  einer 


1  Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie  u.  s.  w.  1853.  Bd.  LXXXV.  S.  237. 


22  XVI.  Ueber  angeblich  saure 

Temperatur  von  50  —  70°  ausgesetzt  waren,  andererseits  gesottener 
Muskeln.  Die  letzteren  muss  ich  für  alkalischer  ansprechen.  Im  Ver- 
gleich zn  den  bei  50 — 70°  erstarrten  Muskeln  ist  dies  nieht  so  schwer 
zu  verstehen,  da  bei  diesen  Temperaturen  immer  noch  eine  gewisse  Säure- 
menge frei  werden  mag.  Sollte  sich  aber  die  grossere  Alkalescenz  des 
gekochten  Muskels  im  Vergleich  zur  Reaction  des  rohen  frischen  Muskels 
bestimmt  herausstellen,  so  würde  dies  freilich  weitere  Aufklärung  erhei- 
schen. Vielleicht  rührt  der  wahrgenommene  Unterschied  nur  von  der 
auffallend  grosseren  Flüssigkeitsmenge  her,  welche  der  gekochte  Muskel 
von  sich  giebt 

Da  uns  dieser  Punkt  indessen  minder  nah  angeht,  so  überlasse  ich 
dessen  weitere  Erörterung  Hrn.  Kühne,  den  selbständig  geführte  Unter- 
suchungen ,  wie  ich  aus  brieflicher  Mittheilung  weiss,  zu  der  mit  dem 
obigen  Ergebniss  übereinstimmenden  Vorstellung  geführt  haben,  dass  rasch 
einwirkende  Siedhitze  den  Muskel  in  seinem  natürlichen  Zustand,  auch 
was  seine  Reaction  betrifft,  gleichsam  conservire,  wahrend  gewisse 
niedere  Temperaturen,  wenn  sie  länger  einwirken,  dem  Muskel  saure 
Reaction  ertheilen. 

Wie  dem  auch  sei,  die  Einwirkung  der  Siedhitze  auf  den  Muskel 
bietet  uns,  wie  man  sieht,  das  erste  Beispiel  dar  einer  ohne  Säurung  des 
Muskels  vor  sich  gehenden  Gerinnung  des  Muskelfaserstoffes.  Eine 
andere  Art  des  Temperatureinflusses  liefert  aber  sofort  noch  ein  zweites. 
Bewahrt  man  nämlich  einzelne  Muskeln  vom  Frosch  bei  einer  Temperatur 
von  etwa  0°  auf,  so  werden  sie  zu  keiner  Zeit  deutlich  sauer,  sondern 
gehen  unmittelbar  aus  der  neutralen  Reaction  über  in  die  alkalische, 
welche  der  ausgesprochenen  Fäulniss  angehört  Allerdings  kommt  es  vor, 
dass  der  Abdruck  des  Querschnittes  auf  blauem  Grunde  roth  gesprenkelt 
erscheint ;  andere  Male  ereignet  sich  das  Sonderbare,  dass  anfangs  auf  dem 
rothen  Papier  ein  blauer,  auf  dem  blauen  Papier  kein  Fleck  erscheint, 
dass  aber  beim  Trocknen  der  erstere  Fleck  verschwindet,  während  auf 
dem  blauen  Papier  ein  rother  Fleck  hervortritt.  Nie  jedoch  sieht  man 
die  in  der  Kälte  aufbewahrten  Muskeln  auch  nur  entfernterweise  so  von 
Säure  überfliessen,  wie  solche,  welche  bei  mittlerer  Temperatur  die  Fäul- 
niss durchmachen. 

[310]  Ebensowenig  habe  ich  Muskeln  sauer  werden  sehen,  die  ich 
in  gesättigte  Lösungen  von  Ghlornatrium,  salpetersaurem  Kali,  schwefel- 
saurem Natron  und  schwefelsaurer  Magnesia  gelegt  hatte,  während  wenig- 
stens das  Syntonin  aus  seiner  Lösung  in  verdünnter  Chlorwasserstofisäure 
durch  Zusatz  von  Salzlösungen  gefallt  wird.  Auch  in  absoluten  Alkohol 
gelegte,  nachher  in  Wasser  aufgeweichte  Muskeln  fand  ich  nicht  deutlich 
sauer. 
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Ans  diesen  Versuchen  folgt  somit  wohl  mit  hinlänglicher  Bestimmt- 
heit, dass  das  Freiwerden  von  Saure  im  Muskel  keine  noth wendige  und 
unmittelbare  Folge  der  Gerinnung  des  Muskelfaserstoffes  sei,  sondern  dass 
unter  Umständen  letztere  allerdings  stattfinden  könne,  ohne  erstere  nach 
sich  zu  ziehen.  Ehe  wir  aber  über  die  Natur  des  Vorganges  der  Säurebil- 
dung  im  absterbenden  Muskel  weitere  Muthmassungen  äussern,  wird  es 
zweckmässig  sein,  zuerst  noch  durch  Untersuchung  der  Muskeln  anderer, 
besonders  warmblütiger  Thiere  uns  zu  unterrichten,  inwiefern  das  am 
Frosch  Beobachtete  auch  wirklich  von  allgemeiner  Geltung  sei. 

Unter  den  Fischen  prüfte  ich  die  Karausche  (Cyprinus  carassius), 
den  Schlei  (Chrytitis  tinca),  den  Hecht  (Esox  luciw)  und  den  Barsch 
(Perea  fluviatilis)  auf  die  Reaction  des  Querschnittes  des  von  den  leben- 
den Fischen  abgeschnittenen  Schwanzes.  Ich  fand  sie  alkalisch  und  erst 
später,  der  gewöhnlichen  Angabe  entsprechend,  sauer;  wobei  jedoch  das 
Barechfleisch  eine  Ausnahme  machte,  welches  ich  in  zwei  Versuchen  nicht 
deutlich  sauer,  sondern  nur  in  der  oben  bezeichneten  Art  neutral  werden 
sah,  auch  wenn  ich  es  fünf  Minuten  lang  in  45°  warmes  Wasser  tauchte 
oder  unbestimmte  Zeit  in  Wasser  von  mittlerer  Temperatur  liegen  liess. 

Stücke  aus  dem  grossen  Brustmuskel  einer  den  Augenblick  vorher 
geköpften  Taube,  eines  mit  Curara  vergifteten  Huhnes  geschnitten,  reagir- 
ten,  entere  mehr  alkalisch,  letztere  mehr  neutral.  Von  Säure  war  auch 
hier  an  den  frischen  Muskeln  keine  Spur  bemerkbar,  obschon  diese  nach 
eingetretener  Starre  auf  das  deutlichste  sauer  gefunden  wurden.  In  Be- 
zog auf  die  Wirkung  der  Wärme  verdient  bemerkt  zu  werden,  dass  bei 
den  Vogelmuskeln  die  Temperatur  von  45°,  die  ja  nur  [311]  wenige 
Grade  über  der  Blutwärme  des  Vogels  liegt,  zur  Säurung  des  Muskels 
nicht  ausreicht,  sondern  dass  50 — 55°  G.  dazu  erforderlich  sind.  Sieden- 
des Wasser  ertheilt  dem  Vogelfleisch  die  neutrale  Reaction  in  der  oben 
beschriebenen  Art;  wobei  ich  Sorge  trug,  nicht  grössere  Stücke  Muskel- 
fleisch zu  den  Versuchen  anzuwenden,  als  solche  welche  etwa  einem  ein- 
zelnen Gastroknemius  des  Frosches  entsprachen,  um  sicher  zu  sein,  dass 
das  Verhältniss  der  Oberfläche  zur  Masse  für  das  Eindringen  der  Wärme 
kein  minder  günstiges  gewesen  sei 

Was  die  Säuger  betrifft,  so  experimentirte  ich  im  Schlachthause  an 
Bind  und  Schwein,  im  Laboratorium  an  Hund,  Kaninchen  und  Meer- 
schweinchen (Cavia  Cobaya).  Das  Fleisch  aller  fand  ich  anfangs  mehr 
oder  weniger  deutlich  alkalisch,  und  oft  erst  nach  Stunden  trat  die  saure 
Beaction  hervor.  Die  Abwesenheit  der  sauren  Reaction  an  den  frischen 
menschlichen  Muskeln  hat,  wie  ich  aus  brieflicher  Mittheüung  weiss, 
mein  Freund  Hr.  H.  Bence  Jones  in  London  bei  Gelegenheit  einer 
Amputation  beobachtet 
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In  allen  diesen  Versuchen  enthielten  die  Muskeln  noch  Blut.  Ich 
unterliess  aber  nicht  auch  hier  wie  bei  den  Froschmuskeln  noch  den  Be- 
weis zu  fuhren,  dass  die  neutrale  oder  alkalische  Beaction  des  Muskel- 
querschnittes nicht  etwa  von  einer  Sättigung,  beziehlich  Uebersattigung 
der  in  den  Muskeln  fertig  gebildet  enthaltenen  Saure  durch  das  Alkali 
des  Blutes  herrührte.  In  die  Bauchaorta  eines  lebend  geöffneten  Kanin- 
chens spritzte  ich  blutwarmes  Zuckerwasser  von  dem  oben  angegebenen 
Procentgehalt,  bis  das  Wasser  farblos  aus  der  unteren  Hohlvene  floss;  die 
Beaction  der  blutleeren  Muskeln  war  aber  von  derjenigen  mit  Blut  erfüll- 
ter Muskeln  desselben  Thieres  kaum  zu  unterscheiden.  Mit  solchem  blut- 
leeren Kaninchenfleisch  wiederholte  ich  die  an  den  Vogelmuskeln  ange- 
stellten Versuche  über  den  Einfluss  der  Wärme  auf  die  Beaction  der 
Muskeln.  Fünf  Minuten  lang  in  Wasser  von  50°  getauchtes  Muskel- 
fleisch hatte  saure  Beaction  angenommen;  kleine  Stücke  in  siedendes 
Wasser  gehalten  wurden  dagegen  nicht  sauer,  sondern  nur  neutral  ge- 
funden. 

Einen  gleichbedeutenden  Versuch  mit  dem  am  Kaninchen  stellte  ich 
am  Hunde  an,  indem  ich  an  dem  durch  Curara  ge-  [312]  lähmten 
Thiere  von  der  Arteria  iliaca  communis  aus  das  eine  Bein  mit  Zucker- 
wasser von  mittlerer  Temperatur  ausspritzte.  Beim  Entleeren  der  zweiten 
und  dritten  Spritze  (von  47ocm  Inhalt)  entstanden  leichte  Zuckungen. 
Die  Muskeln,  obwohl  blutleer,  blieben  noch  deutlich  roth  gefärbt.  Ihre 
Beaction  war  neutral  in  der  angegebenen  Art;  auf  violettem  Papier 
machten  sie  gar  keinen  Eindruck.  Die  mit  Blut  erfüllten  Muskeln  der 
anderen  Seite  reagirten  ziemlich  ausgesprochen  alkalisch. 

Wie  man  sieht,  haben  uns  unsere  Beobachtungen  an  den  Frosch- 
muskeln nicht  irre  gefuhrt.  Man  wird  wohl  jetzt  den  Schluss  für  ge- 
rechtfertigt halten,  dass  es  in  der  Wirbelthierreihe  keine  quergestreiften 
Muskeln  gebe,  die  im  frischen  Zustande  saure  Beaction  besitzen.  Auf 
die  Muskeln  wirbelloser  Thiere  habe  ich  meine  Untersuchungen  noch 
nicht  ausgedehnt. 

Dagegen  bin  ich  bemüht  gewesen,  mich  über  die  Beaction  der 
glatten  Muskelfasern  in's  Klare  zu  setzen.  Die  früheren  Angaben  da- 
rüber widersprechen  einander.  Hr.  Lehmann  will  den  wässrigen  Auszug 
aus  der  Muskelhaut  des  Schweinemagens  und  aus  der  mittleren  Arterien- 
haut des  Rindes  schwach  sauer,  den  aus  der  Tunica  dartos  ohne  alle 
Beaction  auf  Pflanzenfarben  gefunden  haben.1     Hr.  Gustav  Sdegmund 


1  Lehrbuch  der  physiologischen  Chemie.  Leipzig.  Bd.  I.  1850.  S.  109;  — 
Bd.  III.  1852.  S.  72.  79.98;—  Fortsetzung  von  L.  Gmblin's  Handbuch  der  Chemie 
u.  b.  w.  Heidelberg  1857.  Bd.  \TH.  Abth.  IL  S.  478. 
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hat  ans  dem  Uterus  einer  nach  der  künstlichen  Frühgeburt  im  achten 
Monat  der  Schwangerschaft  verstorbenen  Frau  Ameisensäure,  Essigsaure1 
und  später  noch,  wie  ich  aus  mündlicher  Mittheilung  weiss,  Milchsäure 
dargestellt  Hingegen  Hr.  M.  S.  Schultze2  giebt  an,  den  wassrigen 
Auszug  aus  der  mittleren  Haut  einer  frischen  Ochsenaorta  alkalisch  ge- 
funden zu  haben. 

Die  unstreitig  beste  Gelegenheit,  eine  grosse  und  möglichst  reine 
Anhäufung  glatter  Muskelfasern  im  völlig  frischen  Zustande  zu  beob- 
achten, bietet  der  Muskelmagen  der  Vögel  dar.  Hr.  Leydig  betrachtet 
zwar  dessen  Faserzellen  als  bereits  einen  Uebergang  bildend  zu  den  quer- 
gestreiften Muskelbündeln.'  Um  so  auffallender  wird  es  erscheinen,  dass 
ich  vom  frisch  getödteten  Thier  entnommene  Stücke  des  Muskelmagens 
des  Huhnes  und  der  Taube  mehrmals  bei  mittlerer  Temperatur  bis  zur 
stinkenden  Fäulniss  verfolgt  habe,  ohne  je  eine  Spur  saurer  Reaction 
wahrzunehmen.  Die  Reaction  war  anfangs  schwach  alkalisch,  und  blieb 
so  bis  zur  Ammoniakentwickelung  durch  die  Fäulniss,  [313]  wo  sie  deut- 
licher ward.  Auch  in  Wasser  von  mittlerer  Temperatur  unbestimmte 
Zeit  hindurch  verweilend  wurden  Stücke  vom  Muskelmagen  nicht  sauer; 
ebenso  wenig  in  Wasser  von  den  verschiedensten  Temperaturen  bis  zur 
Siedhitze.  Nicht  minder  habe  ich  die  Muskelhaut  des  Dickdarms  und  die 
Aorta  eines  vor  meinen  Augen  geschlachteten  Ochsen  alkalisch  reagirend 
gefunden,  und  dieselbe  Reaction  fort  und  fort  bis  zur  ausgesprochenen 
Fäulniss  beobachtet  Auch  der  Darm  des  Schleies  und  das  contractile 
Gaumenorgan  der  Cyprinolden  haben  mir  keine  saure  Reaction  geben 
vollen,  obwohl  eine  solche  wegen  der  darin  enthaltenen  quergestreiften 
Bändel  zu  erwarten  war.  Vielleicht  wurde  sie  durch  die  alkalische  Reac- 
tion der  umgebenden  Gewebe  verdeckt.  Ein  zu  dieser  Untersuchung 
(lassender  Uterus  ist  leider  seit  der  Zeit,  wo  ich  Veranlassung  fand  da- 
nach zu  trachten,  bis  auf  den  heutigen  Tag  meinen  Freunden  den  Hrn. 
Reichebt  und  Vibchow  nicht  vorgekommen. 

Für  die  Erklärung  der  von  Hrn.  Sieghund  am  Uterus  gemachten 
Beobachtung  wird  sich  uns  weiter  unten  eine  Auskunft  bieten.    Wie  die 


1  Verhandlungen  der  physikalisch  •  medicinischen  Gesellschaft  in  Würzburg. 
Kedigirt  von  A.  Köllikeb,  F.  Scanzoni,  J.  Schbbeb.    Bd.  III.    1S52.  S.  50. 

1  Annalen  der  Chemie  und  Phannacie  u.  s.  w.  1849.  Bd.  LXXI.  S.  283.  — 
Lehmann  a.  a.  O.  und  Schlossbebger  (Die  Chemie  der  Gewebe  u.  s.  w.  Leipzig 
und  Heidelberg  1856.  Die  kontraktilen  Thier-Substanzen.  S.  165)  wollten  dies  durch 
beginnende  Fäulniss  erklären. 

3  Lehrbuch  der  Histologie  u.  s.  w.  Frankfurt  a.  M.  1857.  S.  824.  —  [Die 
Bemerkung  findet  sich  schon  bei  Hrn.  Bowman  in  seinem  Artikel  'Muscle'  im 
3.  Bande  von  Todd's  Cyclopaedia  pf  Anatomy  and  Physiology.  1839—1847.  p.  514.] 
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Sachen  stehen,  muss  ich  urtheilen,  dass  wenn  die  frühere  Ansicht  von 
der  sauren  Beschaffenheit  der  quergestreiften  Fleischfaser  in  so  fern 
unrichtig  war,  als  diese  Beschaffenheit  sich  eist  in  Folge  einer  Leichen- 
Veränderung  einstellt,  die  Lehre  von  der  sauren  Natur  der  glatten  Mus- 
kelfaser nicht  einmal  so  weit  zutrifft,  da  diese  Faser  nach  meinen 
Erfahrungen  vielmehr  zu  keiner  Zeit  ihres  Absterbens  aufhört,  alkalisch 
zu  reagiren. 

Bis  hieher  reichen  meine  Ermittelungen  über  die  Reaction  der  aus- 
geruhten absterbenden  Muskeln.  Ueber  die  Entetehungsweise  der  Saure 
in  Folge  des  Eistarrens  habe  ich  nichts  beizubringen.  Die  Hm  Leh- 
mann1 und  Schlobsbebgeb*  halten  es  nicht  für  unmöglich,  dass  die 
Fleischmilchsäure  ein  Zersetzungsproduct  eiweissartiger  Körper  sei  Hr. 
Schlobsbebgeb  bemerkt,  dass,  obschon  der  ScHEBEB'sche  Muskelzucker 
in  Berührung  mit  faulenden  Eiweisskörpern,  Fibrin  und  Casein,  der 
Milchsaure -Gahrung  fähig  scheine,8  dies  doch  kaum  der  Ursprung 
der  Fleischmilchsaure  sein  könne,  weil  dazu  die  Menge  des  Inosits 
sogar  im  Heizen,  wo  er  noch  am  reichlichsten  vorkommt,  eine  viel 
zu  kleine  sei.  Erwägt  man,  dass  die  Säurung  des  Muskels  [314]  durch 
Temperaturerhöhung  innerhalb  gewisser  Grenzen  ausnehmend  beschleu- 
nigt, durch  Temperaturermedrigung  hingegen  gehemmt,  dass  sie  durch 
Siedhitze,  Alkohol,  Salze  gänzlich  verbindert  wird,  so  ist  es  freilich  nicht 
leicht,  sich  der  Vorstellung  zu  erwehren,  dass  man  es  hier  mit  einem 
wahren  Gährungsvorgange  zu  thun  habe.4  Es  ist  aber  jetzt  an  der  Zeit, 
Eenntniss  zu  nehmen  von  einem  weiteren  Umstände,  wodurch  einestheils 
die  bisher  aufgedeckten  Thatsachen  ganz  ungemein  an  Bedeutung  gewin- 
nen, anderenteils  deren  Erklärungsweise  auf  alle  Fälle  wesentlich  bedingt 
werden  dürfte.  Dies  ist  die  Eingangs  schon  erwähnte  Säurun g  der 
noch  leistungsfähigen  Muskeln  in  Folge  heftiger  Anstren- 
gungen. 

Ein  Frosch  werde  so  zugerichtet,  dass  nur  noch  die  Wirbelsäule  mit 
dem  darin  enthaltenen  Rückenmarke,  der  Ischiadnerv  und  der  zuge- 
hörige Gastroknemius  übrig  bleiben.    Dieser  weide  mittels  des  Schlitten- 

1  Lehrbuch  der  physiologischen  Chemie.  Bd.  I.  Leipzig  1850.  S.  105  ff.  — 
Fortsetzung  von  L.  Gmblin'b  Handbach  der  Chemie  u.  s.  w.  Heidelberg  1857» 
Bd.  Vin.  Abth.  IL  S.  488. 

*  Die  Chemie  der  Gewebe  u.  s.  w.  Leipzig  and  Heidelberg  1856.  Die  kon- 
traktilen Thier-Substanzen.  S.  246  ff. 

3  Sohbbbb,  Annalen  der  Chemie  and  Pharmacie  u.  s.  w.  1850.  Bd.  LXXIII. 
S.  826.  827. 

4  [Vergl.  die  neueste  über  die  hier  geäusserte  Vermuthang  erschienene  Arbeit: 
O.  Nabbb,  Untersuchungen  Aber  die  angeformten  Fermente.  Pflüger's  Archiv  für 
die  gesammte  Physiologie.   1875.  Bd.  XI.   S.  138.] 
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Magnetelektromotors  bis  zur  Erschöpfung  tetanisirt,  indem  man  zuerst 
das  Rückenmark,  dann  am  Ischiadnerven  herabsteigend  dessen  einzelne 
Strecken,  endlich  den  Muskel  selber  den  Strömen  aussetzt.  Bei  jeder 
neuen  Strecke,  die  man  in  den  Kreis  einführt,  beginnt  man  mit  den 
schwächsten  Strömen,  welche  noch  Zuckung  geben,  und  geht  nicht  eher 
zu  einer  neuen,  tiefer  gelegenen  Strecke  über,  als  bis  auch  die  stärksten 
Schläge,  die  man  vernünftigerweise  anwenden  kann,  keine  Zuckung  mehr 
erzeugen.  Untersucht  man  darauf  die  Beaetion  des  Querschnittes  eines 
dergestalt  tetanisirten  Muskels,  so  findet  man  diese  oft,  wenigstens  stellen- 
weise, entschieden  sauer;  im  schlimmsten  Falle  wenigstens  stets  mehr 
zor  sauren  Beaetion  sich  hinneigend,  als  die  des  in  Buhe  gebliebenen 
Gastroknemius  der  anderen  Seite,  und  zwar  in  viel  zu  auffallendem 
Grade,  um  den  Unterschied  auf  die  durch  die  Zusammenziehung  etwa 
bedingte  grössere  Blutleere  des  tetanisirten  Muskels  schieben  zu  können. 
Nach  wenigen  Minuten  Buhe  übrigens  ziehen  sich  die  Bruchstücke  des 
so  bei  seinen  Lebzeiten  gesäuerten  Muskels  wieder  kraftig  auf  massig 
starke  Beizung  zusammen. 

Man  kann  gegen  diesen  Versuch  denselben  Einwand  machen,  dem 
Hr.  Helmholtz  bei  seinen  berühmten  Versuchen  über  den  chemischen 
Stoffverbrauch  bei  der  Muskelaction 1  dadurch  zuvor-  [315]  kam,  dass  er 
sich  zum  Tetanisiren  reibungselektrischer  Entladungen '  bediente ,  welche 
im  Verhaltniss  zu  ihrer  elektrolytischen  eine  sehr  bedeutende  physiolo- 
gische Wirkung  besitzen;  nämlich  dass,  da  der  Muskel  selber  zuletzt  den 
Strömen  ausgesetzt  wurde,  dessen  Saurung  möglicherweise  eine  elektro- 
lytische  Wirkung  dieser  Ströme,  statt  eine  Folge  der  Zusammenziehungen 
seL  Indessen  gelingt  es,  den  Versuch  mit  wesentlich  demselben  Erfolg 
anzustellen,  auch  ohne  die  Schläge  zuletzt  den  Muskel  unmittelbar  treffen 
zu  lassen;  nur  dass  alsdann  die  Saurung,  wegen  der  geringeren  Summe 
von  Zusammenziebungen,  die  man  vom  Nerven  aus  zu  erlangen  vermag, 
auf  einer  niedrigeren  Stufe  stehen  bleibt 

Besser  gelingt  die  Saurung  des  Muskels  durch  mittelbare  Beizung 
am  lebenden  Frosch,  und  zwar  in  folgender  Weise.  Der  Frosch  wird  auf 
der  von  mir  in  meinen  'Untersuchungen"  beschriebenen  Vorrichtung  zur 
Befestigung  des  lebenden  Frosches'  gefesselt,  die  Bauchaorta  unterbunden, 
und  der  eine  Ischiadnerv  in  der  Kniekehle  durchschnitten.  Am  Bücken 
bringt  man  in  Schulter-  und  Lendengegend  entweder  die  ebendaselbst  be-* 
schriebenen  'FroschhautUemmen'3  an,  oder  man  verfahrt  in  der  gleichfalls 
dort  bereits  bezeichneten  Art,  nämlich  indem  man  Streife  dünnen  Zink- 


1  Archiv  för  Anatomie  u.  s.  w.   1845.   S.  72. 

1  A.  a.  O.  Bd.  I.   S.  453—456.  Taf.  III.    Fig.  23.  24.   Taf.  IV.   Fig.  22. 

3  A.  a.0.  S.  456.  457.  Taf.  IH.  Fig.  24— 26.—  Bd.  II.  Abth.II.  Taf.V.  Fig.  142. 
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bleches  durch  zwei  Hautschlitze  führt,  die  man  in  jenen  beiden  Gegen- 
den, der  Längsmittellinie  gleichlaufend,  in  passendem  Abstand  von  dieser 
angebracht  hat.  Die  Zinkstreife,  an  deren  eines  Ende  ein  Draht  gelöthet 
ist,  oder  die  Froschhautklemmen,  dienen  als  Elektroden  der  secundären 
Bolle  des  Schlitten-Magnetelektromotors.  Das  eine  Ende  der  primären 
Bolle  ist  mit  dem  Pendel  eines  MlLZEL'schen  Metronoms  verknüpft,  das 
andere  durch  zwei  Drähte  mit  dem  Platin  und  mit  dem  Zink  zweier 
kleinen  GnovE'schen  Ketten.  Das  Zink  und  Platin  dieser  stehen  in  Ver- 
bindung mit  zwei  Quecksilbernäpfchen,  und  eine  jederseits  an  dem  Pendel 
angebrachte  verquickte  Spitze  taucht  jedesmal  etwa  eine  Secunde  lang  in 
das  eine  oder  das  andere  dieser  Näpfchen,  wenn  das  Pendel  seine  grosste 
Ablenkung  erreicht  hat.  Man  übersieht  leicht,  wie  dadurch  bewirkt  wird, 
dass  abwechselnd  die  eine  und  die  andere  der  beiden  entgegengesetzt  an- 
geordneten Ketten  eine  Secunde  lang  in  den  Kreis  der  primären  Bolle 
eingeschaltet  wird.  So  lange  dies  [316]  der  Fall  ist,  spielt  die  Feder  des 
Magnetelektromotors,  und  es  wird  also  das  Bückenmark  des  Frosches  in 
Zwischenräumen,  welche  der  Schwingungsdauer  des  Pendels  weniger  einer 
Secunde  gleich  sind,  eine  Secunde  lang  abwechselnd  in  der  einen  und  in 
der  anderen  Richtung  von  den  Oeffhungsschlägen  getroffen.  Es  geben 
sich,  bei  diesem  Verfahren,  mancherlei  eigenthümliche  Erscheinungen 
kund,  auf  die  ich  hier  nicht  näher  eingehen  will.  Es  genüge  die  Angabe, 
dass,  da  die  aufsteigenden  Ströme  bald  unwirksam  werden,  die  abstei- 
genden aber  leicht  zwei  Stunden  lang  wirksam  bleiben,  bei  38*5 
Schwingungen  des  Pendels  in  der  Minute  der  Muskel  mindestens 
120  x  19-25  =  2310  mal  eine  Secunde,  oder  im  Ganzen  38-5  Minuten 
lang ,  mit  Erfolg  mittelbar  tetanisirt  wurde,  was  eine  weit  grössere  Summe 
von  Zusammenziehungen  vorstellt,  als  sie  bei  einer  anderen  mir  bekann- 
ten Art  mittelbar  zu  tetanisiren  erzielt  wird. 

Versagt  endlich  der  Muskel  vom  Bückenmark  aus  weitere  Zuckungen, 
so  wird  er  mit  dem  der  anderen  Seite,  der  gar  nicht  gezuckt  hat,  aus- 
geschnitten, wobei  er  die  Durchschneidung  des  N.  tibiatis  leicht  noch  mit 
Zuckung  beantwortet,  und  die  Beaction  seines  Querschnittes  geprüft  Man 
findet  diese  meist  deutlich  sauer,  während  ich  kaum  zu  sagen  brauche, 
dass  der  Querschnitt  des  anderen  Muskels  noch  die  übliche  neutrale,  zum 
Alkalischen  sich  hinneigende  Beaction  zeigt.  Dies  Ergebniss  ist  um  so 
auffallender,  als  sich  merkwürdigerweise  stets  der  tetanisirte  Muskel  als 
der  bei  weitem  blutreichere  zeigt.  Man  kann  den  Frosch  am  Leben 
erhalten,  um  sich  davon  zu  überzeugen,  wie  er  nach  kurzer  Zeit  und, 
trotz  der  unterbundenen  Bauchaorta,  auch  noch  am  folgenden  Tage  die 
Muskeln  des  gleichfalls  tetanisirten  Oberschenkels  ganz  gut  beherrscht. 

Die  Bauchaorta  unterband  ich  bei  diesen  Versuchen 'in  der  Absicht 
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zu  verhindern,  dass  nicht  das  stets  erneute  alkalische  Blut  die  in  dem 
Muskel  entwickelte  Saure  sättige,  und  etwa  in  Gestalt  fleischmilchsauren 
Natrons  fortführe.  Ich  habe  einige  Versuche  angestellt,  welche  zu  be- 
weisen scheinen,  dass  diese  Vorsicht  nicht  ganz  überflüssig  war.  Als  ich 
nämlich  denselben  Versuch  ohne  Unterbindung  wiederholte,  gab  sich  ein 
weit  kleinerer  Unterschied  zwischen  der  Eeaction  des  ruhigen  und  der 
des  tetanisirten  Muskels  zu  erkennen.  Als  ich  sodann  beide  Nerven 
[317]  unversehrt  liess,  und  statt  der  Aorta  die  eine  A.  iliaca  communis 
unterband,  zuckten  die  Muskeln  |der  Seite,  wo  nicht  unterbunden  war, 
länger  und  starker  als  die  der  anderen,  und  erschienen  verhältnissmässig 
blutleer.  Nichtsdestoweniger  gaben  sie  keine  deutliche  Zeichen  der  Säu- 
rung, während  die  Muskeln  der  anderen  Seite,  wo  unterbunden  war,  ob- 
schon  von  Blute  strotzend  und  folglich  viel  reicher  an  Alkali,  entschieden 
sauer  gefunden  wurden. 

Zerschneidet  man  einem  Frosch,  dessen  Aorta  unterbunden  ward, 
den  einen  Ischiadnerven,  vergiftet  dann  den  Frosch  mit  Strychnin,  und 
vergleicht  die  Eeaction  der  beiden  Gastroknemien,  so  findet  man  diese 
auf  beiden  Seiten  neutral,  obschon  die  des  tetanisirten  allerdings  etwas 
mehr  zum  Sauren  neigt  Der  mangelhafte  Erfolg  dieses  Versuches  rührt 
wohl  davon  her,  dass  dabei  die  Summe  der  Zusammenziehungen  eine 
kleinere  bleibt,  als  dass  eine  bemerkbare  Spur  von  Saure  im  Muskel  auf- 
gehäuft werden  könnte. 

So  bleibt  also  die  Säurung  des  Muskels  durch  Tetanus  beim  Frosche 
stets  eine  ziemlich  zarte  Erscheinung,  deren  Nachweis  mit  nicht  geringen 
Schwierigkeiten  zu  kämpfen  hat.  Anders  ist  'es  beim  Kaninchen.  Hier 
gelingt  auf  das  leichteste  und  sicherste  der  zuletzt  beschriebene  Versuch, 
dessen  Ergebniss  am  Frosch  so  gut  wie  verneinend  ist.  Zerschneidet  man 
einem  Kaninchen  den  Ischiadnerven  der  einen  Seite,  vergiftet  es  mit 
Strychnin,  und  schneidet  unmittelbar  nach  oder  besser  noch  während 
dem  letzten  Krampfanfalle  die  Wadenmuskeln  beider  Seiten  aus,  so 
findet  man  die  ruhigen  neutral,  die  tetanisirten  aufs  entschiedenste 
sauer,  so  dass  blaues  Lakmuspapier  bei  längerer  Berührung  mit  deren 
Querschnitt  zwiebelroth  gefärbt  wird.  Ebenso  verhalten  sich  alle  anderen 
am  Strychninkrampf  betheiligten  Skeletmuskeln. 1 

Ich  weiss  nicht  recht1,  warum  derselbe  Versuch  am  Hunde  keinen 
ebenso  günstigen  Erfolg  liefert.  Ich  fand  in  mehreren  Fällen  die  ruhigen 
Muskeln  alkalisch,  die  tetanisirten  neutral.  Allerdings  also  neigt  die 
Eeaction  der  letzteren  mehr  zum  Sauren  als  die  der  ersteren,  und  viel- 


i  [Dies  ist  ein  vollkommen  zuverlässiger  Vorlesungsversnch,  den  ich  seitdem  jedes 
Jahr  mit  Erfolg  im  Colleg  anstellte.] 
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leicht  erscheint  sie  nur  deshalb  nicht  sauer,  weil  die  Reaction  der  ruhigen 
Muskeln  hier  eine  mehr  ausge-  [318]  sprechen  alkalische  ist,  so  dass  der 
Punkt,  von  dem  aus  die  Muskeln  sich  bei  der  Zusammenziebung  der 
sauren  Beaction  nähern,  im  Hund  ein  weiter  davon  entfernter  ist,  als  im 
Kaninchen. 

Man  kann  diesem  Versuch  am  Kaninchen  noch  eine  andere  Gestalt 
geben.  Das  Thier  wird  auf  dem  Bauche  liegend  festgebunden,  in  Schul- 
ter- und  Lendengegend  eine  Hautfeite  in  die  Höhe  gehoben,  mit  dem 
Scalpell  durchstossen,  und  auf  dem  zur  Führung  dienenden  Scalpellstiel 
ein  Streif  Zinkblech  von  etwa  15mm  Breite  hindurchgeführt,  an  dessen 
eines  Ende  ein  Draht  gelöthet  ist.  Damit  bei  Bewegungen  des  Thieres 
die  Blechstreife  nicht  wieder  herausgleiten,  knickt  man  deren  freies 
Ende  hakenförmig  über  die  Hautbrücke  um,  unter  welcher  der  Streif 
fortgeht.  Diese  Art,  der  Wirbelsäule  eines  Kaninchens  Elektroden  anzu- 
legen, möchte  der  von  Hrn.  Pflügeb  in  seinem  Buch  über  das  Hem- 
mungsnervensystem der  Gedärme  empfohlenen  vorzuziehen  sein.  Die 
beiden  Zinkstreife  werden  mit  den  Enden  der  seeundären  Bolle  des 
Magnetelektromotors  verknüpft.  Oeflhet  man,  bei  passendem  Abstände 
beider  Bollen,  den  Schlüssel,  so  verfallt  das  Thier  in  Tetanus.  Der  Kopf 
wird  zurückgebogen,  die  Pupille  erweitert  wegen  Erregung  der  Ciliospinal- 
Gegend  des  Bückenmarkes,  nicht  selten  schreit  das  Thier  kläglich,  endlich 
der  ganze  Körper  geräth,  wegen  der  Unterbrochenheit  auch  der  scheinbar 
stetigsten  Muskelzusammenziehung,  in  so  heftiges  und  rasches  Zittern, 
dass  dadurch  ein  tiefer  musikalischer  Ton  entsteht.  Ich  habe  dies  zuerst 
in  den  eben  erwähnten  Versuchen  des  Hrn.  Pflüger  zu  beobachten  Ge- 
legenheit gehabt,  als  dieser  Forscher,  um  das  von  ihm  im  Rückenmark 
vorausgesetzte  Gentralorgan  der  Nn.  splanchnici  zu  reizen,  Kaninchen  in 
ähnlicher  Art  vom  Bückenmark  aus  tetanisirte. l  Musikalisch  bestimmt 
habe  ich  jenen  Ton  nicht,  es  ist  aber  nicht  zu  bezweifeln,  und  gewiss 
bemerkenswert!!,  dass  er  dem  Ton  des  Magnetelektromotors  bedeutend  an 
Höhe  nachsteht.8    Bei  fortgesetztem  Tetanisiren  wird,  unstreitig  wegen 


1  Monatsberichte  der  Akademie.  1855.  S.  489;  —  De  Nervorum  splanchni- 
corum  Functione.  Diss.  inaug.  etc.  Berolini  1855.  p.  11;  —  Ueber  das  Hemmungs- 
nervensystem  für  die  peristaltischen  Bewegungen  der  Gedärme.  Berlin  1857.  S.  19. 

*  [Diese  Beobachtung  hat  ihre  wahre  Bedeutung  erst  erhalten  durch  die  Ver- 
suche des  Hrn.  Helmholtz  über  das  Muskelgeräusch.  S.  Monatsberichte  der  Aka- 
demie. 28.  Mai  1864.  S.  307;  —  Archiv  rar  Anatomie  u.  s.  w.  1864.  S.  766;  — 
Verhandlungen  des  naturhistorisch  -  medicinischen  Vereins  zu  Heidelberg.  27.  Mai 
1864.  Bd.  III.  S.  155.  —  20.  Juli  1866.  Bd.  IV.  S.  88.  —  Vergl.  Prbyxb,  Ueber 
die  Grenzen  des  Empfindungsvermögens  und  des  Willens.  Bonn  1868.  4°.  S.  20.  — 
Bbbnstbin  in  Pflüger's  Archiv  u.  s.  w.   1875.  Bd.  XL  S.  191.] 
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des  Krampfes  der  Athemmuskeln,  das  Blut  des  Kaninchens  schwarz, 
and  ee  kann  leicht  geschehen,  daas  Einem  das  Thier  unter  der  Hand 
stirbt 

Ein  Stück  Muskel  aas  einem  solchen  Kaninchen  ausgeschult-  [319] 
ten  findet  man  sauer.  Hat  man  auf  der  einen  Seite  den  Ischiadnerven 
zerschnitten,  so  kann  die  neutrale  Beaction  der  davon  versorgten  und  in 
Ruhe  gebliebenen  Muskeln  wie  in  den  vorigen  Versuchen  zur  Controle 
dienen.  Dies  ist  nun  nichts  weiter  als  eine  Bestätigung  des  mit  Strychnin- 
veigiftung  erhaltenen  Ergebnisses.  Allein  die  neue  Versuchsweise  hat 
vor  jener  das  voraus,  dass  man  dabei  das  Thier  am  Leben  erhalten  kann, 
und  so  Gelegenheit  hat,  eine  Frage  vom  höchsten  Interesse  zu  beant- 
worten, nämlich  die,  was  aus  der  in  Folge  des  Tetanus  im  Muskel  ent- 
wickelten Saure  werde.  Ich  habe  hierüber  erst  einen  Versuch,  aber  mit 
recht  günstigem  Erfolg,  angestellt  Nachdem  ich  nämlich  ein  Kaninchen 
so  lange  und  so  stark  tetanisirt  hatte,  wie  es  möglich  war  ohne  es  zu 
tödten,  schnitt  ich  ein  Stück  Muskelfleisch  aus  dem  einen  Oberschenkel 
ans,  und  fand  es  angegebenermaassen  lebhaft  sauer.  Darauf  wurde  die 
Wunde  zugenäht,  und  dem  Kaninchen  Buhe  gegönnt  Die  ersten  zwei 
Standen  lag  es  in  tiefster  Ermattung  auf  der  Seite,  und  war  ganz  kalt 
anzufühlen;  dann  erholte  es  sich  allmählich,  setzte  sich  auf  und  fing 
wieder  an  zu  fressen.  Nach  etwa  fünf  Stunden  wurde  die  Wunde  wieder 
geöffnet,  und  ein  neues  Stück  Muskelfleisch  ausgeschnitten,  welches  sich 
nicht  mehr  sauer  verhielt  Abermals  wurde  die  Wunde  zugenäht,  und 
das  Thier  zu  weiteren  Versuchen  aufgehoben.  Ein  paar  Tage  darauf 
prüfte  ich  an  diesem  Kaninchen  vergiftete  Pfeile  der  Jakuns  (Mintras) 
von  Malacca,  die  mir  Hr.  Fedob  Jagob  von  dort  zuzusenden  die  Güte 
gehabt  hatte.  Es  erfolgte  Tetanus  und  Tod,  wie  nach  Stiychninvergif- 
tong.1  Ein  drittes  ausgeschnittenes  Muskelstück  erwies  sich  jetzt  wieder 
deutlich  sauer.  Aus  diesem  Versuch  eigiebt  sich  mit  Gewissheit,  dass 
wenige  Stunden  hinreichen,  um  die  auch  im  ungewöhnlichsten  Maass  in 
den  Muskeln  durch  Anstrengung  erzeugte  Säure  unmerklich  zu  machen. 
Ich  habe  aber  Grund  anzunehmen,  dass  bei  unversehrtem  Kreislauf  ein 
sehr  viel  kleinerer  Zeitraum,  vielleicht  schon  von  wenigen  Minuten,  dazu 
ausreicht. 

Da  das  Herz  während  des  Lebens  unablässig  eine  gewaltige  mecha- 
nische Arbeit  leistet;  da  bereits  anderweitige  Spuren  eines  besonders 
regen  Stoffwechsels  darin  entdeckt  wurden,  als  da  sind  Ereatin1  in  un- 


1  Weiteres  über  dieses  Gift  s.  in  Rosbnthal,  Ueber  Herzgifte.  Archiv  für 
Anatomie  u.  s.  w.    1865.  S.  601. 

a  Lubio  in  den  Annalen  der  Chemie  and  Pharmacie.  1847.  Bd.  LXII.  S.  292; 
—  Chemische  Untersuchung  über  das  Fleisch  u.  b.  w.  S.  36.  37. 
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gewöhnlicher  Menge,  Inosit,  Hypoxanthin;1  da,  [320]  wie  ich  bemerkt  habe. 
Braconnot's  Analyse  des  Ochsenherzens  von  Berzkliüs'  Analyse  anderer 
Muskeln  desselben  Thieres  hinsichtlich  des  Verhältnisses  des  alkoholischen 
und  wässrigen  Auszuges  in  dem  Sinne  abweicht,2  wie  es  nach  den  Beob- 
achtungen des  Hrn.  Helmholtz3  zu  erwarten  stand;  endlich  da  schon 
1828  Hr.  C.  Aug.  Sigm.  Schultze  das  Herz  unter  allen  Muskeln  am 
stärksten  sauer  gefunden  zu  haben  glaubte:4  so  versuchte  ich,  ob  viel- 
leicht das  noch  leistungsfähige  Herz  saure  Reaction  zeigen  würde. 
Beim  Frosch,  der  Taube,  dem  Ochsen,  Kaninchen  und  Meerschweinchen 
traf  dies  indess  nicht  zu.  Nur  dass  das  Herz,  trotz  seiner  grossen  Blut- 
fülle, die  ihm  stete  eine  deutliche  alkalische  Reaction  verlieh,  früher  als 
andere  Muskeln  sauer  zu  werden  schien.  Hr.  Kühne  schrieb  mir  aus 
Paris,  er  habe  frische  Herzen  von  Hunden  und  Katzen  sauer  gefunden, 
die  Hr.  Claude  Bernard  zu  seinen  Versuchen  verwandt  hatte.  Ich 
dachte  mir,  dass  diese  Herzen  vielleicht  deshalb  sauer  gewesen  seien, 
weil  sie  während  der  Vivisection  vor  Angst  und  Wuth  heftiger  als  sonst 
geklopft  hatten.  Ich  zerschnitt  also  einem  starken  männlichen  Kanin- 
chen beide  Vagi,  um  sein  Herz  in  ungewöhnlich  heftige  Bewegung  zu 
versetzen.  Das  Thier  starb  unter  den  gewöhnlichen  Zufallen  bereits  nach 
22  Stunden,  als  ich  gerade  anders  beschäftigt  war.  Doch  traf  ich,  als 
ich  sehr  kurze  Zeit  darauf  die  Brusthöhle  öffnete,  das  Herz  noch  für 
mechanischen  Beiz  empfanglich  an.  Die  Reaction  des  Herzfleisches  war 
aber  die  gewöhnliche  ziemlich  ausgesprochen  alkalische. 

Die  rothen  Flecken,  welche  durch  Tetanus  gesäuerte  Muskeln 
auf  blauem  Lakmuspapier  machen,  sind  von  dauernder  Beschaffenheit, 
und  die  Siedhitze  vermag  über  die  dergestalt  in  den  Muskeln  entwickelte 
Säure  ebenso  wenig  wie  über  die  auf  anderem  Wege  freigewordene  (S. 
oben  S.  19).    Die  saure  Reaction  der  angestrengten  Muskeln  rührt  folg- 


1  Scherer  in  den  Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie  u.  s.  w.  1850. 
Bd.  LXXIII.  S.  322.  328;  —  Verhandlangen  der  phyukaUsch-medicinischen  Gesell- 
schaft in  Würzburg  u.  b.  w.  1850.  Bd.  I.  S.  51;  —  Bd.  IL  1852.  S.  212.298;  — 
0 anstatt^  Jahresbericht  über  die  Fortschritte  der  gesammten  Medicin  u.  s.  w.  im 
Jahre  1851.  Bd.  I.  Physiologische  Wissenschaften.  *  Wurzburg  1852.   S.  91.  92. 

1  Die  Menge  des  von  Braconnot  (Annales  de  Chimie  et  de  Physique.  Aoüt 
1821.  t.  XVII.  p.  888)  aus  dem  Ochsenherzen  erhaltenen  alkoholischen  Extractes 
verhalt  sich  zu  der  von  Bbrzelius  (Lehrbuch  der  Chemie  u.  s.  w.  Bd.  IX. 
Dresden  und  Leipzig.  1840.  S.  588)  aus  Skeletmuskeln  erhaltenen  wie  1*078:1-000, 
die  Menge  des  WasserextracteB  nach  Bkrzblius'  Schätzung  (Braconnot  selber  hatte 
darauf  nicht  geachtet)  wie  0*143 :  1000. 

8  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.    1845*.    S.  72. 

♦  Systematisches  Lehrbuch  der  vergleichenden  Anatomie.  Erste  Abth.  Allge- 
meine Anatomie.  Berlin  1828.  Tabelle  1  zu  S.  135. 
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lieh  weder  her  von  der  nach  Angabe  der  Hrn.  Matteucci1  und  Valen- 
tix  s  reichlicher  darin  entwickelten  Kohlensaure,  noch  von  saurem  phos- 
phorsaurem  Kall  Dass  Fleischmilchsaure  deren  Ursache  sei,  wird  noch 
dadurch  wahrscheinlich  gemacht,  dass  Bebzeuus,  wie  er  im  Jahr  1841 
Hrn.  Lehmann  in  Schweden  erzahlt  hat,  aus  den  Muskeln  gehetzten 
Wildes  eine  auffallend  grosse  Menge  [321]  Milchsaure  erhielt,  während 
die  Muskeln  partiell  gelähmter  Extremitäten  ihm  weniger  als  sonst  davon 
zu  enthalten  schienen.8 

Ueber  die  Entstehungsart  der  Fleischmilchsäure  bei  der  Zusammen- 
ziehung  wird  es  weise  sein,  sich  zunächst  jeder  Muthmassung  zu  enthal- 
ten. Nur  die  Widerlegung  einer  Ansicht  darüber,  welche  vielleicht  auf- 
tauchen könnte,  halte  ich  für  zweckmässig. 

Wir  haben  oben  den  Beweis  geführt,  dass  die  Gerinnung  des  Mus- 
kelfaserstoffes unabhängig  von  der  Säurung  des  Muskels  stattfinden  könne. 
Die  gegenwärtigen  Versuche  scheinen  nun  auch  umgekehrt  zu  zeigen, 
dass  die  Säurung  des  Muskels  ohne  die  Gerinnung  des  Muskelfaserstoffes 
stattfinden  könne.  Es  könnte  aber  der  Zweifel  ausgesprochen  werden, 
ob  wirklich  die  Säurung  des  Muskels  durch  Tetanus  von  der  durch  das 


1  Eecherches  sur  les  Phenomenes  physiques  et  chimiques  de  la  contraction 
musculaire.  Comptes  rendus  etc.  7  Avril  1S56.  t.  XLIL  p.  648;  —  Gazette  m£- 
dicale  de  Paris.  3m«  Serie,  t.  XI.  p.  245 ;  —  Annales  de  Chimie  et  de  Physique. 
Juin  1856.  3"*  Serie,  t.  XL VII.  p.  129;  —  Archives  des  Sciences  physiques  et  na- 
turelles. Mai  1856.  t.  XXXII.  p.  22;  —  The  London  and  Edinburgh  Philosophical 
Magazine  etc.  June  1856.  4.  Series.  Vol.  XI.  p.  461 ;  —  The  American  Journal  of 
Science  and  Arts  etc.  September  1856.  2.  Series.  Vol.  XXII.  p.  270;  —  D  nuovo 
Cimento  ec  Tom.  HL  1856.  p.  24;  —  Lezioni  di  Elettro-Fisiologia.  Corso  dato 
nelT  Universita  di  Pisa  nell'  anno  1856.  Torino  1856.  p.XXXV;  —  Cours  d'älectro- 
physiologie  etc.  Paris  1858.  p.  137. 

8  Wundeblich's  Archiv  für  physiologische  Heilkunde.  1857.  S.  285.  —  [Weder 
•  Hr.  Valentin  noch  Matteucci  haben  aber  untersucht,  ob  die  Vermehrung  des  Gasaustau- 
sches nicht  vielleicht  bloss  von  der  mit  der  Bewegung  der  zuckenden  Muskeln  verbun- 
denen Lüftung  herrühre.  In  der  lateinischen  Darstellung  dieser  Untersuchung  sagte 
ich  deshalb :  „Neuter  vero  acutissimorum  virorum  ezploravisse  videtur,  quantum  ipsae 
contractiones,  quantumque  aeris  agitatdo  Ulis  effeeta,  ad  augendum  respirationis 
muscularis  effectum  in  his  experimentis  valuerint"  (p.  33).  Hr.  Hermann  hat  seit- 
dem gezeigt,  dass,  wenigstens  was  den  Sauerstoffverbrauch  betrifft,  mein  Verdacht 
gegründet  war,  und  dass  man  durch  Schütteln  der  Präparate  ihren  Sauerstoffver- 
brauch  noch  mehr  steigere,  als  durch  Zuckung  (Untersuchungen  über  den  Stoffwechsel 
der  Muskeln  u.  s.  w.   Berlin  1867.   S.  40.)] 

3  Dies  ist,  wie  mir  Hr.  Lehmann  brieflich  mitzutheilen  die  Güte  hatte,  der 
Ursprung  der  in  sein  Lehrbuch  der  physiologischen  Chemie  (Bd.  I.  Leipzig  1850. 
S.  103)  aufgenommenen  Angabe,  („Bebzeliüs  glaubt  sich  überzeugt  zu  haben,  dass 
ein  Muskel  desto  mehr  Milchsaure  enthalt,  je  mehr  er  vorher  angestrengt  worden 
ist")  welche  von  dort  vermuthlich  in  Hrn.  Lüdwig's  (Lehrbuch  der  Physiologie  des 

E.  du  Bols-  Raymond,  Ges.  Abb.  II.  3 
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Absterben,  oder  durch  die  Gerinnung  des  Muskelfaserstoffes,  herbeigeführ- 
ten wesentlich  verschieden  sei  Man  könnte  sagen,  dass  in  Folge  der 
heftigen  Muskelanstrengung  vielleicht  ein  Theil  der  Muskelbündel  wirk- 
lich absterbe,  todtenstarr  und  sauer  werde,  wahrend  ein  anderer  aller- 
dings noch  leistungsfähig  sei  So  komme  der  Anschein  der  Säurung  des 
noch  lebenden  Muskels  zu  Stande.  Wenn  dann  den  Muskeln  Buhe  ge- 
gönnt werde,  lose  das  arterielle  Blut  die  Starre  jener  abgestorbenen 
Bündel  und  wiederbelebe  sie,  wie  in  den  bekannten  Versuchen  der  Hrn. 
Brown-Süquabd1  und  Stanniub.1 

Diese  Meinung  ist  unhaltbar.  Erstens  würde  es  irrig  sein,  sich  die 
tetanisirten  Muskeln,  an  denen  wir  saure  Reaction  nachgewiesen  haben, 
in  dem  Maass  erschöpft  vorzustellen,  dass  einzelne  Primitiv-  oder  secun- 
dare  Bündel  mit  sofortigem  Absterben  [bedroht  wären.  Ich  will  nicht 
läugnen,  dass  sich  dies  im  Anfang  meiner  Versuche  ein  oder  das  andere  Mal 
zugetragen  habe,  [322]  besonders  als  ich  noch  allein  am  Frosch  arbeitete, 
und  zuletzt,  um  schlagendere  Wirkungen  zu  erhalten,  die  Muskeln  un- 
mittelbar reizte;  obscbon  auch  hier,  wie  gesagt,  sogar  die  zerschnittenen 
Muskeln  nach  kurzer  Buhe  wieder  leistungsfähig  erschienen  (S.  oben  S.  27i. 
Allein  bei  mittelbarer  Beizung  vom  Bückenmark  aus,  sei's  durch  den 
elektrischen  Strom,  sei's  durch  Strychnin,  ist  wirklich  von  einer  so 
gefahrdrohenden  Erschöpfung  des  Muskels  nicht  die  Bede.  Die  sauer 
reagirenden  Muskeln  z.  B.  eines  durch  Strychnin  getödteten  Kaninchens 
zucken  noch  beim  Durchschneiden  des  Nerven,  vollends  antworten  sie 
noch  leicht,  kräftig,  und,  soweit  sich  dies  beurtheilen  lässt,  in  ganzer 
Ausdehnung  auf  jeden  unmittelbar  angebrachten  elektrischen,  ja  mecha- 
nischen Beiz.  Solche  Muskeln  erschöpft  zu  nennen,  würde  in  der  That 
keinen  Sinn  haben.  TJebrigens  ist  der  rothe  Fleck',  den  der  Querschnitt 
eines  tetanisirten  Kaninchenmuskels  auf  blauem  oder  violettem  Grunde 
macht,  ganz  einfarbig  und  frei  von  jeder  Einmischung  des  Grundes,  wie 
sie  unstreitig  stattfinden  würde,  wenn  die  saure  Beaction  nur  einzelnen 
besonders  angestrengten  Muskelbündeln  zukäme. 

Sollte  hienach  noch  ein  Zweifel  sein  daran,  dass  die  Säurung  der  teta- 
nisirten Muskeln  nicht  auf  diese  Art  erklärt  werden  könne,  so  würde  solcher 
Zweifel  vor  einer  neuerdings  von  Hrn.  Kühxe  ermittelten  wichtigen  That- 
sache  weichen  müssen.  Hr.  Kühne  schreibt  mir  aus  Paris  vom  5.  Februar 


Menschen.  Bd.  I.  Heidelberg  1852.  S.  31 ;  —  2.  Aufl.  Leipzig  und  Heidelberg  l<w. 
S.  35)  und  Hrn.  Schlossbergeb's  (Die  Chemie  der  Gewebe  u,  s.  w.  Leipzig  oo-i 
Heidelberg  1856.  Die  kontraktilen  Thier-Substanzen.  S.  187)  Werke  ftbefgegan? & 
ist.   Berzeliis  gelber  scheint  jene  Beobachtung  nirgends  veröffentlicht  zu  haben.' 

1  Comptes  rendus  etc.    9  Jnin  1851.   t  XXXIL   p.  855. 

*  Vibbobdt'b  Archir  für  physiologische  Heilkunde.    Bd.  XL    1S52.  S.  1. 
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d.  J.,  es  sei  ihm  gelungen  sich  auf  das  bestimmteste  zu  überzeugen, 
dass  die  Losung  der  Todtenstarre  durch  das  arterielle  Blut  in  dem  Ver- 
such von  Bnowx-SäQUARD  und  Stannius  nur  dann  eintrete,  wenn  die 
Muskeln  nicht  bereits  in  Folge  der  Erstarrung  sauer  geworden  seien. 
Damit  verliert  der  hier  bekämpfte  Einwand  gegen  unsere  Versuche  voll- 
ends den  Boden,  da  er  gerade  auf  der  Möglichkeit  fusst,  dass  die  in  Folge 
übermässiger    Anstrengung   abgestorbenen,    erstarrten    und   gesäuerten 

Bündel  durch  das  arterielle  Blut  wiederbelebt  würden. 

* 

Die  Beobachtung  des  Hrn.  Kühne  dürfte  übrigens  eine  andere 
Muthmassung  ähnlicher  Art  in  nicht  minder  bedenklichem  Licht  erschei- 
nen lassen,  zu  der  man  jetzt  hier  leicht  geführt  wird.  Sie  besteht  in  der 
Umkehr  der  bekannten  Ansicht,  wonach  die  Todtenstarre  eine  letzte 
dauernde  Zusammenziehung  [323]  sein  sollte.  Es  würde  nämüch  danach 
vielmehr  jede  Zusammenziehung  mit  einer  Gerinnung  einer  gewissen 
Menge  flüssigen  Muskelfaserstoffes  verknüpft  sein,  welche  ihrerseits  nicht 
ohne  Säurebüdung  einherschreiten  würde,  wobei  man  noch  der  die  Zu- 
sammenziehung begleitenden  Temperaturerhöhung  einen  begünstigenden 
Einfluss  zuschreiben  könnte,  welche  in  den  eigentlichen  Heeiden  des 
Molecularvorganges  ja  eine  viel  beträchtlichere  sein  mag,  als  sie  für  die 
Gesammtheit  der  Muskelmasse  sich  darstellt  Auch  diese  Hypothese 
würde  zuletzt  nothwendig  der  Auflösbarkeit  des  bereits  gesäuerten  Ge- 
rinnsels durch  das  arterielle  Blut  bedürfen,  und  also,  wenn  man  nicht 
noch  weitere  Vermuthungen  hinzufugen  will,  gleichfalls  durch  jene  Beob- 
achtung beseitigt  sein. 

Leichter  als  von  der  Entstehung  der  Säure  bei  der  Zusammen- 
ziehung, wird  man  wohl  dazu  gelangen  sich,  einen  Begriff  zu  machen 
von  den  Schicksalen,  denen  die  einmal  gebildete  Säure  unterliegt.  Wir 
haben  gesehen,  dass  die  Säure  sehr  bald  wieder  unmerklich  wird. 
Das  natürlichste  ist  wohl,  sich  zu  denken,  dass  das  alkalische  Blut  die 
Säure  aus  den  Primitivbündeln  in  Gestalt  fleischmilchsauren  Natrons  aus- 
wasche, während  Kohlensäure  frei  werde.  Ob  das  fleischmikhsaure  Natron 
im  Blute  zu  kohlensaurem  Natron  und  anderen  Producten  verbrannt 
weide,  oder  ob  es  als  solches  im  Harn  erscheinen  könne,  ist  eine  Frage, 
die  zu  weiteren  Untersuchungen  auffordert.  Obschon  von  den  Chemikern 
<lie  Gegenwart  milchsaurer  Salze  und  freier  Milchsäure  im  Harne  heut 
im  Allgemeinen  bezweifelt  wird,1  scheint  es  doch  beachtenswerth,  dass 
einst  Hr.  Lehmann  die  Menge  der  von  ihm  als  Milchsäure  angesproche- 


1  Heintz,  Lehrbuch  der  Zoochemie.  Berlin  1853.  S.  251.  879.  884;  —  Neu- 
bauxr  und  Voqel,  Anleitung  zur  qualitativen  und  quantitativen  Analyse  des  Harns 
*  ».  w.   2.  Aufl.  Wiesbaden  1856.   S.  39. 

3* 
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nen  Substanz  im  Harn  nach  körperlichen  Anstrengungen  vermehrt  gefun- 
den hatte.1 

Der  Säurung  der  Muskeln  bei  heftigen  Krämpfen  wegen  ist  es  rath- 
sam,  wenn  man  bei  warmblütigen  Thieren  sich  von  der  neutralen,  be- 
ziehlich  alkalischen  Reaction  ,der  ruhigen  Muskeln  überzeugen  will,  die 
Thiere  mit  Curara  zu  vergiften.  In  der  That  gelang  es  mir  nur  durch 
diesen  Kunstgriff,  beim  Huhne,  welches  geköpft  erst  nach  unendlichem 
Geflatter  stirbt,  die  Muskeln  neutral  zu  finden,  da  sie  sonst  eine  mehr  oder 
weniger  [324]  entschieden  säuerliche  Reaction  anzunehmen  pflegen.  Hierin 
liegt  ein  neuer  Erklärungsgrund  dafür,  dass  die  Chemiker  über  die  Reac- 
tion dei;  frischen  Muskeln  so  lange  haben  können  in  Täuschung  befangen 
sein.  Es  ist  denkbar,  dass  dieser  oder  jener  in  der  That  Versuche  am 
frischgetödteten  Thier  angestellt  und  die  Muskeln,  wegen  der  meist  den 
Todeskampf  begleitenden  Krämpfe,  sauer  angetroffen  habe.  So  ist  es  jetzt 
auch  denkbar,  dass  die  von  Hrn.  Siegmund  beobachtete  saure  Beschaffen- 
heit des  Uterus- Auszuges  von  den  Wehen  herrührte,  die  vor  dem  Tode 
stattgefunden  hatten. 

Schliesslich  würde  uns  übrig  bleiben,  einen  Blick  zu  werfen  auf 
Hrn.  v.  Liebig's  Hypothese  über  den  Ursprung  des  Muskelstromes.  Da 
die  Muskeln,  so  lange  sie  einen  elektrischen  Strom  entwickeln,  keine 
Säure  in  ihrem  Inneren  enthalten,  so  versteht  es  sich  von  selber,  dass  in 
dem  Sinne,  wie  Hr.  v.  Liebig  es  wollte,  von  seiner  Hypothese  die  Bede 
nicht  mehr  sein  kann;  um  so  mehr,  als  ich  mich  überzeugt  habe,  dass 
Nerven  und  Muskeln  eines  mit  Zuckerwasser  ausgespritzten  Froschbeines 
alle  gewohnten  elektrischen  Wirkungen  zeigen.  Nichtsdestoweniger  knüpfen 
sich  an  eine  genauere  Erwägung  dieses  Gegenstandes  mancherlei  nicht 
unwichtige  Fragen,  die  ich  bei  einer  späteren  Gelegenheit  und  in  einer 
besonderen  Abhandlung  zu  erörtern  gedenke.2 


1  Artikel  •.  „Harn"  in  Rud.  Wagneb's  Handwörterbuch  der  Physiologie  u.  s.  w. 
Bd.  II.  Braunschweig  1844.  S.  21 ;  —  Fortsetzung  von  L.  Gmelin's  Handbuch  der 
Chemie  u.  s.  w.  Heidelberg  1857.  Bd.  VIH.  Abth.  H.  S.  338.  [In  Hrn.  Richakd 
Klüpfel's  an  sich  selber  angestellten  Versuchen  stieg  der  absolute  Säuregehalt  der 
täglichen  Harnmenge  an  einem  Arbeitstag  gegenüber  einem  Ruhetage  durchschnitt- 
lich um  44*8%  (Ueber  die  Acidität  des  Harns  bei  Ruhe  und  bei  Arbeit.  In  Hoppe- 
Seyler's  Medicinisch-chemischen  Untersuchungen  aus  dem  Laboratorium  für  ange- 
wandte Chemie  zu  Tübingen.  Berlin  1866.  S.  413.)] 

*  S.  die  Anmerkung  am  Schlüsse  des  Anhangs. 
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Anhang. 

Einer  geringschätzenden  Beurtheilung  meiner  Arbeit  über  Muskel- 
säure gegenüber  that  ich  kurz  nach  deren  Erscheinen  den  Ausspruch: 
„Von  der  gründlichen  Beseitigung  des  Irrthums,  dass  die  freie  Milchsäure 
„schon  im  lebenden  Muskel  vorhanden  sei,  werde  die  Zukunft  den  Anfang 
«,einer  physiologischen  Muskelchemie  herschreiben."  (Archiv  für  Ana- 
tomie il  s.  w.  1859.  S.  853.)  Dieser  Ausspruch,  welcher  i  damals  an- 
maassend  erscheinen  konnte,  hat  sich  so  verwirklicht,  dass  es,  ohne  die 
mir  hier  gesteckten  Grenzen  zu  überschreiten,  unmöglich  wäre,  eine 
Febersicht  über  die  seitherige  Entwickelung  des  Gegenstandes  zu  geben. 
Es  genüge  der  Hinweis,  dass,  abgesehen  von  den  zunächst  nur  den 
Thatbestand  sichernden  und  erweiternden  Arbeiten  von  Bobszcsow  (Nach- 
weisung  der  Milchsäure  als  normalen  Bestandteiles  der  lebenden  Muskel- 
faser u.  8.  w.  Würzburg  1861)  und  Heidenhain  (S.  oben  S.  9  Anm.), 
und  von  der  Ausdehnung  der  Untersuchung  auf  die  Nerven  durch  Funke 
(Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1859.  S.  835),  an  welche  letztere  eine 
ganze  Literatur  sich  knüpft  (VergL  Gscheidlen  in  Pflüger's  Archiv  für 
die  gesammte  Physiologie,  Bd.  YHL  1874  S.  171),  die  Untersuchungen 
Kühne'8,  Hhrmann's,  Banke's  und  Boebeb's  über  die  Muskeln  zu  einem 
guten  Thefl  auf  dem  hier  gewonnenen,  zwar  kleinen,  aber  sicheren 
Stück  festen  wissenschaftlichen  Bodens  wurzeln. 

Dagegen  halte  ich  es  im  Interesse  der  Vollständigkeit  dieser  Samm- 
lung für  geboten,  den  Schlussparagraphen  der  oben  S.  1  Anm.  erwähnten 
lateinischen  Schrift  hier  noch  abzudrucken.  Er  enthalt  nicht  unwichtige 
Thatsachen,  auf  welche  ich  mich  später  beziehe,  und  von  denen  der  letzte 
Absatz  der  deutschen  Abhandlung  nur  eine  Andeutung  giebt. 

[41]  §.  XV. 

REACTIO  MUSCULORÜM  EMORTUORUM  ACIDA  AD 
FACÜLTATEM  EORUM,  DUM  VIVÜNT,  ELECTROMOTIVAM  EX- 

PLICANDAM  NIHIL  VALET. 

Bestat,  ut  JU1  Liebig  aliorumque  sententiam  accuratius  recensea- 
mus,  acidi  muscularis  atque  alkali  sanguinis  commixtionem  fontem  esse 
Hominis  musculorum  galvanici. 

[42]  Ad  comprobandam  illam  IU1  Liebig  Clm  Buff  ad  hoc  expe- 
rimentum  perficiendum  incitavit:  Cla  Buff  columnam  ad  instar 
columtiae  Voltalcae  construxit  e  stratis  alternantibus  coactilis  [„Filz"] 
sanguine  rigati,  carnis  muscularis  atque  substantiae  cerebralis,  quae  reac- 
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tionem  alkalinam  valde  debilem  praebebat.  Quae  columna,  quum  ope 
laminarum  e  platino  confectarum  cum  multiplicatore  electro-magnetico 
connecteretur,  acum  non  parum  declinasse  dicitur,  eo  quidem  sensu,  ut 
flumen  indicaretur  a  sanguine  ad  carnem  directum;  utrum  in  columna, 
an  in  multiplicatore,  in  dubio  relinquitur.  Quum  loco  substantiae  cere- 
bralis  aqua  adhiberetur ,  actio  valde  debilitata  est  Caeterum  stratuum 
ordo  atque  numerus  accuratius  non  definiuntur,  nee  diseimus,  an  lami- 
nae  platineae  in  utraque  columnae  extremitate  eandem  substantiam  tan- 
gerent,  necne.1 

Experimentum  LiEBioianum  non  est  novum.  Etenim  iam  anno 
1803  Lagraye  Lutetiae  columnam  ad  instar  columnae  Voltalcae  e 
coactili,  carne  musculari  ac  substantia  cerebrali  erexit  atque  eius  effica- 
ciam  ope  ranae  ad  Galvanh  modum  paratae  exploravit'  Cuius  experi- 
mentum certe  adeo  minus,  perfectum  LrBBioiano.  Ranae  ope  fluminis 
directio  determinari  vix  potuit,  neque  constat  quidem,  contractiones  ranae, 
quae  inter  claudendum  atque  aperiendum  circulum  ortae  sunt,  non  e 
flumine  ranae  proprio,  sed  columnae,  pependisse. 

Quae  quomodocumque  se  habeant,  experimentum  LiEBiGiamim  ad 
comprobandum  eius  theoriam  certe  nihil  valet,  quum  vivi  quietique 
musculi  fasciculos  aeidum  liberum  vix  continere  iam  a  nobis  demonstra- 
tum  sit. 

Gui  addam,  musculos  aqua  saccharina  repletos  omnes  effectus  electri- 
cos  solitos  non  minus  praestare  quam  musculos  sanguine  adhuc  praeditos. 
Flumen  nempe  musculi  gastroenemii  incolumis,  variationem  eius  nega- 
tivam  inter  contractionem,  flumen  musculi  adduetoris  magni  atque  nervi 
ischiadici  transverse  sectorum  in  rana,  cuius  sanguinem  aqua  saccharina 
depuleram,  quam  pulcherrime  observavi.  Quumque  ranae  unum  tantum 
pedem ,  ligata  arteria  iliaca  communi  alterius  lateris,  a  bulbo  aortae  aqua 
saccharina  implevissem  atque  utrumque  adduetorem  magnum  eo,  quem 
in  libro  descripsi,4  modo  in  circulo  multiplicatoris  collocassem,  ita  ut 
[43]  flumina  eorum  sibi  invicem  obviam  irent,  iif  quatuor  experimentis 
ter  musculus  exsanguis  victor  evasit:  casu  fortasse,  fortasse  vero  quia 
aqua  saccharina  flumini  galvanico  magis  quam  sanguis  resistit,  liquor 
autem  in  vasis  sanguineis  contentus  flumen  in  circulo  multiplicatoris, 
propter  alteram,  quam  ei  offert,  qua  meet,  viam,  eo  magis  debilitare 
debet,  quo  melius  electricitatem  conducat 


1  Annalen  der  Chemie  und  Pbannacie  u.  s.  w.  1847.  Bd.  LXII.   S.  339.  Anm.; 
—  Chemische  Untersuchung  über  das  Fleisch  u.  s.  w.   S.  88. 
'  Gilberts  Annalen  der  Physik.  1803.  Bd.  XIV.  S.  230. 
3  Untersuchungen  u.  s.  w.   Bd.  I.  S.  483. 
*  Ebendae.   S.  633.   698.  709. 
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Quod  superest,  quam  IdEBiaianum  tentamen  supra  desciiptum  in 
melius  mutare  studens,  bovis  musculi,  rigore  acidi  facti,  atque  tendinis 
partem  inter  multiplicatoris  pulvilla  terminalia  (Räusche"),  solutione 
natri  hydrochlorici  rigata,  collocassem,  fiumen  certe  galvanicum  ortum 
est,  et  quidem  ab  alkali  per  mnltiplicatorem  ad  acidum  directum,  sicut 
ad  «xphcandum  flumen  musculi  requireretur.  Quum  vero  huic  flumini 
in  eodem  circulo  ipsum  fiumen  musculi  transverse  secti  opponerem, 
pariter  inter  pulvilla  solutione  natri  hydrochlorici  rigata  collocati,  flumen 
musculi  fllud  flumen  incredibili  modo  superavit,  ita  ut  quam  luculen- 
tissime  pateret,  differentiam  electrochemicam  acidi  in  musculis  rigentibus 
contenti  atque  alkali  sanguinis  aut  lymphae  ad  explicandum  flumen 
musculi  nihil  pollere. 

Sic  LrEBiGianae  theoriae  fundamentum  plane  sublatum  est,  nee 
amplius  eo,  quo  Liebig  et  alii  voluerant,  sensu  eam  defendi  posse,  iam 
satis  constat  Yerumtamen  etiam  in  musculo  vivo  leve  observavi- 
mus  sectionum  electrice  heterogenearum  discrimen  chemicum,  quum 
sectionem  tongitudinalem  cum  naturalem  tum  artificialem  reactione  ma- 
nifeste alkalina,  sectionem  vero  transversam  artificialem  reactione  neu- 
tral], interdum  modo  ad  alkalinam  vergente,  instruetas  invenerimus. 
Quod  discrimen  ad  gignendunr  flumen  musculi  certe  nihil  valet,  quum 
discrimen  valde  maius  inter  aeidum  musculorum  rigentium  atque  alkali 
lymphae  ad  illud  non  sufficere  invenerimus.  Tarnen  utrum  ad  fluminis 
musculi  intensitatem  augendam  aut  minuendam  aliquid  conferat,  et 
utram  aeidum  inter  contractionem  liberatum  in  variatione  fluminis  mus- 
culi pariter  inter  contractionem  observata,  quam  vocare  soleo,  negativa 
efficienda  partem  aliquid  agat,  nunc  investigandum  nobis  esset.  Hanc 
vero  disquisitionem  subtiliorem  atque  explicatione  difficiliorem  .... 
.  .  .  alk>  looo  sermone  vemaculo  expressam  publici  iuris  faciam.1 


1  Vergl.  die  weitere  Untersuchung  dieses  Gegenstandes  unten  in  Abth.  XXI. 
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Ueber  facettenförmige  Endigung  der  MuskelbftndeL 

(Gelesen  in  der  Sitzung  der  physikalisch-mathematischen  Klasse  der  Königl.  Akade- 
mie der  Wissenschaften  zu  Berlin  am  18.  März  1872.) 1 

In  der  an  dunklen  Punkten  reichen  Histologie  giebt  es  wenig 
Punkte,  die  so  oft  besprochen,  doch  noch  so  wenig  sicher  gekannt  sind, 
wie  die  Verbindung  der  Muskeln  mit  den  Sehnen.  Nicht  zum  Verwun- 
dern, wenn  man  erwägt,  dass  kaum  zwei  Histologen  sich  finden  möch- 
ten, die  über  den  Bau  der  Sehne  mit  einander  einig  sind,  und  kaum 
einer,  der  über  den  Bau  des  Muskels  mit  sich  selber  einig  ist,  wie  am 
besten  daraus  erhellt,  dass  in  dem  von  Hrn.  Stricker  herausgegebenen 
Album  deutscher  Histologen  die  Muskeln  leer  ausgingen.  Die  Grund- 
fragen sind  hier  bekanntlich,  ob  Muskelfibrillen,  sofern  es  welche  giebt, 
in  Sehnenfasern  übergehen,  eine  Meinung,  die  wohl  kaum  noch  Anhänger 
hat;  oder  ob  der  Zusammenhang  von  Muskel  und  Sehne  durch  das  Sar- 
kolemm  vermittelt  wird;  ob  in  diesem  Falle  das  Sarkolemm  mit  der 
Sehne  verschmilzt,  oder  nur  mit  ihr  verkittet  ist  Es  ist  nicht  meine 
Absicht,  mich  in  den  Streit  über  diese  Möglichkeiten  einzulassen.  Ich 
will  nur  eine  Frage  besprechen,  welche  ungleich  leichter,  ja  unter  allen 
hier  sich  darbietenden  die  leichteste  scheint,  und  über  welche  dennoch  viel- 
fach irrige  oder  wenigstens  unvollständige  An-  [792]  sichten  verbreitet  sind. 
Es  ist  die  nach  der  Gestalt  des  an  die  Sehne  stossenden  Endes  des 
Muskelbürjdels,  oder  nach  der  Form,  in  der  die  quergestreifte  Substanz 
an  die  Sehne  grenzt. 

Die  hierüber  fast  allgemein  verbreitete  und  überall  vorgetragene 
Meinung  ist,  dass  durchweg  die  Bündel  abgerundet  kegelförmig,  etwa 
in  Gestalt  einer  Spitzkugel  oder  Granate,  enden,  und  dass  ihre  Enden 
in  entsprechende  Grübchen  der  Sehne  eingelassen  seien.  Ich  will  diese 
Vorstellung  die  von  der  kegelförmigen  Endigung,  und  die  darin  vor- 
ausgesetzten Bündelenden  Muskelkegel  nennen.    Ich  fuge  mich  darin 


1  Monatsberichte  n.  s.  w.   1872.  S.  791. 
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dem  Brauch,  ohne  für  meinen  Theil  zu  vergessen,  dass  die  zu  bezeich* 
nende  Gestalt  nicht  die  eines  Kegels  ist,  sondern  die  des  Rotationskörpers, 
den  ein  um  die  senkrechte  Mittellinie  gedrehter.  Spitzbogen  erzeugt. 

Der  Keim  dieser  Vorstellung  findet  sich  bei  Fontana,  insofern  er 
Sehnenfasern  und  Muskelbündel  in  einander  greifen  lässt,  wie  Zähne 
zweier  Zahnräder.1  Soviel  ich  ermitteln  konnte,  hat  aber  zuerst  Mab- 
cagnt  die  Enden  der  Muskelbündel  kegelförmig  abgebildet9  Aehnlich 
sieht  man  sie  dann  dargestellt  bei  Ficinus,  3  Trevtranüs,4  Gtjblt,5 
Gerber,8  Fr^Abnold,7  Günther,8  [793]  Bsndz,0  Gerlach,10  endlich  bei 
Köllieer.11  E.  H.  Weber,"  Valentin18  und  Bruns14  beschreiben  in 
demselben  Zeiträume  die  Sache  ebenso,  Henle15  äussert  keine  eigene 
Meinung.    Seit  Köluker's  zusammenfassendem  Werke  wurden  ähnliche 


1  Abhandlung  über  das  Viperngift  u.  s.  w.   Berlin  1787.  4.  S.  388.  389.  * 

I  Tarole  fignrate  di  alcune  parti  organiche  del  Corpo  umano  ec.  esposte  nel 
Prudromo  della  grande  Anotomia.  Firenze  1819.  Fol.  Tav.  Xu.  Fig.  5.  —  Vergl. 
Prodromo  della  grande  Anotomia  ec.  p.  102. 

3  De  Fibrae  muscularis  forma  et  struetura.  Lipsiae  1836.  4.  p.  24.  25.  Fig.  36. 

4  Beitrage  zur  Aufklärung  der  Erscheinungen  und  Gesetze  des  organischen 
Lebens.  Bd.  L  4.  Heft.  Bremen  1838.  Fig.  59.  —  Tbevibahus  bildet  Muskelbündel 
w  dem  M.  quadratus  der  Nickhaut  der  Krähe  auffallend  spitz,  d.  h.  allmählich  sich 
jungend,  ab. 

5  Lehrbuch  der  yergleichenden  Physiologie  der  Haus-Säugethiere.  Berlin  1837. 
S.  26.  Taf.  I.   Fig.  14. 

•  Handbach  der  allgemeinen  Anatomie  des  Menschen  und  der  Haussaugethiere. 
Bern  und  Chor  1840.  S.  131.  Atlas  Fig.  51. 

7  Handbuch  der  Anatomie  des  Menschen  u.  s.  w.  Bd.  I.  Freiburg  L  Br.  1844. 
&  253.  Tai.  IV.   Fig.  8. 

8  Lehrbuch  der  allgemeinen  Physiologie.  Bd.  I.  Leipzig  1845.  S.  383.  Taf.  IQ. 
Fig.  3. 

•  Haandbog  i  den  almindelige  Anatomie.  Kjöbenhavu  1846—47.  S.  388.  5.  593. 
Tab.  V.    Fig.  11. 

10  Handbuch  der  allgemeinen  und  speziellen  Gewebelehre  u.  s.  w.  Mainz  1848. 
3. 111.  Fig.  43. 

II  Mikroskopische  Anatomie  oder  Gewebelehre  des  Menschen.  Bd.  IL  Leipzig 
KV).  S.  219.  Fig.  63.  —  Dieselbe  Figur  kehrt  in  allen  Auflagen  des  'Handbuches 
der  Gewebelehre'  wieder. 

u  In  der  von  ihm  besorgten  4.  Ausg.  von  Hildbbbandt's  Handbuch  der  Ana- 
tomie des  Menschen.   1833.  Bd.  I.  S.  381. 

u  Nora  Acta  .  .  .  Katurae  Curiosorum.  Vol.  VIEL  I.  Vratislaviae  et  Bonnae 
IS38.  4.  p.  118.  Aböl  2;  —  Artikel:  'Gewebe  des  menschlichen  und  thierischen 
Körpers'  in  Rud.  Wagnsb's  Handwörterbuch  der  Physiologie  u.  s.  w.  Bd.  L  Braun- 
«hreig  1842.  S.  714. 

M  Lehrbuch  der  allgemeinen  Anatomie  des  Menschen.  Braunschweig  1841. 
8.  332.  Arno. 

11  Allgemeine  Anatomie  u,  s.  w.    Leipzig  1841.  S.  592. 
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Angaben  wiederholt  von  Rollett,1  Leydig,2  Haeckbl,3  y.  Blesia- 
dbcki  und  Herzig,4  v.  Wittich,5  Bau»6  und  Kühne.7 

[794]  Neuerlich  hat  Hr.  Yictob  Hensen  mit  besonderem  Nachdruck  allen 
Muskeln,  „seien  sie  aus  einem  gefiederten  oder  ungefiederten  Muskel  ge- 
kommen, seien  sie  vom  Saugethier  oder  vom  Frosch",  kegelförmige 
Enden  zugeschrieben,  und  diese  aus  dem  Triceps  femoris  des  Frosches 
abgebildet 8 

Hr.  Hensen  hat  dieser  Lehre  grosse  Wichtigkeit  für  die  Theorie 
des  Muskelstromes  beigelegt  Auf  sie  gestützt  leugnet  er,  dass  es  natür- 
lichen Querschnitt  der  Muskeln  in  dem  Sinne  gebe,  in  welchem  ich 
diesen  Ausdruck  gebrauche.  „Man  kann  mit  Recht  fragen,  wo  ein 
„natürlicher  Querschnitt  sich  finde,  denn  wie  man  schon  an  der  Zeich- 
nung, noch  auffallender  aber  an  den  Präparaten  sieht,  tritt  stets  nur  die 
»  „neutrale  Kante  der  Querscheibe  zu  Tage,  ihre  Fläche  spielt  bei 
„der  Endigung  gar  keine  Bolle.  Theoretisch  musste  man  allerdings 
„ein  terrassenförmiges  Abnehmen  der  Querstreifen  erwarten,  jedoch  sie 
„folgen  einander  so  dicht  und  ihr  Durchmesser  nimmt  selbst  an  scharf 
„sich  zuspitzenden  Fasern0  so  allmählig  ab,  dass  man  an  dem  intacten 
„Ende  durchaus  nichts  von  Terrassen  sieht,  und  selbst  an  der  äussersten 
„Spitze  tritt  meistens  keine  Fläche  zu  Tage,  die  erheblich  breiter  wäre  als 
„die  Querscheibe  dick  ist" 

Indem  er  übrigens  die  Hypothese  elektromotorischer  Molekeln  zu 
Grunde  legt,  führt  Hr.  Hensen  aus,  wie  seiner  Meinung  nach  in  Folge 
jener  Anordnung  die  Muskelkegel  neutral  sich  verhalten  müssten,   und 


i 


1 


i  Sitzungsbericht«  der  Wiener  Akademie.  1856.  Bd.  XXI.  S.  176. 

>  Lehrbuch  der  Histologie.    Frankfurt  a.  M.  1857.  S.  130. 131.  Fig.  65.  66. 

•»  De  telis  quibusdam  Astaci  fluviatilis.  Berolini  1857.  p.  47.  Tab.  II.  Flg.  13. 
j  *  Sitzungsberichte  der  Wiener  Akademie.    1859.  Bd.  XXXJIL  S.  146  (unter 

anderen  ans  dem  Gastroknemius  des  Frosches).  —  Auch  in  Molbsohott's  Unter- 
suchungen zur  Naturlehre  des  Menschen  und  der  Thiere.  Jahrg.  1859.  Giessen 
1860.  Bd.  VI.  S.  105. 

*  Königsberger  Medicinische  Jahrbücher  u.  s.  w.  1862.  Bd.  III.  S.  47:  „Die 
Untersuchung  lehrte...,  dass  alle  Muskelprimitivbündel  coniseh  zugehen, 
und  zwar  bald  mit  stark  abgerundeter,  bald  mit  mehr  oder  weniger  fein  ausgezoge- 
ner, bald  einfacher,  bald  mehrfacher  Spitze." 

•  Archiv  Ar  Anatomie  u.  s.  w.  1860.  8.  129.   (Kiefermuakel  des  Flusskrebses.) 

7  Ueber  die  peripherischen  Endorgane  der  motorischen  Nerven.  Leipzig  1862. 
4.  8. 14.  (Am  Froschsartorius.) 

8  Arbeiten  aus  dem  Kieler  physiologischen  Institut  1868.  Kiel  1869.  S.  18. 

9  Die  Worte:  „selbst  an  scharf  sich  zuspitzenden  Fasern"  sind  insofern  dunkel, 
als  man  gerade  umgekehrt  meinen  sollte ,  je  schärfer  die  Spitze,  um  so.  unmerklicher 

•  die  Terrassen. 

■ 
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er  sieht  hierin  eine  Erklärung  für  die  Stufe  der  Parelektronomie,  bei 
welcher'  der  natürliche  Querschnitt  neutral  zum  Längsschnitt  ist.  Wie 
Hrn.  Hermann,  aber  aus  anderem  Grunde,  erscheint  ihm  diese  Stufe  der 
Parelektronomie  somit  als  der  natürliche  und  normale  Zustand  des  Mus» 
kels.  Um  zu  erklären,  weshalb  dennoch  die  Sehne  fast  stets  mehr  oder 
weniger  negativ  gegen  Längsschnitt  angetroffen  werde,  macht  Hr.  Hensen 
die  Hypothese,  dass  der  Muskel  an  dieser  Stelle  sehr  verletzbar  sei;  und 
am  diese  örtlich  grossere  Verletzbarkeit  zu  erklären,  die  weitere  Hypo- 
these, dass  der  Muskel  an  seinen  Enden  eben  erst  gebildet,  noch  unvoll- 
[795]  endet  sei.  Hr.  Hensen  deducirt,  dass  das  Langen wachsthum  des  Muskete 
durch  Ansatz  contractiler  Substanz  am  Bündelende  geschehen  müsse, 
erbringt  aber  dafür  keinen  tatsächlichen  Beweis.  Ihm  so  wenig  wie 
Anderen  ist  bisher  geglückt,  an  den  Faserenden  etwas  Besonderes  zu  be- 
merken. „Selbst  dann",  wie  ich  vor  Kurzem  anderswo  mich  ausdrückte, 
„wäre  noch  viel  zu  thun,  um  zu  beweisen,  dass  die  bemerkte  Besonderheit 
„vom  Wachsen  der  Bündel  an  ihren  Enden  herrühre,  dass  deshalb  die 
„Bündel  dort  verletzbarer  seien,  und  dass  dies  die  von  mir  der  parelektro- 
„nomischen  Schicht  zugeschriebenen  Erscheinungen  erkläre."1 

In  der  That,  bis  nicht  gezeigt  wäre,  dass  jene  Besonderheit  wirklich 
auf  Wachsthum  zu  beziehen  sei,  dürfte  vielleicht  mit  gleichem  Recht  ich 
sie  als  den  optischen  Ausdruck  der  parelektronomischen  Schicht  an- 
sprechen, nach  welchem  ich  seit  Jahren  suche.  Wäre  sie  aber  auch  zum 
Wachsthum  in  Beziehung  gebracht,  so  bliebe  noch  die  Möglichkeit  zu 
widerlegen,  dass  eine  Schicht  junger  contractiler  Substanz  die  elektromo- 
torischen Eigenschaften  besitzt,  die  ich  meiner  parelektronomischen 
Schicht  zuschreibe.  Die  grössere  Verletzbarkeit  junger  Substanz  müsste 
aus  anderen  Gründen  erwiesen  werden,  als  aus  den  Thatsachen,  die  durch 
diese  grossere  Verletzbarkeit  erklärt  werden  sollen.  A»  a.  0.  habe  ich 
aber  bereits  an  eine  physiologische  Erfahrung  erinnert,  welche  mir  mit 
der  Annahme  besonderer  Verletzbarkeit  der  Bündelenden  unverträglich 
scheint,  an  das  längere  Ueberleben  nämlich  kurzfaseriger  dicker  Muskeln 
mit  ausgedehnten  Sehnenspiegeln  im  Vergleich  zu  langfaserigen  dünnen 
Muskeln  gleicher  Masse  [VergL  oben  S.  10.  Anm.  2.].  „Es  ist  wohl 
„im  Gegentheil  klar:"  —  schloss  ich  —  „eine  Begrenzung,  deren  ve- 
rgleichsweise grössere  Ausdehnung  an  der  Oberfläche  des  Muskels  diesem 
,4ängere8  Ueberleben  sichert,  kann  nicht  für  ihn  die  Todespforte,  die 
„Pars  mtnoris  rcsistentiac  sein." 

Wäre  die  grössere  Verletzbarkeit  junger  Substanz  Ursache'  der  so 
häufig  ohne   äusseren  Grund   vorhandenen  Negativität    der  Sehne,   so 


1  Archiv  fax  Anatomie  u.  b.  w.  1871.  S.  603.  -  (S.  unten  Abh.  XXIV.  §.  X.) 
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müsste  diese  Negativität  bei  älteren  Thieren  seltener  vorkommen,  bei 
erwachsenen  ganz  fehlen.  Kalte  müsste  die  Yerletzbarkeit  herabsetzen, 
nicht  allein  während  der  Temperaturerniedrigung,  was  allenfalls  verständ- 
lich wäre,  sondern  auch  weit  über  deren  Dauer  hinaus,  wobei  sich  nichts 
denken  lässt. 

[796]  Uebrigens  giebt  Hr.  Hensen  selber  zu,  dass  er  für  die  häufig 
vorhandene  Positivität  der  Sehne  gegen  Längsschnitt  keine  solche  mor- 
phologische Erklärung  weiss,  wie  er  sie  für  die  Neutralität  der  Sehne  zu 
besitzen  glaubt.    Um  so  weniger  genügt  seine  Deutung  der  Thatsache. 
dass   Sartorius   und   Cutaneus   femoris   statt. einer   parelektronomischen 
Schicht,  eine  parelektronomische   Strecke  zeigen.1    Er  will   dies  so 
erklären,  dass  in  diesen  Muskeln  die  „Faserenden  sich  über  eine  gewisse 
„Länge  des  Sehnenanfangs  hin  verstreuen,  während  im  Oastrocnemius  sie 
„tiefer  im  Muskel  nicht  mehr  sich  finden,  also  wirklich  in  einer  Fläche 
„liegen."    Meint  Hr.  Hensen,  dass  bei  schrägem  Ansatz  der  Sehne  an 
den  Muskel,  wie  am  unteren  Ende  des  Sartorius,  der  senkrechte  künst- 
liche Querschnitt  einen  Theil  des  schrägen  natürlichen  Querschnittes  übrig 
gelassen  habe,  oder  meint  er,   dass  im  Sartorius  und  Cutaneus   einige 
Bündel,  ohne  die  Sehne  zu  erreichen,  auf  die  von  Hrn.  BouiEtt  be- 
schriebene Art  enden  und  unangeschnitten  unter  dem  senkrechten  künst- 
lichen Querschnitt  liegen  bleiben?    In  keinem  von  beiden  Fällen  träfe 
seine  Voraussetzung  zu.    Die  Beobachtungen  über  die  parelektronomische 
Strecke  am  oberen  Ende  des  Sartorius  und  an  beiden  Enden  des  Cuta- 
neus sind  von  dem  Fehler  frei,  den  die  erste  Deutung  ihnen  zur  Last 
legen  würde.     Der  zweiten  Deutung  stehen  Hrn.  Weismann's,8  Hrn. 
Aeby's,3  und  Hrn.  Kühne's4  Beobachtungen  entgegen,  nach  welchen  die 
BoLKETT'sche  Endigungsweise  der  Fasern  im  Sartorius  des  Frosches  viel 
zu  selten  ist,  um  sie  zur  Erklärung  einer  so  gewöhnlichen  und  ansehn- 
lichen Erscheinung,  wie  die  der  parelektronomischen  Strecke,  zu  verwen- 
den.   Aber  auch  wenn  Hrn.  Hensen's  Voraussetzungen  richtig  wären, 
könnte  stehengebliebener  neutraler   natürlicher  Querschnitt    (im    ersten 
Falle)  den  künstlichen  Querschnitt  nicht  [797]  positiv  gegen  Längsschnitt 
machen,  und  ebenso  wenig  könnte  dies  (im  zweiten  Falle)  die  Wirkung 


1  Ueber  das  Gesetz  des  Muskelstromes  u.  s.  w.  Im  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w. 
1863.  8.  685  ff.  (S.  unten  Abh.  XVIII.  §.  XI) ;  —  Ueber  die  Erscheinungsweise  des 
Muskel-  und  Nervenstromes  u.  s.  w.  Ebenda.  1867.  S.  264.  (S.  unten  Abh.  XX.  .§.  IV.) 

*  Hbnlb's  und  Pfeupfeb's  Zeitschrift  für  rationelle  Mediän.  8.  Reihe.  1861. 
Bd.  X.  S.  269;  —  Bd.  XII.  S.  128. 

3  Ebenda.  Bd.  XIV.  1862.   S.  198. 

4  Ueber  die  peripherischen  Endorgane  der  motorischen  Nerven.  Leipzig  1862. 
4.   S.  14.  Anm. 
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neutraler,  unter  dem  künstlichen  Querschnitt  verborgener  natürlicher 
Bündelenden  sein. 

Ich  muss  aber  auch  ferner  Hrn.  Hensen's  Meinung  entgegentreten, 
dass  bei  der  Molecularhypothese  die  Muskelkegel  sich  neutral  verhalten 
würden.  Ich  setze  dabei  zweierlei  voraus,  was  aber  Hr.  Hensen,  wenn 
ich  nicht  irre,  gleichfalls  annimmt,  nämlich:  1.  Die  beiden  Grundflächen 
aller  BowMAN'schen  Discs  (um  mich  ohne  Bücksicht  auf  die  neueren 
Untersuchungen  kurz  so  auszudrücken)  sind  gleich  stark  negativ  gegen 
den  neutralen  Mantel  der  sehr  niedrigen  Cy linder,  welche  die  Discs  vor- 
stellen; 2.  der  in  der  Querstreifung  sich  aussprechende  elementare  Bau 
des  Bündels  setzt  sich  unverändert  in  den  Kegel  fort,  d.  h.  also,  Langs- 
reihen  gleich  langer  und  gleich  dicker  Sarcous  Element»  laufen  darin 
der  Bündelaxe  parallel,  bis  sie  die  concave  Wölbung  des  Sarkolemms 
schräg  treffen. 

Gleichviel  dann  ob  die  Discs  eben  bleiben  oder  der  Spitze  zu  con- 
cav  oder  convex  oder  sonstwie  sich  biegen,  kraft  geometrischer  Notwen- 
digkeit, welche  etwas  anderes  und  mehr  ist,  als  nur  „theoretische  Erwar- 
tung", müssen  am  Umfange  der  Kegel  Terrassen  entstehen,  und  dass 
man  sie  nicht  unterscheidet,  liegt  an  der  Schwierigkeit  der  Beobachtung. 
Wäre  hierfür  ein  Beweis  nöthig,  so  hätte  Hr.  Hensen  ihn  geliefert  In 
seiner  Fig.  6A,  in  welcher  der  Abstand  der  Querstreifen  für  Frosch- 
muskeln freilich  etwas  gross  erscheint,  hat  er  nicht  umhin  gekonnt,  die 
von  ihm  in  der  Wirklichkeit  geleugneten  Terrassen  abzubilden,  und  er 
räumt  dies  durch  die  Bemerkung  ein,  dass  die  Abwesenheit  von  Terrassen 
an  den  Präparaten  auffallender  sei,  als  an  der  Zeichnung  (S.  oben 
8.  40). 

Der  kleinere  Disc  kann  nun  aber  durch  seine  negative  Spannung 
die  negative  Spannung  des  grosseren  Disc,  auf  den  er  nach  der  Spitze 
zu  folgt,  nicht  vollständig  aufheben,  sondern  es  bleibt  am  Band  ein  Bing 
negativer  Spannung  übrig.  Ausserdem  wird  nach  der  Spitze  zu  die 
negative  Spannung  nach  dem  Princip  der  Neigungsstrome  sich  steigern, 
wie  Hr.  Hensen  selber  in  einem  Brief  an  mich  ganz  richtig  vermuthet. 
Dies  folgt  unter  Anderem  aus  der  Analogie  zwischen  einem  Muskelkegel 
und  dem  Kegel,  der  beim  Zurückziehen  einer  dem  künstlichen  Quer- 
schnitt angelegten  Thonspitze  durch  Kleben  des  Querschnittes  an  der 
Spitze  sich  [798]  bildet. l  Abgesehen  von  einer  etwa  vorhandenen  par- 
elektronomischen  Schicht  wird  aus  Muskelkegeln  zusammengesetzter 
natürlicher  Querschnitt'  also  ebensogut  negativ  gegen  Längsschnitt  sein, 


1  Monateberichte  der  Akademie,  1866.   S.  391.  392.  Fig.  5,  S.  389.—  (S.  unten 
Alt  XIX.) 
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wie  künstlicher  Querschnitt;  in  welchem  Grade,  wird  davon  abhängen, 
in  welchem  Maasse  die  geringere  Negativität  des  schrägen  Querschnittes 
der  Kegel1  durch  die  negative  Neigungsstrom-Spannung  der  Spitzen  aus- 
geglichen wird. 

Will  man  von  den  oben  gemachten  beiden  Voraussetzungen  abgehen, 
so  lassen  sich  natürlich  verschiedene  elektromotorische  und  morphologische 
Anordnungen  ersinnen,  wobei  die  Kegel  neutral  würden.  Dies  waren 
aber  dann  nur  andere  Arten  sich  eine  parelektronomische  Schicht  zu 
denken.  Eine  einfachere  Art,  als  die  ursprünglich  von  mir  vorgeschla- 
gene, wird  kaum  darunter  sein.  Die  Auseinandersetzung  hierüber  wäre 
ohne  Abbildungen  schwer  zu  geben,  und  würde  um  wesenlose  Möglich- 
keiten sich  drehen. 

Ich  kehre  auf  den  histologischen  Standpunkt  zurück,  von  dem  wir 
ausgingen.  Nachdem  ich  gezeigt  habe,  dass  aus  kegelförmiger  Endigung 
der  Muskelbündel  Neutralitat  des  Querschnittes  nicht  folge,  und  dass, 
wenn  sie  folgte,  daraus  und  aus  der  Hülfshypothese  grosserer  Verletzbar- 
keit der  Bündelenden  die  Parelektronomie  sich  nicht  erkläre:  werde  ich 
jetzt  zeigen,  dass  die  kegelförmige  Endigung  wenigstens  an  mehreren 
Stellen,  wo  Hr.  Hensen  in  Uebereinstimmung  mit  so  vielen  ausgezeich- 
neten Forschern  sie  annimmt,  und  wo  er  sie  gegen  meine  Lehre  ver- 
wertet, nicht  vorhanden  ist,  sondern  dass  diese  Annahme  auf  einer, 
übrigens  aus  zwei  Ursachen  leicht  erklärbaren  Täuschung  beruht. 


Fig.  30. 
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Die  wahre  Gestalt  der  Muskelbündel  im  Grastroknemius  des  Frosches 
ist  nämlich  die  in  Fig.  30  schematisch  abgebildete,  in  der  beispielsweise 
A  das  an  den  Achillesspiegel,  K  das  an  die  innere  [799]  sehnige 
Scheidewand,  den  Kniespiegel,8  stossende  Ende  vorstellt.  Es  versteht 
sich,  dass  im  Vergleich  zu  seiner  Länge  das  Bündel  viel  zu  dick  gezeich- 
net ist  In  den  Flachen  der  beiden  Sehnenspiegel  sind  die  Bündel  wie 
mit  dem  Messer  schräg  abgeschnitten  (Fig.  31.,  vom  Achillesspiegel, 
AA\  Unter  der  Sehnenhaut,  zu  welcher  die  Achillessehne  sich  aus- 
breitet, und  an  jeder  Fläche  der  sehnigen  Scheidewand ,  liegt  eine  glatte 


1  Vergl.  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1863.  S.  560  ff.  —  (S.  unten,  Abh.  XVIII. 
f.  VI.) 

8  Vergl.  ebenda  S.  530.  531.  610.  (S.  unten  Abh.  XVIII.  §.  IL  IX.)  —  Den 
unteren  natürlichen  Querschnitt  des  innersten  Kopfes  des  Tricepe  femoris  nenne  ich, 
im  Gegensatze  zum  Kniespiegel,  Patellaspiegel. 
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Mosaik  von  gestreckt  polygonalen  Facetten,  als  den  schrägen  natür- 
lichen Querschnitten  der  einzelnen  Bündel.  Die  Querstreifung  bleibt  bis 
zur  scharfen  Kante  senkrecht  auf  die  Axe  der  Bündel,  und  macht  folg- 
lich mit  dem  Sebnenspiegel  einen  spitzen  Winkel,  der  den  spitzen  Winkel 
zwischen  Spiegel  und  Axe  zu  einem  rechten  ergänzt 

Die  Anordnung  ist  also,  Hrn.  Hensek's  Meinung  zuwider,  an  dieser 
Stelle  genau  die,  von  welcher  ich  bei  meinen  Betrachtungen  stets  aus- 
ging. In  der  That  habe  ich  mich  von  diesem  Verbalten  schon  vor 
zwanzig  Jahren  überzeugt,  und  es  auch  in  meinem  Werke  so  beschrieben 
und  abgebildet,  dass  ich  im  Wesentlichen  hier  nichts  hinzuzufügen  habe, 
fiehnehr  Fig.  31  für  eine  blosse  Wiederholung  meiner  damaligen  Figur 
gelten  kann,1  Meine  Angaben  sind  aber  von  den  Kistologen  nicht  be- 
ichtet worden.  Nicht  anders  ist  es  Hrn.  Bowman  ergangen,  der,  wie 
ich  später  fand,  dies  Verhalten  im  Allgemeinen  schon  vor  mir  beschrie- 
ben, wenn  auch  nicht  abgebildet  hatte.  Er  schhesst  seine  Beschreibung 
der  [800]  Verbindung  zwischen  Muskel  und  Sehne  mit  den  Worten: 

Fig.  31. 


M  oiher  caset,  where  the  mutete  is  ßjred  obliquely  to  a  membranovs 
rwfacf.,  each  Jxbre  U  obliquely  truncated  at  iis  extremity,  at  an  angle 
dtttrmmed  by  the  inetination  of  iti  axU,  instance»  of  lehick  may  be  »eeu 
ii>  the  limb»  of  Cnutacea,  and  elsetehere."  *  Hr.  Eöllikee  hat  die 
?ame  Stelle  in  seiner  'Mikroskopischen  Anatomie'1  übersetzt,  da  ihm 
aber,  gleich  den  meisten  Untersuchern  in  diesem  Gebiet,  und  auf  seinem 
Studpunite  mit  Hecht,  mehr  auf  die  eigentlich  histologischen  Verhält- 
nis« ankam,  als  auf  die  Form  der  Muskelbündelenden,  so  hat  er  den 


1  K.  a.  0.  Bd.  n.  Akttu  H.  S.  58.  110.   TW.  V.  Fig.  144. 

1  Todd  nnd  Bowmah,  The  Phyaiological  Anatom;  and  Physiology  of  Man. 
Lwim  1840.  Vol.  I.  p.  157;  —  The  Cyclopaedia  of  Anatom;  and  Physiology. 
1'oL  UL  1839-18*7.  p.  513.  —  VgL  Philosopbical  Transactiow  etc.  Por  the  Year 
»WO.  P.  IL  p.  485. 
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diese  letzteren  betreffenden  Schlusssatz  Bowman's  offenbar  weniger  be- 
rücksichtigt 

Inzwischen  haben  auch  noch  andere  Beobachter  ähnliche  Angaben 
gemacht,  wie  Hr.  Bowman.  Vom  Kiefennuskel  des  Krebses  sagt  Hr. 
Reichert,  dass  seine  Bündel,  wo  sie  an  das  Rückenschild  befestigt  sind, 
wie  durch  einen  Querschnitt  abgeschnitten  seien.1  Hr.  Fick  sah  an 
Gastroknemien  des  Frosches,  der  Maus,  des  Kaninchens  und  des  Men- 
schen „die  einzelnen  Fibrillen  in  einer  Ebene  oder  wenigstens  einer 
„krummen  Fläche  endigen."  Es  kommt  ihm  „denkbar  vor,  dass  das"  — 
bei  der  Maus  und  nach  Einwirkung  von  Alkohol  beim  Frosch  zuweilen 
bemerkte  —  „unregelmässige  Vortreten  einzelner  Primitivfibrillen  gegen 
„den  Sehnenansatz  mehr  oder  weniger  Artefact  ist,  was  bei  den  Sauge- 
„thiermuskeln  wegen  der  schwierigen  Präparation  öfter  zum  Vorschein 
„kommen  muss."2  Hr.  Weismann  endlich  konnte  bei  dieser  Unter- 
suchung bereits  eines  chemischen  Mittels  zur  Isolirung  der  Muskelbündel 
sich  bedienen.  Nach  einem  Aufenthalt  der  Muskeln  von  einer  halben 
Stunde  in  einer  35procentigen  Kalilauge  Hessen  sich  die  Bündel  ans 
ihrer  gegenseitigen  Verbindung  sowohl  als  [801]  aus  der  mit  der  Sehne 
ohne  Zerreissung  lösen.  Er  sagt  nun  freilich:  „Die  Enden  der  von  der 
„inneren  Fläche  der  Sehnenhülse"  —  des  Achillesspiegels  —  „abgelösten 
„Primitivbündel  zeigen  eine  ziemliche  Mannigfaltigkeit  von  Formen,  von 
„der  einfachen  Abrundung,  der  mehr  oder  minder  raschen  Zuspitzung, 
„der  graden  oder  schrägen  Abstutzung  bis  zur  kolbigen  Anschwellung", 
womit  ich  nicht  einverstanden  bin.  Dagegen  stellt  Hr.  Weismann  von 
einem  Schmetterlinge  zwei  Primitivbündel  in  ihrer  natürlichen  Neben- 
einanderlagerung dar,  welche  ganz  dasselbe  Bild  gewähren,  wie  die 
Gastroknemiusbündel  in  unserer  Fig.  31. s 

Merkwürdigerweise  finde  ich  gerade  seit  dieser  Zeit,  wo  die  Ent- 
deckung verschiedener  Mittel  zur  Isolirung  der  Muskelbündel4  die  Beob- 


1  Bemerkungen  zur  vergleichenden  Naturforschung  im  Allgemeinen  und  ver- 
gleichende Beobachtungen  über  das  Bindegewebe  u.  s.  w.  Dorpat  1845.    S.  78. 

*  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1856.    S.  430. 

»  Henlb's  und  Pfeufper's  Zeitschrift  für  rationelle  Medicm.  1861.  3.  Reihe. 
Bd.  XII.  S.  128.  129.  —  Vergl.  auch  Guido  Wagbnbr  im  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w. 
1863.    S.  225. 

4  Ausser  der  von  Hrn.  Weismann  angewandten  Kalilösung  noch  2.  die  von 
Hrn.  Franz  F.  Schulze  (Rostock)  für  phytotomische  Zwecke  angegebene,  von  Hrn. 
Budgb  erfolgreich  auf  die  Muskeln  angewendete  Mischung  von  Salpetersäure  mit 
krystallisirtem  chlorsauren  Kali  (Wunderliches  Archiv  für  physiologische  Heilkunde. 
1858.  N.  F.  Bd.  II.  S.  71;  —  Moleschott,  Untersuchungen  zur  Naturlehre  des 
Menschen  und  der  Thiere.  1859.  Bd.  VI.  S.  41;  —  Henle's  und  Pfeuffbk's  Zeit- 
schrift für  rationelle  Medicin.   1861.   3.  R.   Bd.  XI.  S.  305;  —  v.  Wittich,  Königs- 
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achtongen  gegen  froher  so  sehr  erleichterte,  in  der  Literatur  keine  An- 
gabe mehr  über  den  uns  interessirenden  Punkt1  Der  oben  S.  40  an- 
gefahrte Aussprach  eines  Forschers  wie  Hr.  Henken  zeigt  aber,  dass 
auch  die  früheren,  nie  recht  zur  allgemeinen  Eenntniss  durchgedrunge- 
nen Angaben  vergessen  sind;  und  die  Wichtigkeit,  welche  Hr.  Hensen 
dieser  Angelegenheit  für  die  Lehre  vom  Muskelstrom  gegeben  hat,  lässt 
es  gerechtfertigt  er-  [802]  scheinen,  dass  die  Aufmerksamkeit  der  Histo- 
logen  einmal  ausdrücklich  darauf  gelenkt  wird. 

Als  ich  die  in  meinem  Werk  enthaltenen  Beobachtungen  anstellte, 
dienten  mir  weder  Härtungsmittel,  noch  die  damals  unbekannten  Mittel 
zur  Jsolirung  der  MuskelbündeL  Ich  zerriss  frische  Gastroknemien  der 
Länge  nach,  und  schnitt  mit  einer  feinen  CooFER'schen  Scheere  dünne 
Scheiben  davon  ab,  die  von  zwei  künstlichen  Längsschnitten  begrenzt 
und  an  einem  Theil  ihres  Umfanges,  wie  eine  Brodschnitte  mit  der 
Binde,  mit  dem  sehnigen  Ueberzuge  versehen  waren.  Man  gelangt  also 
auch  so  zum  Zieh  Ungleich  bequemer  ist  es  natürlich  den  Muskel 
passend  vorzubereiten.  Dies  kann  auf  mannigfache  Art  geschehen;  nur 
ist  dabei  stets  Eine  Vorsichtsmaassregel  unerläßlich. 

Ein  frei  sich  zusammenziehender  Gastroknemius  ballt  sich  zu  einem 
unförmlichen  Klumpen  zusammen.  Erstarrt  er  in  diesem  Zustande,  so 
findet  man  die  Axen  der  Bündel  fast  senkrecht  zum  Sehnenspiegel,  die 
Bändel  verdickt,  und  ihre  Oberfläche  oft  stark  gerunzelt,  letzteres  ver- 
mathlich  in  Folge  überwiegender  Zusammenziehung  benachbarter  Bündel. 
In  ihrer  Unförmlichkeit  nehmen  sich  die  Bündel  dann  aus  wie  Elephan- 
tenbdne. 

Solche  Entstellung  der  Bündel  tritt  regelmässig  ein,  wenn  die 
Muskeln,  ohne  dawider  getroffene  Vorkehrung,  in  härtende  oder  isolirende 
Flüssigkeiten  getaucht  werden,  und  dies  ist  die  eine  der  beiden  Ursachen, 


berger  medicinisehe  Jahrbücher.  1862.  Bd.  HL  S.  46.);  3.  massig  coDcentrirte  Salz- 
säure (Axby,  Zeitschrift  für  rationelle  Medicin.  1862.  3.  R.  Bd.  XIV.  S.  182)  und 
4.  Schwefelsäure  von  bestimmter  «ehr  geringer  Ooncentration  (Kühkb  ,  Ueber  die 
peripherischen  Endorgane  u.  s.  w.  1862.  S.  11.  12.).  Ich  habe  mich  stets  der 
ScHULZE-BuDGE'schen  Mischung  bedient»  und  ihr  nur  zuweilen  die  Kalilösung  vor- 
gezogen, in  Fällen  nämlich,  wo  es  mir  darauf  ankam,  binnen  kurzer  Zeit  einen 
Muskel  in  seine  Bündel  aufzulösen. 

1  [Seitdem  hat  Hr.Lftm  Fbedebicq  in  seiner  Preisschrift:  'Generation  et  structurc 
«in  tissu  musculaire'  (Bruxelles  1875)  in  den  Figg.  1  u.  2  auf  seiner  ersten  Tafel  eine  Ab- 
bildung der  Muskelfaserenden  im  Gastroknemius  des  Frosches  gegeben,  die  mich  bei- 
nah Bchlieasen  lässt,  dass,  obschon  er  in  einer  Anmerkung  (p.  12)  der  von  mir  be- 
schriebenen facettenförmigen  Endigung  der  Muskelbündel  gedenkt  und  auch  den 
Kunstgriff  anwendet,  den  Muskel  in  gedehntem  Zustande  zu  erhärten,  er  meine  Ab- 
handlung doch  nicht  gesehen  hat] 

£•  du  BoU-Reyxnond,  Ges.  Abb.  n.  4 
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welche  meiner  Meinung  nach  hier  so  lange  die  Erkenntniss  der  Wahr- 
heit verzögert  haben.  Hrn.  Weibmann's  kolbig  angeschwollene  Bändel- 
enden sind  sicher  nichts  als  solche  zur  Elephantenbein-Gestalt  verkürzte 
Bündel  Sollen  die  Bündel  in  härtenden  oder  isolirenden  Flüssigkeiten 
ihre  Form  bewahren,  so  muss  man  sie  hindern  sich  zusammenzuziehen. 

Dazu  genügt,  den  ganzen  Unterschenkel  in  die  Flüssigkeit  zu  bringen, 
insofern  dann  der  Verkürzung  eine  Schranke  gesetzt  ist  Man  kann  auch 
den  Mittelfuss  gegen  den  Unterschenkel  gebeugt  festbinden;  dann  ist  der 
Gastroknemius  über  seine  natürliche  Lange  gedehnt,  und  die  Bündel 
machen  mit  den  Sehnenspiegeln  spitzere  Winkel  als  in  der  Buhe. 
Wünscht  man  einen  Muskel  einzeln  zu  harten  oder  in  seine  Bündel  auf- 
zulösen, so  ist  folgendes  das  beste  Verfahren«  Man  zieht  durch  ein  den 
Muskel  etwas  an  Lange  übertreffendes  Stück  Thermometerrohr  einen 
dünnen  Platindraht,  befestigt  dessen  eines  Ende  am  Muskelkopfe ,  dem 
man  dazu  das  untere  [803]  Ende  des  Femur  lässt,  und  spannt  den  Muskel 
mittels  des  anderen,  durch  einen  Schlitz  in  der  Achillessehne  gesteckten 
und  schleifenformig  umgebogenen  Drahtendes  sanft  an.  Bei  Erweichung 
und  Auflösung  des  fibrösen  Gewebes  und  des  Knochens  reisst  der  Draht 
leicht  aus,  allein  dann  hat  er  seinen  Dienst  geleistet  und  der  Muskel  ist 
längst  in  passend  gedehntem  Zustand  erstarrt. 

Hindert  man  so  oder  sonst  irgendwie  den  Muskel  sich  zusammen- 
zuziehen, so  ist  übrigens  gleichgültig,  ob  man  ihn  in  dreiviertelprocen- 
tiger  Kochsalzlösung  zur  Siedhitze  erwärmt  und  eine  Zeitlang  kocht,  oder 
ob  man  eines  der  bekannten  Isolimngsmittel  bis  zu  gewissem  Grad  auf 
ihn  wirken  lässt  Nichts  ist  leichter  als  im  ersten  Falle  Schnitte  anzu- 
fertigen, im  zweiten  mit  der  Nadel  Gruppen  von  Bündeln  abzulösen, 
welche  genau  das  in  Fig.  31  dargestellte  Bild  zeigen. 

Dagegen  gelingen  solche  Schnitte  nur  schwer  an  gefrornen  Muskeln, 
oder  wenigstens  sie  zeigen  jenes  Bild  nur  vorübergehend.  Sobald  der 
Muskel  aufthaut,  ziehen  sich  die  Bündel  zusammen,  und  ihre  Enden 
nehmen  unter  des  Beobachters  Augen  die  Gestalt  von  Elephantenbeinen 
an.  Das  Aufthauen  aber  i$t  kaum  zu  vermeiden,  weil  der  Schmelzpunkt 
des  Muskels  bei  — 5  bis  — 6°  C.  liegt.1  Unter  diese  Temperatur  also 
müssen  Basirmesser,  Objectträger  und  Deckglaschen  erkaltet  sein.  Aber 
sogar  als  ich  bei  Winterkälte  von  — 10°  C.  das  Mikroskop  im  Freien 
aufstellte,  blieben  die  Schnitte  nicht  gefroren,  sichtlich  weil  des  Beobach- 
ters Hauch,  ja  strahlende  Wärme  hinreichen,  so  kleinen  Massen  während 
ihrer  Handhabung  die  zum  Aufthauen  nöthige  Wärme  zuzuführen. 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  EL  Abth.  I.  S.  181.  —  Kühnk,  Untersuchungen 
über  das  Protoplasma  und  die  Contractilitat.    Leipzig  1864.  S.  3. 
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Die  Querstreifang  ist  an  den  gekochten  oder  mit  den  isolirenden 
Flüssigkeiten  behandelten  Muskeln  nicht  stets  deutlich  zu  sehen.  Oft 
sieht  man  nur  Längsstreifung.  Aber  auch  diese  leistet  was  wir  hier 
brauchen.  Indem  sie  zeigt,  wie  die  darauf  senkrechte  Querstreifung  ver- 
liefe, wenn  sie  sichtbar  wäre,  gewahrt  sie  die  Ueberzeugung,  dass  bis 
zur  Facette  der  innere  Muskelbau  geometrisch  strenge  derselbe  bleibt. 

[804]  Natürlich  muss  man,  um  das  in  Fig.  31  dargestellte  Bild  zu 
erhalten,  den  Schnitt  so  führen,  oder  die  Bündelgruppe  so  ablösen,  dass 
an  dem  auf  dem  Objectträger  gelagerten  Präparat  die  Achilles-  oder 
Kniespiegelebene,  in  der  die  Facetten  hegen,  senkrecht  auf  den  Trager 
und  parallel  der  optischen  Axe  sei.  Sobald  man  anders  gerichtete 
Schnitte  führt,  oder  aufs  Gerathewohl  Bündelgruppen  fasst,  erhalt  man 
ganz  andere  Bilder.  Dann  sieht  man  scheinbar  spitzkugel-  oder  gra- 
natenßrmige,  auch  stumpfere  Enden  der  Muskelbündel,  oft  durch  feine 
Schlitze  in  mehrere  Lappen  gespalten,  und  in  den  Lücken  zwischen  den 
vermeintlichen  Muskelkegeln  erblickt  man  Sehnengewebe. 

Um  diese  Bilder  richtig  zu  verstehen,  ist  jetzt  nur  nöthig,  völlig 
isolirte  Bündel  in  mannigfaltigen  Lagen  zu  betrachten,  wie  sie  ihnen  der 
Zufall  ertheilt,  oder,  bei  schwächerer  Yeigrösserung,  solche  Bündel  um 
ihre  Axe  -zu  wälzen.  Letzteres  glückt  leicht,  indem  man  das  Deckglas- 
chen senkrecht  auf  die  Axe  hin  und  her  schiebt;  am'  besten,  wenn  man  • 
die  Bündel  vorher  zerschneidet,  und  nur  ein  kurzes,  am  einen  Ende 
natürlich  begrenztes  Stück  davon  zu  wälzen  sucht.  Dann  erkennt  man, 
dass  die  scheinbar  granatenformig  endenden  Bündel  hier  solche  sind, 
deren  Facette  schräg  nach  unten  oder  nach  oben  sieht,  und  senkrecht 
auf  eine  durch  die  optische  Axe  und  die  Bündelaxe  gelegte  Ebene  steht, 
oder  wenigstens  um  keinen  grossen  Winkel  von  dieser  Stellung  abweicht. 
Dreht  sich  die  Facette  aus  der  senkrechten,  der  optischen  Axe  parallelen 
Stellung  nach  oben,  so  entsteht  zunächst  die  in  Fig.  30  an  dem  Ende  A 
sichtbare  perspectivische  Ansicht.  Dabei  bemerkt  man  (nach  Behandlung 
mit  Salpetersäure  und  chlorsaurem  Kali)  häufig  auf  der  Facette  zerstreute 
Wärzchen  oder  Enöpfchen  von  stärkerem  Glanz  als  ihre  Umgebung, 
welche  ich  nicht  sicher  zu  deuten  weiss. 

Dreht  sich  die  Facette  weiter  nach  oben ,  oder  dreht  sie  sich  nach 
unten  (Fig.  30,  K),  so  entsteht  zuletzt  der  Anschein  kegelförmiger  Endi- 
gung, und  es  kommen,  wo  sie  vorhanden  sind,  die  schon  erwähnten 
Schlitze  zum  Vorschein,  die  sich  bei  der  in  Fig.  31  abgebildeten  Lage 
dem  Blick  entziehen.  Dabei  sieht  man  die  quergestreifte  Substanz  nach 
dem  Ende  sich  zuschärfen,  indem  die  Färbung  an  Tiefe  bis  zur  Unmerk- 
üchkeit  abnimmt. 

Verfolgt  man  eine  Gruppe  von  Gastroknemiusbündeln^  welche  das  in 
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Fig.  31  dargestellte  Bild  zeigen,  ihrer  ganzen  Länge  nach  [805]  bis  an 
das  andere  Ende,  so  findet  man  fast  stets,  dass  hier  die  Bündel  kegel- 
förmig zu  enden  scheinen.  Dies  erklärt  sich  daraus,  dass  die  Ebene  der 
inneren  sehnigen  Scheidewand  mit  einer  den  Achillesspiegel  tangirenden 
Ebene  in  den  meisten  Stellungen  letzterer  einen  grösseren  oder  kleineren 
Winkel  macht  Auch  beim  Verfolgen  isolirter  Bündel  von  einem  Ende 
zum  anderen  findet  man  dasselbe;  doch  kann  Drillung  der  Bündel  um 
ihre  Aie  leicht  die  Facetten  aus  der  Lage  bringen,  wie  man  beim 
Wälzen  unversehrter  Bündel  oder  längerer  Bruchstücke  von  Bündeln  oft 
gewahrt. 

Da  nun  unsere  Fig.  31  einer  ganz  bestimmten  Art  das  Präparat 
anzufertigen  entspricht,  welche  nicht  so  leicht  zufallig  sich  darbietet,  wie 
die  ungleich  mannigfaltigeren  Lagen,  in  denen  die  Enden  kegelförmig 
erscheinen,  so  versteht  man,  wie  die  Meinung  entstand,  dass  letzteres  die 
Gestalt  der  Gastroknemius  -  Bündelenden  sei.  Um  so  leichter  konnte 
dies  geschehen,  als  anderswo  solche  Endigung  wirklich  vorkommt.  Dies 
ist  die  zweite  Ursache,  der  ich  es  zuschreibe,  dass  die  Wahrheit  hier  so 
lange  versteckt  oder  verkannt  blieb.  Die  Forscher,  welche  die  Muskel- 
bündelenden in  den  Sehnenspiegeln  kegelförmig  beschreiben,  haben  sie  in 
den  zahlreichen  Lagen  zu  sehen  bekommen,  wo  dies  wirklich  ihre  Form 
zu  sein  scheint,  und  sie  haben  die  eine  Lage  übersehen,  welche  allein 
geeignet  ist,  über  das  wahre  Verhalten  Aufschluss  zu  geben. 

Dies  zeigt  sich  deutlich  in  Hrn.  Weibmann's  Fig.  4,  wo  die  con- 
tractile  Substanz  nach  dem  Ende  zu  „schichtweise  abnimmt;  der  Band 
„ist  nur  noch  eine  ganz  dünne  Platte,  auf  der  aber  noch  deutlich  feine 
„Querstreifung  zu  sehen  ist",  und  in  seiner  Fig.  8,  „wo  das  Bündel  sich 
„rasch  verdünnt  und  in  eine  dünne  Membran  endet,  die  jedoch  noch  con- 
„tractile  Substanz  in  feiner  Lage  enthalt,  wie  die  stellenweise  Querstrei- 
„fung  andeutet"1  Wie  aus  Obigem  erhellt,  sind  diese  Beobachtungen 
ganz  richtig.  Hätte  nur  Hr.  Weismann  die  abgebildeten  Bündel  (nament- 
lich das  letztere,  das  erstere  hatte  sich  wohl  zu  stark  verkürzt)  um  etwa 
90°  um  ihre  Axe  gewälzt,  sie  hätten  ihm  gewiss  den  Anblick  wie  unsere 
Fig.  31  dargeboten. 

[806J  Beiläufig  enthüllt  eine  genauere  Prüfung  von  Hrn.  Heksex's 
Fig.  6A,  welche  zwei  Bündel  aus  dem  Triceps  des  Frosches  in  ihrem 
natürlichen  Zusammenhange  darstellen  soll,  wenn  man  sie  so  auffasst, 
wie  Hr.  Henken  selber  es  will,  eine  geometrische  Unmöglichkeit.  Denn 
wenn,  wie  hier  zu  sehen,  ein  Muskelkegel  bis  zur  Spitze  mit  der  Seiten- 
fläche eines  benachbarten  Bündels  verwachsen  ist,  so  ist  unverständlich. 


i  Zeitschrift  ftkr  rationelle  Medicin.    1861.   3.  R.   Bd.  XU.  S.  142.   Taf.  IV. 
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wie  die  Spitzen  mehrerer  Kegel  in  einer  ebenen,  vollends  in  einer  gegen 
den  Muskel  concaven  Fläche  (der  Flache  des  Achilles-  oder  Patellaspie- 
gels) liegen  und  die  Axen  dqp  Bündel  bis  zur  Kegelspitze  gerade  und 
parallel  bleiben  können.  Daher  auch  Hr.  Hensen  schon  für  nur  zwei 
Bändel  die  Axe  des  einen  gekrümmt  und  den  .sehnigen  Ueberzug  convex 
gegen  den  Muskel  vorzustellen  sich  gezwungen  sah.  Wo  es  Muskelkegel 
giebt,  muss  das  Sehnengewebe  sich  zwischen  sie  einsenken,  wie  es  Fon- 
tana durch  das  Bild  zweier  ineinander  greifenden  Zahnrader  versinnlicht 
(S.  oben  S.  41). 

Wenn  ich  oben  S.  46.  47  von  einer  unter  der  Achillessehnenausbrei- 
tung, sowie  an  jeder  Flache  der  sehnigen  Scheidewand ,  gelegenen  Mosaik 
gestreckt  polygonaler  Facetten,  als  der  schrägen  natürlichen  Querschnitte 
der  einzelnen  Bündel ,  sprach,  so  war  dies,  wie  ich  ausdrücklich  zu  be- 
merken nicht  versäumen  will,  nur  eine  auf  berechtigte  Schlüsse  gegrün- 
dete Ausdrucksweise,  nicht  aber  das  Ergebniss  wirklicher  Beobachtung. 
Bei  so  starker  Yergrösserung,  wie  sie  nöthig  wäre,  und  auffallendem 
Lichte,  gelingt  es  nicht,  an  der  Muskeloberflache  etwas  Deutliches  zu 
sehen,  wenn  auch  die  Sehnenhaut  in  eine  durchsichtige  Gallertschicht 
Terwandelt  ist 

Auch  die  prismatische  Gestalt  des  Muskelbündels  in  der  schemati- 
chen Fig.  30  ist  natürlich  nur  Phantasie.  Da  innerhalb  des  Muskels  der 
Baum  erfüllt  ist,  und  zwar  im  Wesentlichen  durch  die  Muskelbündel, 
müssen  die  Bündel  prismatisch  sein,  und  in  senkrechten  Querscheiben 
äeht  man  demgemass  ihren  Querschnitt  polygonal.  In  ungestörter  Lage 
und  Gestalt  können  also  auch  die  Facetten  nicht  elliptisch,  sie  müssen 
gestreckt  polygonal  sein.  Sobald  aber  die  Bündel  von  ihrem  gegenseiti- 
gen Drucke  befreit  sind,  wird  ihr  Querschnitt  rundlich. 

Facettenförmige  Endigung  der  Muskelbündel  —  so  will  ich  die 
hier  beschriebene  Endigungsweise  im  Gegensatz  zur  kegelförmigen  nennen 
—  seheint  in  grösserer  oder  geringerer  Ausbildung  überall  da  sich  zu 
finden,  wo  Froschmuskeln  jene  atlasglanzenden  [807]  Sehnenhaute  oder 
-Streife  zeigen,  an  welche  Fleischfasern  unter  spitzem  Winkel  sich 
Wten,  wenn  auch  nirgends  so  ausgeprägt,  wie  am  Achilles-  und  Knie- 
spiegel: also  z.  B.  an  beiden  Köpfen  des  Semitendinosus,  am  Biceps; 
minder  deutlich  am  unteren  Ende  des  Sartorius.  Facettenförmige  Endi- 
gung fehlt  ganz  an  Stellen,  wo  die  Sehnen  nicht  von  so  fester  Beschaffenheit 
^d,  wie  am  oberen  Ende  des  Sartorius,  am  oberen  und  unteren  Ende  des 
Gracilis,  Semimembranosus  und  Cutaneus.  Hier  scheint,  worauf  ich  hoch 
zorüekkomme,  kegelförmige  Endigung  der  Bündel  wirklich  stattzufinden. l 

1   [Hr.  Hermann  hat  neuerlich  auf  die  Inscriptio  tendinea  aufmerksam  gemacht, 
welche  in  sehr  schräger  Richtung  den  Gracilis  und  den  Semimembranosus  durchsetzt, 
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Merkwürdig  ist  der  Bau  des  Triceps  femoris,  d.  h.  seines  innersten 
Kopfes.1  Im  Allgemeinen  ist  dieser  Bau,  wie  ich  seit  Beginn  meiner 
Forschungen  oft  gesagt  habe, 2  dem  des  Ga^roknemius  sehr  ähnlich.  Die 
Endigung  der  Bündel  am  Patellaspiegel  ist  völlig  so  beschaffen,  wie  am 
Achillesspiegel,  und  die  oben  S.  47  angeführte  Abbildung  aus  meinen 
'Untersuchungen',  welche  mit  unserer  Fig.  31  übereinstimmt,  stellt  sogar 
ein  Präparat  von  hier  vor.  Verfolgt  man  aber  isolirte  Tricepsbündel 
ihrer  Länge  nach  aufwärts,  so  stösst  man  auf  eine  unerwartete  Abwei- 
chung vom  Bau  des  Gastroknemius. 

Aeusserlich  bemerkt  man  von  dieser  Abweichung  nichts.  Zwar  fehlt 
dem  Kopfe  des  Triceps  die  Nebensehne,  doch  ist  nicht  dies  der  Punkt, 
auf  den  es  hier  ankommt.     Vielmehr  verwirklicht  gerade  dadurch  der 
Triceps  das  von  mir  aufgestellte  ideale  Schema  des  Gastroknemiusbaues 3 
gewissermaassen  treuer,  als  der  Gastroknemius  selber.    TJebrigens   sieht 
man  an  der  Femoralfläche  des  Triceps  einen  Sehnenstreif  vom  Muskel- 
kopfe tief  hinabreichen,  der  die  Fläche  der  Länge  nach  hälftet,  und  von 
welchem  das  Fleisch  seitwärts  und  nach  unten  abfällt,  gerade  wie  dies 
an  der  Tibialfläche  des  Gastroknemius  der  Fall  ist.    Man  sollte  meinen, 
und  ich  muss  bekennen,  lange  in  dieser  Täuschung  befangen  gewesen  zu 
sein,  der  Sehnenstreif  sei  der  an  der  Femoralfläche  zu  Tage  tretende 
Band  einer  Scheidewand,  welche,  wie  am  Gastroknemius,  weit  in's  Innere 
des  Muskels  sich  [808]   erstreckt,  und  deren  Seitenflächen  die  Bündel 
von  den  entsprechenden  Hälften  des  Patellaspiegels  aufnehmen. 

Zerreisst  man  aber  den  Triceps  in  der  Längsmittelebene,  oder  macht 
man  Querschnitte  durch  seinen  Bauch,  oder  kocht  man  ihn  bis  das 
Sehnengewebe  zu  Leim  ward,  wodurch  am  Gastroknemius  an  Stelle  der 
Scheidewand  ein  Schlitz  sich  öffnet:4  so  gelangt  man  zu  der  Ueberzeu- 
gung,  dass  die  Sache  hier  sich  anders  verhält.  Im  Gegensatz  zum 
Gastroknemius  ist  am  Triceps  die  Scheidewand  zu  einem  schmalen  zarten 


und  beide  Muskeln  in  zwei  völlig  getrennte  Abtheilungen  spaltet  (Pflüger's  Archiv 
für  die  gesammte  Physiologie.  1875.  Bd.  X.  S.  48.  641;  —  Vergl.  Aeby  ebenda, 
S.  465).  Ich  kannte  diese  Inscription,  hielt  sie  aber  für  oberflächlich,  und  habe  ver- 
säumt, die  Endigung  der  Bündel  daran  zu  untersuchen.  Man  sollte  meinen,  diese 
Endigung  müsste  in  derselben  Art  facettenförmig  sein ,  wie  an  den  sogleich  zu  be- 
sprechenden Ligg.  )intermuscularia  der  Fische.  Ich  fand  seitdem  noch  nicht  Zeit, 
die  Richtigkeit  dieser  Yermuthung  zu  prüfen.] 

1  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.   1863.   S.  613.  —  S.  unten,  Abh.  XVIII.  §.  IX» 

*  Poggbndorff's  Annalen  u.  s.  w.   1843.  Bd.  LVHI.   S.  10. 

3  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.   1863.  S.  529  ff.  Fig.  5.  Taf.  XIV.  —  S.  unten. 
Abh.  XVIII.  §.  II.  S.  70.  —  Taf.  I.  zu  diesem  Bande,  Fig.  5. 

*  Vergl.  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1863.   S.  531.  —  S.  unten,  Abh.  XVIII* 
§.  II.  S.  71. 
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Saume  verkümmert,  der  von  dem  derben  Sehnenstreife  der  Femoralflache 
und  der  sehnigen  Masse  am  Muskelkopfe  nur  bis  zu  geringer  Tiefe  in 
den  Muskel  sich  erstreckt  Vergleicht  man  die  doppelte  Oberfläche  dieser 
rudimentären  Scheidewand  mit  der  Oberfläche  des  Patellaspiegels,  so  fallt 
das  Missverhältniss  zwischen  beiden  sofort  auf.  Man  begreift  nicht,  wo 
für  die  vom  Spiegel- entspringenden  Muskelbündel  längs  der  Scheidewand 
und  am  Muskelkopfe  Platz  zur  Anheftung  sich  finden  soll,  unter  der  bis- 
her doch  allein  statthaften  Annahme,  dass  die  überwiegende  Mehrzahl 
der  Bündel  an  beiden  Enden  gleich  dick  sei. 

Sobald  ich  mit  der  gröberen  Zergliederung  des  Muskels  soweit  ge- 
langt war,  schloss  ich,  dass  die  Tricepsbündel  nach  ihrem  oberen  Ende 
zu  durchschnittlich  in  dem  Verhältniss  verjüngt  sein  müssten ,  in  welchem 
die  doppelte  Oberfläche  der  Scheidewand  +  der  Oberfläche  der  sehnigen 
Masse  am  Muskelkopfe  kleiner  ist,  als  die  Oberfläche  des  Patellaspiegels; 
abgesehen  von  der  Möglichkeit,  dass  ein  Theil  der  Bündel  die  obere 
Sehnenausbreitung  nicht  erreiche,  sondern  zwischen  den  sie  erreichenden 
Bündeln  spitz  auf  BoLLETT'sche  Art  ende.  Die  Untersuchung  von  Mus- 
keln, die  mit  Salpetersäure  und  chlorsaurem  Kali  behandelt  worden  waren, 

Fig.  32. 


bestätigte  diesen  Schluss.  Fig.  32  zeigt  die  ungefähre  Gestalt  der  Tri- 
cepsbündel. Das  dicke  Ende  P  ist  das  unter  spitzem  Winkel  schräg  ab- 
geschnittene, welches  an  den  Patellaspiegel  stösst.  Die  [809]  oberen 
dünnen,  mehr  oder  weniger  spitz  zulaufenden,  oft  zerschlitzten  Enden 
(H)  drangen  sich  dem  Sehnenstreife  der  Tibialfläche  entlang  und  an  der 
seimigen  Masse  des  Muskelkopfes  zusammen.  Natürlich  sind  auch  hier 
die  Bündel  im  Verhältniss  zur  Dicke  länger,  als  sie  abgebildet  werden 
konnten,  um  so  mehr,  als  ihre  Länge  einen  grösseren  Bruchtheil  der 
Muskellange  beträgt,  als  am  Gastroknemius. l  Wird  während  der  Här- 
tung der  Muskel  nicht  an  der  Verkürzung  verhindert,  so  nehmen  seine 
isoliiten  Bündel,  statt  der  Elephantenbein-Gestalt,  welche  Gastroknemius- 
bündel  unter  diesen  Umständen  zeigen,  nicht  selten  die  Gestalt  eines 
Alphornes  an. 

Die  schematische  Gestalt  eines  gewöhnlichen  Skeletmuskels  ist,  wie 


Vergl.  ebenda. 
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schon  Steno1  und  Borelli2  wussten,  die  eines  durch  schlage  parallele 
Grundflächen  begrenzten    Cylinders    oder   Prisma's.     Auf   den   Triceps 
femoris  passt  dies  Schema  nicht    Insofern  er  aus  gestreckt  pyramidalen 
Bändeln  besteht,  könnte  man,  im  Gegensatz  zu  den  cylindrischen  oder 
prismatischen  Muskeln,  ihn  als  konolden  oder  pyramidalen  Muskel  be- 
schreiben, nur  dass  an  Stelle  der  Spitze  des  Kegels  oder  der  Pyramide 
eine  dachahnliche  Firste  zu  denken  ist.    Aus  der  von  mir  aufgestellten 
schematischen  Urgestalt  des  Gastroknemius  entspringt  die  Triceps-Gestalt 
wenn  die  Excentricität  der  den  oberen  natürlichen  Querschnitt  vorstellen- 
den Ellipse   (f  qT^q,,   s.   die  angeführte  Figur)    bei  gleichbleibender 
grosser  Axe  ausserordentlich  zunimmt,  so  dass  die  elliptische  Flache  zu 
einem  schmalen  Streife  sich  zusammenzieht.    Welche  Folgen  aus  diesem 
sonderbaren  Bau  für  die  mechanische  Leistung  des  Muskels  sich  ergeben, 
ist  nicht  leicht  zu  bestimmen.  Gewisse  darauf  zu  beziehende  Eigenthüm- 
lichkeiten  seines  elektromotorischen  Verhaltens  werde  ich  anderswo  be- 
sprechen.3    In  geringerem  Maasse  mag  übrigens  Aehnliches  am  Gastro- 
knemius vorkommen.    Wenigstens  erhält  man  den  Eindruck,  als  wenn 
auch  hier  die  doppelte  Flache  der  Scheidewand  dem  Achillesspiegel  nicht 
völlig  gleichkäme. 

[810]  Es  ist  natürlich  zu  erwarten,  dass  die  Endigung  der  Bündel 
in  Facetten  noch  an  vielen  anderen  Stellen  in  der  Thierwelt  vorkommen 
werde.  Es  wird  dies  vermuthlich  überall  da  der  Fall  sein,  wo  ähnliche 
Bedingungen,  wie  am  Achilles-  und  Patellaspiegel,  durch  derbe,  atlas- 
glänzende, die  Muskeln  weithin  umfassende  Sehnenhäute  gleichsam  schon 
makroskopisch  sich  verrathen.  In  der  That  haben  wir  schon  oben 
S.  48  Beobachtungen  von  Hrn.  Fick  an  Gastroknemien  der  Maus,  des 
Kaninchens  und  des  Menschen  kennen  gelernt,  denen  vermuthlich  Aehn- 
liches zu  Grunde  lag.  Ich  selber  habe  am  M.  plantaris  des  Kaninchens 
facettenförmige  Endigung  isolirter  Bündel,  doch  weniger  vollkommen  als 
am  Achilles-  und  Kniespiegel  vom  Frosche,  beobachtet 

Das  schönste,  und  wegen  seiner  grossen  Verbreitung  zugleich  wich- 
tigste Vorkommen  facettenformiger  Endigung  der  Muskelbündel,  welches 
meines  Wissens  noch  nie  beschrieben  und  nur  von  mir  früher  einmal4 


1  Nicolai  Stenonib  Elementorum  Myologiae  Specimen  etc.  Amstelod.  1669. 
p.  10.  11. 

2  De  Motu  Animalium  etc.    Napoli  1734.   4.   p.  4.  5. 

3  [Dies  ist  geschehen  in  der  ersten  Abtheilung  meiner  Abhandlung:  „Ueber  die 
negative  Schwankung  u.  s.  w."  im  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1873.  S.  556  ff. 
-  S.  unten  Abh.  XXV.  §.  V.] 

*  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1863.  S.  530.  588.  —  S.  unten  Abh.  XVIII. 
§.  IL  S.  70.  vm. 
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angedeutet  winde,  bieten  aber  die  Seitenrumpfmuskeln  der  Fische  dar. 
Diese  zerfallen  bekanntlich  durch  schräg  gegen  die  Axe  der  Bändel  ge- 
stellte sehnige  Scheidewände,  die  sogenannten  Ligg.  intermuscularia,  in 
zahlreiche  Abteilungen,  deren  quere  Ausdehnung  ihie  Länge  weit  über- 
trifft.' Daher  am  länger  gekochten  Fisch,  wo  das  Sehnengewebe  zu 
Leim  ward,  diese  Muskeln  in  Schalen  sich  blättern,  die  durch  parallel!' 
Flächen  verwickelter  Krümmung  begrenzt  sind.  An  der  KÖrperobernache, 
□ach  Entfernung  der  Cutis,  sieht  man,  jedem  Wirbel  entsprechend,  eine 
zickzackfönnige  Inscriptio  tendinea  von  verschwindender  Länge  als  den  zu 
Tage  tretenden  Band  eines  Lig.  intermusculare  verlaufen. 

[811]  Härtet  man  einen  kleinen  Fisch  durch  Kochen  oder  Alkohol, 
und  verfertigt  man  mit  dem  Basirtnesser  sagittale  Schnitte  der  Seiten- 
rumpfmuskeln, so  erhält  man,  wo  ein  Lig.  intermusculare  das  Gesichts- 
feld durchzieht,  das  in  Fig.  33  sichtbare  Bild.  Die  Bündel  stossen  von 
beiden  Seiten  her  mit  ihren  Facetten  an  die  sehnige  Scheidewand,  und 
■üe  Cluerstreifung  lässt  sich  bis  in  das  äusserst«  Ende  der  Bändel  ver- 

Fig.  33. 


'  / 


folgen,  bis  zuletzt  senkrecht  auf  die  Bündelaxe,  und  folglich  gegen  die 

'Scheidewand  unter  einem  Winkel  geneigt,  der  den  Winkel  zwischen  ihr 

und.  der  Axe  zu  einem  rechten  ergänzt 

Dasselbe  Verhalten,  wie  an  den  Seitenrumpfmuskeln  der  Fische, 

erinnere  ich  mich  ohne  alle  Präparation  am  Schwänze  von  Froschlarven 
E'sehen  zu  haben,  bin  jedoch  gegenwärtig  nicht  in  der  Lage,  die  Beob- 
achtung zu  wiederholen.  Es  scheint  überhaupt  nicht  zweifelhaft,  dass 
dies  Verhalten  im  Wirbelthierreich  überall  da  wiederkehren  werde,  wo 
d«  System  der  Seitenrumpfmuskeln  ausgebildet  ist,  also  bei  den  Sala- 
™drinen  und  Perennibranchiaten,  wie  auch  am  Schwänze  der  Reptilien 
und  Säuger. 

1  Abgesehen  von  Heckbl  und  Cuvibb  vergl.  Jon.  Müller,  Vergleichende  Ana- 
'■'"nie  der  Mviinoidec  a.  s.  w.  Abhandlungen  der  phys.- math.  Elaste  der  König). 
Vtidöni«  der  Wissenschaften  zu  Berlin.  Ana  dem  Jahre  1834.  Berlin  1836.  4. 
5-289C;  .  .  y_  Siehold  und  Stascnius,  Lehrbuch  der  vergleichenden  Anatomie. 
fetai  18*8.  Th.IL  S.  51.  476;  -  Grgrnbaiteh.  Grandsflge  der  vergleichenden 
****&.    Leipzig  1870.  S.  707. 
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Üaas  facettenfönnige  Endigang  der  Muskelbündel  auch  bei  WirVl- 
wd  nicht  fehle,  geht  bereite  ans  Hrn.  Bowmah's  and  Hm.  Welsmavn- 
'  ngaben  hervor  (8.  oben  S.  47.  48.).  Hrn.  Reichebt's  Beobachtung 
iA.  ebenda)  dagegen  scheint  insofern  auf  eine  etwas  andere  Endigung^art 
fcicb  zu  beziehen,  als  es  bei  ihm  nicht  um  einen  schrägen,  sondern  um 
einen  nahe  senkrechten  Querschnitt  der  Bündel  sich  handelt. '  Diese  Art 
iIüt  Endigung  habe  ich  auch  an  Thoraimuskeln  der  Libelle  beobachtet. 
und  sie  ist  in  der  Arthropodenwelt  wohl  sehr  verbreitet 

Die  Oberschenkel  der  Heuschrecken  haben  äusserlich  eine  gewis* 
Achnlichkeit  mit  dem  Unterschenkel  des  Frosches,  und  sie  wur-  [812]  dea 
von  Batley  als  Surrogat  der  Froschschenkel  bei  galvanischen  Versuchen 
■  mpfohlen.  *  Ein  Sehnenspiegel,  entsprechend  dem  Achillesspiegel.  Ut 
jedoch  daran  nicht  vorhanden,  sondern  die  oben  vom  Hautskelet  f tit- 
springenden Bündel  heften  sich  unten  an  eine  in  den  Muskel  ein- 
bringende Chitinsehne.*  Diese  Anheftung  geschieht  mit  Facetten,  an 
denen,  im  Gegensatz  zu  den  Facetten  der  Gastroknemiusbündel  i-m 
l'rosch,  ihre  viel  grössere  Neigung  gegen  die  Bündelaxe  auffällt  Auch 
in  Hrn.  Wejsmamn's  Abbildungen  vom  Schmetterling  machen  die  Facet- 
ten einen  sehr  spitzen  Winkel  mit  der  Axe. 

Vielleicht  beruht  dies  darauf,  dass  der  Winkel,  unter  dem  dk 
llikndel  in  der  Natnr  schräg  abgeschnitten  vorkommen,  unter  übrigens 
gleichen  Umständen  durch  die  Breite  der  Querstreifen  bedingt  ist.  Per 
Abstand  der  Querstreifen  heisse"  q,  der  Durchmesser  der  Fibrillen  /. 
Hiu  Facette  ist  als  aus  Stufen  bestehend  zu  denken,  deren  „Steigunr 
iii]Kirtinnal  ist  der  £ahl  n  der  dadurch  umfassten  Querstreifen,  und 
deren  „Auftritt"  proportional  ist  der  Zahl  tf  der  darin  eingehenden  Fibrillen. 
I>er  spitze  Winkel  y,  den  die  Facette  mit  der  Axe  macht,  wird  dann 
e*timmt  durch 


Wäre  das  Verhältnis*  n':n  bei  allen  Thieren  dasselbe,  und  schwankte 
um  Thier  m  Thior/viel  weniger  als  q,  so  würde  bei  einer  bestimmMi 
ITiierart  Winkel  y   um  so  mehr  einem  rechten  sich  nahem,  je  feiner 

1  Vi'ml.  Ihm'«  Abbildung  ito»  Kiefennoskels  dos  Krebses  im  Archiv  für  An» 
t.miio  u.  a.  w.    IMU.   T»f.  11.   Ki|t.  1. 

1  HiMi.'Üii.iu.'  unnrrwllc  eto.    NouvcUe  Arne.  Joillet  1S3T.   t.  X.  p.  ISi  K. 

'  Vi'nil.  ilir  »II ^-n ii' in.'  Renehreibuny  der  Muskeln  der  Insecten- Extremität^ 
M  i.  Siknoi.i>  und  Stüshii'«,  l.ihtWh  Jer  vergleichenden  Anatomie.  Berlin  194" 
Ih.  1.   S.  SN. 
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die  Queretreifung.  Aus  dem  Abstände  der  Querstreifen  und  dem  Durch- 
messer der  Fibrillen  liesse  die  Neigung  der  Sehnenspiegel  gegen  die 
daran  sich  heftenden  Fleischbündel  für  eine  bestimmte  Thierart  sich  be- 
rechnen. 

Es  muss  indess  bemerkt  werden,  dass  das  Verhältnis  n  :  n  selbst  bei. 
einem  und  demselben  Thiere  kein  aus  inneren  Gründen  unveränderliches 
sein  kann,  wie  ja  wohl  denkbar  gewesen  wäre.  Dies  folgt  daraus,  dass 
ausser  der  facettenförmigen  Endi-  [813]  gung  der  Muskelbündel  die 
kegelförmige  und  die  von  Kollett  entdeckte  Endigung  ebenfalls  vorkom- 
men. Damit  *aber  ein  rundliches  oder  mehr  oder  weniger  zugespitztes 
Muskelbündelende  möglich  sei,  muss  nach  Bedürfhiss  die  Steigung  der 
«Stufen  mehr  oder  weniger  Querstreifen,  und  ihr  Auftritt  mehr  oder 
weniger  Fibrillen  umfassen  können. 

Im  Vorigen  habe  ich  wiederholt  das  Dasein  kegelförmiger  Muskel- 
bundelenden erwähnt    Schliesslich  muss  ich  jedoch  diese  Aussage  noch 
bedingen.    Ich  habe  damit  zunächst  nur  das  Vorkommen  solcher  Bilder 
gemeint,  welche  bisher  stets  auf  Muskelkegel  gedeutet  wurden,   denen 
aber  nicht,   wie  am  Gastroknemius  und  Triceps,  in  bestimmter  Weise 
ittlagerte  facettenformige  Enden  zu  Grunde  liegen.    Daraus  folgt  noch 
uieht,  dass  diese  Bilder  als  optische  Durchschnitte  von  Kegeln  aufzu- 
fassen sind.     Hatte  man  es  nämlich  mit  wirklichen  Muskelkegeln  im 
«ton  S.  40    festgestellten   Sinne,  d.  h.   mit  spitzkugel-  oder  granaten- 
famiger  Endigung  der  Muskelbündel  zu  thun,  so  müssten  alle  durch  die 
Bändelaxe  gehenden  optischen  Durchschnitte  des  Kegels  sich  gleichen. 
Diese  Probe  hat  von  denen,  welche  die  Lehre  von  den  Muskelkegeln  auf- 
stellten, meines  Wissens  keiner  gemacht.    Ich  dagegen  habe,  um  zu  er- 
fahren,  ob  liinter   scheinbaren  Kegeln   facettenformige  Endigung  sich 
beige,  häufig  solche  Gestalten  in  der  oben  S.  51  angegebenen  Art  um 
&  Axe  gewälzt,  und  dabei  nur  selten  wahre  Muskelkegel  gesehen.    Un- 
streitig in  weitaus  den  meisten   Fällen  sind    die  Enden    spatel-    oder 
meisselformig  zugeschärft,  oft  auf  der  einen  Seite  platt,  auf  der  anderen 
schwach  gewölbt     Sieht  man   auf  die  Fläche  des  nicht  selten   durch 
Schlitze  in  mehrere  Lappen  gespaltenen  Endes,  so  zeigt  schon  die  Art,. 
wie  die  Durchsichtigkeit  des  Bündels  nach   dem  Ende  hin   zunimmt, 
dass  keine  drehrunde  Gestalt  vorliegt    Die  Durchsichtigkeit  stellt  sich 
früher  ein  und  wächst  allmählicher,  als  bei  wahren  Muskelkegeln  der 
M  sein  könnte.    Oft  aber  erfährt  man  auch  beim  Wälzen  der  Bündel, 
te  ein  Bündel,  welches  man  seinem  zuerst  sich  darbietenden  Anblicke 
Dach  für  prismatisch  oder  cylindrisch  hielt,  in  seiner  ganzen  Länge  band- 
ßnnig  plattgedrückt  ist 

Ich  verzichte  übrigens  darauf,  diese  Angelegenheit  erschöpfend  zu 


60  XVII.  Ueber  facettenförmige  Endigung  der  Muskelbündel. 

behandeln,  wozu  mehr  Zeit  und  Mühe  gehört ,  als  ich  ihr  widmen  kann. 
Mir  lag  nur  daran,  sie  soweit  in's  Beine  zu  bringen,  wie  für  meine 
Zwecke  nöthig  war.  Das  Beispiel  des  Tri-  [814]  ceps  scheint  zu  lehren,  dass 
hier  noch  manche  unerwartete  Thatsache  zu  finden,  ist  Durch  die  Mittel 
zur  Isolirung  der  Muskelbündel  ist  die  Untersuchung  der  Gestalt  der 
Muskelbündelenden  so  erleichtert,  dass  es  der  Mühe  wohl  lohnen  dürfte. 
diesen  Weg  weiter  zu  verfolgen. 


t 
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Punkten,  z.  B.  am  Gastroknemius  des  Frosches,  der  höhere  sich  stets 
positiv1  gegen  den  tieferen  verhalte,  und  zwar  um  so  starker,  je  weiter 
die  beiden  Punkte  von  einander  abstehen.  Dies  sei  der  natürliche 
Muskelstrom.  Die  Ströme,  die  ein  Muskel  zwischen  Längsschnitt  und 
künstlichem  Querschnitt  giebt,  betrachtet  Hr.  Budge  als  algebraische 
Summe  jenes  künstlichen  und  dieses  natürlichen  Muskelstromes. 

Die  Fehler  der  Beobachtung  und  der  Schlussfolge,  die  Hrn.  Budge 
zu  diesen  Sätzen  geführt  haben,  sind  so  auffallig,  dass  ich  zuerst  glaubte, 
seinen  Angriff  auf  sich  beruhen  lassen  zu  können.  Ich  rechnete  theils 
auf  die  bessere  Einsicht  der  Fachgenossen ,  theils  auf  die  des  Hrn.  Budge 
selber,  nachdem  sich  bei  ihm  der  Bausch  gelegt  haben  würde,  in  den 
ihn  die  Vorstellung  des  über  mich  errungenen  Triumphes  versetzt  zu 
haben  scheint.  Doch  hatte  ich  mich,  was  Hrn.  Budge  anlangt,  ge- 
täuscht. 

Die  Medical  Times  and  Gazette  vom  5.  October  1861  brachte  eine 
anonyme  Correspondenz  aus  Zürich, 2  in  welcher  neben  Hrn.  MoiaESChott's 
vermeintlicher  Entdeckung  einer  positiven  Schwankung  des  Nervenstromes 
im  Tetanus3  auch  der  angeblich  Hrn.  Budge  gelungene  Umsturz  des 
Gesetzes  des  Muskelstromes  der  englischen  Gelehrtenwelt  als  aus- 
gemachte Sache  und  grosse  That  verkündigt  wurde.  Da  ich  in  England 
nicht  die  gleiche  Urtheilsfahigkeit .  über  diese  Fragen  voraussetzen  konnte, 
wie  bei  uns,  so  hielt  ich  es  für  gerathen,  der  Züricher  Correspondenz  in 
derselben  Zeitschrift  entgegenzutreten.  Hrn.  [523]  Budge  betreffend 
bemerkte  ich  kurz,  dass  sein  Angriff  auf  das  Gesetz  des  Muskelstromes 
auf  einem  Missveiständniss  beruhe.  Das  Gesetz  beziehe  sich  auf  regel- 
mässig gestaltete  Muskeln;  es  am  Gastroknemius  bestätigt  finden  zu 
wollen,  sei  ebenso  unbedacht,  als  den  Schwerpunkt  eines  Kegels  oder 
einer  Pyramide  in  der  Mitte  der  Axe  dieser  Körper  zu  suchen,  weil  dies 
seine  Lage  in  einem  Cy linder  oder  einem  Prisma  sei.4 

Anstatt  Hm.  Budge  zur  Besinnung  zu  bringen,  veranlasste  ihn 
diese  Aeusserung  nur  zur  Erneuerung  seines  Angriffes.  In  einer 
zweiten  vorläufigen  Mittheilung  in  .der  Deutschen  Klinik6  hält  er  mit 
grösster  Schroffheit  seine  Behauptungen  aufrecht,  stützt  sie  durch  neue 
zahlreiche  Versuche  und  ergeht  sich  in  erstauntem  Tadel  darüber,  dass 


1  Hr.  Budge  selber  sagt  „negativ"  (S.  209),  was  aber  keinen  Sinn  bietet 

«  L.  c.  No.  588  p.  358. 

8  Vergl.  Untersuchungen  zur  Naturlehre  des  Menschen  und  der  Thiere. 
Bd.  VIII.  1862.  S.  1;  —  meine  Bemerkungen  dazu  im  Archiv  für  Anatomie  n,  s.  w. 
1861.  S.  786;  —  Joh.  Ranke  ebendas.  1862.  S.  241. 

*  L.  c.  Dec.  21,  1861.  No.  599.  p.  647. 

*  25.  October  1862.    No.  43.    S.  415—417. 
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mir,  der  ich  mich  seit  zwanzig  Jahren  mit  diesem  Gegenstande  beschäf- 
tige, Erscheinungen  fremd  seien,  die  sich  ihm  beim  ersten  Blick  darge- 
boten hatten;  in  der  letzten  Auflage  seines  "Lehrbuches  der  specielleu 
Physiologie'1  aber  wiederholt  er  seine  Satze,  und  erläutert  sie  mit  einem 
Aufwand  von  Abbildungen,  auch  zu  Nutz  und  Frommen  der  studirenden 
Jugend. 

Der  Ton,  den  Hr.  Budoe  dabei  anschlägt,  ist  so  zuversichtlich,  dass 
ich  endlich  doch  furchten  muss,  eine  grosse  und  achtungswerthe  Classe 
von  Lesern,  welcher  der  Natur  der  Dinge  nach  die  Grundlage  zu  einem 
selbständigen  Urthefl  in  dieser  Angelegenheit  nicht  ohne  Weiteres  zur 
Hand  sein  kann,  möchte  sich  dadurch  beirren  lassen.  Von  verschiede- 
nen Seiten  wird  mir  angedeutet,  dass,  wenn  man  auch  im  Grunde  an 
die  Richtigkeit  meiner  Aufstellungen  glaube,  man  doch  nicht  ungern  ver- 
nähme, was  ich  eigentlich  Hm.  Budoe  zu  antworten  habe.  Bei  der 
Wichtigkeit  der  Sache  will  ich  daher  diesmal  den  Handschuh  aufnehmen, 
den  mir  Hr.  Budoe  wiederholt  hinwirft.2  Ich  will  die  Mühe  daran 
wenden,  für  Jedermann  [524]  klar  an  den  Tag  zu  legen,  was  hinter 
jener  anmassenden  Sicherheit  steckt,  und  ich  will  die  Physiologen,  die 
ach  dadurch  haben  imponiren  lassen,  in  den  Stand  setzen,  zu  beurtheilen, 
üb  ich  so  lange  schwieg,  weil  ich  nichts  zu  sagen  hatte,  oder  weil  mir 
nichts  daran  lag,  Hrn.  Budoe  die  empfindliche  Lehre  zu  ertheilen,  die 
sos  dem  Folgenden  für  ihn  hervorgehen  wird. 

Zuvörderst  sei  bemerkt,  dass  Hrn.  Budoe's  Theorie  der  Muskelstrome 
nicht  neu  ist  und  nicht  ihm  angehört,  sondern,  wie  er  aus  meinen 
Schriften  hatte  lernen  können,3  Hrn.  Matteucci,  dessen  Leistungen 
Hr.  Budoe  doch  sonst  mit  so  dienstbeflissenem  Eifer  herauszustreichen 
pflegt  Hrn.  Budoe's  '  polarer  Gegensatz'  der  beiden  Enden  des  Gastro- 
knemius  ist  nichts  als  Hrn.  Matteucci's  längst  von  ihm  selber  aufge- 
gebener 'Couiant  propre  de  la  grenouille\  Da  ich  im  Beginn  meiner 
Forschungen  diese  Lehre  in  der  Wissenschaft  vorfand,  so  wäre  es  mir 
wohl  schwer  gewesen,    die  elektromotorischen  Eigentümlichkeiten  des 


1  Leipzig  1862.  S.  536.  538. 

3  S.  Hrn.  Budgets  Aufsätze  über  unipolare  Inductionszuckungen  und  über  die 
Froschhautströme  in  Poggendobff'b  Annalen  u.  s.  w.  1859.  Bd.  CVH.  S.  482. 
1860.  Bd.  CXI.  S.  587.  —  Vergl.  über  letzteren  Aufsatz  Hrn.  Rosenthai/b  Bericht 
ifi  den  Fortschritten  der  Physik  im  Jahre  1860.   XVI.  Jahrgang.  1862.   S.  544. 

3  Vergl.  im  ersten  Bande  meiner  „Untersuchungen"  den  Paragraphen :  „Zur 
Geschichte  des  Gesetzes  des  Muskelstromes",  S.  527  ff.;  —  ferner:  Die  Fortschritte 
der  Physik  im  Jahre  1845.  S.  516  ff.;  —  1848.  S.  320.  321;  -  endlich  meine 
$«farhY.  On  Signor  Carlo  Matteucci's  Letter  to  H.  Bence  Jones  etc.  London 
1&3.  p.  15.  19. 

E  du  Boii-Reymond,  Ges.  Abh.  II.  5 
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Gastroknemius  zu  übersehen,  die  Hr.  Matteucci  durch  seinen  cCouiant 
propre'  erklärte.  Ich  brauchte  nicht  erst  durch  Hrn.  Budge  darauf 
aufmerksam  gemacht  zu  werden,  und  ich  werde  wohl  gute  Gründe  ge- 
habt haben,  jene  Lehre  zu  verwerfen;  Grunde,  deren  Triftigkeit  auch 
überall  anerkannt  worden  ist,  wo  man  sie  mit  Einsicht  und  mit  Auf- 
merksamkeit gewürdigt  hat. 

Seine  Versuchsweise  beschreibt  Hr.  Budge  so:  „Ich  habe  die  Ver- 
„suche  zuerst  nach  der  früheren  DuBOis'schenr  Methode  angestellt,  indem 
„ich  die  bekannten  Porcellangefasse  mit  Platanblechen  und  conoentiirter 
„Kochsalzlösung,  sowie  Eupferdrähte  gebrauchte.  Später  bediente  ich 
„mich  der  von  Hrn.  Matteucci  angegebenen  amalgamirten  Zinkdrähte, 
„[525]  einer  concentrirten  Lösung  von  schwefelsaurem  Zinkoxyd  und  Zu- 
„leitungsgefasse  (sie)  von  amalgamirtem  Zink.  Letztere  Vorrichtung  ver- 
„dient  vor  der  ersteren  bei  weitem  den  Vorzug  und  hat  wohl  auch  schon 
„jene  gänzlich  verdrängt"1 

Ich  führe  dies  nicht  an,  um  zu  zeigen,  wie  Hr.  Budge  die  Ge- 
schichte der  Entdeckung  der  unpolarisirbaren  Elektroden  zu  meinem 
Nachtheil  entstellt.  Bei  der  Anerkennung,  welche  mein  Antheil  daran 
überall  gefunden  hat,  kann  es  mir  gleichgültig  sein,  ob  Hr.  Budge 
meiner  vor  der  Hand  erschöpfenden  Untersuchung  neben  Hrn.  Mat- 
teucci's  unvollständiger  und  fehlerhafter  Angabe  gedenkt  oder  nicht  Es 
kann  mich  nur  belustigen,  wenn  er  so  thut,  als  müsse  er  mir  gegenüber 
die  Vorzüge  des  verquickten  Zinks  zur  Geltung  bringen,  dabei  aber  durch 
die  Hrn.  Matteucci2  ganz  fremden  Zuleitungsgefasse  aus  verquicktem 
Zink  verräth,  dass  er  mit  meinem  Kalbe  gepflügt  hat.  Diese  Zuleitungs- 
gefasse  sind  nämlich  keine  anderen,  als  die  von  Hrn.  Sauerwald  nach 
meiner  Zeichnung  verfertigten.  Hr.  Sauerwald  hat  diese  Gefasse,  wie  meh- 
rere meiner  Apparate,  noch  ehe  ich  sie  beschrieben  hatte,  mit  meiner 
Einwilligung  verschiedenen  Gelehrten,  unter  anderen  Hrn.  Budge,  ge- 
liefert Dies  erklärt,  wie  sie  in  Hrn.  Budge's  Lehrbuch3  im  Holzschnitt 
erschienen,  ehe  ich  selber  eine  Abbildung  davon  gab.4 

Allein  es  handelt  sich  hier  in  der  That  um  etwas  ganz  anderes. 
Ich  führte  jene  Stelle  wörtlich  an,  damit  man  mit  Augen  sehe,  was  zu 
erzählen  ich  kaum   gewagt  hätte,   dass  Hr.  Budge  es  für  nöthig 


i  Erste  vorläufige  Mittheilung.  A.  a.  O.  S.  207. 

2  S.  die  Beschreibung  von  Hrn.  Matteucci's  neuester  Vorrichtung  in :  II  Nuovo 
Cimento.  Marzo  ed  Aprile  1861.  T.  XIII.  p.  137. 

3  S.  455  Fig.  116. 

4  Beschreibung  einiger  Vorrichtungen  und  Versuchsweisen  zu  elekfcrophysio- 
logischen  Zwecken.  Aus  den  Abhandlungen  der  Königl.  Akademie  d.  Wissenschaften 
zu  Berlin  1862.  Berlin  1863.  4.  Taf.  I.  Fig.  1.  —  S.  oben,  Bd.  I.  Taf.  I.  Fig.  1- 
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hält,  auch  die  Drähte,  welche  von  den  Zuleitungsgefasseft 
zum  Multiplicator  führen,  fortan  statt  aus  Kupfer,  aus  ver- 
quicktem Zink  zu  nehmen.  Dass  dies  wirklich  der  Fall  ist,  dass 
hier  kein  [526]  zufälliger  Irrthum  vorliegt,  ^erhellt  nicht  bloss  aus  eine* 
Stelle  in  Hm.  Buixhs's  oben  S.  65  Anm.  2  erwähntem  Aufsatz  über  die 
Froschhautstrome,1  sondern  damit  jeder  Zweifel  schwinde,  sind  auch  iti 
der  Erklärung  jenes,  einen  Multiplicator  mit  meinen  Zuleitungsgefössen 
vorstellenden  Holzschnittes  in  Hrn.  Budge's  Lehrbuch  S.  455,  die  den 
Multiplicator  mit  den  Gefassen  verknüpfenden  Drähte  als  'verquickte 
Zinkdrähte  (d)'  bezeichnet 

Man  kann  sich  denken,  welche  Noth  Hrn.  Bubge  die  Brüchigkeit 
dieser  verquickten  Zinkdrähte  verursachte.  Gelungen  ist  aber,  dass  er 
daraus  auch  Vortheil  zu  ziehen  wusste.  Bekanntlich  werden  die  Drahte 
von  den  Zuleitungsgefässen  nicht  unmittelbar  zum  Multiplicator,  sondern 
zuerst  zu  zwei  am  Consol  befestigten  Klemmen  geführt,  „damit  durch 
„Ziehen  an  den  Drähten  nicht  der  Multiplicator  umgeworfen  wird.  Ich 
„finde  dies  nicht  nöthig",  bemerkt  Hr.  Budgb  vornehm,  „da  bei  einem 
„solchen  ungeschickten  Zuge  die  Zinkdrähte  viel  zu  rasch  zerbrechen 
„würden."3     Risum  teneatis  amicu 

Die  Vorstellung,  dass  die  Natur  der  den  Multiplicator  und  die  Zu- 
Mtungsgefasse  verknüpfenden  Drähte  von  Einfluss  auf  die  Polarisation 
sei,  setzt  eine  solche  Begriffslosigkeit  des  Hrn.  Budge  in  der  ElettricitSts- 
lehre  voraus,  dass  sich  doch  wieder  die  Frage  aufdrängt,  ob  es  sich  der 
Mühe  verlohne,  näher  auf  seine  Einwendungen  einzugehen.    Würde  ein 
Chemiker  bei  seinen  Fachgenossen  Gehör  finden,  der  einen  heftigen  An- 
griff auf  eine  sonst  wohlbeglaubigte  Lehre  damit  eröffnete,  dass  er  Kohlen- 
säure verbrennen,  oder  ein  Physiker,  der  Quecksilber  und  Wasser  gleich 
hoch  im  Barometer  stehen  Hesse?    Schwerlich.    Die  heutige  Physiologie 
jedoch  nimmt  eine  solche  Mannichfaltigkeit  von  Kenntnissen  in  Anspruch,  , 
dass  bei  nur  wenig  Physiologen  eine  gleiche  Bewanderung  in  den  Grund- 
lagen der  verschiedenen  Zweige  ihrer  Wissenschaft  vorausgesetzt  werden 
[527]  kann.    Es  ist  daher  nicht  von  Jedem  zu  erwarten,  dass  ihn  beim 
Anblick  der  grauenhaften  Lücke  in  Hrn.  Büdge's  elektrischem  Wissen, 
die  dieser  noch  dazu  so  naiv  aufdeckt,  der  gebührende  Schauer  über- 
laufe.   Und  da  nach  dem  Sprichwort  auch  das  blinde  Huhn  zuweilen  ein 
Korn  findet,  so  wollen  wir  uns  durch  diesen  Anfang,  wie  schlimm  er 


1  A.  a.  O.  S.  538:  „Das  dazu  angewendete  Instrument  voi  Hrn.  Saubrwald 
„in  Berlin  hat  30000  Windungen;  die  Drähte  und  Zuleitungsgcfässe  sind  von  ver- 
quicktem Zink"  u.  s.  w. 

2  Lehrbuch  u.  s.  w.   S.  457. 
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auch  sei,  nicht  davon  abschrecken  lassen,  in  die  Wildniss  einzudringen, 
die  er  verspricht. 

Noch  eine  Abänderung  fand  Hr.  Budge  für  gut,  an  meinen  Vor- 
richtungen anzubringen.  Die  Eiweisshäutchen,  die  ich  selber  seit  gerau- 
mer Zeit  mit  Thonschildern  vertauscht  habe,1  ersetzte  er  (durch  kleine, 
mit  destillirtem  Walser  getränkte  Papierrollchen,  die  einerseits  den 
Bausch,  andererseits  den  abzuleitenden  Punkt  des  Muskels  berührten. 
Hr.  Budge  weiss  nicht,  dass  destillirtes  Wasser  kaum  besser  leitet,  als 
manche  Sorten  Glas,  und  dass  es  schneller  zerstörend  auf  die  Leistungs- 
fähigkeit der  Muskeln  wirkt,  als  bis  zu  einem  gewissen  Grade  verdünnte 
Salpetersäure.  * 

Hr.  Budge  unternimmt  nun  also,  das  Gesetz  des  Muskelstromes  aufs 
Neue  zu  prüfen.  „Um  den  Gegenstand  nicht  zu  compliciren",  sagt  er, 
„beschäftige  ich  mich  blos  mit  demjenigen  Muskel,  welcher  in  allen  phy- 
siologischen Versuchen  am  häufigsten  angewendet  zu  werden  pflegt  und 
„von  Hrn.  Dübois  selbst  am  meisten  gebraucht  worden  ist,  dem  M.  gastro 
„cnemius  (Dubois,  Untersuchungen  I.  p.  494).  Alle  meine  Angaben  be- 
liehen sich  lediglich  auf  diesen." 

Wir  sind  bei  dem  Quell  von  Hrn.  Budge's  Verirrungen  angelangt. 
Allerdings   spielt   der  Gastroknemius  .des  Frosches   in   meinen  Unter- 
suchungen eine  grosse  Bolle.    Allein  ich  habe  ihn  nur  gebraucht,  um 
den  Einfluss  der  Zusammenziehung,  der  Ausdehnung  und  Zusammen- 
drückung, der  Wärme,  der  Kälte,  des  Aufenthaltes  in  der  Luftleere  und 
in  Gasen,  und  solcher  Umstände  mehr,  auf  die  Stärke  des  Muskelstromes 
zu  erfor-  [528]  sehen.    Mit  anderen  Worten,  bis  zur  Entdeckung  der 
parelektionomischen  Schicht  am  natürlichen  Querschnitt,  wodurch  er  für 
diesen  Zweck  entwerthet  wurde,  war  der  Gastroknemius  mir  ein  Para- 
digma des  Muskels  als  Elektromotors,  das  sich  jederzeit  leicht,  schnell 
und  sicher  von  möglichst  gleicher  Beschaffenheit  herstellen  und  bequem 
verschiedenen  Bedingungen  unterwerfen  liess.    In  diesem  Sinne  pries  ich 
an  der  von  Hrn.  Bunas  angeführten  Stelle  den  Gastroknemius  und  die 
Dienste,  die  er  uns  im  Verfolg  der  Untersuchung  leisten  werde. 

Nie  jedoch  ist  es  mir  eingefallen,  mich  des  Gastroknemius  zur  Auf- 
stellung des  Gesetzes  des  Muskelstromes  zu  bedienen.  Vielmehr  bestehe 
ich  wiederholt  darauf,3  dass  man  sich  hierzu  an  die  vier  mehr  regel- 
mässig gefaserten  Oberschenkelmuskeln,  den  Rectus  internus,  Sartorius, 


i  Beschreibung  einiger  Vorrichtungen  und  Versuchsweisen  u.  s.  w.   S.  92.  — 
S.  oben  Bd.  I.  S.  161. 

'  Kühne,  im  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.   1859.  S.  221.  222. 
3  A.  a,  O.   Bd.  I.   S.  500.  502.  696.  704.  708. 
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Adductor  magnus  und  Semimembranosus  Cur.  zu  halten  habe,  und 
meine  Abbildungen  stellen  laut  dem  „Nachweis  zu  den  Kupfertafeln", 
übrigens,  sollte  ich  meinen,  auch  ohnedies  für  jeden  Kundigen  erkennbar, 
namentlich  aber  von  dem  gleichfalls  abgebildeten  Gastroknemius  leicht 
zu  unterscheiden,  den  Adductor  magnus,  gelegentlich  den  Sartorius,  in 
den  verschiedenen  Lagen  auf  den  Bäuschen  vor,  die  zum  Erweise  des 
Gesetzes  durchzumachen  sind.1  Ausdrücklich  schematisire  ich  den  Muskel, 
sobald  vom  Gesetze  seiner  elektromotorischen  Thatigkeit  die  Bede  ist,  in 
Wort  und  Bild  als  einen  Cy linder,  dessen  Mantel  dem  positiven  Längs- 
schnitt, dessen  Grundflächen  den  beiden  negativen  .Endquerschnitten  ent- 
sprechen.2 Stets  aufs  Neue  schärfe  ich  ein,  dass  man  nur  an  Muskeln, 
die  von  dieser  idealen  Gestalt  nicht  zu  sehr  abweichen,  erwarten  dürfe, 
das  Gesetz  bestätigt  zu  finden.8  Ausdrücklich  habe  ich  bereits  in  dem 
ersten  Bande  meines  Werkes,  S.  512.  513  (vergl.  dazu  Taf.  IV.  Fig.  33.), 
hervorgehoben,  wie  wenig  der  Gastroknemius  diese  Bedingung  erfüllt 
Näher  bin  ich  endlich  auf  den  Bau  des  Gastroknemius  [529]  eingegangen 
in  der  1860  erschienenen  1.  Lieferung  der  2.  Abtheilung  des  IL  Bandes 
der 'Untersuchungen',  S.  349— 351. 4  An  beiden  Stellen  habe  ich  erklärt, 
weshalb  dieser  Muskel  sowie  der  ihm  ähnliche  M.  triceps  Cur.,  unversehrt 
nnd  massig  parelektronomisch,  bei  der  gewöhnlichen,  und  bis  dahin  allein 
versuchten  Art  der  Ableitung,  nur  aufsteigend  wirke. 

Dies  Alles  ist,  wie  es  scheint,  Hrn.  Budge  unbekannt  geblieben, 
oder  für  ihn  noch  nicht  deutlich  genug  gewesen.  Wir  haben  ihm  in 
eine  Versuchsreihe  am  Gastroknemius  zu  folgen,  welche  angeblich  daran 
lauter  mit  dem  Gesetze  des  Muskelstromes  unverträgliche  Wirkungen 
aufdeckt  Als  Vorbereitung  dazu  will  ich  zuerst  nochmals  den  Bau  des 
Gastroknemius  schildern,  soweit  dieser  Bau  für  jetzt  elektromotorisch  in 
Betracht  kommt. 


§.  IL    Der  Bau  des  Gastroknemius  des  Frosches  wird  in 
elektromotorischer  Beziehung  erläutert 

In  der  Beschreibung  des  Gastroknemius  werden  dessen  Enden,  als 
stände  der  Frosch  aufrecht,  unterschieden  als  oberes  und  unteres,  seine 
Flächen  als  Bückenfläche,  Tibialfläche,  äussere  und  innere  Seitenfläche. 


i  Taf.  IV.   Fig.  29-44.    Taf.  V.  Fig.  50.  51.  77.  78. 
*  A.  a.  O.   S.  516.  517.    Taf.  V.   Fig.  46—48.  57. 
8  A.  a.  0.   S.  512.  519.  535.  631.  658.  688. 

4  Vergl.  auch  daselbst  S.  106,  und  in  den  Monatsberichten  der  Akademie,  1853, 
8.  120. 
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Die  halbschematischen  Figuren  1.,  3.,  3.,  4.  auf  Taf.  L  stellen  beadehlich 
die  innere  Seitenflache  des  linken,  die  äussere  des  rechten,  die  hintere  oder 
Rücken-  und  die  vordere  oder  Tibial-Flftche  des  linken  Gastroknemius 
vor.  Man  erkennt  leicht  die  Theile  der  Muskeloberfläche,  wo  natürlicher 
Längsschnitt  herrscht  Die  glatten  Strecken  sind  Sehnenaosbieitung, 
unter  4er  natürlicher  Querschnitt  liegt.  In  den  Seitenansichten  bedeutet 
D  4on  Rand,  welcher  der  Dorsal-,  T  den,  welcher  der  Tibialfläche  an- 
gehört. 

Um  sich  den  Bau  des  Gastroknemius  klar  zu  machen,  thut  man  am 
besten,  sich  diesen  Bau  folgendermaassen  entstanden  zu  denken.   Zuerst  sei 
ein  ganz  kurzer  cylindrisoher  Muskel  da,  mit  sehr  schrägen,  folglich  gestreckt 
elliptischen  Grund-  [530]  flachen,  die  mit  den  blattähnlichen  Ausbrei- 
tungen der  oberen  Sehne  H  und  der  unteren  oder  Achillessehne  A  be- 
kleidet sind.    (S.  Fig.  5.)    Die  untere,  wirklich  vorhandene  Ausbreitung 
liegt  bekanntlich  an  der  Bückenfläche  D  des  Muskels;  die  obere  denke 
man  sich  an  der  Tibialfläche  T  gelegen.  Nun  klappe  man  in  Gedanken 
die  obere  Ausbreitung  in  ihrer  Durchschnittslinie  T'  K  JT,  mit  der  Median- 
ebene des  Muskels  nach  vorn  zusammen,  wie  ein  Buch,  das  man  zumacht 
und  lasse  ihre  beiden  Hälfken  zu  einer  in  jener  Ebene   befindlichen 
sehnigen  Scheidewand  verwachsen,  von  deren  Seitenflächen  jede  den 
oberen  Enden  sämmüicher  Bündel  der  entsprechenden  Muskelhälfte  zum 
Ansätze  dient.    Bei  diesem  Verwachsen  treffen  symmetrisch  zur  Median- 
ebene gelegene  Punkte,  wie  etwa  die  mit  cc,  « ;  ß',  ß4\  g1,  g,  bezeich- 
neten, auf  einander.  Bündel  also,  welche  von  symmetrisch  zur  Median- 
ebene gelegenen  Punkten  der  unteren  zu  entsprechenden  Punkten  der 
oberen  Ausbreitung  gingen,  wie  «V,  a,«,,  b'ß',  b,ß/f  verschmelzen  jetzt 
nach  oben  zu  einer  Schleife  in  Gestalt  eines  Spitzbogens,  die  nur  in  der 
Medianebene,  an  der  Spitze  des  Bogens,  durch  jene  sehnige  Scheidewand 
unterbrochen  wird.     Diese  Scheidewand  bildet  im  Verlauf  der  im  Zu- 
sammenhang gedachten  Bündel  beider  Muskelhälften  gleichsam  eine  ver- 
schwindend kurze  Inscriptio  tendinea  der  Art,  wie  sie  die  Seitenrumpf- 
muskeln  der  Fische  als  Ligg.  intermuscularia  durchsetzen,  nur  mit  dem 
Unterschiede,    dass  bei   den  Fischen   die  Bündel   beiderseits   von   der 
Scheidewand  einerlei  Richtung  haben  [S.  oben  S.  56.  57.]. 

An  der  Tibialfläche  des  Muskels  (Fig.  4.)  kommt  die  Inscriptio  ten- 
dinea zum  Vorschein  in  Gestalt  eines  sehnigen  Streifes  T'pr,  von  dem 
das  Fleisch  beiderseits  wie  an  einem  Musculus  bipinnatus  nach  unten 
und  seitwärts  abfallt,  und  der  nach  unserer  Vorstellung  aufzufassen  ist 
als  entstanden  durch  Verschmelzung  der  seitlichen  Bänder  rgT/}  Fgr, 
der  oberen  Sehnenausbreitung. 

An  der  Bückenfläche  (Fig.  3.)  besteht  die  Ausbreitung  der  Achilles- 
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sehne  fort,  aber  sie  biegt  sich,  entsprechend  dem  Zusammenklappen  der 
oberen  Ausbreitung,  nach  vorn  zusammen.  Ihr  oberer  Band  reicht  bis 
nahe  an  die  obere  Sehne  hinauf.  [531]  Sein  in  der  Medianebene  gele- 
gener höchster  Punkt  ist  mit  G\  sein  tiefster  mit  G§  bezeichnet,  weil 
diese  Punkte  die  Grenze  zwischen  Längs-  und  Querschnitt  abgeben;  der 
Mittelpunkt  der  Ausbreitung  aber  mit  C.  Die  entsprechenden  Punkte 
der  oberen,  fictiven  Sehnen-Ausbreitung  sind  entsprechend  griechisch  be- 
nannt Die  Achillessehnen -Ausbreitung,  oder  den  Sehnenspiegel  der 
Achillessehne,  wollen  wir  in  der  Folge,  wo  er  eine  grosse  Bolle  spielen 
wird,  der  Kürze  halber  den  Achillesspiegel  nennen. 

Spaltet  man  die  Achillessehne  der  Länge  nach,  fasst  jede  Hälfte 
mittels  einer  starken  Pincette,  und  reisst  mit  einem  langsamen  und  kräf- 
tigen Zuge  den  Muskel  auseinander,  so  gelingt  es  oft,  ihn  in  zwei 
Hälften  zu  spalten,  deren  jede  an  der  Trennungsfläche  im  Wesentlichen 
die  in  Fig.  6.  der  äusseren  Hälfte  entnommene  Ansicht  bietet  G'CGt 
ist  im  Durchschnitt  der  in  der  Medianebene  zerrissene  Achillesspiegel, 
rKr,g  das  äussere  Blatt  der  sehnigen  Scheidewand,  welche,  als  läge 
unserer  Fiction  von  der  Entstehung  des  Gastroknemiusbaues  etwas  Wirk- 
liches zu  Grunde,  die  Neigung  zeigt,  sich  in  zwei  Blätter  zu  trennen, 
deren  jedes  der  entsprechenden  Muskelhälfte  folgt  Kocht  man  Gastro- 
knemien,  bis  das  Sehnengewebe  zu  Leim  ward,  so  entsteht  an  der  Stelle 
der  sehnigen  Scheidewand  ein  nach  der  Tibialfläche  offener  Spalt,  dessen 
Grund  und  Wände  nichts  sind  als  der  nach  innen  eingestülpte  obere 
natürliche  Querschnitt  [VergL  oben  S.  54]. 

An  regelmässig  gefaserten  Froschmuskeln  haben  im  Allgemeinen  alle 
Bündel  einerlei  Länge,  nämlich  die  des  Muskels  selber.  Fig.  6.  zeigt, 
dass  im  Gegensatz  dazu  am  Gastroknemius  nicht  nur  die  einzelnen 
Bündel  viel  kürzer  sind  als  der  ganze  Muskel,  was  sich  nach  dem  Vori- 
gen von  selber  versteht,  sondern  dass  sie  auch  verschieden  lang  sind. 
Die  längsten  sind  die,  welche  von  dem  höchsten  Punkte  G  des  Achilles- 
spiegels an  der  Rückenfläche  des  Muskels  zur  oberen  Sehne  empor-,  die 
kürzesten  die,  welche  von  dem  tiefsten  Punkte  T  des  sehnigen  Streifes 
an  der  Tibialfläche  zur  Achillessehne  hinabsteigen.  Man  wird  nicht  sehr 
inen,  wenn  man  jenen  längsten  Bündeln  etwa  i/7J  diesen  kürzesten  nur 
V7  der  Länge  des  Muskels  beimisst 

[532]  Um  meinen  Zuhörern  den  Gastroknemiusbau  zu  versinnlichen, 
habe  ich  ein  Modell  verfertigt,  welches  auch  Hrn.  Professor  Budge  sehr  nütz- 
lich sein  würde.  Aus  Guttapercha  bildete  ich  zuerst  die  obere  mehr 
Matt-,  die  untere  mehr  Löffel-  oder  Schuhhorn- ähnliche  Ausbreitung, 
haltete  jene  der  Länge  nach,  und  verband  die  Hälften  mit  einem  Schar- 
fer.  Dann  spannte  ich  zwischen  entsprechenden  Punkten  der  beiden 
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Ausbreitungen  rothe  Wollfäden  statt  der  Muskelbündel  aus.  Klappt  man 
die  beiden  Hälften  der  oberen  Ausbreitung  wie  ein  Buch  zu,  so  entsteht 
ein  treues  Bild  des  allgemeinen  Faserverlaufes  am  Gastroknemius. 

Yon  dem  geschilderten  regelmässigen  Bau  finden  einige  Abwei- 
chungen statt,  welche  zwar  an  sich  sehr  geringfügig,  doch  unsere  Beach- 
tung verdienen. 

Vor  Allem  ist  zu  bemerken,  dass  der  Gastroknemius  oben  zwei 
Sehnen  hat.  Die  eine  stärkere  kürzere  dieser  Sehnen,  welche  den 
Namen  der  Hauptsehne  verdient ,  daher  H  in  den  Figuren, 
liegt  zu  oberst  in  der  Medianebene  und  heftet  sich  mit  einem  Zipfel 
an  das  Femur,  mit  einem  zweiten  an  die  Tibia.  An  der  Tibial- 
fläche  (Fig.  4.)  erscheint  sie  als  unmittelbare  Fortsetzung  des  sehnigen 
Streifes  rpr.  Die  andere  schwächere  längere  Sehne,  Nebensehne 
genannt,  und  deshalb  in  den  Figuren  mit  N  bezeichnet,  kommt  nach 
unten  und  vorn  von  der  ersten  zwischen  den  beiden  zusammengeklapp- 
ten Hälften  der  oberen  Ausbreitung  hervor,  wie  ein  Lesezeichen  aus  dem 
Buche,  schlägt  sich  eine  Strecke  lang  nach  aussen  und  oben  um  den 
Muskel,  wie  Fig.  4.  zeigt,  und  löst  sich  dann  von  ihm  ab,  um  an  der 
äusseren  Seite  des  Kniegelenkes  emporsteigend  mit  der  Kniegelenkkapsel 
und  mit  dem  äusseren  Rande  der  unteren  Sehnen  -  Ausbreitung  des 
M.  triceps  Cuv.  zu  verschmelzen,1  der  sich  dadurch  an  der  Streckung 
des  Fussgelenkes  betheiligen  kann.  Die  Nebensehne  ist  Solchen,  die  sich 
mit  der  paradoxen  Zuckung  beschäftigt  haben,  wohlbekannt,  weil  unter 
ihr  fort  der  N.  peronaeus  geht,  der  um  die  Sehne  des  M.  biceps  Cuv. 
zur  äusseren  Seite  des  [533]  Kniees  gelangt.1  Man  unterscheidet  übri- 
gens am  äusseren  der  beiden  Blätter,  in  die  sich  die  sehnige  Scheide- 


1  Duoes  (Recherches  sur  l'Osteologie  et  la  Myologie  des  Batraciens  ä  leurs 
differens  Ages.  Paria  1834.  4.  pl.  VI.  fig.  42  et  pl.  VI  bU.  fig.  42  bis.  159.)  büdet 
das  Verhalten  nicht  ganz  richtig  ab.  Eine  förmliche  Trennung  des  Muskels  in  zwei 
Köpfe,  wie  er  sie  darstellt,  läset  sich  höchstens  künstlich  dadurch  herbeifuhren,  dass 
man  an  der  Nebensehne  zieht.  Richtiger  ist  die  auf  die  Kröte  bezugliche  Fig.  57. 
pl.  X.  —  Rüd.  Waqneb's  Abbildung  in  den  Icones  zootomicae  (Leipzig  1841. 
Taf.  XVH  Fig.  21.)  ist  von  Du  gas  entlehnt  —  Auch  die  Abbildungen  in  Carus' 
Erläuterungstafeln  zur  vergleichenden  Anatomie  (Hft  I.  Leipzig  1826.  Taf.  III- 
Fig.  HL)  und  in  Eckbb'b  Icones  physiologicae  (Leipzig  1851— [59.  Taf.  XXIV. 
Fig.  IV.)  geben  keinen  Begriff  von  dem  in  Rede  stehenden  Verhalten.  Zenkbr's 
Batrachomyologia  (Jenae  1825.  Taf.  II.  Fig.  III.  51.)  ist  hier  ganz  unbrauchbar.  — 
[Die  Beschreibung  und  Abbildung  des  Gastroknemius  in  Hrn.  Eckjsb's  „Anatomie 
des  Frosches"  (Braunschweig  1864.  S.  120.  Fig.  81. 82. 87.)  nimmt  noch  nicht  Rücksicht 
auf  die  hier  gegebene  Darstellung,  und  für  den  Physiologen  ist  darin  kein  Fort- 
schritt über  die  früheren  Angaben  bemerkbar.] 

2  Vergl.  meine  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  I.  S.  546 ;  —  Abth.  II. 
S.  849;  —  dazu  Taf.  V.  Fig.  141. 
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wand  des  Gastroknemius  beim  Zerreissen  spaltet,  einen  stärkeren  Faser- 
zag,  der  zur  Nebensehne  geht  (Fig.  6.). 

Die  eiste  jener  Abweichungen  besteht  nun  darin,  dass  in  der 
Strecke,  in  der  die  Nebensehne  sich  von  der  Medianebene  um  den  Kopf 
des  Muskels  nach  aussen  wendet,  einige  vom  äusseren  Bande  des  Achilles- 
spiegels entsprungene  Bündel  sich  an  sie  setzen,  welche  also  ausnahms- 
weise nicht  an  der  sehnigen.  Scheidewand  endigen.  Sie  sind  in  Fig.  4. 
durch  eine  Klammer  bezeichnet  Wenn  in  der  Folge  von  der  Nebensehne 
schlechthin  die  Bede  ist,  hat  man  darunter  stets  nur  jene  Strecke,  mit 
Ausschluss  des  vom  Muskel  gelösten,  am  Knie  emporsteigenden  Zipfels 
zu  verstehen. 

Als  eine  zweite  Abweichung  lässt  es  sich  ansehen,  dass,  wie  dies  in 
Fig.  4.  hervortritt,  die  Scheidewand  da,  wo  sie  zur  Hauptsehne  wird,  sich 
verdickt,  so  dass  die  obersten  Bündel  der  beiden  Muskelhälften  nicht  zu 
einem  Spitzbogen  verschmelzen,  sondern  eine  sich  nach  oben  erweiternde 
Lücke  zwischen  sich  lassen,  welche  die  Sehne,  gleich  dem  Schlussstein 
eines  Gewölbes,  ausfüllt 

Eine  dritte  Abweichung  endlich  besteht  darin,  dass  die  beiden  Hälf- 
ten des  Muskels,  auch  abgesehen  von  der  Nebensehne  [534]  der  äusseren 
Hälfte,  nicht  ganz  symmetrisch  sindL    Es    steigt  nämlich  die  äussere 
Hälfte  an  der  Hauptsehne  etwas  höher  hinauf,  als  die  innere,  wie  man 
gleichfalls  noch  in  Fig.  4.  sieht     Ausserdem  besitzt  diese  Hälfte  eine 
grössere  Masse,   wie   die  in  Fig.   7.  abgebildete  Ansicht  der   unteren 
Hälfte  eines  querdurchschnittenen  linken  Gastroknemius  lehrt,  wo  rmrt 
den  Durchschnitt  des  Achillesspiegels  bedeutet     Der  Unterschied  ist  zu 
gross,  um  ihn  von  den  Bündeln  herzuleiten,  die  sich  an  die  Nebensehne 
heften.    Seinen  wahren  Grund  erkennt  man  bei  Betrachtung  der  Tibial- 
fläche  (Fig.  4.),  noch  besser  wenn  man  den  Muskel  jener  Fläche  parallel 
(frontal)  durchschneidet    Fig.  8.  zeigt  die  vordere  Fläche  eines  solchen 
Abschnittes  vom  linken  Gastroknemius.  Man  gewahrt,  wie  beiderseits  die 
Bündel  unter  demselben  Winkel,  und  folglich  in  gleicher  Anzahl,  an  die 
Scheidewand  stossen,  wie  aber  aussen  die  Bündel  um  etwa  ein  Drittel 
länger  sind  als  innen.     Die  äussere  Gastroknemiushälfte  hat  somit,  bei 
gleicher  Kraft  mit  der  inneren,  einen   grosseren  Hub  als  diese;   mit 
welchem  Erfolge  für  die  Mechanik  des  Froschbeines,  ist  nicht  leicht  zu 


Es  folgt  beiläufig  hieraus  und  aus  dem  Vorigen,  dass  der  Gastro- 
tnemiuß  schlecht  zu  Versuchen  passt,  wobei  es  auf  genaue  Feststellung 
der  mechanischen  Leistungen  der  Muskelbündel  ankommt,  da  die  ein- 
zeheu  Gastroknemiusbündel,  vermöge  ihrer  verschiedenen  Länge,  durch 
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ein  der  Achillessebne  angehängtes  Gewicht  verschieden  gedehnt  weiden, 
und  sich  bei  der  Verkürzung  verschieden  an  dessen  Hebung  betheiligen. 


Erste  Abtheilung. 
Vom  Strom  des  unversehrten  M.  gastroknemius  des  Frosches. 

§.  IQ.   Aus  dem  Bau   des  Gastroknemius   werden  nach  dem 

Gesetz  des  Muskelstomes  die  elektromotorischen  Wirkungen 

des  unversehrten  Muskels  vorhergesagt 

Es  wird  unser  Geschäft  erleichtern,  wenn  wir  sogleich  noch  versuchen, 
aus  dem  Bau  des  Gastroknemius  seine  elek-  [535]  tromotorischen  Wir- 
kungen, zunächst  nur  im  unversehrten  Zustande,  vorherzusagen,  wie  sie 
sich  nach  dem  Gesetze  des  Muskelstromes  gestalten  müssen. 

Nach  diesem  Gesetze  verhält  sich  der  Längsschnitt  stark  positiv 
gegen  den  Querschnitt;  am  Längsschnitt  verhält  sich  jeder  vom  Quer- 
schnitt entferntere  Punkt  schwach  positiv  gegen  jeden  dem  Querschnitt 
näheren;  ebenso  am  Querschnitt  jeder  dem  Längsschnitt  nähere  Punkt 
schwach  positiv  gegen  jeden  davon  entfernteren.  An  regelmässig  gefeier- 
ten Muskeln,  deren  Untersuchung  dies  Gesetz  entnommen  ist,  lässt  sich 
somit  zwischen  zwei  negativen  Basalzonen ,  den  beiden  Querschnitten,  eine 
positive  Mantelzone,  der  Längsschnitt,  unterscheiden.  An  jedem  Quer- 
schnitt findet  sich  sodann  ein  Punkt,  oder  eine  Reihe  von  Punkten,  welche, 
als  am  weitesten  vom  Längsschnitt,  am  negativsten  sind.  Dies  sind  die 
Pole  des  Muskels.  Umgekehrt  der  Inbegriff  der  Punkte  des  Längs- 
schnittes, welche  am  weitesten  von  beiden  Querschnitten,  und  deshalb  am 
positivsten  sind,  ist  der  elektromotorische  Aequator.  Der  Aequator  setzt 
also  zwei  Pole  voraus,  zwischen  denen  er  die  Mitte  halte;  zwei  Punkte 
von  unter  sich  gleicher  elektrischer  Beschaffenheit,  von  welcher  die  Be- 
schaffenheit seiner  eigenen  Punkte  um  gleich  viel  und  am  meisten  ab- 
weiche, indem  sie  sich  nach  irgend  welchem  Gesetze  nach  jenen  Punkten 
hin  abstuft  Die  Verknüpfung  eines  Aequatorpunktes  mit  einem  Pol 
liefert  bei  gleichem  Widerstände  den  stärksten  Strom;  und  zu  einem 
Punkt  diesseit  des  Aequators  giebt  es  stets  einen  gleichartigen  Paukt 
jenseit  des  Aequators  auf  der  anderen  Muskelhälfte.  Sehen  wir  zu, 
wieviel  von  diesen  Regeln  noch  auf  den  Gastroknemius  passe. 

Aus  unserer  Zergliederung  folgt,  dass  am  oberen  Ende  des  Gastro- 
knemius kein  freier  Querschnitt  oder  keine  negative  Begrenzung  da  ist 
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Zwei  Stellen  zwar  machen  hiervon  eine  Ausnahme,  erstens  die  Neben- 
sehne,  insofern  sie  den  oberen  natürlichen  Querschnitt  einer  Anzahl  von 
Bündeln  überzieht,  zweitens  die  Hauptsehne  selber,  weil  darunter  einige 
Bündel  nicht  mit  ihren  oberen  Enden  spitzbogenförmig  zusammenstossen. 
Diese  Stellen  sind  indess  so  klein,  dass  sie  für  [536]  jetzt  keine  Beachtung 
verdienen.  Wird  dem  Muskel  ein  Bausch  so  angelegt,  dass  deren  eine  oder 
beide  in  die  Berührungsfläche  fallen,  so  kann  dies  nur  bewirken,  dass  die 
Fläche  etwas  negativer  erscheint,  als  wäre  in  gleicher  Entfernung  vom 
Querschnitt  reiner  Längsschnitt  berührt  worden. 

Sieht  man  also  hiervon  ab,  so  ist  klar,  dass  im  Gegensatz  zu  regel- 
massig gefaserten  Muskeln  am  Gastroknemius  nur  Eine  positive  und 
Eine  negative  Zone  vorhanden  sind,  von  denen  jene  den  Muskelkopf  ein- 
nimmt und  sich  der  Tibialfläche  entlang  bis  zur  Achillessehne  hinabzieht, 
diese  den  grosseren  Theil  der  Rückenfläche  und  der  beiden  Seitenflächen, 
gleichfalls  bis  zur  Achillessehne  hinab,  ausmacht  (s.  die  Figuren).  Der 
Gastroknemius  als  Elektromotor  ist  im  Grossen  und  Ganzen 
nicht,  gleich  den  regelmässig  gefaserten  Muskeln,  nach  peri- 
polarem, sondern  nach  dipolarem  Schema  gebaut. 

Es  kann  also  auch  daran  von  keinem  elektromotorischen  Aequator 
im  gewöhnlichen  Sinne  die  Bede  sein.    Dazu  fehlen  die  beiden  negativen 
Pole,1  zwischen  denen  er  die  Mitte  halten  könnte.    Sondern  es  findet 
hier  dasselbe  statt,  wie  an  einem  Muskel,  den  man  so  zusammengebogen 
und  dann  schräg  durchschnitten  hat,  dass  die  beiden  Hälften  gleich  den 
Schenkeln  eines  geschlossenen  Zirkels  an  einander,  die  beiden  Querschnitte 
in  Einer  Flucht  liegen  (s.  Fig.  9.).*     Die  Punkte  des  Längsschnittes 
rfgrKJ  die  früher  Aequator  waren,  haben  die  Bedeutung  eingebüsst, 
elektrisch  die  Mitte  zu  halten  zwischen  zweien  Punkten  an  den  Enden 
des  Muskels.    Dagegen  haben  diese  Punkte  von  den  Eigenschaften  des 
Aeqnators  noch  die  [537]  bewahrt,  dass  sie,  als  am  weitesten  vom  Quer- 
schnitt, am  positivsten  sind.    An  der  durch  das  Zusammenbiegen  des 
peripolaren  Elektromotors  dipolar  gewordenen  Anordnung  tritt  der  vom 
Querschnitt  entfernteste  und  somit  positivste  der  früheren  Aequatorpunkte, 


1  Es  liegt  kein  wirklicher,  nur  ein  scheinbarer  Widersprach  darin,  wenn  ge- 
sagt wird,  der  Gastroknemius  sei  nach  dipolarem  Schema  gebaut,  und  zugleich,  es 
fehlen  an  ihm  die  beiden  Pole,  an  deren  Vorhandensein  das  eines  Aequators  geknüpft 
sei.  Der  scheinbare  Widerspruch  rührt  daher,  dass  bei  der  ersten  Behauptung  das 
wort  Pol  im  elektrischen  oder  physikalischen,  bei  der  zweiten  im  geographischen 
°4er  geometrischen  Sinne  genommen  ist. 

1  Den  entsprechenden  Versuch  am  Nerven  s.  in  meinen  „Untersuchungen" 
Bd.  IL  AbtheiL  I.  S.  252.  Taf.  IL   Fig.  94. 
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Tt,  jetzt  gleichsam  als  positiver  Pol  dem  negativen  Pol  entgegen,  den 
man  nach  unseren  bisherigen  Vorstellungen  im  geometrischen  Mittelpunkt 
C  derjenigen  Begrenzung  zu  suchen  hat,  die  durch  die  beiden  an  ein- 
ander stossenden  Querschnitte  gebildet  wird. 

Nicht  anders  am  Gastroknemius.  Sieht  man,  der  Einfachheit  halber, 
von  der  verschiedenen  Masse  seiner  beiden  Hälften  ab,  und  denkt  mau 
ihn  sich  in  der  Ebene  der  sehnigen  Scheidewand  bis  $uf  die  Scheidewand 
gespalten,  so  dass  seine  sonst  von  einander  getrennten  Hälften  nur  noch 
durch  die  Scheidewand  zusammenhängen,  so  ist  der  Gastroknemius  auf 
das  Schema  des  zusammengebogenen  Muskels  zurückgeführt.  Die  beiden 
Hüften  des  Achillesspiegels  entsprechen  den  beiden  aneinanderstossenden 
Querschnitten,  die  Hauptsehne  dem  Punkt  JT",  der  übialrand  JTpJ^  der 
sehnigen  Scheidewand  (Fig.  1.  2.  4.  6.)  der  in  Fig.  9.  ebenso  bezeichne- 
ten Aequatoratrecke,  und  der  ganze  vordere,  im  Muskel  verborgene  Um- 
fang dieser  Scheidewand  r'Kr,  (Fig.  6.)  der  in  der  Falte  des  zusammen- 
gebogenen Muskels  versteckten,  in  Fig.  9.  punktirten  und  abermals  ebenso 
bezeichneten  Aequatorstrecke.  So  gelangt  man  zu  der  Einsicht,  dass. 
wenn  am  Gastroknemius  von  einem  Aequator  die  Rede  sein 
soll,  dieser  Aequator  in  dem  Umfang  der.  sehnigen  Scheide- 
wand zu  suchen  sei  Im  EbiaJrand  r'^/)  der  Scheidewand  tritt  ein 
Theil  dieses  virtuellen  Aequators  zu  Tage.  Der  vom  Querschnitt  entfernteste 
Punkt  jenes  Bandes,  etwa  die  Hauptsehne  selber,  wird  am  positivsten 
sein,  und  gegenüber  dem  Mittelpunkt  C  des  Achillesspiegels  als  nega- 
tivem Pol  die  Bolle  des  positiven  Poles  übernehmen. 

Von  hier  aus  ist  es  leicht,  die  elektromotorische  Wirksamkeit  des 
Gastroknemius  bei  verschiedenen  Lagen  des  ableitenden  Bogens  im  Vor- 
aus zu  bestimmen,  wie  sie  sich  nach  dem  Gesetze  des  Muskelstromes 
gestalten  muss,  falls  nicht  unbekannte  Verwickelungen  dazwischen 
treten. 

[538]  Liegt  erstens  das  obere  Ende  des  Bogens  dem  Längsschnitt 
oder  der  positiven  Zone,  das  untere  dem  Querschnitt  oder  der  negativen 
Zone  an,  etwa  wie  die  Bögen  la,  3a  in  Fig.  1.  es  vorstellen,  so  muss 
ein  starker  aufsteigender  Strom  erfolgen.  Er  muss  am  stärksten  sein. 
wenn  das  obere  Ende  die  Hauptsehne,  das  untere  den  Mittelpunkt  C  des 
Achillesspiegels  berührt.  Berührt  das  untere  Ende  die  Achillessehne 
selber,  das  obere  die  Hauptsehne  (9.  in  Fig.  2.),  so  muss  gleichfalls  ein 
Strom  im  Muskel  aufsteigen,  da  die  Achillessehne  gleichsam  eine  Fort- 
setzung des  Bogens  bis  zur  unteren  Grenze  Gt  zwischen  Längs-  und 
Querschnitt  abgiebt.  Dieser  Strom,  schwächer  als  der  vorige,  müsste  ab- 
nehmen und  zuletzt  verschwinden,  wenn  das  obere  Ende  von  der  Haupt- 
sehne fort,  am  Längsschnitt  der  Bückenfläche  herab,  bis  zu  <?',  der  oberen 
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Grenze  zwischen  Längs-  und  Querschnitt,  gerückt  würde,  so  dass  schliess- 
lich der  Bogen  die  Stellung  10.  in  Fig.  2.  erhielte. 

liegen  zweitens  beide  Enden  dem  Längsschnitt  allein  an,  wie  in 
3£  Fig.  L,  so  muss  immer  noch  ein  schwacher  aufsteigender  Strom  zu- 
gegen sein,  weil  das  obere  Ende  weiter  vom  Querschnitt  entfernt  ist  als 
das  untere.! 

Liegen  drittens  beide  Epden,  wie  in  16,  dem  Querschnitt  allein  an, 
so  wird  auch  noch  ein  schwacher  aufsteigender  Strom  da  sein  müssen,  so 
lange  das  obere  Ende  das  dem  Längsschnitt  nähere  bleibt,  wie  in  2a. 
Haben  die  Enden  des  Bogens,  wie  in  2b,  eine  symmetrische  Lage  zu  C, 
so  wird  der  Strom  Null  sein  müssen. 

Soweit  muss  der  Gastroknemius ,  wenn  er  einen  Strom  liefert,  stets 
aufsteigend  wirken,  wie  es  in  meinen  'Untersuchungen'  steht  (s.  oben 
&  69),  wo  ich  nur  die  gewöhnlichen  Bedingungen  der  Ableitung  im 
Auge  hatte,  über  welche  mehrere  der  oben  gedachten  Fälle,  wie  3&,  1£, 
2o,  26,  schon  hinausgehen.  Es  lassen  sich  nun  aber  auch  noch  beson- 
dere Lagen  des  Bogens  angeben,  wobei,  nach  dem  Gesetz  des  Muskel- 
stromes, der  unversehrte  Gastroknemius  absteigend  wirken  müsste. 

Wird  der  Bogen  aus  der  symmetrischen  Lage  2b  in  die  2c  gebracht, 
*>  muss  der  verschwundene  Strom  wiederkehren,  und  [539]  zwar  abstei- 
gend, weil  nun  das  'untere  Ende  das  dem  Längsschnitt  nähere  ist. 
Liegen  beide  Enden  des  Bogens  über  einander  an  den  seitlichen  Bändern 
te  Achillesspiegels,  so  muss  der  Strom  Null  sein,  oder  auf-,  oder  ab- 
steigen, je  nachdem  beide  Spitzen  gleich  weit  von  den  Bändern,  oder  die 
Aere,  oder  die  untere  die  nähere  (6.  7.  8.  Fig.  2.). 

So  müsste  man  auch,  bei  hinreichender  Kleinheit  der  Berührungs- 
flächen des  Bogens  mit  dem  Muskel,  von  dem  an  der  Tibialfläche  sich 
bis  zur  Achillessehne  hinabziehenden  Streif  Längsschnitt  schwache  auf- 
und  absteigende  Ströme  erhalten,  je  nachdem  man  den  unteren  oder  den 
oberen  Ableitungspunkt  näher  dem  einen  Bande  des  Achillesspiegels 
wählte  (2,  3.  Fig.  4.).  Bei  gleicher  Entfernung  der  beiden  Punkte  ent- 
weder von  dem  einen  Bande,  oder  von  beiden  Bändern  (1.  das.),  sollte 
an  sehr  schwacher  aufsteigender  Strom  die  Begel  sein ,  weil  die  Bänder 
des  Achillesspiegels  nach  oben  auseinanderweichen,  und  das  obere  Ende 
des  Bogens  als  dem  Längsschnitt  etwas  näher  angesehen  werden  kann. 

Ein  starker  absteigender  Strom  müsste  aber  bei  der  in  Fig.  4.  mit 
4.  bezeichneten  Anordnung  erfolgen ,  wobei  das  obere  Ende  Querschnitt, 
tas  untere  Längsschnitt  berührt.  Dass  die  mit  5.  bezeichnete  Lage  des 
%ens,  wobei  das  Umgekehrte  stattfindet,  einen  starken  aufsteigenden 
Stam  liefern  werde,  bedarf  nicht  der  Erwähnung. 

Die  parelektronomische  Schicht  wird  bei  gleicher  und  massiger  Aus- 
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bildung  auf  allen  Punkten  des  natürlichen  Querschnittes  nur  die  Starke 
des  Stromes  überall  proportional  vermindern.  Bei  sehr  hoher  Ausbildung 
kann  die  Sichtung  des  Stromes  verkehrt  werden.  Bei  nicht  gleichmäßi- 
ger Ausbildung  puf  den  verschiedenen  Punkten  des  Querschnittes  werden 
mannigfache  Störungen  der  hier  dem  unversehrten  Gastroknemius  vor- 
gezeichneten elektromotorischen  Wirkungsgesetze  denkbar. 

So  sieht  man  deutlich  im  Einzelnen,  'was  im  Ganzen  wohl  keines 
Beweises  bedurfte,  dass  eine  vollständige  Verschiebung  der  Spannungen 
an  der  Muskeloberfläche  die  tiefe  Umwandlung  des  Baues  begleitet,  die 
den  Gastroknemius  von  den  regelmässig  gefaserten  Muskeln  trennt;  und 
man  ist  in  Stand  ge-  [540]  setzt,  die  Grunde  zu  würdigen,  aus  denen 
ich  erwähntermaassen  bei  Aufstellung  des  Gesetzes  des  Muskelstromes 
stets  den  Gastroknemius  aus  dem  Spiel  liess. 


§.  IV.    Hrn.  Budge's  Beobachtungen  am  unversehrten 
Gastroknemius,  die  er  als   dem  Gesetze  des  Muskelstromes 
zuwiderlaufend  bezeichnet,  stehen  damit  im  vollkommensten 

Einklang. 

Kehren  wir  zu  Hrn.  Budge  zurück.  Ihn  kümmert  dies  Alles  nicht 
„Um  den  Gegenstand  nicht  zu  compliciren",  wählt  er  zur  Prüfung  des 
Gesetzes  des  Muskelstromes,  meiner  Warnungen  ungeachtet,  unter  allen 
Muskeln  gerade  den  Gastroknemius.  Es  ist  ja  „der  in  allen  physiolo- 
gischen Versuchen  am  häufigsten  gebrauchte  Muskel".  Mit  Hülfe  des 
Gastroknemius  hat  ja  Hr.  Schwann  die  Abnahme  der  Kraft  des  Muskels 
mit  wachsender  Verkürzung,  Hr.  Helmholtz  den  zeitlichen  Verlauf  der 
Zusammenziehung  und  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Beizung  im 
Nerven,  Hr.  Pflüger  die  Veränderungen  der  Erregbarkeit  im  Elektro- 
tonus  und  das  Gesetz  der  Zuckungen,  Hr.  Munk  den  Einfluss  der  Nerven 
auf  das  Absterben  der  Muskeln,  Hr.  L.  Hermann  die  Abhängigkeit  der 
Muskelarbeit  von  der  Stärke  des  Reizes,  Hr.  Georg  v.  Liebig  die  Ath- 
mung  überlebender,  habe  ich  selber  die  Säurung  absterbender,  erwärmter, 
tetanisirter  Muskeln  erforscht.  Zwar  hat  keines  dieser  Dinge  erweislich 
etwas  mit  der  durch  das  Gesetz  des  Muskelstromes  behaupteten  Verkei- 
lung der  Spannung  an  der  Muskeloberfläche  zu  schaffen.  Aber  gleich- 
viel. Weil  der  Gastroknemius  für  jene  Versuche  am  bequemsten  war, 
muss  er  auch  am  geeignetsten  sein,  das-  Gesetz  des  Muskelstromes  zu 
zeigen,  und  tritt  es  daran  nicht  in  aller  Reinheit  hervor,  so  ist  das  Ge- 
setz falsch.  Das  ist,  auf  ihren  klaren  Ausdruck  gebracht,  Hm.  Btogb's 
Schlussfolgerung.  Er  könnte  ebenso  gut  schliessen:  Scheere  und  Rncette, 
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ein  Brillengestell  sind  für  gewisse  Zwecke  erprobte  stählerne  Werkzeuge. 
Da  sich  daran,  wenn  man  sie  magnetisirt,  das  für  lineare  gerade  Stahl- 
stabe gültige  Gesetz  der  Vertheilung  des  freien  Magnetis-  [541]  mus 
nach  der  Kettenlinie  nicht  bestätigt  findet,  so  ist  dies  Gesetz  falsch;  und 
die  Pendelgesetze  sind  auch  falsch,  weil  die  Schwingungsdauer  eines  an 
seinem  Rollschwanz  sich  schaukelnden  Affen  der  Quadratwurzel  aus  der 
Sckwanzlange  nicht  genau  proportional  ist. 

Hr.  Budge  nimmt  den  Gastroknemius  zur  Hand  und  stellt  damit 
Hunderte  von  Versuchen  an,  ohne  dass  es  ihm  auffallt,  dass  die  Bündel 
daran  nur  etwa  ein  bis  zwei  Siebentel  so  lang  sind,  wie  der  ganze 
MuskeL  Der  Anblick  der  doppelten  Fiederung  an  der  Tibialfläche  sagt 
ihm  nichts.  Er  bemerkt  nicht,  dass  der  mit  dem  Achillesspiegel  über- 
zogene untere  natürliche  Querschnitt  sich  an  der  Rückenfläche  bis  nah 
an  die  Hauptsehne  hinaufzieht;  dass  von  einem  oberen  Querschnitt  nichts 
zu  sehen  ist  Vielmehr  fasst  er  die  ganze  Oberflache  des  Muskels  als 
natürlichen  Längsschnitt,  als  natürlichen  Querschnitt  dagegen  die  Haupt- 
sehne und  die  Achillessehne  selber  (nicht  deren  Ausbreitung)  auf.  Das 
Ungereimte  entgeht  ihm,  dass  so  dünne  Sehnen,  ohne  Vergrösserung  ihrer 
Oberfläche,  nicht  Baum  bieten  würden  für  den  Ansatz  einer  solchen 
Menge  von  Fleischbündeln. 

Alles  dies  übersieht  Hr.  Budge,  obschon  er  sich  zu  seinen  Unter- 
suchungen über  das  Wachsthum  der  Muskeln  auch  gerade  des  Frosch- 
gastroknemius  bedient  hat1  Mit  dem  Zirkel  (denn  stete  befleissigt  er 
sich  der  äussersten  cExactitat')  misst  er  die  Mitte  des  Muskels  ab,  be- 
zeichnet sie  sorgfaltig  mit  einem  Stückchen  bunten  Papiers,  legt  in 
gleicher  Entfernung  davon  seine  mit  destülirtem  Wasser  getränkten 
Papierröllchen  an,  und  verlangt  von  dieser  Anordnung,  dass  sie  die  Nadel 
in  Buhe  lasse,  da  er,  seiner  Meinung  nach,  Funkte  in  gleicher  Entfer- 
nung vom  elektromotorischen  Aequator  ableitend  berührt  habe.  Die 
Durchschnittsfigur  einer  auf  die  Mitte  m  der  Langsame  TG  (Rg.  1.) 
senkrechten  Ebene,  deren  Projection  [542]  die  Gerade  mm/  in  Fig.  1. 
2. 3. 4.  zeigt,  mit  der  Muskeloberflache,  hält  Hr.  Budge  für  den  elektro- 
motorischen Aequator;  unbekümmert  darum,  dass  zu  beiden  Seiten  jener 
Ebene  jede  Symmetrie  im  Bau  des  Muskels  fehlt,  und  dass  jene  Durch- 
schmttsfigur  an  der  Tibialfläche  über  den  doppelt  gefiederten  natürlichen 


1  Wuitobrmch's  Archiv  für  physiologische  Heilkunde.  1858.  N.  F.  Bd.  II. 
S.  71;  —  Comptes  rendus  etc.  11  Octobre  1858.  t  XL  VIT.  p.  587;  —  Moleschott's 
Untersuchungen  zur  Naturlehre  des  Menschen  und  der  Thiere.  1859.  Bd.  VI.  S.  40; 
-  Hxhlb's  und  Pfbuffeb'b  Zeitschrift  für  rationelle  Medicin.  1861.  3.  B.  Bd.  XI. 
S.  305. 
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Längsschnitt  (Fig.  4.),  an  der  Bückenfläche  über  den  natürlichen  Quer- 
schnitt (Fig.  3.)  fortgeht  Er  sagt  deshalb  auch  nicht  einmal,  ob  seine 
Rollchen  der  Tibial-  oder  der  Bückenflache  oder  einer  der  Seitenflächen 
anlagen,  geschweige  wie  gross  ihr  Abstand  von  einander  und  ihre  Be- 
rührungsfläche mit  dem  Muskel  war,  sondern  begnügt  sich  mit  der  er- 
staunten Meldung,  dass  in  19  solchen  Versuchen  ein  starker  aufsteigen- 
der Strom  erfolgt  sei,  der  an  seinem  Multiplicator  40 — 80°  cconstanten 
Ausschlages'  (sie)  gab.1 

Diesen  Erfolg  stellt  Hr.  Budge  an  die  Spitze  der  Thatsachen,  womit 
er  gegen  das  Gesetz  des  Muskelstromes  zu  Felde  zieht.    Er  hatte  nicht 
unglücklicher  wählen  können.  Allem  Yermuthen  nach  lagen  -die  Bausche 
der  Bückenfläche  an,  deren  Wölbung  sich  am  bequemsten  zur  Ableitung 
darbietet.    Je  nach  dem  Abstand  der  Röllchen  wird  alsdann  die  Anord- 
nung des  Hrn.  Budge  durch  die  Bögen  \a  und  \b  in  Fig.  1.  vorgestellt. 
Wir  wissen  bereits   (s.  oben  S.  76),   dass  in  beiden  Fällen  nach  dem 
Gesetze  des  Muskelstromes  ein  aufsteigender  Strom  erfolgen  muss,  da,  um 
es  noch  einmal  zu  sagen,  im  ersten  Falle  das  obere  Ende  des  Bogens 
Längsschnitt,  das  untere  Querschnitt,  im  zweiten  das  obere  einen  dem 
Längsschnitt  näheren,  das  untere  einen  davon  entfernteren  Punkt  des 
Querschnittes  berührt.    Wenn  demnach  hier  etwas  unverständlich  bleibt, 
so  ist  es  in  der  That  nur,  wie  nach  den  Verhandlungen  der  letzten 
zwanzig  Jahre  der  Erfolg  dieses  Versuches  Hrn.  Budge  habe  überraschen 
können.    Hätte  Hr.  Budge  meine  'Untersuchungen'  mit  der  Aufmerk- 
samkeit gelesen,  die  man  Arbeiten  schuldet,  deren  Ergebnisse  man  in 
Frage  stellt,  ja  hätte  er  nur  einmal  die  Kupfer  zum  ersten  Bande  durch- 
gesehen, es  wäre  ihm  nicht  entgangen,  dass  sein  Versuch  sich   darin 
längst  ausdrücklich  [543]  beschrieben,  abgebildet  und  erklärt, 2  ausserdem 
Aber  unzählige  Mal  nebenher  angestellt  findet,  da  man  jene  Anordnung 
bei  hundert  Gelegenheiten  trifft,  also  z.  B.,  wenn  nicht  besondere  Zwecke 
es  anders  erheischen,  jedesmal,  dass  man  die  negative  Schwankung  be- 
obachten will. 

„Hingegen  wird  man  finden",  fahrt  Hr.  Budge  fort,  „dass  wenn  der 
„eine  Bausch  nahe  der  Achillessehne,  der  andere  nur  wenig  davon  ent- 
fernt liegt,  der  Ausschlag  immer  bedeutend  geringer  ist,  als  in  dem 
„ersten  Falle,  manchmal  ganz  ausbleibt  Hier  sind  die  Entfernungen 
„vom  Aequator  aber  ungleich,  müssten  also  nach  Hrn.  Dubois  grossere 
„Ausschläge  als  in  jenem  Falle  geben;  wovon  aber  in  Wirklichkeit  das 


*  Erste  vorläufige  Mittheilung.    A.  a.  O.  S.  207. 

*  A.  a.  0.  B<L  I.  S.  512.  Taf.  IV.  Fig.  27.  —  Vergl.  Taf.  IL  S.  22;  —  Bd.  IL 
Abth.  I.  Taf.  I.  Fig.  86. 
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.^Umgekehrte  vorkommt"  Auch  hier  fehlt  die  Angabe  der  Flache  des 
Muskels,  von  der  die  Ableitung  geschah;  doch  wird  es  wohl  wieder  die 
Rückenflache  gewesen  sein.  Ist  es  nöthig  zu  wiederholen,  was  schon  der 
vorige  Paragraph  uns  gelehrt  hat,  dass,  da  jetzt  die  Bausche  auf  Quer- 
schnitt allein  nach  dessen  Mittelpunkt  zu  rückten,  etwa  in  die  mit  2a, 
2b  bezeichneten  Stellungen  in  Fig.  1.,  der  Strom  ganz  natürlich  schwächer 
ausfiel  als  vorher,  ja  Null  ward;  und  sieht  nicht  Jeder,  dass,  wenn  hier 
etwas  dunkel  bleibt,  es  nur  ist,  wie  Hrn.  Budge  der  absteigende  Strom 
nicht  aofstiess,  auf  den  er,  bei  immer  tieferem  Hinabrücken  der  Bausche, 
bis  zu  2c,  zuletzt  treffen  musste? 

Nur  noch  einen  Versuch  am  unverletzten  Gastroknemius  beschreibt 
Hr.  Btjdge.    „Die  Muskelsehnen",  heisst  es  a.  a.  0.  unter  4.   S.  209, 
„bezeichnet  Hr.  Dubois  bekanntlich  als   natürliche  Querschnitte;   und 
^ebenso  wie  ein  Strom  vom  Längsschnitt  zum  künstlichen  Querschnitt 
^hingeht,  soll  ein  solcher  zwischen  Längsschnitt  und  Sehne  bestehen;  so 
„dass  jener  positiv  im  Multiplicatordraht x  gegen  diese  ist.    In  den  Hun- 
gerten von  [544]  Versuchen,  welche  ich  angestellt  habe,  ist  es  mir  nicht 
^einmal   vorgekommen,   dass   ein  Längsschnitt  gegen   die  Sehne  des 
„oberen  Endes  vom  M.  gastrocnemius  (im  Multiplicatordraht)  sich  positiv 
^erhalte,  sondern  ausnahmslos,  dass  der  Strom  von  der  oberen  Sehne 
^nach  dem  Längsschnitt  hinging,  als  gerade  umgekehrt,  wie  es  das  Gesetz 
„des  Hm.  Dubois  vorschreibt."    Mit  Längsschnitt  ist  hier,  wie  aus  dem 
Vorigen  erhellt  (s.  oben  S.  79),  die  ganze  Oberfläche  des  Muskels  ge- 
meint, ohne  Bücksicht  darauf,  dass  der  grösste  Theil  dieser  Oberfläche 
natürlicher  Querschnitt  ist.    Die  Anordnung  war  je  nach  dem  Abstand 
der  Röllchen  die  in  Fig.  1.  mit  3a,  oder  die  daselbst  mit  3ä  bezeich- 
nete; und  der  Erfolg  ist,  wie  wir  schon  wissen,  in  beiden  Fällen  völlig 
dem  Gesetz  entsprechend,  da  beide  Male  der  obere  Bausch  dem  vom 
Querschnitt  entferntesten  Punkte,  der  untere  im  Falle  da  dem  Querschnitt 
selber,  im  Falle  3&  wenigstens  einem  dem  Querschnitt  näheren  Punkte 
anlag.    Hr.  Büdoe  hätte  sich  übrigens  seine  Hunderte  von  Versuchen 
sparen  können.    Auf  S.  8  des  PFLüQEB'schen  Werkes  über  den  Elektro- 
taras  (Berlin,  1859),  welches  auch  sonst  noch  nützliche  Winke  für  ihn 


1  Hier  giebt  Hr.  Budge  (vergl.  oben  S.  64  Anm.  1)  die  Vertheilung  der 
Spannungen  richtig  an.  Er  findet  aber  für  nöthig  hinzuzusetzen :  „im  Multiplicator- 
draht", vermuthlich  weil  ihm  unklar  vorschwebt,  dass  man  bei  Angabe  der  StrÖ- 
numgsrichtung  zwischen  zwei  Punkten  des  Kreises  entweder  an  die  eine  oder 
an  die  andere  Hälfte  desselben,  an  die  Kette  entweder  oder  an  den  Multiplicator- 
draht, denken  kann.  Dass  die  Vertheilung  der  Spannungen  an  der  Kette  nichts 
dergestalt  Willkürliches,  sondern  etwas  von  der  Natur  Gegebenes  sei,  scheint  ihm 
sieht  deutlich  zu  sein. 

E.  dn  Boli-Reymond,  Qe«.  Abb.  EL  ß 
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enthält  (vergl.  das.  S.  157),  findet  sich  anch  diese  Beobachtung,  nach 
einer  mündlichen  Mittheilung  von  mir,  bereits  erwähnt  und  erklärt 

§.  V.  Der  unversehrte  Gastroknemius  vom  Frosch  zeigt  wirk- 
lich einige  Eigenthümlichkeiten  seiner  elektromotorischen 
Wirkung,  die  aber  Hrn.  Budge  gänzlich  entgangen  sind, 
welche  beim  ersten  Blick  ausserhalb  des  Gesetzes  des  Mus- 
kelstromes zu  stehen  scheinen. 

Man  sieht  hieraus,  wie  der  kleinste  Aufwand  von  Nachdenken  und 
Aufmerksamkeit  hingereicht  hätte,  um  Hrn.  Budge's  Beobachtungen  am 
unversehrten  Gastroknemius  mit  dem  [545]  Gesetze  des  Muskelstromes 
in  befriedigenden  Einklang  zu  bringen.  Ich  meinerseits  hätte  mich  fug- 
lich mit  einer  Widerlegung  seines  sinnlosen  Angriffes  auf  Grund  meiner 
älteren  Wahrnehmungen  begnügen  können,  wie  sie  im  Vorigen  enthalten 
ist.  Da  ich  aber  mittlerweile  in  den  Besitz  neuer  und  den  früheren 
weit  überlegener  Verfahrungsarten  gelangt  war,  so  habe  ich  selber  bei 
dieser  Gelegenheit  die  Erforschung  des  Gastroknemius  in  elektromotori- 
schem Bezüge  wieder  aufgenommen.  Ich  bin  dabei  auf  Eigenthümlich- 
keiten in  seiner  Wirkungsweise  gestossen,  der  Art,  dass  wenn  Hr.  Büdgk, 
dem  sie  aber  gänzlich  entgangen  sind,  sie  als  dem  Gesetze  des  Muskel- 
stromes zuwiderlaufend  bezeichnet  hätte,  dies  wohl  zu  verzeihen  gewesen 
wäre.  Es  ist  nicht  wenig  bezeichnend,  dass  Hr.  Budge  Züge  in  dem 
elektromotorischen  Verhalten  des  Gastroknemius,  die  ganz  leicht  nach 
dem  Gesetze  des  Muskelstromes  zu  erklären  waren,  als  damit  im  Wider- 
spruch hingestellt  hat,  während  er  sich  jene  Eigenthümlichkeiten  entgehen 
liess,  die  beim  ersten  Blick  wirklich  damit  unverträglich  zu  sein  scheinen. 
Uebrigens  ist  es  mir  alsbald  geglückt,  den  Schlüssel  zu  diesen  scheinbaren 
Abweichungen  zu  entdecken,  so  dass  sich  schliesslich  daraus,  statt  einer 
Untergrabung,  vielmehr  eine  Befestigung  des  Gesetzes  ergeben  hat. 

Die  neue  Versuchsweise,  die  mir  hier  gedient  hat,  ist  in  der  oben 
S.  66  Anm.  4.  angeführten  Abhandlung  über  Vorrichtungen  und 
Versuchsweisen  zu  elektrophysiologischen  Zwecken  ausfuhrlich 
beschrieben  und  durch  Abbildungen  erläutert.1 

An  Stelle  der  Zuleitungsgefasse  mit  ihren  Bäuschen  u.  s.  w. 
treten  mit  Zinklösung  gefüllte,  ein  verquicktes  Zinkblech  enthaltende, 
platte  Glasröhren,*  welche  mittels  Kugelgelenks  [546]  allerwärts  beweg- 


i  S.  daselbst  S.  95;  —  Taf.  DI.  Fig.  2.  2a.  —  Vergl.  Bd.  L  S.  163;  - 
Taf.  m.  2.  2  a. 

*  Seit  dem  Druck  der  eben  erwähnten  Abhandlang  bin  ich  auf  einen  weiteren 
Vortheil  der  platten  Röhren  aufmerksam  geworden,  dass  man  nämlich  wegen  der 
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lieh,  unten  durch  Bildhauerthon  verschlossen  sind,  der  mit  einer  0*75 
procentigen  Kochsalzlösung  angeknetet  ist  Diesen  Thonstiefeln,  wie 
man  sie  in  Jena  genannt  hat,  kann  man  in  jedem  Augenblick  jede  für 
die  Ab-  und  Zuleitung  von  Strömen  von  und  zu  den  thierischen  Theflen 
dienliche  Gestalt  geben.  Im  vorliegenden  Falle  knetet  man  sie  zu  feinen 
Spitzen  aus  und  berührt  damit  die  Funkte  des  Muskels,  deren  elektro- 
motorisches Verhalten  man  zu  erforschen  wünscht.  Eine  gute  Art,  den 
Muskel  dabei  zu  unterstützen,  besteht  darin,  ihn  auf  die  gewölbte  Flache 
eines  Uhrglases  zu  legen,  welches  mit  schwarzem  Kitt  ausgegossen  ist 
Es  hat  keine  Schwierigkeit,  beide  Spitzen  innerhalb  eines  Bezirks  von 
nur  wenigen  Quadratmillimetern  dem  Muskel  anzulegen,  und  so  z.  B.  das 
elektromotorische  Verhalten  der  verschiedenen  Punkte  des  Querschnittes 
eines  Froschmuskels  gegen  einander  zu  bestimmen.  Doch  erleichtert  es 
die  Versuche  sehr,  wenn  man  "über  etwas  grosse  Frösche  gebietet.  * 

Im  Kreise  der  Bohren  befand  sich  bei  diesen  Versuchen  die  Wie  de- 
MAxir'sche  Spiegelbussole  mit  6  bis  12000  Windungen,  deren  Spiegel 
nach  Bedurfhiss  mittels  des  HAmr'schen  Verfahrens  astatisch  gemacht 
wurde;  ein  Schlüssel,  der  den  Kreis  immer  erst  schloss,  nachdem  den 
Thonspitzen  ihre  Stellung  am  Muskel  ertheilt  und  das  Auge  dem  Fern- 
ruhr genähert  war ;  ausserdem  aber  der  von  mir  in  der  erwähnten  Ab- 
handlung beschriebene  Gompensator.  Letzterer  diente  theils,  um  mittels 
«ms  von  einem  Daniell  abgeleiteten  Stromzweiges  etwa  auftauchende 
Tngleichartigkeiten  der  Ableitungsröhren  aufzuwiegen,  theils  um  gelegent- 
licb  statt  der  Stromstärke  die  elektromotorische  Kraft  der  Muskeln  nach 
dem  von  mir  angegebenen  Verfahren  zu  bestimmen,  welches  dies  wich- 
tige Element,  gleich  dem  Zeug  an  der  Elle,  durch  eine  einzige  Able- 
[547]  sung  unmittelbar  zu  messen  erlaubt.1  Soviel  wie  möglich  wurden 
die  Versuche  im  feuchten  Baum  angestellt. 


{'apQUrität  die  Bohren  wagerecht  stellen,  ja  hintenüber  neigen  kann,  ohne  dass'  die 
Lösung  ausflieset.    [Vergl.  Bd.  I.  S.  165.] 

In  der  Abhandlung  ist  gesagt,  man  solle,  am  die  Zinklösung  in  der  Röhre  vor 
Verunreinigung  mit  der  verdünnten  Kochsalzlösung  des  Thonstiefels  zu  schützen,-  die 
untere  Mündung  zuerst  mit  Fliesspapier  verstopfen,  welches  mit  der  Zinklösung  ge- 
tränkt ist  Viel  besser  ist  es,  sie  mit  Thon  zu  verschmieren,  der  mit  der  Zinklösung 
»geknetet  ist.  Ueber  diesen  Verschluss  kommt  dann  erst  der  zur  Berührung  der 
thierischen  Theile  bestimmte,  mit  der  verdünnten  Kochsalzlösung  angeknetete  Thon- 
riefeL    [Vergl.  Bd.  I.  S.  166.  Anm.  1.] 

1  Das  Prineip,  worauf  dies  Verfahren  sich  gründet,  ergiebt  sich  unmittelbar 
mit  Hälfe  des  Satzes,  den  Hr.  Bösscha  aus  den  KincHHOFF'schen  Sätzen  über  Ver- 
weisung der  Ströme  (Poggrndorff's  Annalen  u.  s.  w.  1845.  Bd.  LX1V.  S.  513; 
-  1B47.  Bd.  LXXIL  8.  497)  abgeleitet  hat,  dass  nämlich  ein  Zweig  einer  Leitung, 
in  dem  kein  Strom  kreist,  ohne  Aenderung  des  Strömungsvorganges  mit  einer  etwa 

6* 
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[548]    Berühren   die  Spitzen   an  der  Rückenfläche  die  eine   den 
Längs-,  die  andere  den  Querschnitt  (la,  3a  Fig.  1.),  so  giebt  sich  nichts 


in  dem  Zweige  befindlichen  elektromotorischen  Kraft  entfernt  und  wieder  hinzugc- 
brachtj  oder  iwährend  seiner  Anwesenheit  als  nicht  vorhanden  angesehen  werden 
kann.  (Ebenda,  1858.  Bd.  CIV.  S.  460;  —  vergl.  Wiedbmanv,  die  Lehre  vom  Gal- 
vanismus.  2.  Aufl.  Braonschweig  1872.   S.  165.  §.  108.  1.)    Danach    hat'  man  für 

den  Fall  des  Gleichgewichtes  in  der  Nebenleitung  X  die  Stromstärke  L  =  -^,  nach 

dem    die   geschlossenen  Figuren  betreffenden  KiRCHHOFF'Bchen  Satz  also  in  dem 

JE 

den  Mnltiplicator  u.  s.  w.  enthaltenden  Umgang:  Null  x  M  +  -~  *  X  **  y , 

y  =  -=■  •  X ,  w.  z.  b.  w. 

Von  hier  ans  gelangt  man  auch  leicht  dazu,  den  Grund  der  Proportionalität 
zwischen  y  und  X  zu  verstehen.  Denken  wir  uns  zuerst  den  Multiplicatorkreis  mit 
der  darin  befindlichen  zu  messenden  elektromotorischen  Kraft  entfernt.  Im  Neben« 
schliessdraht  sind  die  Spannungen  oder  die  Potentialwerthe  der  Elektrizität  so 
abgestuft»  dass  deren  Unterschied,  an  zwei  Punkten  des  Drahtes  dem  Abstände  dieser 
Punkte  von  einander  proportional  ist  Nun  sei  die  Aufgabe  gestellt,  den  Neben- 
schliessdraht  an  zwei  Punkten  mit  den  Enden  des  Multiplicatorkreises  zu  berühren, 
ohne  dass  ein  Strom  in  diesem  Kreise  entstehe,  also  auch  ohne  dass  die  Spannungen 
auf  dem  Nebenschliessdraht  eine  Aenderung  erleiden.  Die  Bedingung  dafür  wird 
sein,  dass  im  Multiplicatorkreise  eine  elektromotorische  Kraft  herrsche,  von  gleicher 
Grösse  mit  dem  Spannungsunterschiede  der  beiden  berührten  Punkte,  aber  von  ent- 
gegengesetztem Zeichen.  Alsdann  wird  in  den  beiden  Abschnitten  des  Multiplicator- 
kreises jederseits  vom  Sitze  der  Kraft  das  jPotential  constant  (und  von  gleichem 
Werthe  wie  an  dem  Punkte  des  Nebenschliessdrahtes,  den  das  freie  Ende  des  be- 
treffenden Abschnittes  berührt,  und  es  geht  bei  der  Berührung  Elektricität  weder 
vom  Nebenschliessdraht  auf  den  Multiplicatordraht,  noeb  von  diesem  auf  jenen  über. 
Da  aber  dergestalt  die  Abstufung  der  Spannungen  auf  dem  Nebenschliessdraht  unge- 
ändert  bleibt,  so  wird  die  elektromotorische  Kraft  im  Multiplicatorkreise  um  so 
grösser  sein  müssen,  je  weiter  von  einander  im  Nebenschliessdraht  die  Punkte  ge- 
wählt werden,  die  der  Multiplicatorkreis  mit  seinen  Enden  berührt.  Umgekehrt,  je 
grösser  eine  gegebene  elektromotorische  Kraft  im  Multiplicatorkreise  ist,  um  so 
weiter  von  einander  entfernte  Punkte  des  Nebenschliessdrahtes  müssen  die  Enden 
des  Multiplicatorkreises  berühren,  wenn  darin  Gleichgewicht  bestehen  bleiben  soll; 
und  so  wird  die  zur  Erzielung  des  Gleichgewichtes  im  Multiplicatorkreise  aufgewen- 
dete Lange  des  Nebenschliessdrahtes  ein  unmittelbares  Maass  der  in  jenem  Kreise 
herrschenden  elektromotorischen  Kraft.  Der  Widerstand  des  Multiplicatorkreises 
kommt  dabei  deshalb  (nicht  in  Betracht,  weil  darin  keine  Bewegung,  soodern  nur 
statische  Yertheilung  der  Elektricität  stattfindet. 

Ich  habe  auch  noch  die  Bemerkung  nachzuholen,  wie  das  Compensationsvert 
fahren  sich  gestaltet,  wenn  ausser  der  zu  messenden  elektromotorischen  Kraft  y  (der 
des  Muskels  oder  Nerven)  noch  eine  andere  x  (eine  Ungleichartigkeit  der  Zuleitung»» 
gefasse)  im  Multiplicatorkreise  vorhanden  ist.  Man  sieht  sogleich,  dass  man  die  r 
entsprechende  Länge  der  Nebenleitung  X,  von  der  y  +  x  entsprechenden  X„  alge- 
braisch abzuziehen  hat ,  da  wegen  der  Proportionalität  zwischen  der  elektromoto- 
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Auffallendes  kund.    Es  erfolgt,  wie  wir  schon  wissen,  ein  starker  aufstei- 
gender Strom.    Liegen  dagegen  die  Spitzen  beide  dem  Achillesspiegel  an, 
so  trifft  das  oben  S.  76  Vorhergesagte  nur  zum  Theil  ein.     Danach 
sollte,  bei  symmetrischer  Lage  der  Spitzen  zum  Mittelpunkte  C,  der 
vStrom  Null  sein.    Bei  jeder  anderen  Lage  sollte  zu  der  dem  Längs- 
schnitt näheren  Spitze  ein  schwacher  Strom  einkehren.    Es  sollte  also 
z.B.  ein  Strom  im  Muskel  absteigen,  sobald  von  den  in  ungleicher  Höhe 
befindlichen  Spitzen  die  untere  die  dem  Längsschnitt  nähere  ist  (s.  oben 
jl  a.  0.  S.  81  und  2c  Fig.  1.).   Liegen  beide  Spitzen  am  Achillesspiegel  in 
gleicher  Höhe  neben  einander,  so  ist,  bei  gleichem  Abstände  der  Spitzen 
von  der  Medianebene,  der  Strom  auch  wirklich  Null,  und  bei  seitlichem 
Verrücken  der  Spitzen  entsteht   ein  Strom  [549]   wie  die  Theorie  es 
verlangt  Liegen  aber  die  Spitzen  über  einander,  etwa  in  der  Medianebene, 
wie  in  Fig.  1.  und  2.,  so  gestalten  sich  die  Dinge  nicht,  wie  wir  uns 
bisher  dachten,  oder  wie  es  in  der  ersten  Figur,  sondern  so,  wie  es  in 
der  zweiten  vorgestellt  ist.    In  der  Lage  1.  Fig.  2.,  wo  ein  schwacher 
Strom  im  Muskel  aufisteigen  sollte,  erfolgt  nämlich  ein  verhältnissmässig 
zu  starker  aufsteigender  Strom.    In  der  zu  C  symmetrischen  Lage  2., 
entsprechend  2b  Fig.  1.,  wo  der  Strom  Null  sein  sollte,  erhält  man 
immer  noch  einen  kräftigen  aufsteigenden  Strom,  dessen  Stärke  mit*  der 
Spannweite  des  Bogens  wächst.    In  der  3.,  entsprechend  2c  Fig.  1.,  wo 
4er  Strom  absteigen  sollte,   ist   er   immer   noch   aufsteigend,    obwohl 
schwächer  als  in  der  2.    Der  aufsteigende  Strom  verschwindet  erst  in 
einer  Lage  wie  etwa  4.    Endlich  erst  in  der  Lage  5.  erhält  man  einen 
stets  nur  sehr  schwachen  absteigenden  Strom.    Ja  es  kommt  vor,  dass 
entweder  die  beiden  letzteren  Fälle,  oder  wenigstens  deren  zweiter,  gar 
nicbt  eintreffen,  vielmehr  der  Strom,  beim  Verschieben  des  Bogens  bis 
zur  Achillessehne,  zuletzt  nur  verschwindet,  ohne  sich  umzukehren,  oder 
gar  bis  zuletzt,  wenn  auch  nur  spurweise,  vorhanden  und  aufsteigend 
bleibt  Nähert  man  sich  mit  den  beiden  in  ungleicher  Höhe  befindlichen 
Spitzen  den  seitlichen  Bändern  des  Achillesspiegels,  so  ist  nicht  die  den 
Bändern  nähere  Spitze  stets  die  positive,   wie  sie  sollte.    Vielmehr  ist 
stets  die  obere  auffallend  stark  positiv  gegen  die  untere.    Der  dadurch 
bewirkte  aufsteigende  Strom  verschwindet  nicht  bei  gleichem  Abstand  der 
Spitzen  von  den  Bändern  (6.  Fig.  2.) ,  und  wird  nur  sehr  unbedeutend 


ri*ehen  Kraft  im  Multiplicatorkreise  and  der  Nebenleitung  im  Fall  des  Gleich- 
gewichtes, x  e=  eon$t.  xi,,y+*  =  const.  x  X„t  folglich  y  «  eonst  x  (X,,-*  k,)  ist. 
Um  ohne  den  compensirenden  Strom  umzusetzen  sich  von  der  Constanz  von  x  über- 
zogen zu  können,  gebe  man  aber  y  einerlei  Richtung  mit  x.  [Vergl.  über  den  In- 
halt dieser  Anmerkung  Abb.  X.  im  ersten  und  Abb.  XXI.  §.  II.  in  diesem  Bande.] 


86  XVIII.  Ueber  das  Gesetz  des  Mnskelstromes  u.  s.  w. 

verstärkt  oder  geschwächt,  nie  umgekehrt;  wenn  man  beziehlich  die  obere 
oder  die  untere  Spitze  dem  Bande  nähert  (7.  8.  das.). 

Begiebt  man  sich  mit  den  Spitzen  auf  den  Streif  Längsschnitt  an 
der  Tibialfläche,  so  erhalt  man  richtige  Ströme  abermals  nur,  wenn 
beide  Spitzen  in  gleicher  Höhe  sind,  was  bei  der  Enge  des  Baumes  ein 
schwerer  Versuch  ist  Sind  die  Spitzen  in  ungleicher  Höhe,  so  passt 
Alles  von  ihrem  Verhalten  am  Achillesspiegel  nahe  dessen  Bändern  Ge- 
sagte mit  den  nöthigen  Abänderungen  auch  hierher.  Stets  ist  die  obere 
Spitze  stark  positiv  gegen  die  untere.  Der  dadurch  bewirkte  [550]  auf- 
steigende Strom  verschwindet  nicht  bei  gleichem  Abstand  der  Spitzen 
von  den  Bändern  (1.  Fig.  4.),  und  wird  nur  sehr  unbedeutend  verstärkt 
oder  geschwächt,  nie  umgekehrt,  wenn  man  beziehlich  die  untere  oder  die 
obere  Spitze  dem  Bande  nähert  (2.  3.  das.). 

Aber  als  noch  viel  fremdartiger  erscheint  es  nunmehr,  dass  auch  der 
scheinbar  so  sichere  Schluss  nicht  zutrifft,  wonach  man  zwischen  Langs- 
und Querschnitt  des  Gastroknemius  nach  Belieben  einen  starken  abstei- 
genden Strom  erhalten  musste,  wenn  man  in  der  in  Fig.  4.  bei  4.  vor- 
gestellten Art  die  obere  Spitze  dem  Querschnitt,  die  untere  dem  Längs- 
schnitt anlegte.  Aeusserst  selten  hat  der  Strom  die  verlangte  Richtung, 
und  wenn  je,  so  ist  er  doch  nur  von  sehr  geringer  Stärke.  Meist  ist 
der  Strom  aufsteigend,  d.  h.  unerhörter  Weise  verhält  sich  der 
Längsschnitt,  statt  positiv,  negativ  gegen  den  Querschnitt 
Der  erste  Gedanke  bei  diesem  Anblick  ist,  man  habe  es  mit  der  Umkehr 
des  Gegensatzes  zwischen  Längs-  und  Querschnitt  durch  die  parelektro- 
nomisohe  Schicht  zu  thun.1  Allein  erstens  findet  man  den  Strom  in  der 
richtigen  Richtung  vor,  sobald  die  Spitze  am  Längsschnitt  höher  oder  nur 
um  eine  gewisse  nicht  näher  zu  bestimmende  Grösse  niedriger  liegt  als 
die  am  Querschnitt  (5.  6.  Fig.  4.);  zweitens  behalt  der  verkehrte  Strom 
nicht  allein  seine  Richtung,  sondern  nimmt  noch  an  Stärke  zu,  wenn 
die  parelektronomische  Schicht  durch  Eintauchen  des  Muskels  in  eine  ent- 
wickelnde Flüssigkeit,  z.  B.  Kochsalzlösung,  zerstört  wird. 

An  diese  Deutung  ist  also  nicht  zu  denken.  Dagegen  werden  aller- 
dings sämmtliche  hier  beschriebene  Unregelmässigkeiten  im  elektromoto- 
rischen Verhalten  unseres  Muskels  verständlich  unter  der  Annahme  eines 
darin  aufsteigenden  Stromes,  der  sich  algebraisch  zu  den  durch  das  Gesetz 
des  Muskelstromes  geforderten  Strömen  hinzufügt,  wie  der  Zuwachs 
[551]  im  Elektrotonus  zum  ursprünglichen  Nervenstrom,  die  aufsteigen- 


1  Unterauchungen  n.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  IL  S.  84  ff. ;  —  Monatsberichte  der 
Akademie  1851.  S.  392;  —  Die  Fortschritte  der  Physik  in  den  Jahren  1850  und 
1851  u.  s.  w.    Berlin  1855.  S.  164. 
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den  verstärkt,  die  absteigenden  schwächt,  ja  überwiegt.  Für  die  Ströme 
zwischen  verschiedenen  Punkten  des  Achillesspiegels  erhellt  dies  deutlicher 
ans  Fig.  10.  A.  Taf .  IL  Hier  bedeutet  die  Abscissenaxe  GCG4  den 
Durchschnitt  der  Medianebene  mit  dem  Achillesspiegel,  die  Ordinaten  der 
punktirten  »Corve  MCMt  sind  die  positiven  Spannungen  (Potentialwerthe) 
der  zugehörigen  Punkte  der  Oberflache,  wie  sie  nach  dem  Gesetze  des 
Muskelstromes  sein  sollten,  die  der  gestrichelten,  der  Einfachheit  halber 
als  Gerade  gedachten  Curve  NC'G,  die  Spannungen,  welche  dem  voraus- 
gesetzten aufsteigenden  Strom  zu  Grunde  liegen,  endlich  die  der  ausge- 
zogenen Curve  RC'M,  die  resultirenden  Spannungen.  Denkt  man  sich 
zwei  beliebige  Punkte  der  Abscissenaxe  durch  einen  Bogen  verknüpft,  so 
geht  durch  den  Bogen  in  der  Richtung  von  dem  Punkte,  dem  die 
grossere,  zu  dem  Punkte,  dem  die  kleinere  Ordinate  zugehört,  ein  Strom, 
dessen  Stärke  bei  gleichem  Widerstände  durch  den  Unterschied  der  zu- 
gehörigen Ordinaten  bemessen  wird1  Die  Figur  zeigt,  wie  sich  diese 
Unterschiede  in  fünf  Fällen  gestalten,  in  welchen  die  Punkte  auf  der  Ab- 
scissenaxe die  gleiche  Lage  haben,  wie  die  Fusspunkte  des  Bogens  in 
Fig.  2 ,  und  man  überzeugt  sich  leicht,  dass  die  Ordinatenunterschiede 


1  Ich  stellte  früher  das  Gesetz  der  elektromotorischen  Thätigkeit  der  Nerven 
und  Muskeln  graphisch  so  dar,  dass  ich  mir  längs  der  Abscissenaxe,  —  der  ent- 
wickelten Durchschrittsfigur  einer  durch  die  Muskel-  oder  Ncrvenaxe  gelegten  Ebene 
mit  der  Muskel-  oder  Nervenoberfläche,  —  einen  Bogen  von  willkürlicher  aber  be- 
ständiger Spannweite  verschoben  dachte,  und  bei  jeder  Stellung  des  Bogens  auf  die 
Mitte  seiner  Spannweite  die  Stärke  des  im  Bogen  gegenwärtigen  Stromes  als  Ordi- 
nate auftrug.  Diese  Darstellung  hat  das  für  sich,  dass  sie  der  reine  Ausdruck  der 
Beobachtung  ist.  Sie  gilt  aber  nur  für  eine  bestimmte  Spannweite,  und  sie  giebt 
von  der  Yertheilung  der  Spannungen  an  der  Oberfläche  der  thierischen  Elektromo- 
tore,  welche  doch  das  eigentlich  zu  Erforschende  ist,  nur  mittelbar  Rechenschaft 
unter  Einmischung  eines  willkürlichen  Elementes,  der  gewählten  Spannweite,  und 
einer  nach  unbekanntem,  verwickeltem  Gesetze  schwankenden  Veränderlichen,  des 
Widerstandes.  Es  ist  daher  für  manche  Zwecke  besser,  sich  der  oben  gebrauchten 
DtnteUung  zu  bedienen,  wobei  die  Ordinaten  unmittelbar  die  Spannungen  der  zu- 
gehörigen Punkte  der  'elektromotorischen  Oberfläche  des  Muskels'  im  Hblmholtz- 
Khen  Sinn  angeben  (Poogbhdorfv's  Annalen  u.  s.  w.  1858.  Bd.  LXXXIX.  S.  217). 
Die  neue  Darstellung  umfasst,  wie  man  leicht  bemerkt,  zugleich  das  Gesetz  der 
Spannweiten,  welches  sich  der  älteren  entzieht  (Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I. 
S.  695).  Beachtung  verdient,  dass  in  Fig.  10.  A.  willkürlich  die  Muskelstrom-Span- 
nung  positiv  und  im. Punkte  C=  Null  gemacht  ist,  da  nach  meiner  Anschauung 
vielmehr  die  des  Aequators  ein  negatives  Minimum,  die  der  Pole  ein  solches  Maxi- 
mum sein  würde.  Ebenso  willkürlich  ist  die  absolute  Grösse  der  neu  hinzutreten- 
den Spannungen  (der  Ordinaten  der  Curve  NCQ,)  gewählt.  Die  Figur  wurde  so 
unverständlichsten,  während  es  wesentlich  hier  nur  auf  die  algebraische  Summe 
der  Steilheiten  der  beiden  Curven  in  jedem  Punkt  ankam,  welche  von  der  absoluten 
Höhe  der  Ordinaten  der  Curven  unabhängig  ist. 
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der  Grösse  und  dem  Zeichen  nach  mit  der  Stärke  und  Richtung  der 
Ströme  übereinkommen,  wie  sie  oben  S.  85. 86.  angegeben  sind.  Der  FalL 
wo  es  beim  Verschieben  [552]  des  Bogens  bis  zur  Achillessehne  nicht 
gelingt,  den  Strom  verschwinden,  geschweige  sich  umkehren  zu  sehen, 
erklärt  sich  durch  verhältnismässig  grossere  Steilheit  der  neu  hinzutre- 
tenden Curve,  als  sie  in  der  Figur  angenommen  worden  ist  Die  resul- 
tirende  Curve  hat  alsdann  kein  Minimum  mehr,  oder  die  Dinge  gestalten 
sich  wenigstens  so,  dass  der  Abstand  aG,  (s.  die  Figur)  kleiner,  oder  so 
klein  ist  wie  der  kleinste  Abstand,  den  man  den  Thonspitzen  zu  ertheilen 
vermag. 

Im  Einklänge  mit  dieser  Theorie  ist  der  Erfolg  nachstehenden  Ver- 
suches. Es  heissen  Qhj  QtJ  Lh,  Z,  beziehlich  zwei  am  Querschnitt  (dem 
Achillesspiegel),  und  zwei  am  Längsschnitt  (der  Tibialfläche)  hoch  und 
tief  gelegene  Punkte.  Ist  m  die  Starke  des  Muskelstromes  zwischen 
Qm  und  Lhit,  und  n  die  des  vorausgesetzten  aufsteigenden  Stromes,  so 
steht  zu  erwarten 

zwischen  Lh  und  Q  im  Bogen  5.  Fig.  4.  die  Stromstärke  n-f-wi, 

n  •*■**      11      -"f     n  n       1«  n         »  n  *•» 

»  Vh     n      **t    n  »       ••  n         n  »  ni 

»         *&     11     -L«    ii         ii     4.         „       „  „  n      wi. 

Mit  anderen  Worten:  es  fnuss  die  Stromstärke  in  den  beiden  mittleren 

Fällen  die  Mitte  halten  zwischen  der  grösseren  Stromstärke  im  ersten  und 

der  kleineren  im  vierten  Falle.    Dies  trifft  sehr  regelmässig  zu. 

[553]  Es  ist  endlich  unmöglich,  sich  hier  nicht  noch  einer  Thatsache  zu 
erinnern,  auf  welche  ich  längst,  als  nicht  gut  erklärbar  aus  dem  Gesetze 
des  Muskelstromes,  aufmerksam  gemacht  habe.1  Ich  meine  die  grosse 
Stärke  des  aufsteigenden  Stromes,  den  man  vom  Gastroknemius  erhält, 
wenn  man  einerseits  die  Haupt-,  andererseits  die  Achillessehne  mit  den 
Multiplicatorenden  berührt  (6.  Fig.  2.),  also  gerade  bei  einer  Anordnung, 
deren  ich  mich  unzähligemal  bedient  habe:  zu  den  Versuchen  über  den 
Einfluss  der  Dehnung  und  Zusammendruckung  auf  den  Strom,  über  die 
negative  Schwankung  am  gedehnten  und  zusammengedrückten  Muskel, 
vorzüglich  aber  zur  Untersuchung  über  die  parelektronomische  Schicht, 
deren  Enträthselüng  sonst  ganz  unmöglich  gewesen  wäre.  Dass  bei 
dieser  Anordnung  ein  aufsteigender  Strom  erscheint ,  ist  an  sich  verständ- 
lich und  bereits  oben  S.  76  aus  dem  Gesetz  abgeleitet  worden.  Aber 
der  Strom  sollte  an  Stärke  vergleichbar  sein  den  schwachen  Strömen 
des  Längsschnittes,  während  er  in  Wirklichkeit  dem  Strome  zwischen 
Längs-  und  Querschnitt  gleicht.  Er  sollte  ferner,  wie  bereits  oben  a.  a.  0. 


1  Untersuchungen  u.  8.  w.  Bd.  L  S.  512. 
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verlangt  wurde,  verschwinden,  wenn  die  obere  Spitze  der  oberen  Grenze 
C  zwischen  Längs-  und  Querschnitt  angelegt  wird  (10.  Fig.  2.)«  Dies 
trifft  nicht  ein,  vielmehr  bleibt  der  Strom  in  grosser  Stärke  bestehen. 
Nimmt  man  an,  dass.  im  Gastroknemius  ein  aufsteigender  Strom  aus 
anderer  Ursache  sich  zum  Muskelstrom  hinzufugt,  so  würde  auch  dieser 
Umstand  erklart  sein.  Der  zu  G*Gt  gehörige  Qrdinatenunterschied 
Ä3f'  =  NG*  (11.  Fig.  10.  Ä)  stellte  dann  unmittelbar  den  Spannungs- 
unterschied  im  Falle  10.  Fig.  2.  vor. 

Und  so  sind  wir  selber,  merkwürdig  genug,  zu  Thatsachen  gelangt, 
wodurch  Hrn.  Matteucci's  durch  Hrn.  Budge  aufgefrischte  Lehre  von 
einem  im  Gastroknemius  des  Frosches  aufsteigenden  'Courant  propre', 
der  mit  Längs-  und  Querschnitt  nichts  zu  schaffen  habe,  die  erfahrungs- 
mässige  Grundlage  zu  erhalten  scheint,  deren  sie  bisher  entbehrte,  da 
die  Wahrnehmungen,  worauf  ihre  Urheber  fussten,  sich,  wie  ge-  [554]  zeigt 
wurde,  leicht  auf  den  Muskelstrom  zurückführen  lassen.  Inzwischen  auch 
abgesehen  davon,  dass  Hr.  Budge  von  den  hier  mitgetheilten  Thatsachen, 
welche  zur  Annahme  des  aufsteigenden  Stromes  im  Gastroknemius  nöthigen, 
keine  gekannt  hat,  ist  zwischen  unserer  und  seiner  Vorstellung  von  einem 
solchen  Strome  der  Unterschied,  dass  er  am  unversehrten  Muskel  den 
Maskeistrom  leugnet  und  an  seine  Stelle  den  cCourant  propre'  setzt, 
während  wir  jetzt  erfahren  haben,  dass  zu  dem  sich  sonst  bis  in  seine 
fernsten  Züge  bewahrenden  Gesetze  des  Muskelstromes  am  unversehrten 
Gastroknemius  scheinbar  noch  das  Gesetz  hinzutritt,  wonach  höher  gele- 
gene Punkte  sich  positiv  gegen  tiefer  gelegene  verhalten. 

Ich  betone  dies  ausdrücklich  und  erhebe  im  Voraus  Einsprache 
gegen  jeden  Versuch,  den  von  mir  im  Gastroknemius  wahrgenomme- 
nen aufsteigenden  Strom  mit  dem  von  Hrn.  Budge  darin  auf  irrthüm- 
Ucher  Grundlage  behaupteten  für  einerlei  auszugeben,  oder  diese 
Emerleiheit  jivrch  deren  stillschweigende  Voraussetzung  zur  Geltung  zu 
bringen,  und  so  Hrn.  Budge  den  Nachweis  des  im  Gastroknemius  auf- 
zeigenden Stromes,  oder  wenigstens  einen  Antheil  daran,  zuzuschreiben. 
Hi.  Budge  hat  zwar  vor  mir  angegeben,  dass  sich  am  Gastroknemius 
der  Längsschnitt  stellenweise  negativ  gegen  den  Querschnitt  verhalte. 
Leider  für  ihn  gehört  aber  der  Punkt,  den  er  als  Längsschnitt  bezeichnet, 
dem  Querschnitt,  und  der  Punkt,  den  er  als  Querschnitt  bezeichnet,  dem 
lingschnitt  an.  Hr.  Budge  hat  somit,  es  sei  aus  guten  Gründen  hier 
vorweg  gesagt,  an  der  Entdeckung  des  im  Gastroknemius  aufsteigenden 
Spornes  gerade  soviel  Anrecht,  wie  der  Nachbar,  der,  weil  er  eine  Katze 
für  einen  Hasen  nimmt,  dem  Bauer  zuruft,  es  sei  ein  Hase  in  seinem 
Kohl,  an  dem  Hasen,  den  der  Bauer  nachher  wirklich  schiesst 

Wenden  wir  uns  jetzt  zum  Muskelkopfe.    Nach  dem  Gesetz  (s.  oben 
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S.  77)  sollten  sich  einfach  die  vom  Achillesspiegel  entfernteren  Funkte 
des  den  Muskelkopf  allseits  begrenzenden  Längsschnittes  positiv  verhalten 
gegen  die  dem  Spiegel  näheren,  mit  anderen  Worten,  man  sollte  zwischen 
zwei  beliebigen,  aber  angleich  hoch  gelegenen  Punkten  des  Muskelkopfes 
[555]  einen  aufsteigenden  Strom  finden.  Diese  Schlussfolge  setzt  jedoch 
so  grosse  Berührungsflachen  des  Bogens  mit  dem  Muskel  voraus,  dass  die 
kleinen  natürlichen  Querschnitte,  welche  unter  der  Haupt-  und  Neben- 
sehne verborgen  liegen,  keinen  merklichen  Einfluss  ausüben.  Für  Haus- 
mittel von  solcher  Feinheit,  wie  wir  sie  jetzt  anwenden,  trifft  dies  nicht 
mehr  zu. 

Liegt  die  eine  Spitze  der  Hauptsehne,  die  andere  einem  wenige  Milli- 
meter darunter  am  Umfange  des  Muskelkopfes  gewählten  Punkte  des 
Längsschnittes  an,  so  erfolgt  häufig  ein  im  Muskel  absteigender  Strom, 
der  wenige  Scalentheile  Ausschlag  bewirkt,  d.  h.  die  Hauptsehne  verhalt 
sich  schwach  negativ  gegen  jenen  Punkt  Erst  wenn  man  letzteren  an- 
sehnlich tiefer,  oder  dem  Achillesspiegel  näher  wählt,  wird  er  der  nega- 
tivere, und  der  Strom  aufsteigend. 

Hiernach,  und  nach  den  neuen  auf  den  Achillesspiegel  bezüglichen 
Ermittelungen,  ändert  sich  beiläufig  das,  was  oben  S.  76  über  den  Ein- 
fluss der  Spannweite  des  Bogens  auf  die  Stärke  des  Stromes  zwischen 
Längs-  und  Querschnitt  vorhergesagt  wurde.  Danach  sollte  der  stärkste 
Strom  stattfinden  zwischen  der  Hauptsehne  und  dem  Mittelpunkte  C  des 
Achillesspiegels.  Jetzt,  wo  wir  wissen,  dass  dieser  Mittelpunkt  nicht  der 
negativste  Punkt  des  Achillesspiegels,  und  die  Hauptsehne  nicht  der 
positivste  Punkt  des  Muskelkopfes  ist,  lässt  sich  vorhersehen,  und  der  Ver- 
such bestätigt  es,  dass  zur  Erzeugung  des  stärksten  Stromes  nicht  diese 
Punkte  mit  einander  zu  verknüpfen  sind,  sondern  die  wirklich  am  Muskel- 
kopf und  dem  Achillesspiegel  besiehlich  als  der  positivste  und  negativste 
erkannten,  nämlich  am  Muskelkopf  ein  etwas  unter  der  Hauptsehne,  und 
am  Achillesspiegel  ein  tiefer  als  dessen  Mitte  gelegener  Punkt 

Wie  die  Hauptsehne,  zeigt  sich  auch  die  Nebensehne  schwach  negativ 
gegen  den  umgebenden  Längsschnitt,  regelmässig  wenigstens  gegen  die- 
jenigen seiner  Punkte,  welche  mit  ihr  in  gleicher  Höhe  liegen;  und  so- 
weit erscheint  am  Muskelkopf  Alles  in  der  Ordnung.  Weit  entfernt 
davon,  dass  dies  Abweichungen  vom  Gesetze  des  Muskelstromes  wären, 
kann  man  in  dem  wirklich  geführten  Nachweis  der  Negaüvität  so  kleiner 
und  [556]  so  versteckter  natürlicher  Querschnitte  nur  eine  sprechende 
Bestätigung  jenes  Gesetzes  sehen.1    Man  könnte  höchstens  [557]  fragen, 


*)  Ich  habe  schon  früher  (Untersuchungen  u.  s.  w.   Bd.  II.   Abth.  IL  S.  850) 
anders  bewiesen,  dass  die  Nebensehne  sich  als  Theil  des  oberen  natürlichen  Quer- 
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weshalb  diese  Querschnitte  sich  nur  schwach  negativ  verhalten  und  nicht 
vielmehr  so  stark  wie  der  AchillesgpiegeL  Darauf  lasst  sich  antworten, 
da»  erstens,  welche  Mühe  man  sich  auch  gebe,  mit  der  Thonspitze  den 
elektrischen  Zustand  nur  des  Querschnittes  zu  erforschen,  dies  doch  ver- 
muthüch  nicht  gelinge,  namentlich  nicht  an  der  Hauptsehne,  wo  der 
Querschnitt  unter  einer  dicken  Masse  von  Sehnengewebe  versteckt  sei; 
und  dass  zweitens  Haupt-  und  Nebensehne  sich  vielleicht  ebenso  negativ 
verhalten,  wie  Punkte  des  Achillesspiegels,  die  dessen  äusserten  Saum 
bilden  und  so  nah  wie  jene  dem  Längsschnitt  sind. 

Ueber  diesen  Umstand  wird  man  also  fortsehen  dürfen.    Allein  der 


schnitte«  des  Gastroknemius  verhalt  Ich  schloss  den  Kreis  zwischen  Haupt-  and 
Achillessehne  an  parelektronomischen  Gastroknemien,  und  Hess  die  Multiplicatornadel 
anter  dem  Einflnss  des  schwachen  aufsteigenden  Stromes,  der  etwa  zugegen  war, 
und  des  Steomes  der  Ladungen  zur  Ruhe  kommen.  Dann  betupfte  ich  die  Neben* 
sehne  mit  einer  entwickelnden  Flüssigkeit  und  sah  dabei  oft  einen  absteigenden  Aus* 
sehlag  erfolgen. 

Ich  habe  jetzt  diesen  Versuch  mit  den  unpolarisirbaren  Zuleitungsgefassen  an 
der  Spiegelbussole  wiederholt,  und  mich  aufs  Neue  von  seiner  Richtigkeit  überzeugt, 
Gesättigte  Höllensteinlösung  ist  dazu  die  geeignetste  Flüssigkeit,  weil  sie  sich  nicht 
so  leicht  verbreitet  wie  Essigs&ure,  nicht  so  langsam  eindringt  wie  Kreosot,  und 
ihr  Yerbreitangsbezirk  stets  leicht  erkannt  wird.  (Vergl.  Untersuchungen  xl  b.  w. 
Bd.  II.  AbÜLlL  S.  77.  78.)  Die  Abnahme  des  Stromes  ist  eine  dauernde;  daraus 
allein  folgt,  dass  sie  nicht  der  negativen  Schwankung  wegen  der  Zuckungen  beim 
Anätzen  zuzuschreiben  sei.  Ist  der  Muskel  stark  parelektronomisch,  so  kann  er  in 
Folge  des  Versuches  absteigend  wirksam  bleiben.  Das  Betupfen  keiner  anderen 
SteDe  des  Mnskeramfanges  bringt  die  gleiche  Wirkung  hervor,  obschon  auch  dabei 
geztekt  wird.  Am  beweiskräftigsten  ist  dieser  Gegenversuch  an  der  der  Nebensehne 
lymmetrischen  Stelle  der  Tibialfläohe.  Benetzt  man  einen  Punkt  der  Bückenflache 
in  gleicher  Höhe  mit  der  Nebensehne,  so  erfolgt  sogar  oft  eine  positive,  statt  einer 
negativen  Veränderung  des  Stromes.  Man  kann  auch,  anstatt  chemisch  die  parelek- 
tronomische  Schicht  unter  der  Nebensehne  zu  zerstören,  mittels  einer  kleinen 
CooFKB'schen  Scheere  die  Nebensehne  abtragen.  Der  Erfolg  dabei,  und  bei  den 
entsprechenden  Gegen  versuchen  an  anderen  Stellen,  ist  der  nämliche  wie  beim  An- 
ätzen. Endlich  kann  man  dem  Versuch  auch  noch  eine  in  gewisser  Beziehung  rich- 
tigere Gestalt  ertheilen,  indem  man  dem  Muskel,  statt  der  Bäusche  an  Haupt-  und 
Achillessehne,  die  Thonspitzen  der  ZuleitungBröhren  am  Längsschnitt  so  anlegt,  dass 
die  eine  einen  beliebigen,  bequem  gelegenen  Punkt,  die  andere  einen  der  Nebensehne 
möglichst  nahen  Punkt  des  Längsschnittes  berührt,  und  dann  die  Nebensehne  anätzt 
<xler  abträgt  Dadurch  wird  der  letztere  Punkt  negativer  gegen  den  anderen,  eine 
Wirkung,  welche  nicht  eintritt,  wenn  man  die  beiden  Spitzen  zweien  beliebigen 
Punkten  des  Längsschnittes  anlegt  und  quer  auf  die  Verbindungslinie  der  beiden 
Spitzen,  dicht  an  der  einen,  einen  Strich  mit  dem  Höllensteinpinsel  zieht. 

Die  Negativität  der  Hauptsehne  wie  die  der  Nebensehne  durch  Anätzen  zu 
erhöhen,  gelingt  schlecht  wegen  der  verhältnissmässig  grossen  und  ungleichen  Dicke, 
in  der- sie  den  unter  ihr  liegenden  natürlichen  Querschnitt  überzieht 
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Kopf  des  Oastroknemius  lässt  nun  auch  wirklich,  gleich  dem  übrigen 
Muskel,  in  seiner  elektromotorischen  Wirkung  Umstände  erkennen,  welche 
nicht  mit  dem  Gesetze  des  Muskelstromes  zu  vereinigen  sind.  Während 
sich  die  Nebensehne  mit  der  Hauptsehne  gleichartig,  und  negativ  gegen 
einen  wenig  tiefer  als  sie  gelegenen  Punkt  verhalten  sollte,  findet  man 
sie  meist  negativ  gegen  die  Hauptsehne  und  positiv  gegen  einen  tieferen 
Punkt.  In  beiden  Fällen  erfolgt  also  ein  schwacher  aufsteigender  Strom. 
Einen  solchen  Strom  erhalt  man  auch,  wenn  man  einen  in  gleicher  Höhe 
mit  der  Nebensehne  gelegenen  Punkt  des  Längsschnittes  mit  einem 
tieferen  Punkte  verknüpft  An  und  für  sich  konnte  man  diesen  als  den 
schwachen  Strom  des  Längsschnittes,  vom  Achillesspiegel  fort  im  Muskel, 
auffassen;  aber  der  von  einem  tieferen  Punkte  zur  Nebensehne,  und  von 
der  Neben-  zur  Hauptsehne  aufsteigende  Strom  ist  jedenfalls  etwas  An- 
deres, und  erscheint  am  Muskelkopfe  als  die  Fortsetzung  des  aufsteigen- 
den Stromes,  den  wir  in  den  unteren  Theilen  der  Tibialfläche  wahr- 
genommen haben.  Auch  hierin  könnte  man  sich,  insofern  dadurch  keine 
neue  Annahme  nöthig  gemacht  wird,  jetzt  leicht  finden.  Was  aber  gar 
nicht  dazu  stimmt,  ist,  dass  man  manchmal  an  der  Bücken-  [558]  fläche 
des  Muskelkopfes,  zwischen  der  Hauptsehne  und  dem  Bande  G1  des 
Achillesspiegels,  nirgend  einen  aufsteigenden  Strom  antrifft,  da  sich 
doch  hier  der  Längsschnittsstrom  vom  Querschnitt  fort  im  Muskel  mit 
dem  'Courant  propre'  summiren  müsste,  sondern  hartnäckig  einen 
schwachen  absteigenden  Strom  (11.  Fig.  2.). 

Diese  schwachen  Ströme  am  Muskelkopfe  sind  übrigens  sehr  unbe- 
ständig, so  dass  man  sie  nicht  immer  in  den  angezeigten  Richtungen  vor- 
findet, und  dass  sie  im  Vergleich  zu  einander  oft  sehr  verschiedene 
Stärke  zeigen.  Ich  habe  mit  ihrer  Erforschung  viel  Zeit  verbracht,  ohne 
zu  einer  sicheren  Beherrschung  der  dabei  auftretenden  Zufälligkeiten  zu 
gelangen. 

Was  die  parelektronomische  Schicht  betrifft,  so  sieht  man  im  Allge- 
meinen, unserer  Vorhersage  gemäss,  alle  hier  beschriebenen  Wirkungen 
mit  deren  Entwickelung  einander  proportional  abnehmen,  und  mit  deren 
natürlicher  Bückbildung  oder  künstlicher  Schwächung  im  Versuch,  eben- 
so sich  steigern. 
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§.  VI  Die  besonderen  elektromotorischen  Wirkungen  des 
unversehrten  Gastroknemius  lassen  sich  auch  an  einem  regel- 
mässig gefaserten  Muskel  hervorrufen,  den  man  nach  Art  des 
6a8troknemius  zuschneidet  Man  erhält  so  eine  neue  Art  von 
Muskelströmen,  die  „Neigungsströme". 

Ehe  wir  die  Annahme  eines  im  Froschgastroknemius  zum  Muskelstrom 
hinzutretenden,  aufsteigenden  'Courant  propre'  als  nothwendig  anerkennen, 
wird  es  gerathen  sein  zu  untersuchen,  welcher  Antheil  an  den  unregelmässigen 
Wirkungen  dieses  Muskels  vielleicht  der  besonderen  Anordnung  seiner 
Fleischbändel  zukomme.  Ein  Weg  dazu  würde  sein,  an  einem  anderen 
Muskel,  an  dem  vermöge  seines  von  Natur  regelmässigen  Baues  das  Ge- 
setz des  Muskelstromes  rein  hervortritt,  dieselbe  Anordnung  künstlich  her- 
zustellen. Wenn  alsdann  an  diesem  Muskel  ähnliche  Abweichungen  der 
elektromotorischen  Thätigkeit  einträten  wie  am  Gastroknemius,  so  würde 
deren  Ursprung  aus  den  Eigentümlichkeiten  des  Gastroknemiusbaues 
und  deren  Unabhängigkeit  von  einem  c  Courant  propre'  selbst  [559]  dann 
erwiesen  sein,  wenn  deren  theoretische  Herleitung  durch  die  Verwickelung 
des  Gegenstandes  unmöglich  gemacht  wäre.  Auf  den  ersten  Blick  mag 
dieser  Plan  unausführbar  scheinen;  man  wird  aber  gleich  sehen,  dass  er 
mit  gar  keinen  Schwierigkeiten  verknüpft  ist.  Um  ihn  zu  verwirklichen, 
haben  wir  nur  nöthig,  auf  das  in  Fig.  5.  gegebene,  oben  S.  70.  71 
erläuterte  Schema  des  Gastroknemiusbaues  zurückzugehen.  Das  Zusam- 
menklappen des  oberen  natürlichen  Querschnittes  in  der  Längsmittellinie,, 
das  Verwachsen  seiner  Hälften  zur  sehnigen  Scheidewand  werden  wir 
freilich  nicht  nachahmen  können.  Aber  nichts  verhindert  uns,  mit  künst- 
lichem Querschnitt  eine  solche  Anordnung  herzustellen,  wie  wir  sie,  mit 
natürlichem  Querschnitt,  als  Urgestalt  des  Gastroknemius  vorausgesetzt 
haben. 

Der  Adductor  magnus  stellt,  abgesehen  von  seinen  sehnigen  Enden 
und  von  einer  leichten  Asymmetrie  dieser  Enden,  vermöge  welcher  er 
oben  breiter  und  dünner,  unten  schmäler  und  dicker  ist,  einen  Cylinder 
vor,  der  zur  Grundfläche  ein  längliches  Rechteck  mit  abgerundeten  Ecken 
bat  Durch  zwei  parallele  Schnitte,  welche  senkrecht  auf  die  platte  Seite 
des  Cylindere  unter  einem  mehr  oder  weniger  spitzen  Winkel  gegen  seine 
Axe  geführt  werden,1  entsteht  das  in  Fig.  .11.  abgebildete  Präparat,  das 


1  Die  richtige  Art,  Querschnitte  für  derartige  Versuche  zu  machen,  ist  die  schon 
früher  (Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I.  S.  698)  von  mir  angegebene,  die  Muskeln 
tof  eine  passende  Unterlage,  etwa  auf  die  Narbenseite  eines  Stückes  Leder,  zu  legen,. 
w»<l  ein  senkrecht  aufgesetzte«  Rasirmesser  möglichst  rasch  hindurchzudrücken. 
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wir  einen  Muskelrhombus  nennen  wolleu,  wegen  der  Gestalt  der  Schnitt- 
fläche, die  man  erhalt,  wenn  man  sich  durch  die  grossen  Axen  C?CGn 
r4KTt  der  als  Ellipsen  gedachten  schrägen  Grundflächen  eine  Ebene  ge- 
legt denkt.  Die  Aehnlichkeit  zwischen  dem  so  zugeschnittenen  Adductor 
magnus  und  dem  in  Fig.  5.  schematisirten  Gastroknemius  vor  Zusam- 
menklappen seines  oberen  natürlichen  Querschnittes  springt  in  die  Augen. 

Ehe  wir  an  die  Untersuchung  der  Strome  am  Muskelrhombus  gehen, 
will  ich  zuerst  die  Aufmerksamkeit  auf  einen  da-  [560]  bei  in  Betracht 
kommenden  Umstand  lenken,  auf  den  ich  zwar  schon  bei  anderer  Ge- 
legenheit hingewiesen,1  den  ich  aber  noch  nie,  wie  er  es  verdiente,  aus- 
drücklich durch  Versuche  erläutert  habe.  Ich  meine  die  Abnahme  der 
Negativitat  des  Querschnittes  mit  dem  Winkel  zwischen  ihm  und  der 
Faserrichtung.2 

Da  man  den  Muskel  verkürzt,  wenn  man  an  Stelle  des  Senkrechten 
einen  schrägen,  und  an  Stelle  dieses  wieder  einen  senkrechten  Querschnitt 
anlegt,  so  ist  zuerst  der  Einfluss  zu  prüfen,  den  die  Verkürzung  an  sich, 
ohne  dass  die  Neigung  des  Querschnittes  verändert  wird,  auf  den  Span- 
nungsunterschied zwischen  Längs-  und  Querschnitt  übt;    und    da    der 
Widerstand  des  Muskels  mit  der  Verkürzung  abnimmt,  so  ist  es   am 
besten,  statt  die  Stromstärke  an  der  Bussole,  gleich  am  Compensator  die 
elektromotorische  Kraft  zu  messen.    Ein  Punkt  des  Längsschnittes,  nah 
dem  einen  sehnigen  Ende  des  Muskels,  wird  mit  etwas  Russ  bezeichnet; 
er  ist   bestimmt,  mit  der  Thonspitze  einer  Zuleitungsröhre  berührt  zu 
werden.  Am  anderen  Ende  des  Muskels  wird  ein  senkrechter  oder  schräger 
Querschnitt  angelegt,  und  gegen  das  Thonschild  eines  meiner  neuen  Zu- 
leitungsgefasse   geschoben.3     Hat   man    den   Spannungsunterschied   der 
beiden  abgeleiteten  Stellen  gemessen,  so  wird  ein  neuer  senkrechter,  be- 
ziehlich  schräger  Querschnitt  hergestellt,   der  den  Muskel  um  einen  be- 
stimmten Bruchtheil,  z.  B.  um  ein  Viertel  der  Strecke  zwischen  dem 
ersten  Querschnitt  und  dem  abgeleiteten  Punkte  des  Längsschnittes  ver- 
kürzt, und  der  neue  Spannungsunterschied  bestimmt.    So  wer-  [561]  den 


1  Untersuchungen  u.  8.  w.  Bd.  I.  S.  504;  —  Bd.  II.  Abth.  2.  S.  122.  124. 

1  Genau  genommen  sollte  mit  Querschnitt  nur  ein  senkrechter  Durchschnitt 
der  Muskelbündel  bezeichnet  werden.  Inzwischen  würde,  wie  die  Sachen  stehen, 
diese  Beschränkung  ihre  Nachtheile  haben,  und  es  wird  daher  im  Folgenden  ohne 
Rücksicht  darauf  häufig  von  schrägen  Querschnitten  die  Rede  sein. 

8  Beschreibung  einiger  Vorrichtungen  und  Versuchsweisen  u.  s.  w.  Taf.  I. 
Fig.  1.  S.  88—95.  —  S.  oben  Bd.  I.  S.  157—160.  Taf.  I.  Fig.  1.  Die  neuen  Zulei- 
tungsgefasse  wurden  zu  allen  in .  gegenwärtiger  Abhandlung  vorkommenden  Ver- 
suchen benutzt,  bei  denen  nicht  durch  die  Natur  der  Sache  die  Anwendung  der 
Zuleitungsröhren  mit  Thonspitzen  geboten  war. 


* 

§.  VL  Geringere  Negativit&t  schräger  Querschnitte.  95 

noch  zwei  Viertel  jener  Strecke  folgweise  abgetragen  und  die  zugehörigen 
Spannungen  verzeichnet.  Je  nachdem  die  abgeleitete  Stelle  des  Längs- 
schnittes am  oberen  oder  am  unteren  Ende  des  Muskels  liegt,  ist  die 
Kraft  dabei  im  Muskel  auf-  oder  abwärts  gerichtet 

In  der  ersten  der  am  Schluss  der  Abhandlung  befindlichen  Tabellen 
sind  die  Zahlen  in  den  mit  0.  1.  2.  3.  bezeichneten  Columnen  beziehlich 
die  Spannungsunterschiede  oder  Stromkräfte  bei  unverkürztem,  bei  um 
1,  2  und  3  Viertel  verkürztem  Muskel,  gemessen  in  der  willkürlichen 
Einheit  der  Compensatorgrade  und  mit  einem  Ghrove  zur  compensirenden 
Kette.  Das  Pluszeichen  bedeutet  die  auf-,  das  Minuszeichen  die  abstei- 
gende Sichtung  der  Kraft 

Die  Tabelle  lehrt,  dass  bei  dieser  Versuchsweise  die  Verkürzung  an- 
fangs keine  Veränderung  der  Kraft  bewirkt,  wodurch  zufallige  Umstände, 
die  ein  Schwanken  der  Kraft  herbeifuhren,  überwogen  würden.  Nur  das 
Abtragen  des  dritten  Viertels  zieht  mit  seltenen  Ausnahmen  ein  Sinken 
der  Kraft  nach  sich.  In  den  'Untersuchungen  habe  ich  gezeigt,  dass 
von  zwei  gleichnamigen  Muskeln  desselben  Frosches,  die  durch  zwei 
künstliche  Querschnitte  begrenzt,  einerseits  mit  dem  einen  Querschnitt, 
andererseits  mit  dem  Aequator  aufgelegt  werden,  der  längere  meist  die 
Oberhand  hat1  Zwischen  diesem  Ergebniss  und  dem  jetzigen  besteht 
somit  anscheinend  ein  Widerspruch,  mit  dessen  Lösung  wir  uns  indess 
hier  nicht  befassen  wollen. 

Wiederholen  wir  jetzt  dieselben  Versuche  mit  dem  Unterschied, 
dass  wir  beim  Verkürzen  des  Muskels  senkrechte  und  schräge  Quer- 
schnitte mit  einander  abwechseln  lassen.  Es  versteht  sich,  dass  man  dies 
am  nämlichen  Muskel  um  so  seltener  wird  thun  können,  je  schräger 
man  die  Querschnitte  macht  und  je  breiter  der  Muskel  im  Vergleich  zu 
seiner  Lange  ist  Dies  erklärt,  weshalb  in  der  Tabelle  II ,  welche  das 
Ergebniss  dieser  Versuche  enthalt  und  sonst  keiner  Erläuterung  bedarf, 
am  [562]  Bectus  internus  z.  B.  eine  grössere  Anzahl  solcher  Wechsel 
vorkommt,  als  am  Adductor  magnus.  Wie  man  sieht,  sinkt  der  Span- 
nungsunterschied sehr  regelmässig,  wenn  der  Querschnitt  schräg,  und 
steigt  wieder,  wenn  auch  nicht  immer  zur  früheren  Höhe,  wenn  der 
Querschnitt  wieder  senkrecht  gemacht  Wird. 

Auf  diesem  Wege  fallt  der  Beweis  unseres  Satzes  etwas  umständlich 
aus.  Einfacher  gelangt  man  dazu,  indem  man  einen  Muskel  mit  einem 
senkrechten  und  einem  schrägen  Querschnitt  zwischen  die  Bäusche  bringt. 
Bei  gehöriger  Neigung  des  schrägen  Querschnittes  erhält  man  fast  stets 


1  A  a.  G.  Bd.  I.  S.  694;  —  vergl.  Bd.  II.  Abth.  L  S.  266,  wo  dasselbe  Gesetz 
&  die  Nerren  bewiesen  wird. 
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einen  mehr  oder  minder  kräftigen  Strom,  der  den  schrägen  Querschnitt 
als  positiv  gegen  den  senkreohten  anzeigt 

Der  Untersuchung  der  Strome  am  Muskelrhombus  ist  ferner  die  Be- 
merkung vorauf  zuschicken,  dass  ich  es  mittels  der  Zuleitnngsröhren  mit 
Thonstiefeln  jetzt  dahin  gebracht  habe,  am  Adductor  magnus  oder  Semi- 
membranosus  eines  grossen  Frosches  das  elektromotorische  Verhalten  der 
einzelnen  Punkte  eines  oder  zweier  künstlichen  Querschnitte  gegen  ein- 
ander, als  vollkommen  dem  Gesetz  entsprechend,  nachzuweisen.  An 
einem  und  demselben  Querschnitt  war  mir  dies  früher  nur  an  Kanin- 
chenmuskeln,  an  zwei  Querschnitten  aber  noch  gar  nicht  gelungen,  da 
ich  an  Kaninchen  keinen  dazu  passenden  Muskel  fand,  meine  früheren 
Vorrichtungen  aber  zu  grob  waren,  um  den  Versuch  am  Frosch  anzu- 
stellen.1 Jetzt  also  lässt  sich  ohne  Schwierigkeit  darthun,  dass  jeder  dem 
Umfang  des  Querschnittes  nähere  Punkt  sich  positiv  verhalt  gegen  jeden 
der  Mitte  näheren',  während  schwächere  Ausschläge  in  unbestimmter 
Richtung  erfolgen,  wenn  man  sich  bemüht,  die  Spitzen  solchen  Punkten 
anzulegen,  die  gleich  weit  vom  Umfange  liegen;  gleichviel  ob  die  Punkte 
auf  dem  nämlichen  Querschnitt  oder  auf  dem  oberen  und  unteren  Quer- 
schnitt des  Muskels  gewählt  sind. 

Wiederholt  man  nunmehr  diese  Versuche  an  einem  der  schrägen 
künstlichen  Querschnitte  des  Muskelrhombus,  so  fin-  [563]  det  man 
daran  die  Strome  völlig  in  der  nämlichen  Weise  verändert,  wie  an  dem 
schrägen  natürlichen  Querschnitt  des  Gastroknemius.  Betrachten  wir, 
wodurch  die  Uebereinstimmung  deutlicher  wird,  den  unteren  Querschnitt, 
dessen  grosse  Axe  die  spitze  Rhombusecke  bei  G,  (Fig.  11)  einschliessen  hilft 
Setzt  man  die  beiden  Spitzen,  was  natürlich  nur  an  sehr  grossen  Muskeln 
ausführbar  ist,  dem  schlagen  künstlichen  Querschnitt  in  dessen  kleiner 
Axe  r*Crn  oder  so  auf,  dass  ihre  Verbindungslinie  dieser  Axe  parallel 
ist,  so  giebt  sich  nichts  besonderes  zu  erkennen.  In  der  Richtung  der 
grossen  Axe  hingegen  macht  sich,  ganz  wie  der  Länge  nach  am  Achilles- 
spiegel, die  Störung  geltend.  In  der  Lage  1.,  wo  ein  schwacher  Strom 
im  Muskel  aufsteigen  sollte,  erfolgt'  nämlich  ein  verhältnissmässig  zu 
starker  aufsteigender  Strom.  In  der  zur  Mitte  C  der  grossen  Axe  sym- 
metrischen Lage  2.,  wo  der  Strom  Null  sein  sollte,  erhält  man  immer 
noch  einen  kräftigen  aufsteigenden  Strom,  dessen  Stärke  mit  der  Spann- 
weite des  Bogens  wächst.  Li  der  3.,  wo  der  Strom  absteigen  sollte,  ist 
er  immer  noch  aufsteigend,  obwohl  schwächer  als  in  der  2.  Der  auf- 
steigende Strom  verschwindet  erst  in  einer  Lage,  ähnlich  der  4."  Endlich 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.    Bd.  I.  S.  507—512. 
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erst  in  der  Lage  5.  erhalt  man  einen  stets  nur  sehr  schwachen  abstei- 
genden Strom.  Ja  es  kommt  vor,  dass  entweder  die  beiden  letzteren 
Fälle,  oder  wenigstens  deren  zweiter,  gar  nicht  eintreffen,  vielmehr  der 
Strom,  beim  Verschieben  des  Bogens  bis  zur  spitzen  Rhombusecke,  zuletzt 
nur  verschwindet,  ohne  sich  umzukehren,  oder  gar  bis  zuletzt,  wenn  auch 
nur  spurweise,  vorhanden  und  aufsteigend  bleibt. 

Die  Erscheinungen  am  oberen  Querschnitt,  beim  Verschieben  des 
Bogens  von  der  stumpfen  nach  der  spitzen  Rhombusecke,  sind  die  näm- 
lichen, nur  dass  für  aufsteigend  überall  absteigend  zu  setzen  ist,  und  um- 
gekehrt   Aber  auch  die  Ströme   des  Längsschnittes  sind  entsprechend 
verändert.    Wir  wollen,  der  Kürze  halber,  Längsschnittsseiten  des 
Muskelrhombus  die  Durchschnittslinien  einer  durch  die  grossen  Axen  der 
schrägen  Querschnitte  G4CGn  r'KT,  gelegten  Ebene  mit  dem  Cylinder- 
mantel  nennen.     Betrachten   wir   diejenige  dieser   Längsschnittsseiten, 
G,m,rn  welche  mit  der  grossen  Axe  des  unteren  Quer-  [564]  Schnittes 
den  unteren  spitzen  Winkel  des  Rhombus  bei  G,  einschließt    Hier 'ge- 
stalten sich  die  Dinge  folgendermaassen.    In  der  Stellung  6.,  wo  ein 
schwacher  Strom  im  Muskel  aufsteigen  sollte,  tritt  ein  verhältnissmässig 
viel  zu  starker  Strom  in  dieser  Richtung  ein.    In  der  zur  Mitte  m,  der 
Längsschnittsseite  symmetrischen  Lage  7.,  wo  der  Strom  Null  sein  sollte, 
erhält  man  immer  noch  einen   kräftigen  aufsteigenden  Strom,  dessen 
Stärke  mit  der  Spannweite  des  Bogens  wächst.  In  der  3.,  wo  der  Strom 
absteigen  sollte,  ist  er  immer  noch  aufsteigend,  obwohl  schwächer  als  in 
der  7.    Der  aufsteigende  Strom  verschwindet  erst  in  einer  Lage  ähnlich 
der  9.    Endlich  erst  in  der  Lage  10.  erhält  man  einen  stets  nur  sehr 
sehwachen  absteigenden  Strom.     Ja  es  kommt  vor,  dass  entweder  die 
beiden  letzteren  Falle,  oder  wenigstens  deren  zweiter,  gar  nicht  eintreffen, 
vielmehr  der  Strom,  beim  Verschieben  des  Bogens  bis  zur  stumpfen 
Bhombusecke,  zuletzt  nur  verschwindet,  ohne  sich  umzukehren,  oder  gar 
bis  zuletzt,  wenn  auch  nur  spurweise,  vorhanden  und  aufsteigend  bleibt. 
Die  Erscheinungen  an  der  anderen  Längsschnittsseite,  G'mT\  beim 
Verschieben  des  Bogens  von  der  spitzen  nach  der  stumpfen  Bhombusecke, 
and  die  nämlichen,  nur  dass  für  aufsteigend  überall  absteigend  zu  setzen 
ist,  und  umgekehrt 

Das  Ganze  der  sich  hier  kundgebenden  Abweichungen  vom  Gesetze 
des  Muskelstromes  kann  man  sich  offenbar  dadurch  hervorgebracht  den- 
ken, dass  an  den  vier  Seiten  des  Muskelrhombus  zu  den  gewöhnlichen 
Strömen  solche  hinzutreten,  die  an  jeder  Seite  im  Bogen  von  der 
stampfen  zur  spitzen  Ecke  fliessen  (11.  12.  13.  14.  in  der  Figur),  in  den 
Wen  unteren,  die  spitze  Ecke  G,  einschließenden  Seiten  also  auf-,  in 
fai  beiden  oberen,  die  spitze  Ecke  f  einschliessenden  Seiten  abzusteigen 
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scheinen.  Man  kann  diese  Ströme  die  Neigungsströme  nennen,  weil 
sie  mit  der  Neigung  des  Querschnittes  gegen  die  Axe  der  Bündel  auf- 
treten. Dass  diese  Annahme  genügt,  die  beschriebenen  Erscheinungen 
zu  erklären,  erhellt  zum  Theil  mit  Hülfe  der  nämlichen  Construction. 
welche  uns  gedient  hat,  die  ganz  ähnlichen  Erscheinungen  am  Achilles- 
spiegel abzuleiten.  VergL  oben  S.  86  und  Fig.  10.  A,  wo  die  Abecissen- 
[565]  axe  G*CG,  jetzt  die  ebenso  bezeichnete  grosse  Axe  des  schrägen 
künstlichen  Querschnittes,  die  Cum  NOG,  aber  die  dem  Neigungs- 
strome zu  Grunde  liegenden  Spannungen  bedeutet  Die  entsprechende 
Construction  für  die  eine  Längsschnittsseite  des  Rhombus  ist  in  Fig.  10.  B 
durchgeführt.  Die  Abscissenaxe  G,mfr,  stellt  die  Seite  des  Rhombus 
vor,  welche  mit  der  vorigen  die  spitze  Ecke  bei  G,  einschliesst  Aber- 
mals ist  die  punktirte  Curve  M"M„  die  der  gewöhnlichen  Muskelstrom- 
Spannungen  ,  die  gestrichelte  N'G,  gehört  dem  Neigungsstrom  an,  die 
ausgezogene  RM"  bedeutet  die  resultirenden  Spannungen.  Auch  hier 
sind  in  der  Figur  die  Oidinatenunterschiede  vorgestellt ,  wie  sie  sich  in 
den  am  Rhombus  sichtbaren  fünf  Lagen  des  Bogens  gestalten,  und  man 
überzeugt  sich  leicht,  dass  sie  der  Grösse  und  dem  Zeichen  nach  mit  der 
Stärke  und  Richtung  der  Ströme  übereinkommen,  wie  sie  oben  angegeben 
sind.  Die  Fälle,  wo  es  an  der  Querschnitts-  oder  Längsschnittsseite  eines 
Rhombus  beim  Verschieben  des  Bogens  beriehlich  nach  der  spitzen  oder 
stumpfen  Ecke  nicht  gelingt,  den  darin  zur  spitzen  "Ecke  gerichteten 
Strom  verschwinden,  geschweige  sich  umkehren  zu  sehen,  unterliegen  der 
nämlichen  Deutung  wie  das  entsprechende  Verhalten  am  Achillesspiegel 
(s.  oben  S.  88). 

Die  Neigungsströme  treten  rein  hervor  in  den  vier  symmetrischen 
Lagen  der  Spitzen  zu  den  Punkten  C,  K,  m1  und  m,.  Wird  der  Bogen 
aus  der  symmetrischen  Lage  zur  Mitte  einer  Längsschnittsseite,  z.  B.  aus 
der  zu  m,  symmetrischen  Lage  11.  Fig.  11.,  so  verschoben,  dass  die 
Verbindungslinie  seiner  Enden  der  Muskelaxe  parallel  bleibt,  wahrend 
deren  Mitte  eine  dem  Umfange  der  schrägen  Querschnitte  parallele 
Curve,  den  schrägen  Aequator  des  Muskelrhombus  m,n'm',  beschreibt,  a> 
nimmt  der  aufsteigende  Strom  bis  zur  Durchschnittslinie  r'fi'g4  stetig  ab. 
schlägt  hier  in  den  absteigenden  Strom  um,  und  wächst  als  solcher 
wiederum,  bis  der  Bogen  die  symmetrische  Stellung  13.  zu  m'  er- 
langt hat 

Es  giebt  noch  eine  andere  Art,  die  Neigungsströme  den  schrä- 
gen Querschnitten  entlang  unvermischt  mit  dem  gewöhnlichen  Muskel- 
strom darzustellen.  Dazu  braucht  man  nur  den  Bogen  z.  B.  in  die  mit 
15.  bezeichnete  Lage  zu  bringen,  wo-  [566]  bei  seine  Enden  Längsschnitt 
in  gleicher  Entfernung  vom  Querschnitt  berühren.  Es  entsteht  ein  starker 
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Strom  im  Bogen  von  der  stumpfen  nach  der  spitzen  Rhombusecke  und 
aufsteigend  im  Muskel  Wird  der  Bogen  dem  Muskel  entlang  so  ver- 
schoben, dass  die  Verbindungslinie  seiner  Enden  stets  auf  einer  dem  Um« 
fange  des  schrägen  Querschnittes  parallelen  Curve  bleibt,  wahrend  deren 
Mitte  die  Gerade  r^'p'  beschreibt,  so  nimmt  der  Strom  ab  bis  zum 
Aequator  des  Muskelrhombus,  schlägt  hier  um  in  die  absteigende  Rich- 
tung, und  erreicht  in  dieser  wieder  eine  grosse  Stärke  in  der  Lage  16., 
welche  am  oberen  Querschnitt  der  Lage  15.  am  unteren  entspricht. 

Die  Schneidepunkte  u',  u,  des  schrägen  Aequators  mit  den  Geraden, 
in  welchen  eine  durch  die  kleinen  Axen  der  schrägen  Querschnitte  ge- 
legte Ebene  den  Cylindermantel  schneidet,  sind  gegen  Längsschnitts- 
punkte nah  den  spitzen  Ecken  stark,  gegen  solche  nah  den  stumpfen 
Ecken  schwach  positiv,  gegen  letztere  wohl  nur  als  gegen  dem  Quer- 
schnitt nähere.  Jene  Schneidepunkte  sind  somit*  die  positivsten  der 
ganzen  Oberfläche  des  Rhombus. 

Natürlich  mischen  sich  die  Neigungsströme  auch  in  den  Erfolg  bei 
Verknüpfung  zweier  den  beiden  Querschnitten,  oder  den  beiden  Längs- 
schnittsseiten des  Rhombus  angehörigen  Punkte.  Punkte  des  einen 
Querschnittes  oder  der  einen  Längsschnittsseite,  welche  einer  stumpfen 
Ecke  nahe  sind,  verhalten  sich  positiv  gegen  die  einer  spitzen  Ecke  gleich 
nahen  des  anderen  Querschnittes,  beziehlich  der  anderen  Längsschnitts- 
seite u.  s.  f. 

Die  Neigungsstrome  summiren  sich  aber  algebraisch  nicht  bloss  zu 
den  durch  das  Gesetz  des  Muskelstromes  zwischen  Punkten  des  Längs- 
oder Querschnittes  geforderten  Strömen,  sondern  auch  zum  Strom  zwischen 
Längs-  und  Querschnitt  selber.    Zwischen  m',  m,  einerseits,  und  C,  K 
andererseits,  findet  man  den  Muskelstrom  im  richtigen  Sinne,  wegen  der 
Schräge  der  Querschnitte  aber  nur  schwach  vor  (17.  Fig.  11.).    Dasselbe 
gut  überhaupt  von  Punkten  des  Längs-  und  des  Querschnittes,  die  gleich 
weit  von  einer  stumpfen  oder  von  einer  spitzen  Rhombusecke  liegen. 
Zwischen  einem  Punkte  des  Längsschnittes  hingegen,  der  einer  stumpfen, 
und  einem  Punkte  des  [567]  Querschnittes,  der  einer  spitzen  Ecke  nahe 
liegt,  findet  man  einen  auffallend  kräftigen  Strom  vor  (18.  Fig.  11.).  Er 
wird  am  stärksten,  wenn  man  am  Längsschnitt  die  Spitze  einem  der 
Schneidepunkte  p',  p,,  aufsetzt,  da  dann  der  Bogen  einen  der  beiden 
positivsten  mit  einem  der  beiden  negativsten  Punkte  des  Rhombus  ver- 
hüpft.   Endlich  zwischen  einem  Punkte  des  Längsschnittes,  der  einer 
spitzen,  und  einem  des  Querschnittes,  der  einer  stumpfen  Ecke  nahe  liegt, 
Met  man  den  Strom  auf  wenig  Scalentheile  beschränkt,  ja  häufig  um- 
gekehrt (19.  Fig.  11.),  so  dass  hier  der  natürliche  Längsschnitt 
sich  gegen  den  künstlichen  Querschnitt  negativ  verhält,  wie 
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unter  bestimmten  Umstanden  am  Gastroknemius  gegen  den  natürlichen 
(s.  oben  S.  86),  was  uns  aber  jetzt  nicht  mehr,  wie  damals,  den  Ein. 
druck  des  Unerhörten  macht,  da  wir  deutlich  sehen,  dass  es  in  diesen 
Fällen  sich  nicht  um  eine  Umkehr  des  Gegensatzes  zwischen  Längs-  und 
Querschnitt  handelt,  sondern  um  eine  durch  eine  besondere  Anordnung 
der  elektromotorischen  Elemente  an  jedem  Muskel  jederzeit  hervorzu- 
rufende Abänderung  der  Resultirenden  aus  deren  Wirkungen.  Fig.  10. 
A,  B  zeigt  auch  für  diesen  Fall  (12.)  den  Ordinatenunterschied  Rq  Rt  der 
Gurve .  der  resultirenden  Spannungen.  Wie  man  sieht,  fallt  dessen 
Zeichen  verschieden  aus  von  dem  des  grosseren  Unterschiedes  Mt  Mq  der 
zu  denselben  Abscissen  gehörigen  Qrdinaten  der  Curve  der  Muskelstrom- 
Spannungen. 

Der  den  Neigungsstromen  zu  Grunde  liegende  Spannungsunterschied 
ähnlich  gelegener  Punkte  am  schrägen  Querschnitt  muss  noth wendig  eine 
solche  Function  der  Neigung  des  Querschnittes  gegen  die  Faserrichtung 
sein,  dass  sie  ein  Maximum  hat,  da  zuletzt  ein  Punkt  kommt,  wo  der 
künstliche  Querschnitt  mit  dem  künstlichen  Längsschnitt  zusammenfallt. 
Es  ist  mir  erschienen,  als  würde  dieses  Maximum  erst  bei  einer  Neigung 
beträchtlich  grösser  als  45°  erreicht,  doch  ist  es  sehr  schwer,  hierüber 
etwas  auszumachen. 

Der  Spannungsunterschied  ähnlich  gelegener  Punkte  an  den  schrägen 
Querschnitten  und  an  den  Längsschnittsseiten  des  Rhombus  scheint  gleich 
gross  zu  sein.  Aber  auch  über  diesen  Punkt  gelangt  man  zu  keinen 
scharfen  Bestimmungen. 

[568]  Was  die  absolute  Grösse  betrifft,  deren  das  Maximum  des 
Spannungsunterschiedes  zwischen  den  äussersten  Punkten  der  schrägen 
Querschnitte  oder  der  Längsschnittsseiten  fähig  ist,  so  sahen  wir  schon, 
dass  dies  Maximum  den  Unterschied  zwischen  Längsschnitt  und  schrä- 
gem Querschnitt  übertrifft.  Ueberraschend  ist  aber,  dass  es  sogar 
grösser  wird,  als  der  Unterschied  zwischen  Längsschnitt  und  senk- 
rechtem Querschnitt  Man  erfahrt  dies,  indem  man  die  beiden  grossen 
Adductoren  desselben  Frosches,  deren  einer  wie  gewöhnlich,  der  andere 
als  Muskelrhombus  zugerichtet  ist,  einander  im  nämlichen  Kreise  ent- 
gegensetzt; jenen  mit  dem  Aequator  des  Längsschnittes  und  dem  einen 
künstlichen  Querschnitt  auf  den  Thonschildern  der  Zuleitungsgefasse, 
diesen  mit  den  Thonspitzen  der  Zuleitungsröhren  an  den  äussersten 
Punkten  eines  seiner  schrägen  Querschnitte,  oder  einer  seiner  Längs- 
schnittsseiten. Meist  zwar  überwiegt  der  gewöhnliche  Muskelstrom;  oft 
aber  kommt  es  auch  vor,  dass  der  Neigungsstrom  der  stärkere  ist  Sehr 
regelmässig  unterliegt  der  senkrecht  durchschnittene  Muskel,  wenn  man 
zum  Neigungsstrom  noch  den  Strom  vom  Längsschnitt  zum  schrägen 
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Querschnitt  fügt,  indem  man  die  am  Querschnitt  der  stumpfen  Ecke 
nahe  Spitze  einem  der  Schneidepunkte  u',  pf  anlegt  So  haben  wir  un- 
erwartet in  dem  Schrägdurchschneiden  der  Muskeln  ein  Mittel  entdeckt, 
ihnen  stärkere  elektromotorische  Wirkungen  zu  entlocken,  als  je  bisher. 

Dass  der  Adductor  magnus  hier  keine  ihm  eigene  Rolle  spiele,  be- 
darf kaum  der  Erwähnung.  Am  besten  nach  ihm,  ja  in  mancher  Hin- 
sicht noch  besser,  schickt  sich  zur  Darstellung  der  Neigungsströme  der 
Semimembranosus.  Aber  auch  am  Sartorius  kann  man  das  Hauptsäch- 
lichste davon  nachweisen,  nur  dass  es  schwer  halt,  mit  den  Spitzen  am 
Querschnitt  bis  nah  an  die  scharfen  Bänder  des  Muskels  zu  gehen,  ohne 
auf  Längsschnitt  überzutreten. 

Die  Neigungsstrome  sind  nach  dem  Allen  als  eine  den  Strömen  des 
Längs-  und  des  Querschnittes,  ja  dem  Strom  zwischen  Längs-  und  Quer- 
schnitt selber,  ebenbürtige  Erscheinung  aufzufassen,  und  als  ein  neuer 
regelmässiger  Zug  in  [§69]  die  Beschreibung  des  Muskels  als  Elektromotors 
aufzunehmen.  Nach  Darlegung  des  Gegensatzes  zwischen  Längs-  und 
Querschnitt,  und  der  Ströme  am  Längs-  und  am  Querschnitt  des  senk- 
recht durchschnittenen  Muskels,  wird  man  fortan  bemerken  müssen,  dass 
dieser  Fall,  in  dem  die  Neigungsströme  verschwinden,  nur  ein  besonderer 
sei,  und  dass  im  allgemeinen  Fall  des  schräg  durchschnittenen  Muskels, 
während  die  Negativität  des  Querschnittes  abnimmt,  die  Neigungsströme 
auftreten,  deren  Stärke  mit  der  Neigung  des  Querschnittes  zuerst  zunimmt 
und  später  wieder  sinkt 

Um  die  Neigungsströme  zu  beobachten,  ist  es  nicht  nöthig,  einen 
regelmässigen  Muskelrhombus  herzustellen.    Wo  immer  man  durch  den 
Adductor  magnus  u.  s.  w.  einen  schrägen  Querschnitt  führe,  man  findet 
daran  den  Neigungsstrom  richtig  vor  (q*  q,  Fig.  12.).    Um  das  Verhalten 
der  Neigungsströme    am   Längsschnitt    eines    solchen    unvollständigen 
Rhombus  zu   ermitteln,  legt  man  zuerst  die  beiden  Thonspitzen  dem 
Längsschnitt  etwa  in  llx  an,  ehe  der  Schnitt  ^  gemacht  ist.    In  der 
Kegel  ist  ein  Strom  vorhanden,  der  /,  weil  näher  dem  oberen  natürlichen 
Querschnitt  0,  als  schwach  negativ  gegen  lY  anzeigt    Wird  der  Muskel 
in  /}/,  durchschnitten,  so  kehrt  sich  dieser  Strom  um,  weil  nun  ll9  als 
dem  künstlichen  Querschnitt  näher,  negativer  ist  als  /,  und  der  dadurch 
bedingte  Strom,  wie  man  annehmen  muss,  den  Neigungsstrom  überwiegt. 
Der  Strom  wächst,  wenn  man  statt  des  schrägen  Schnittes  ^  l2  den  senk- 
rechten 2^3  anlegt,  weil  der  Neigungsstrom  fortfällt,  und  weil  ein  senk- 
rechter Querschnitt  negativer  ist  als  ein  schräger.    Der  Strom  wird  am 
stärksten,  wenn  die  rechte  Ecke  lx  durch  den  Schnitt  /j/4   in  eine  spitze 
verwandelt  wird,  weil  nun  der  Neigungsstrom,  statt  wie  zuerst  sich  vom 
gewöhnlichen  Strom  abzuziehen,  sich  hinzufügt,  und  weil  er,  wie  man 
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annehmen  muss,  den  Unterschied  zwischen  dem  gewöhnlichen  Strom  bei 
schrägem  und  bei  senkrechtem  Querschnitt  übertrifft  Die  Neigungs- 
strome machen  sich  hier  also  nur  durch  den  bestandigen  und  sehr  auf- 
fallenden Unterschied  bemerkbar,  den  ßie  in  der  Starke  der  schwachen 
Strome  des  Längsschnittes  hervorbringen,  je  nachdem  letzterer  an  eine 
stumpfe  oder  an  eine  spitze  Ecke  stösst 

[570]  Das  Zuschneiden  des  Muskelrhombus  aus  dem  Adductor 
magnus  bringt  es  mit  sich,  dass  die  beiden  stumpfen  Ecken  der  Mitte, 
die  beiden  spitzen  den  Enden  des  Muskels  angehören.  Man  könnte  den 
Verdacht  fassen,  der  im  Muskel  von  jeder  spitzen  Ecke  zu  den  beiden 
stumpfen  gerichtete  Strom  sei  die  Folge  eines  vorherbestehenden  elektro- 
motorischen Unterschiedes  zwischen  der  Mitte  und  den  Enden  des 
Muskels,  der  dann  auch  die  Ursache  der  schwachen  Ströme  des  Längs- 
schnittes enthalten  könnte.  Doch  ist  so  eben  bemerkt  worden,  dass  man 
die  Neigung8ströme  richtig  vorfindet,  wo  immer  man  den  schrägen  Quer- 
schnitt führe,  und  was  insbesondere  diese  Ströme  an  den  Langsschnitte- 
seiten  betrifft,  so  sahen  wir  sie  daran  in  Folge  des  Anlegens  des  schrägen 
Querschnittes  hervortreten.  Hier  können  sie  demnach  nicht  auf  vorher- 
bestehenden Unterschieden  beruhen.  Die  Neigungsströme  am  Querschnitt 
aber  haben,  wie  Fig.  12.  verdeutlicht,  an  zwei  zusammengehörigen  Quer- 
schnitten entgegengesetzte  Richtung.  Die  obige  Vorstellung  würde  also 
verlangen,  dass  eine  Stelle  des  Muskelinneren  q*  sich  zu  einer  anderen 
Stelle  q,  positiv  und  auch  negativ  verhielte,  was  ungereimt  ist  Legt 
man  die  Spitzen  zwei  Punkten  des  noch  undurchschnittenen  Muskels  an, 
die  schräg  über  einander  liegen,  wie  /5,  /e,  so  erhält  man  einen  schwachen 
Strom,  der  von  der  Lage  der  Punkte  zum  Aequator  abhängt.  Wird  dann 
daran  vorbei  der  schräge  Schnitt  lx  l2  geführt,  so  tritt  der  Neigungsstrom 
des  Querschnittes  jetzt  ebenso  hervor,  wie  vorher  der  des  Längsschnittes 
bei  der  Lage  /^  der  Spitzen  und  dem  Führen  der  Schnitte  ^/J?  ^/4. 

Ueber  den  Einfluss  der  Dimensionen  der  Muskelrhomben  auf  die 
Stärke  der  Neigungsströme  fehlt  es  noch  an  Versuchen,  und  wird  es  sehr 
schwer  sein  etwas  auszumachen. 

Eine  bemerkenswerte  Abänderung  der  Versuche  am  Muskelrhombus 
entsteht,  wenn  man  einen  Muskel  so  zuschneidet,  wie  Fig.  13.  zeigt 
Die  mit  +  bezeichneten  Ecken  dieses  Präparates  sollen  zur  Erinnerung 
an  ihren  Ursprung  Längsecken,  die  mit  —  bezeichneten  Querecken 
heissen.  Das  Gesetz  der  Ströme  gestaltet  sich  hier  folgendermaassen. 
Die  vier  Schnittflächen  im  Ganzen  sind  untereinander  gleichartig,  da  sie 
[571]  gleiche  Winkel  mit  der  Faser  machen.  Auch  finden  in  diesen 
Schnittflächen  keine  Ströme  mehr  statt  von  den  Ecken  zu  deren  Mitte  oder 
umgekehrt.     Ferner  sind  Punkte  dieser  Schnittflächen,  und  solche  des 
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Längsschnittes,  die  gleich  weit  von  einer  Längsecke  oder  von  einer  Quer- 
ecke abstehen,  ebenfalls  unter  einander  gleichartig.  Dagegen  findet  man 
kräftige  Ströme  vor  von  Punkten  des  Quer-  oder  des  Längsschnittes, 
welche  einer  Längsecke  näher  sind,  durch  den  Bogen  zu  solchen,  welche 
einer  Querecke  näher  sind.  Dies  sind  offenbar  wieder  Neigungsströme. 
Liegt  der  Bogen  Längs-  und  Querschnitt  zugleich  an,  so  summirt  sich 
zu  jenen  Strömen  algebraisch  ein  Strom  in  der  gewöhnlichen  Richtung 
des  Muskelstromes,  jedoch  schwach  wegen  der  Neigung  des  Querschnittes 
gegen  die  Faser.  Er  kann  durch  die  Neigungsströme,  unter  den  geeig- 
neten Umständen,  übermannt  werden.  Bein  erhalt  man  ihn,  wenn  man 
den  Bogen  einem  Punkte  des  Längsschnittes  und  einem  Punkte  des 
Querschnittes  anlegt,  die  gleich  weit  von  einer  Quer-  oder  einer  Längs- 
ecke hegen.  Im  Gegensatz  zu  der  zuerst  beschriebenen  Form  des  Muskel- 
Thombns  können  an  einem  Muskelrhombus  zweiter  Art,  wie  ich 
das  gegenwärtige  Präparat  nenne,  sowohl  die  Längs-  wie  die  Querecken, 
i  h.  sowohl  die  positiven  als  die  negativen  Ecken  des  Rhombus  die 
stampfen,  oder  auch  alle  vier  Ecken  rechte  ein. 

Bei  Wiederholung  der  in  diesem  Paragraphen  dargelegten  Versuche 
darf  man},  wie  kaum  erwähnt  zu  werden  braucht,  nicht  darauf  rechnen, 
dass  man  sämmtliche*hier  geschilderte  Einzelheiten  an  einem  und  dem- 
selben Muskelrhombus  in  gleicher  Ausprägung  zu  sehen  bekomme.  Es 
fegt  z.  B.  in  der  Natur  der  Dinge,  dass-  man  die  Neigungsströme  an 
den  vier  Seiten  eines  solchen  selten  von  gleicher  Stärke  erhält,  u.  dgl.  m. 
Ohnehin  sterben  die  Muskelrhomben  zu  schnell  ab,  um  zu  einer  so  aus- 
gedehnten Versuchsreihe  Zeit  zu  gewähren. 


[572]  §.  VEL  Die  Neigungsströme  am  Muskelrhombus,  welche 
zur  Erklärung  der  besonderen  elektromotorischen  Wirkungen 
des  Gastroknemius  geeignet  sind,  lassen  sich  auch  an  den 
passend  abgeänderten  Muskelmodellen  aus  Kupfer  und  Zink 

nachweisen. 

Hier  könnten  wir  mit  unseren  Ermittelungen  über  die  Neigungs- 
&ome  stehen  bleiben.  Unsere  Eenntniss  dieser  Ströme  reicht,  wie  ich 
bald  zeigen  werde,  bereits  aus,  um  die  besonderen,  am  Gastroknemius 
eingenommenen  elektromotorischen  Erscheinungen  zu  erklären.  Ehe 
*ir  zu  dieser  Anwendung  der  neuen  Ströme  schreiten,  wollen  wir  sie  um 
4rer  selber  willen  etwas  weiter  verfolgen. 

Bekanntlich  habe  ich  vermocht,  die  verschiedensten  elektromotori- 
schen Wirkungen  der  Muskeln  und  Nerven  mittels  schematicher  Vor- 
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richtungen  aus  Kupfer  und  Zink  sehr  vollständig  nachzuahmen.  Ich 
war  daher  begierig  zu  versuchen,  ob  mir  dies  jetzt  auch  mit  den  Nei- 
gungsstromen gelingen  würde.  Vorzüglich  lag  mir  daran,  auch  an  dem 
Modell  die  scheinbare  Umkehr  des  Gegensatzes  zwischen  Längs-  und 
Querschnitt,  in  Folge  der  Ueberwältigung  des  Stromes  vom  Längs-  zum 
Querschnitt  durch  den  Neigungsstrom,  zu  beobachten. 

Bei  der  Beschreibung  der  folgenden  Versuche  setze  ich  meine  frühe- 
ren, ähnlichen  Versuche,  und  die  bei  deren  Darstellung  gebrauchten  Aus- 
drücke,1 als  bekannt  voraus. 

Zuerst  bediente  ich  mich  peripolarer  Molekelmodelle,  oder  wie  ich 
der  Kürze  halber  sage,  Molekeln;  derselben,  welche  in  meinem  Werke 
beschrieben  sind.  Die  Fig.  14.  Taf.  IL,  die,  wie  auch  Fig.  15.,  16. 
und  17.,  halbe  natürliche  Grösse  hat,  zeigt  die  Art,  wie  die  Molekeln 
angeordnet  wurden,  um  einen  Muskelrhombus  nachzuahmen.  Sie  stellt 
im  Grundriss,  von  unten  gesehen,  einen  Theil  des  rautenförmigen,  13 mm 
dicken,  gefirnissten  Brettchens  vor,  auf  dessen  untere  Fläche  die  Molekeln 
aufgekittet  waren.  Die  durch  eine  [573}  einfache  Linie  begrenzten  Ab- 
schnitte des  Umfanges  der  Molekeln  bedeuten  negative,  die  durch  eine 
doppelte,  positive  Begrenzung.  Um  jede  Molekel  an  den  richtigen  Ort 
zu  bringen,  war  zuerst  auf  die  untere  Fläche  des  Brettchens  das  in  der 
Figur  bemerkbare  Netz  eingerissen  worden,  welches  den  Hof  jeder  ein- 
zelnen Molekel  bezeichnete.  Der  Molekeln  waren  im  (ranzen  96;  sie 
bildeten  acht  parallele  Reihen,  von  denen  die  Figur  nur  vier  vorstellt,  zu 
zwölf  Molekeln  jede.  Jede  Reihe  überragte  immer  die  vorige  um  eine 
Molekel.  Zwischen  den  Kupferpolen  je  zweier  in  einer  Reihe,  und  zwischen 
den  Zinkzonen  je  zweier  in  zwei  Reihen  einander  benachbarten  Molekeln 
blieb  lmm  Abstand.  Der  Hof  einer  Molekel  war  12 mm  lang,  14 mm 
breit.  Die  Längsschnittsseite  des  Rhombus  maass  demgemäss  156  mmf  die 
Querschnittsseite  147- 5 mm,  und  der  spitze  Winkel  etwa  49°. 

Denkt  man  sich  durch  einen  Muskelrhombus  zwei  parallele  einander 
äusserst  nahe  Ebenen  so  gelegt,  dass  sie  der  durch  die  grossen  Axen  der 
elliptischen  Grundflächen  gelegten  Ebene  parallel  sind  und  diese  zwischen 
sich  fassen;  und  denkt  man  sich  die  so  erhaltene  dünne  Scheibe  senk- 
recht auf  ihre  eigene  Fläche  verdickt,  so  würde  nach  meiner  Hypothese 
die  Anordnung  der  elektromotorischen  Bestandtheile  darin  wesentlich  die- 
selbe sein,  wie  in  dem  beschriebenen  Modell.  Versenken  wir  dies  in 
einen  feuchten  Leiter  von  passender  Gestalt,  so  müssen  sich  beim  An- 
legen eines  Bogens  an  diesen  Leiter  die  Neigungsströme  im  Conflict  mit 


i  Vergl.  Untersuchungen  u.  s.  w.   Bd.  L  S.  672  ff.;  —  Taf.  VI.   Fig.  74.  75; 
—  Bd.  IL  Abth.  H.  S.  93  ff.  Taf.  V.  Fig.  143. 


§.  VH  Nachweis  der  NeigungBströme  an  rhombischen  Mnskelmodellen.     105 

dem  gewöhnlichen  Strome  /zeigen ,  wie  wir  sie  am  Umfange  der  Durch- 
schiiittsfigur  des  Muskelrhombus  mit  der  durch  die  grossen  Axen  seiner 
Querschnitte  gelegten  Ebene  fanden. 

Zur  Handhabung  des  Modells  diente  ein  Griff  an  der  oberen  Flache 
des  Brettes.  Der  Trog,  in  den  das  Modell  versenkt  wurde ,  war  ans  ge- 
fimisstem  Holz,  im  Lichten  340  ■»  lang,  152 mm  breit  und  40 M  tief. 
Durch  hineingestellte  hölzerne  gefimisste  Klötze  von  40 mm  Höhe  wurde 
ihm  die  der  Gestalt  des  Modells  entsprechende  Bautenform  gegeben,  und 
es  war  die  Einrichtung  getroffen,  dass  entweder  nur  vor  einer  Längs- 
schnitts- oder  nur  vor  einer  Querschnittsseite  [574]  oder  auch  vor  zwei 
an  einander  stossenden,  entweder  einen  spitzen  oder  einen  stumpfen 
Winkel  des  Rhombus  einschließenden  Seiten,  eine  20 mm  breite  Rinne 
zur  Ableitung  der  Ströme  offen  blieb.  In  Fig.  14.  ist  der  von  unten  ge- 
sehene Grundriss  des  Modells  in  den  Trog  hineingezeichnet  worden,  und 
man  sieht  die  Rinne  vor  zwei,  eine  stumpfe  Ecke  einschliessenden  Seiten 
äffen.  Der  Trog  wurde  so  hoch  mit  Brunnenwasser  gefällt,  dass  die 
Molekeln  ganz  darin  eintauchten,  wenn  durch  das  Versenken  des  Modells 
das  Wasser  stieg.  Damit  dabei  das  Wasser  nicht  durch  die  Luft  ver- 
hindert würde,  zwischen  die  Molekeln  einzudringen,  und  damit  es  beim 
Herausheben  leichter  abflösse,  war  das  Brett  in  den  Lücken  zwischen  den 
Molekeln  häufig  durchbohrt  (s.  bei  /,  /'  in  der  Figur). 

Bei  meinen  früheren  Versuchen  an  solchen  Modellen  hatte  ich  zu 
kämpfen  mit  der  Schwache  der  Wirkungen,  welche  zum  Theil  daher 
rührte,  dass  dabei  doppelte  Polarisation  stattfand,  erstens  an  den  Mo- 
lekeln selber , .  zweitens  an  den  zur  Ableitung  benutzten  Platinelektroden. 
In  Folge  dieser  doppelten  Polarisation  war  nicht  daran  zu  denken,  be- 
ständige Ablenkungen  von  den  Modellen  zu  erhalten.  Vielmehr  war  ich 
darauf  angewiesen,  stets  nur  den  ersten  Ausschlag  zu  beobachten,  der 
erfolgte,  wenn  ich  das  Modell  eintauchte,  nachdem  die 'durch  den  Multi- 
plicator  zum  Kreise  geschlossenen  Platinelektroden  ihre  Stellung  erhalten 
hatten. 

Die  Polarisation  an  den  Molekeln  selber  liesse  sich  vermeiden,  wenn 
man  die  bisher  von  mir  angewendeten  Modelle  durch  unpolarisirbare 
Elektroden  beständiger  Säulen  ersetzte.1  Ich  habe  noch  nicht  Zeit  gehabt, 
diese  Einrichtung  zu  treffen,  und  mich  vor  der  Hand  damit  begnügt,  die 
Polarisation  an  den  Elektroden  des  ableitenden  Bogens  wegzuschaffen. 
Dazu  wurden  die  Platinelektroden  ersetzt  durch  verquickte  Zinkplatten, 
welche  in  Papp  tröge  voll  gesättigter  schwefelsaurer  Zinklösung  tauchten,  und 
diese  Tröge  wurden  in  die  längs  dem  Modell  offene  Rinne  da  hingestellt, 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  II.  8.  98. 
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von  wo  die  Ableitung  geschehen  sollte,  wie  Fig.  14.  es  für  den  Fall  des 
Neigungsstromes  im  Gonflict  mit  dem  Strom  von  Längs-  zu  Querschnitt 
zeigt.  Die  Papptröge  waren  mit  Kolophoniumkitt  ge-  [575]  klebt,  flach 
parallelepipedisch,  im  Lichten  8  mm  breit,  50 Bun  hoch,  und  bis  zum  Bande 
mit  der  Losung  gefüllt  Ihre  Länge  richtete  sich  nach  der  Breite  der 
Zinkplatten.  Von  letzteren  hatte  ich  zwei  Paar,  das  eine  50,  das  andere 
22-5  mm  breit  Die  zugehörigen  Tröge  maassen  beziehlich  52  und  24-5 m. 
In  der  Figur  sind  die  längeren  Tröge  und  breiteren  Platten  dargestellt 
Zur  Beobachtung  der  Ströme  diente  die  Spiegelbussole  mit  nur  3000  Win- 
dungen in  10 — 25 mm  Abstand  vom  Spiegel.  Etwa  auftauchende  Un- 
gleichartigkeiten  machte  der  Compensator  unschädlich. 

In  Folge  des  so  erzielten  Fortfalles  der  einen  Polarisation  erlangten 
zwar  die  Wirkungen  ansehnlich  grössere  Stärke  als  in  meinen  früheren 
Versuchen.  Doch  blieben  sie  so  unbeständig,  dass  ich  es  noch  immer 
bei  der  Beobachtung  des  ersten  Ausschlages  beim  Eintauchen  des  Mo- 
dells bewenden  lassen  musste.  Die  hinterbleibenden  beständigen  Ablen- 
kungen waren  nicht  bloss  sehr  schwach,  sondern  zeigten  auch  oft  die 
verkehrte  Richtung. 

Zwischen  je  zwei  Versuchen  wurde  das  Modell  fünf  Minuten  lang 
zum  Trocknen  und  Depolarisiren  auf  Fliesspapier  gestellt  War  es  so 
eine  Zeitlang  gebraucht  worden,  so  wurde  seine  Wirkung  auch  beim 
ersten  Eintauchen  so  schwach  und  unregelmässig,  dass  sich  nichts  mehr 
damit  anfangen  liess.  Das  Eintreten  dieses  Zustandes  wurde  dadurch 
verzögert,  dass  das  Modell  in  verdünnter  Chlorwasserstoffsaure  gebadet, 
oder  dass  eine  kleine  Menge  dieser  Säure  dem  Wasser  im  Troge  zugesetzt 
wurde.  Es  wurde  sichtlich  dadurch  ein  Niederschlag  von  Kalksalzen 
gelöst  oder  auch  zu  entstehen  verhindert,  der  sich  beim  Verdunsten  des 
Brunnenwassers  auf  die  Molekeln  ablagerte.  Auf  die  Dauer  indess  half 
auch  dies  nicht  Dann  überzog  sich  das  Kupfer  in  der  Nähe  des  Zinks 
mit  einer  Oxydhaut,  welche  vielleicht  dadurch  zu  Stande  kommt,  dass 
diese  Punkte  des  Kupfers  sich  zu  den  vom  Zink  entfernteren  stark  positiv 
verhalten.1  Wie  dem  auch  sei,  ist  das  Modell  einmal  in  diesen  [576]  Zu* 
stand  gerathen,  so  bleibt  nichts  übrig  als  die  Molekeln  loszubrechen, 
blank  zu  scheuern  und  neu  aufzukitten.  Das  sehr  mühsame  Beinigen 
der  Molekeln  wird  erleichtert,  indem  man  deren  etwa  30  auf  einen  Stab 
schiebt,  sie  mit  einer  Schraube  festklemmt  und  gleichzeitig  putzt 

Bei  dem  Allem  gelang  es  ohne  Schwierigkeit,  den  vier  Seiten  des 
Modells  entlang  die  Neigungsströme  richtig  zu  beobachten.    Ertheilte  ich 


1  S.  meine  Versuche   über  'flache   Erregerpaare'.     Untersuchungen  u.  s.  w. 
Bd.  I.  S.  596  ff. 
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den  breiteren  Zinkplatten  in  ihren  Papptrögen  symmetrische  Stellungen 
zur  Mitte  irgend  einer  Seite  des  einzutauchenden  Modells,  so  entstand 
stets  beim  Eintauchen  ein  starker  Ausschlag,  der  die  der  stumpfen  Rhom- 
busecke  nähere  Platte  als  positiv  gegen  die  der  spitzen  Rhombusecke 
nähere  anzeigte.  Zwischen  Stellen  des  Längs-  und  Querschnittes,  die 
gleich  weit  von  einer  stumpfen  oder  einer  spitzen  Rhombusecke  lagen, 
erfolgte  stets  der  Strom  vom  Längs-  zum  Querschnitt  Wurden  den 
Platten  am  Längs-  und  am  Querschnitt  verschiedene  Abstände  von  den 
stampfen  und  spitzen  Rhombusecken  ertheilt,  so  dass  die  Neigungsstrome 
mit  dem  Strome  vom  Längs-  zum  Querschnitt  in  Conflict  geriethen,  so 
zeigte  sich  der  letztere  Strom  bedeutend  verstärkt,  wenn  die  Längsschnitte- 
platte  einer  stumpfen,  die  Querschnittsplatte  einer  spitzen  Ecke  nahe 
war.  Als  dagegen  das  Umgekehrte  stattfand,  hatte  ich  wirklich  die  Ge- 
nugthuung,  den  Neigungsstrom  von  der  stumpfen  zur  spitzen  ithombus- 
ecke  den  Strom  vom  Längs-  zum  Querschnitt  überwältigen,  mit  anderen 
Worten,  ganz  wie  am  natürlichen  Muskelrhombus  unter  denselben  Um- 
ständen, den  Längsschnitt  negativ  gegen  den  Querschnitt  zu  sehen  (vergl. 
die  Figur). 

Ich  versuchte  ferner,  die  Neigungsströme  sich  mit  den  schwachen 
Strömen  des  Längs-  und  des  Querschnittes  algebraisch  summiren  zu  lassen. 
Abermals  wurden  beide  Platten  vor  der  einen  Seite  des  einzutauchenden 
Modells  aufgestellt;  aber  diesmal  die  eine  vor  der  Mitte  der  Seite,  die 
andere  nahe  einer  der  Ecken.  Hier  war  es,  wo  aus  leicht  begreiflichen 
Gründen  die  schmalen  Platten  zur  Anwendung  kamen.  Der  Erfolg 
nrasste  sein,  dass  am  Längsschnitt  der  Strom  zwischen  Mitte  und  stumpfer 
Ecke  in  derselben  oder  der  anderen  Richtung,  wie  der  von  der  Mitte  zur 
spitzen  Ecke,  jedenfalls  aber  [577]  schwächer  ausfiel;  und  dass  am 
Querschnitt  der  Strom  zwischen  Mitte  und  spitzer  Ecke  in  derselben  oder 
der  anderen  Richtung,  wie  der  von  der  stumpfen  Ecke  zur  Mitte,  jeden- 
falls aber  schwächer  ausfiel.  Der  Erfolg  war,  dass  der  Strom  stets  die 
Sichtung  im  ableitenden  Bogen  nach  der  spitzen  Ecke  zu  hatte,  d.  h.  dass 
der  Neigungsstrom  stets  den  schwachen  Strom  des  Längs-  oder  Quer- 
schnittes überwog,  und  dawider  war  nichts  zu  erinnern.  Nicht  in  der 
Ordnung  erschien  dagegen,  dass  nur  an  den  beiden  Längsschnittsseiten 
das  Verhältniss  der  Stromstärken  vor  den  beiden  Hälften  der  Seite  das 
oben  bezeichnete  war.  An  den  beiden  Querschnittsseiten  gestaltete  es  # 
sich  mit  Hartnäckigkeit  umgekehrt  Diese  Abweichung  hat  hier  um  so 
weniger  zu  bedeuten,  als  nichts  beweist,  dass  sie  sich  auf  die  Nei- 
fPfflgssböme,  und  nicht  vielmehr  auf  die  schwachen  Strome  des  Quer- 
schnittes bezog. 

Da  die  Annahme  nicht  weiter  in  sich  gegliederter  peripolarer  Mole- 
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kein  in  den  Muskeln  nicht  ausreicht,  die  parelektronomische  Schicht  und 
die  Umkehr  des  Gegensatzes  zwischen  Längsschnitt  und  künstlichem 
Querschnitt  an  absterbenden  Muskeln1  zu  erklaren,  vielmehr  hierzu  die 
peripolaren  Molekeln  durch  peripolare  Gruppen  dipolarer  Molekeln  zu 
ersetzen  sind,  so  beschloss  ich,  die  obigen  Versuche  auch  noch  mit  einem 
aus  dipolaren  Molekeln  bestehenden  Modell  zu  wiederholen.  Dies  ist  in 
Fig.  15.  vorgestellt  Der  dipolaren  Molekeln  waren  im  Ganzen  126.  Sie 
bildeten  neun  parallele  Reihen,  von  denen  die  Figur  nur  fünf  vorstellt. 
Jede  Reihe  bestand  aus  sieben  peripolaren  Gruppen,  jede  Gruppe  aus 
zwei  Molekeln.  Jede  Reihe  überragte  immer  die  vorige  um  eine  Molekel, 
so  dass  die  Molekeln  einer  senkrecht  auf  die  neun  Längsreihen  verfolg- 
ten Querreihe,  wie  ab  in  der  Figur,  ihr  Zink  abwechselnd  nach  der  einen 
und  nach  der  anderen  Richtung  kehrten.  In  jeder  Gruppe  waren  die 
Zinkpole  der  sie  bildenden  Molekeln  einander  so  nahe  wie  möglich,  ohne 
jedoch  einander  zu  berühre^ ;  zwischen  den  Kupferpolen,  die  sich  je  zwei 
Gruppen  derselben  [Reihe  zukehrten,  und  zwischen  den  [578]  einander 
benachbarten  Molekeln  zweier  Reihen  blieb  l""11  Abstand.  Der  Hof 
einer  peripolaren  Gruppe  war  25 mm  lang,  13-5mm  breit  Die  Längs- 
schnittsseite  des  Rhombus  maass  demgemäss  187  -5 mm,  die  Querschnitts- 
seite 165*6,  und  der  spitze  Winkel  etwa  47°.  Ein  Satz  von  Klötzen 
diente,  um  vor  einer  oder  auch  zwei  aneinander  stossenden  Seiten  auch 
dieses  Modells  in  dem  oben  beschriebenen  Troge  20 um  breite  Rinnen  her- 
zustellen; und  so  gilt  ferner  Alles  vom  peripolaren  Modell  Gesagte  für 
das  dipolare. 

Nicht  minder  ist  dies  im  Wesentlichen  der  Fall,  was  das  Ergebnis 
der  Versuche  betrifft.  Es  wurden  vollkommen  sicher  und  regelmässig 
beobachtet  die  Neigungsstrome  zwischen  symmetrischen  Punkten  des 
Längs-  und  des  Querschnittes,  an  allen  vier  Seiten  des  Modells;  und  die- 
selben Ströme  sich  algebraisch  summirend  zum  Strom  von  Längs-  zum 
Querschnitt,  bald  ihn  verstärkend,  bald  ihn  schwächend,  ja  überwiegend, 
so  dass  der  Querschnitt  sich  positiv  gegen  den  Längsschnitt  verhielt  Un- 
rein war  dagegen  auch  hier  das  Ergebniss  in  Bezug  auf  die  Ströme 
zwischen  asymmetrischen  Punkten  des  Längs-  und  des  Querschnittes. 
Diese  hatten  durchgängig  die  Richtung  der  Neigungsstrome.  Aber  nur 
an  der  einen  Längsschnitts-  und  der  einen  Querschnittsseite  ergab  sich 
das  Verhältniss  der  Stromstärken  vor  den  beiden  Hälften  der  Seiten  wie 
es  sein  sollte.    An  den  beiden  anderen  Seiten  war  es  verkehrt 

Inzwischen  ist  hier  so  wenig,  wie  am  Modell  mit  den  peripolaren 
Molekeln,  deshalb  der  Versuch  als  fehlgeschlagen  anzusehen,  die  Nei- 


1  Untersuchungen  u.  8.  w.  Bd.  II.  Abth.  L  S.  555  ff, 
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gungsströme  mittels  der  schematischen  Vorrichtungen  nachzuahmen.  Es 
kann  vielmehr  schon  jetzt  keine  Frage  sein,  dass  die  Molecularhypothese 
sich  auch  der  Erklärung  dieser  Erscheinung  gewachsen  gezeigt  hat 

Jetzt  wünschte  ich  noch  zu  erfahren,  wie  eine  andere  Hypothese, 
die  man  in  Betreff  der  Anordnung  der  elektromotorischen  Bestandteile 
im  Muskel  machen  kann,  auf  diesem  Prüfstein  bestehen  würde:  die  näm- 
lich, wonach  das  Muskelbündel,  oder  auch  die  Muskelfibrille,  vergleichbar 
wäre  einem  kupfernen,  am  Mantel  verzinkten,  mit  einer  Schicht  feuchten 
Leiteis  bekleideten  Cylinder.  Es  giebt  zwar  bereits  mehrere  [579]  Gründe, 
ans  welchen  diese  Hypothese  zu  verwerfen  ist  Allein  man  kann  in 
diesem  Gebiete  gar  nicht  genug  Beweise  häufen,  und  so  versuchte  ich 
denn,  ob  ich  mit  einem  Modell,  welches  diesen  elektromotorischen  Bau 
des  Muskels  voraussetzt,  die  Neigungsströme  richtig  erhalten  würde. 

Fig.  16.  stellt  einen  Theil  des  neuen  Modelies  vor.  Das  rautenför- 
mige Brett  hatte  genau  einerlei  Gestalt  und  Grösse  mit  dem,  welches  die 
peripolaren  Molekeln  trug.  An  die  Stelle  der  acht  Längsreihen  von  Mo- 
lekeln traten  hier  ebenso  viele  144 mm  lange,  13 mm  breite,  gleich  den 
Molekeln  12'5mm  hohe  Rechtecke,  deren  lange  Seiten  aus  Zink,  ihre 
kürzen  Seiten  aus  Kupfer  bestanden.  In  der  Figur,  welche  vier  davon, 
nebst  der  Art  ihrer  Befestigung  zeigt,  ist  diesmal  das  Zink  einfach,  das 
Kupfer  doppelt  contourirt.  Zwischen  ihren  langen  Seiten  Hessen  die 
Rechtecke  1 """  Zwischenraum ,  und  jedes  Bechteck  überragte  das  vorige 
stets  um  12 mm.  Denkt  man  sich  den  Muskelrhombus  auf  eine  einfache 
Schicht  von  Muskelbündeln  oder  -fibrillen  zurückgeführt,  deren  Axen 
sämmtlich  einander  parallel  in  einer  Ebene  liegen ;  denkt  man  sich  jeder- 
sots  von  dieser  Ebene,  ihr  parallel  und  äusserst  nahe,  eine  Ebene  durch 
jene  Schicht  gelegt;  denkt  man  sich  endlich  die  durch  die  beiden  seit- 
lichen Ebenen  begrenzte  dünne  Scheibe  senkrecht  auf  ihre  eigene  Fläche 
verdickt,  so  würde  nach  der  jetzt  zu  prüfenden  Hypothese  die  Anordnung 
der  elektromotorischen  Bestandteile  darin  wesentlich  dieselbe  sein,  wie 
in  dem  Modell  mit  den  Bechtecken.  Wie  man  sieht,  ist  dabei  die  An- 
nahme gemacht,  auf  die  wir  noch  zurückkommen  werden,  dass  am 
schrägen  Querschnitt  die  einzelnen  Bündel  oder  Fibrillen  senkrecht  durch- 
schnitten seien;  da,  wenn  man  sie  sich  schräg  durchschnitten  vorstellt, 
so  dass  die  einzelnen  Querschnitte  in  Einer  Flucht  liegen,  gar  nicht  zu 
erstehen  ist,  wie  die  elektromotorische  Wirkung  eine  andere  sein  konnte, 
als  bei  senkrechtem  Querschnitt 

Das  Modell  mit  den  Bechtecken  wurde  ebenso  und  mit  denselben 
Hälfsmitteln  untersucht,  wie  die  anderen  Modelle.  Obschon  ich  aber 
diese  Untersuchung  dreimal  von  Frischem  angestellt  habe ,  ist  es  mir 
rieht  gelungen,  mich  von  dem  Dasein  [580]  der  Neigungsströme  an 
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jenem  Modell  zu  überzeugen.  Bei  symmetrischer  Stellung  der  Platten 
vor  dessen  Seiten  erfolgten  bald  stärkere,  bald  schwächere  Ausschläge 
bald  im  einen,  bald  im  anderen  Sinne.  Befanden  sich  beide  Platten  vor 
dem  Längsschnitt,  und  wurde  die  eine,  wie  die  Figur  zeigt,  möglichst  in 
die  spitze  Ecke  gerückt,  so  erschien  zwar  diese  Platte  regelmässig  negativ 
gegen  die  andere,  so  dass  der  Anschein  eines  Neigungsstromes  entstand. 
Dies  rührte  aber  bloss  daher,  dass  alsdann  die  negative  Platte  näher  dem 
Querschnitt  war;  die  Stellung  hatte  in  Wahrheit  aufgehört,  eine  symme- 
trische zu  sein.  Somit  scheint  das  Ziel  erreicht,  welches  wir  uns  bei 
diesem  Versuche  setzten.  Es  scheint  erwiesen,  dass  die  Hypothese, 
welche  im  Bündel  oder  der  Fibrille  einen  negativen  Cylinder  mit  positiver 
Hülle  sieht,  unfähig  ist,  die  Neigungsströme,  gleichviel  wie  sie  zu  Stande 
kommen,  mit  zu  umfassen.  Inzwischen  ist  fraglich,  ob  nicht,  wegen  des 
grossen  Unterschiedes  zwischen  den  Leitungsverhältnissen  an  den  Modellen 
und  denen  am  Muskel,  an  den  Modellen  ein  Unterschied  in  der  Wir- 
kung einem  solchen  in  der  Anordnung  der  elektromotorischen  Bestand- 
teile entspreche,  wo  dies  am  Muskel  nicht  stattfinden  würde. 

Schliesslich  habe  ich  auch  noch  mittels  der  peripolaren  Molekeln  den 
oben  S.  102.  103.  beschriebenen  Muskelrhombus  zweiter  Art  nachgebildet. 
Die  Vorrichtung,  die  dazu  diente,  zeigt  Fig.  17.  Längs  der  kleineren 
Diagonale  QQ,  eines  Brettchens  in  Form  eines  verschobenen  Quadrates 
wurden  13  Molekeln  so  aufgekittet,  dass  der  ihre  Kupferpole  verknüpfende 
kleinere  Durchmesser  in  jener  Diagonale  lag.  Die  beiden  äussersten  Mo- 
lekeln bildeten  die  beiden  stumpfen  Querschnittsecken  des  Rhombus 
(vergl.  oben  ebencL).  Jederseite  von  dieser  Reihe,  nach  den  Längs- 
schnittsecken zu,  deren  eine  man  bei  L  in  der  Figur  sieht,  folgte  eine 
von  11,  dann  eine  von  9  Molekeln,  und  so  fort;  bis  zuletzt  die  siebente 
Reihe  nur  noch  aus  einer  Molekel  bestand,  welche  die  spitze  Längs- 
'  schnittsecke  des  Rhombus  abgab.  Die  Höfe  der  Molekeln  waren  wie 
früher  12 mm  lang,  14 mm  breit.  Daraus  ergeben  sich  die  grössere  Dia- 
gonale des  Brettchens  zu  196,  die  kleinere  zu  168,  [581]  jede  der  Seiten 
zu  129 mm,  und  der  stumpfe  Winkel  zu  etwa  98°.  Ein  Satz  von  Klötzen 
diente  dazu,  auch  für  dies  Modell  den  Trog  passend  zu  verengen. 

Der  Erfolg  war,  wie  nach  dem  Vorigen  vorauszusehen,  ganz  ent- 
sprechend dem  an  den  natürlichen  Muskelrhomben  zweiter  Art  Von  der 
einer  Längsschnittsecke  näheren  Ableitungsplatte  ging  der  Strom  durch 
den  Bogen  zu  der  einer  Querschnittsecke  näheren,  gleichviel  ob  sich  beide 
Platten  vor  der  nämlichen  oder  vor  zwei  beliebigen  Seiten  des  Rhombus 
befanden.  Die  Platten  verhielten  sich  dagegen  beziehungsweise  gleich- 
artig, wenn  sie  vor  zwei  beliebigen  Seiten  des  Rhombus  in  gleicher  Ent- 
fernung von  den  positiven  oder  negativen  Ecken  verweilten. 


§.  VUL  Theorie  der  schwachen  Ströme  des  Längs-  und  Querschnittes.     1 1 1 


§.  VUL    Die  Neigungsströme  werden  theoretisch  hergeleitet 
aus  dem  Gegensatz  zwischen  Längs-  und  Querschnitt.   , 

Hier  wäre  der  Ort,  die  theoretische  Ableitung  der  Neigungsstrome 
zu  versuchen.  Ehe  wir  uns  an  diese  Aufgabe  wagen,  ist  es  nothwendig, 
über  die  Theorie  des  Muskel-  und  Nervenstromes  im  Allgemeinen  Einiges 
voiuufcuschicken. 

Nachdem  ich  in  meinem  Werke  die  schwachen  Ströme  des  Langs- 
und des  Querschnittes  auch  an  den  aus  Molekeln  zusammengefügten 
Modellen  nachgewiesen  zu  haben  glaubte,  unternahm  ich  es  mit  unzu- 
länglichen Mitteln,  diese  Strome  zu  erklären  unter  der  Voraussetzung,  ich 
hätte  es  in  den  Muskeln  und  Nerven  und  in  den  Modellen  zu  thun  mit 
peripolaren  Molekeln  oder  Molekelgruppen  von  gleicher  und  beständiger 
Kraft.  Diese  sollten,  in  Längsreihen  und  Querschichten  angeordnet,  den 
Baum  gleichmässig  erfüllen,  so  dass  auf  jede  Molekel  oder  Gruppe  ein 
aliquoter  Theil  des  Baumes,  der  Hof,  käme,  innerhalb  dessen  sie  eine 
identische  Lage  einnähme.    Dabei  beging  ich  einen  doppelten  Fehler. 

Ich  sah  nämlich  zwar  richtig  ein,  dass  bei  dieser  Annahme  ohne 
angelegten  Bogen  kein  Strom  durch  die  Masse  des  Elektromotors  kreise, 
vielmehr  der  Strömungsvorgang  jeder  Molekel  auf  deren  Hof  beschränkt 
bleibe.  Ferner  war  mir  klar,  dass  [582]  beim  Anlegen  eines  Bogens  an 
Längs-  und  Querschnitt,  durch  den  Bogen  und  durch  die  Masse  des 
Elektromotors  ein  Strom  entstehe,  dessen  Verlauf  in  letzterer  ich  übri- 
gens nicht  anzugeben  wusste.  Die  Entstehung  eines  Stromes  beim  An- 
legen des  Bogens  nur  an  Längs-  oder  Querschnitt  erschien  mir  als  eines 
der  schwieligsten  BäthseL  Ich  betrachtete  diese  Entstehung  aber  als 
ausgemacht,  weil  ich,  und  dies  war  der  eine  meiner  Irrthümer,  mich  auf 
den  Erfolg  an  den  Modellen  verliess,  ohne  zu  bedenken,  dass  daran  wegen 
der  Polarisation  die  Voraussetzung  der  gleichen  und  beständigen  Kraft 
der  Molekeln  nicht  erfüllt  sei.  Demgemäss  suchte  ich  die  schwachen 
Ströme,  trotz  allen  Dunkelheiten,  auf  die  ich  dabei  stiess,  von  diesem 
Standpunkt  aus  zu  erklären;  und  der  zweite  Lnrthum,  in  den  ich  verfiel, 
war,  dass  ich  mich  überredete,  diese  Erklärung  sei  mir  gelungen.1 

Fünf  Jahre  später  wendete  Hr.  Helmholtz,  welcher  Zeuge  und 
Theflnehmer  meiner  Bemühungen  gewesen  war,  seine  Aufmerksamkeit 
nachhaltig  diesem  Gegenstande  zu,  und  bewältigte,  mit  der  von  ihm  auf 
so  vielen  Punkten  siegreich  erprobten  zergliedernden  Kraft,  dessen  trans- 
scendente  Schwierigkeit     Auf  Grund  seines  Satzes  von  der  elektromoto- 


Untenrachungen  u.  s.  w.  Bd.  I.  S.  640  ff. 
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Tischen  Oberflache  zeigte  er,  dass  unter  jener  Voraussetzung  die  schwachen 
Ströme  des  Längs-  und  des  Querschnittes  in  der  That  unerklärt  bleiben. 
In  dem  nur  dem  Längs-  oder  nur  dem  Querschnitt  angelegten  Bogen 
entsteht  kein  Strom,  weil  die  Enden  des  Bogens  Stellen  von  gleicher 
mittlerer  Spannung  berühren.  Ebenso  erklärt  sich  nicht,  unter  derselben 
Voraussetzung,  die  grossere  elektromotorische  Kraft  längerer  oder  dickerer 
Muskeln  oder  Nerven;  *  und  nicht  minder  unerklärt,  lässt  sich  hinzu- 
fugen, bleibt  dabei  das  von  mir  so  genannte  Gesetz  der  Spannweiten, 
vielmehr  würde  der  Spannungsunterschied  zwischen  Längs-  und  Quer- 
schnitt unabhängig  sein  von  der  Lage  der  abgeleiteten  Punkte,  und  diese 
den  Strom  nur  insofern  beeinflussen,  als  der  Widerstand  des  Muskels 
oder  Nerven  zwischen  den  verschiedenen  Punkten  verschieden  ist.. 

[583]  Wie  die  Sachen  stehen,  handelt  es  sich  zunächst  darum,  dies 
Ergebniss  einer  zweifellos  richtigen  Theorie  in  Einklang  zu  bringen  mit 
dem  der  nicht  minder  zweifellos  richtigen  Beobachtung  an  den  Muskeln 
und  Nerven.  Dazu  bietet  sich  folgender  Weg.  Ich  habe  bereits  in 
meinem  Werke  gezeigt,  dass,  für  den  Fall  einer  den  Muskel,  der  aus 
gleich  kräftigen  und  beständig  wirkenden  Molekeln  bestehend  gedacht 
wird,  bekleidenden  unwirksamen  Schicht,  jede  Schwierigkeit  für  die  Erklä- 
rung der  schwachen  Ströme  des  Längs-  und  des  Querschnittes  fortfallt. 
Alsdann  fliesst  durch  diese  Schicht  ein  Strom  vom  Längs-  zum  Quer- 
schnitt, ähnlich  dem  in  der  Schicht  feuchten  Leiters,  welche  einen 
kupfernen,  am  Mantel  verzinkten  Cylinder  überzieht2  Von  diesem  Strom 
wird  sich  durch  einen  zwei  Punkten  der  unwirksamen  Schicht  angelegten 
Bogen  ein  Zweig  ergiessen.  Zeichen  und  Grösse  des  diesen  Stromzweig 
erzeugenden  Spannungsunterschiedes  zu  bestimmen,  gelingt  jetzt  in  dem 
Maasse,  wie  man  die  elektromotorische  Oberfläche  der  unwirksamen 
Schicht  zu  construiren  vermag.  Im  Allgemeinen  lässt  sich  deren  Be- 
schaffenheit wohl  angeben. 

Die  unwirksame  Schicht  hat,  entsprechend  dem  damit,  wie  wir  an- 
nehmen wollen,  überall  gleich  dick  überzogenen  wirksamen  Inneren,  die 
Gestalt  eines  Cy linders.  Kreise,  die  man  sich  am  Mantel  des  Cylinders 
dem  Aequator  parallel  von  diesem  bis  zur  Grundfläche,  dann  auf  der 
Grundfläche,  deren  Umfang  concentrisch ,  gezogen  denkt,  werden  isoölet 
trische  Curven  sein,  deren  Spannung  in  der  genannten  Richtung  nach 
einem  verwickelten  Gesetz  sich  abstuft.  Da  das  Strombett  sich  vom 
Aequator  und  den  Polen  nach  der  Grenze  zwischen  Längs-  und  Quer- 
schnitt hin  verengt,  so  werden  hier  die  isoölektrischen  Curven  gleichen 


1  Poggendorff's  Annalen  u.  s.  w.   1853.  Bd.  LXXXIX.  S.  211.  352. 

2  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I.  S.  649  ff.  674. 
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Unterschiedes  dichter  gedrängt  sein,  als  dort  Daraus  ergeben  sich  die 
Ströme  des  Längs-  und  des  Querschnittes,  deren  Anschwellen  nach  jener 
(jrenze  hin,  and  das  Gesetz  der  Spannweiten.  Dass  von  zwei  Muskeln 
uder  Nerven,  die  sich  nur  durch  die  Länge,  oder  nur  durch  den  Quer- 
schnitt ihres  wirksamen  Inneren  unterscheiden,  bei  gleicher  [584]  rela- 
tiver Spannweite  des  Bogens  beziehlich  der  längere  und  der  dickere  über- 
wiegen müsse,  läset  sich  gleichfalls  jetzt  einsichtlich  machen,  wenn  auch 
ohne  die  kaum  ausführbare  Rechnung  nicht  streng  beweisen. 

Denkt  man  sich  die  unwirksame  Schicht  immer  mächtiger,  oder 
immer  besser  leitend,  so  kommt  ein  Punkt,  wo  in  allen  Lagen  des 
Bogens  die  Ströme  aufhören  merklich  zu  sein.  Da  sie  bei  verschwinden- 
der Schicht  am  Längs-  und  am  Querschnitt,  bei  nicht  leitender  Schicht 
wiederum  in  allen  Lagen  des  Bogens,  gleichfalls  unmerklich  werden,  so 
Stiebt  es  einen  Grad  der  Mächtigkeit  und  der  Leitungsgüte  der  Schicht, 
der  für  das  Hervortreten  der  schwachen  Ströme,  und  der  daran  sich 
knüpfenden  Umstände,  am  günstigsten  ist 

Es  fragt  sich  nun,  ob  man  ein  Recht  habe,  am  Umfang  des 
Muskels  und  Nerven  solche  unwirksame  Schicht  anzunehmen.  Am 
natürlichen  Längsschnitt  der  Muskeln  Hesse  sich  als  solche  das  Perimy- 
sium, an  dem  der  Nerven  das  Perineurium  auffassen.  Am  natürlichen 
Verschnitt  könnte  der  sehnige  TJeberzug  deren  Rolle  spielen.  Am  künst- 
lichen Querschnitt  ist  die  grösste  Wahrscheinlichkeit  vorhanden  dafür, 
dass  die  dem  Schnitte  nächste  Schicht  sehr  rasch  unwirksam  werde. 
Am  künstlichen  Längsschnitt  müsste  man  sich  auf  das  Sarkolemm 
und  das  Neurilemm1  berufen.  Es  ist  aber  noch  eine  andere  Möglich- 
keit zu  berücksichtigen,  welche  schon  Hr.  Helxholtz  selber  angedeu- 
tet hat 

Es  ist  nämlich  nicht  nöthig,  damit  an  der  Oberfläche  des  thierischen 
Elektromotors  ein  solcher  Strom  stattfinde,  dass  eine  völlig  unwirksame 
Schicht  vorhanden  sei.  Es  reicht  dazu  aus,  dass  sowohl  am  Längs-  wie 
un  Querschnitt  die  oberflächliche  Schicht  eine  geringere  elektromotorische. 
Kraft  besitze  als  das  damit  bekleidete  Innere.  Denkt  man  sich  die  Kraft 
der  inneren  Molekeln  in  zwei  Theüe  zerlegt,  deren  einer  gleich  [585]  ist 
kr  der  äusseren  Molekeln,  so  hat  dieser  Theil  mit  der  Erzeugung  der 
schwachen  Ströme  nichts  zu  schaffen.  Der  andere  Theil,  d.  h.  der  Ueber- 
«husB  der  Kraft  der  inneren  über  die  der  äusseren  Molekeln,  sendet 
durch  die   äussere    schwächere  Schicht   einen   Strom   vom    Längs-   zum 

1  Hr.  Charles  Morgan  hat  neuerlich  auch  am  künstlichen  Längsschnitt 
kr  Sana  die  schwachen  Ströme  nachgewiesen.  Archiv  für  Anatomie  n.  s.  w. 
IS»  8.  341. 
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Querschnitt,  gleich  dem,  der  in  einer  völlig  unwirksamen,  ein  wirksames 
Innere  umhüllenden  Schicht  stattfindet.  Man  kann  sich  auch  mit  wesent- 
lich gleichem  Erfolge  denken,  dass  die  Kraft  der  Molekeln  von  der  Ober- 
fläche bis  zu  einer  gewissen  Tiefe  stetig  zunimmt.  Dazu  theilt  man  die 
Schicht,  in  der  die  Kraft  mit  der  Tiefe  wächst,  in  hinlänglich  viel' 
gleichsam  concentrische  Schalen,  in  denen  die  Kraft  als  bestandig  ange- 
sehen werden  kann.  Die  n  äussersten  Schalen  werden  alsdann  von 
Strömen  durchflössen,  welche  von  dem  Kraftüberschuss  der  (»  +  l)sten 
Schale  über  die  nte  stammen.  Aus  der  Deckung  aller  dieser  Ströme 
entspringt  ein  Stromungsvorgang,  der  an  der  Oberfläche  des  Muskels  sich 
nicht  viel  anders  gestalten  kann,  als  im  ersten  Falle. 

Es  ist  nun  zwar  nicht  anzunehmen,  dass  die  oberflächlichen  Theile 
der  thierischen  Gebilde  schon  im  Leben  mit  geringerer  Kraft  wirken  al> 
die  tieferen.  Höchstens  könnte  man  die  parelektronomische  Schicht  am 
natürlichen  Querschnitt  in  diesem  Sinne  verwerthen.  Allein  schon  Hr. 
Helmholtz  hat  gefragt,  ob  die  oberflächlichen  Theile,  welche  der  Ein- 
trocknung, der  Berührung  der  Luft  und  fremdartiger  Flüssigkeiten  aus- 
gesetzt sind,  ihre  elektromotorischen  Kräfte  wohl  ungeschwächt  erhalten. 
Was  den  künstlichen  Querschnitt  betrifft,  so  ist  kein  Zweifel,  dass  van 
ihm  aus  die  Muskelbündel  und  Nervenröhren  absterben.  Auch  der  künst- 
liche Längsschnitt  stellt  eine  solche  Verletzung  des  Muskels  oder  Nerven 
dar,  dass  wohl  an  verminderte  Leistungsfähigkeit  der  zunächst  daran 
grenzenden  Theile  zu  denken  ist  Hinsichtlich  der  natürlichen  Begren- 
zungen der  thierischen  Gebilde  wird  man  nicht  gern  an  eine  schädliche 
Einwirkung  des  Sauerstoffs  der  Luft  glauben,  da  Muskeln  in  Wasserstoff 
und  Stickstoff  rascher  als  in  Luft,  in  dieser  rascher  als  in  Sauerstoff 
sterben.1  Dagegen  [586]  lässt  sich  behaupten,  dass  es  keine  Art  giebt,  die 
thierischen  Gebilde  auf  ihre  Ströme  zu  prüfen,  wobei  nicht  ihre  ober- 
flächlichen Schichten  einer  Aenderung  ihres  Wassergehaltes  ausgesetzt 
sind. 

Auf  alle  Fälle  fehlt  es,  wie  man  sieht,  nicht  an  Gründen  für  da* 
Zustandekommen  des  Stromes  vom  Längs-  zum  Querschnitt  an  der  0)>er- 
fläche  der  thierischen  Elektromotore,  dessen  man  zur  Erklärung  der  frag- 
lichen Erscheinungen  bedarf.  Hierzu  noch  den  anderen  Umstand  zu 
Hülfe  zu  rufen,  durch  den  die  Muskeln  und  Nerven  von  der  Voraus- 
setzung der  gleichen  und  beständigen  Kraft  ihrer  Molekeln  abweichen. 


l  G.  v.  Liebig,  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.    1850.  S.  393.  —  [Vergi.  d» 

ruber  Hebmann,  Untersuchungen  über  den  Stoffwechsel  der  Muskeln  u.  s.  w.  Berti» 

1867.   8.  41  ff.  — -    Kanke,    Die   Lebentbedingungen    der  Nerven.  Leipzig  186& 
S.  2«.] 
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nämlich  ihre  seitdem  von  mir  erkannte  innere  Polarisirbarkeit, l  erscheint 
um  so  weniger  geboten,  als  es  keine  Vermuthung  darüber  giebt,  wie  die 
schwachen  Ströme  durch  Polarisation  entstehen  könnten. 

Man  würde  übrigens  irren,  wollte  man,  weil  diese  Strome  jetzt 
gleichsam  auf  ein  Leichenphanomen  zurückgeführt  sind,  ihnen  alle 
Bedeutung  absprechen.  Ein  Punkt  fahrt  fort,  ihnen  ein  hohes  Interesse 
zu  sichern.  Das  blosse  Dasein  der  schwachen  Ströme  nämlich  widerlegt, 
schlagender  als  jeder  Versuch,  den  Verdacht,  als  entspringe  der  Strom 
vom  Längs-  zum  Querschnitt  der  Berührung  der  Multiplicatorenden  mit 
dem  Muskel  oder  Nerven.  Die  Thatsache,  dass  diese  Ströme  an  einem 
unverletzten  Muskel,  wie  dem  Gastroknemius ,  nachweisbar  sind,  dessen 
Bündel  noch  sämmüich  tagelang  leistungsfähig  bleiben  und  neutral  rea- 
giren.  läset  keinen  anderen  Ursprung  des  Muskelstromes  zu,  als  aus  im 
Muskel  vorherbestehenden  elektromotorischen  Unterschieden. 

Bei  dem  Versuch,  diese  Einsichten  auf  die  rhombisch  zugeschnitte- 
nen Muskeln  anzuwenden,  bietet  sich  zunächst  die  Frage  dar  nach  der 
Ursache  der  geringeren  Negativität  schräger  Querschnitte.  Diese  geringere 
Xegativitat  scheint  von  nichts  herrühren  zu  können,  als  von  einer  Ein- 
mischung des  [587]  beziehungsweise  positiven  Längsschnittes  in  den  Quer- 
schnitt, welche  Einmischung  auf  doppelte  Art  möglich  ist 

Entweder  die  Querschnitte  der  einzelnen  Bündel,  die  Einzelquer- 
schnitte, überragen  einander  stufenförmig.  Alsdann  brauchen  die  Ein- 
zelquerschnitte selber  nicht  positiver  zu  sein.  So  könnten  z.  B.  unter 
dieser  Annahme  die  Bündel  negativen,  am  Umfang  positiven  Prismen 
gleichen,  wobei  die  elektrische  Beschaffenheit  ihres  Querschnittes  unab- 
hängig von  dessen  Neigung  wäre,  und  die  einzelnen  Bündel  deshalb  auch 
nicht  einmal  schräg  durchschnitten  zu  sein  brauchten. 

Oder  die  Einzelqueischnitte  sind  schräg,  und  liegen  sämmtlich  in 
Einer  Flucht,  der  des  Gesammtquerschnittes.  Alsdann  können  die 
Bündel  nicht  mehr  als  negative  Prismen  mit  positivem  Umfang  gedacht 
werden  (vergL  oben  S.  109),  sondern  man  muss  jetzt  annehmen,  dass  in 
den  schrägen  Einzelquerschnitten  die  Längsreihen  der  elektromotorischen 
Molekeln  einander  überragen,  und  dass  demgemäss  die  Einzelquerschnitte 
selber  minder  negativ  sind. 

Die  uns  beschäftigende  Frage  erhält  so  ein  unerwartetes  Gewicht,  da 
se  in  Betreff  der  im  Muskelbündel  stattfindenden  Anordnung  der  un- 
gleichartigen Bestandteile  eine  neue  Entscheidung  in  Aussicht  stellt. 
Leider  findet  sich  dieser  Weg  bald  versperrt 

1  8.  die  Monatsberichte  der  Akademie,  1856.  8.  457;  —  oben  Bd.  I.  S.  19.  — 
Beschreibung  einiger  Vorrichtungen  und  Versuchsweisen  u.  s.  w.  8. 93  Anm.  1 ;  — 

oben  Bd.  L  8,  161.  Anm.  2.  —  Vergl.  unten  Abh.  XX.  §  III.  V. 
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Die  mikroskopische  Untersuchung  der  schrägen  Querschnitte  lehn 
zwar,  dasH  die  einzelnen  Bändel  wirklich  schräg  durchschnitten  sini 
Allein  erstens  stirbt  ein  Stack  -des  Bündels  zunächst  dem  Querschnitt 
sogleich  ab  (vergL  oben  S.  113),  und  man  kann  nur  Tennuthen,  nicht 
beweisen,  dass  die  Demarcabonsfläche  dem  schrägen  Querschnitt  paralH 
läuft.  Zweitens  zeigt  es  sich,  dass  die  schrägen  Einzetqnerschnitte  ein- 
andei  vielfach  stufenförmig  überragen.  Dies  ist  für  sich  genug,  um  te 
geringere  Negativität  des  Muskelquerschnittes  zu  erklären,  und  damit 
geht  die  Hoffnung  verloren,  auch  auf  diese  Art  die  Unmöglichkeit  dir- 
zuthun,  dass  das  Bündel  ein  negatives  Prisma  mit  positivem  Umfang  *i 

Andererseits  ist  nicht  zu  Übersehen,  dass  die  geringere  Negaririü; 
des  Gesajnmtquerschnittes  einen  doppelten  Grund  ha-  [588]  ben  kann, 
d.  h.  dass  neben  (dem  stufenförmigen  Ueberragen  der  Einzelquerschmiv 
über  einander  vielleicht  'auch  noch  die  Einzelquerschnitte  selber  mind-r 
negativaind;(ja  dies lässt  sich  sogar folgendennaassen  wahrscheinlich  machen. 

Bekanntlich  zeigen  auch  die  schrägen  natürlichen  Querschnitte.  ■> 
der  Achillesspiegel,  im  Vergleich  zu  senkrechten  künstlichen  Querschnitte 
sehr  geringe  Negativität.  Hier  liegen,  wie  ich  zeigte,  die  schrägen  Ein- 
zelquerschnitte  in  Einer  Flucht1  Die  Bündel  sind  durch  die  sefanu* 
Ausbreitung  schräg  abgeschnitten,  wie  sie  in  den  Seiteniumpfmuskeln  du 
Fische  durch  die  Ligg.  intermuscularia  schräg  durchschnitten  sind.  [S.  «ben 
S.  57].  Gäbe  es  keine  parelektronomische  Schicht,  so  würde  nun 
ohne  Weiteres  schliessen  dürfen,  dass  an  den  schrägen  natüriiei-'u 
Einzelquerschnitten  Längsreihen  von  Molekeln  einander  überragen,  na 
wo  aus  es  nah  läge,  auch  den  schrägen  künstlichen  Einzelquersvhninvn 
den  gleichen  Bau  und  dem  entsprechend  geringere  Negativität  zuzu- 
schreiben. 

Die  parelektronomische  Schicht  indess  verhindert  diese  Schlussfok» . 
Es  giebt  keinen  Versuch,  der  unmittelbar  bewiese,  dass,  abgesehen  <"i 
jener  Schicht,  der  schräge  natürliche  Querschnitt  minder  negativ  ist  il* 
ein  senkrechter  künstlicher.  Entfernt  man  die  Schicht  mechanisch.  - 
hat  man  schrägen  künstlichen  Querschnitt  mit  einander  Btufenfönnir 
überragenden  Bündeln;  zerstört  man  sie  chemisch  oder  kaustisch,  so  fuhrt 
man  Bedingungen  ein,  welche  jeden  Vergleich  ausschliessen. 

Wohl  aber  giebt  es  einen  Versuch,  welcher  mittelbar  das  leisM. 
dessen  wir  hier  bedürfen.  Leitet  man  den  Strom  des  Gastrokuewius  m 
der  oben  S.  88  besprochenen  Art  von  Haupt-  und  Achillessehne  »'' 
(9.  in  Fig.  2.),  und  betupft  man  den  Achillesspiegel  mit  einer  gut  lehVn- 


I  irntrrauehongen  u. «.  w.  Bd.  II.  Abb.  II.  S.M.  HP.  Tnf.V.  Fig.  144.  —  [Yeffl 
oben  die  Abh.  XVII.  „l'iWr  farcttenfOrmigv  Endignng  der  Mnskelbfinde1*'.j 
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den  Flüssigkeit,  so  erhält  man,  ehe  diese  entwickelnd  wirkt  und  dadurch 
einen  positiven  Ausschlag  erzeugt,  einen  negativen  Ausschlag,  der  von 
nichts  herrühren  kann,  als  davon,  dass  die  gut  leitende  Flfis-  [589]  sig- 
keit  eine  schwächende  Nebenschliessung  bildet  zwischen  dem  am  schrägen 
natürlichen  Querschnitt  zu  Tage  tretenden  positiven  Element  und  dem 
negativen  des  Querschnittes  selber.1  Dieser  Versuch  gelingt  auch  am 
schrägen  künstlichen  Querschnitt,  wenn  von  einem  wie  in  Fig.  12.  schräg 
durchschnittenen  Muskel  z.  B.  der  obere  Abschnitt  einerseits  mit  der 
spitzen  Bhombusecke  ^ ,  andererseits  mit  einem  Längsschnittspunkt  ober- 
halb der  stumpfen  Rhombusecke  /x  aufliegt.  Man  erhalt  einen  starken 
aufsteigenden  Strom,  von  dem  unten  klar  werden  wird,  dass  «er  mit  dem 
Strome  zwischen  Haupt-  und  Achillessehne  gleichen  Ursprunges  ist  Beim 
Betupfen  des  Querschnittes  mit  Höllensteinlösung  habe  ich  auch  hier  öfter 
einen  negativen  Ausschlag  erfolgen  sehen,2  wodurch  die  Deutung  des 
entsprechenden  Ausschlages  beim  Betupfen  des  Achillesspiegels  bestätigt 
wird.  Ist  nun  bewiesen,  dass  an  den  schrägen  natürlichen  Einzelquer- 
schnitten die  Längsreihen  der  Molekeln  einander  überragen,  und  dass 
folglich  diese  Querschnitte  an  sich,  und  abgesehen  von  der  parelektrono- 
mischen  Schicht,  minder  negativ  sind,  so  hat  es  gewiss  nichts  gegen  sich, 
wenn  wir  diese  Schlüsse  auch  auf  die  schrägen  künstlichen  Einzelquer- 
schnitte  übertragen;  und  wir  werden  im  Folgenden  von  dieser  Voraus- 
setzung ausgehen. 

Was  die  Neigungsströme  betrifft,  so  gehören  sie  offenbar  derselben 
Kategorie  an,  wie  die  schwachen  Ströme  des  Längs-  und  des  Querschnittes, 
zwar  nicht  der  Stärke  nach,  da  sie  gelegentlich  den  Strom  vom  Langs- 
am Querschnitt  überwiegen,  aber  insofern  als  sie  in  einem  Bogen  kreisen, 
dessen  Enden  beide  den  Längsschnitt,  oder  beide  den  Querschnitt  berüh- 
ren. Sie  setzen  demnach  zu  ihrem  Entstehen  im  Bogen,  gleich  jenen 
Strömen,  einen  bereits  durch  die  Masse  des  Muskels  kreisenden  Strom 
voraus,  von  dem  sie  abgeleitet  werden.  Dieser  Strom  wiederum,  sollte 
man  meinen,  bedinge  auch  hier  eine  ganz  oder  beziehungsweise  unwirk- 
same Schicht,  welche  als  ein  zwei  ungleichartigen  Bezirken  des  Muskels 
angelegter  Bogen  [590]  zu  betrachten  wäre.  Bei  näherer  Ueberlegungergiebt 
sich  jedoch  diesmal  ein  anderer  Ausweg. 

Zwischen  dem  durch  zwei  senkrechte  Querschnitte  begrenzten  Muskel 
und  dem  Muskelrhombus  findet,  in  Bezug  auf  ihre  Zusammensetzung  aus 
elektromotorischen  Molekeln,  ein  scheinbar  geringfügiger,  aber  wichtiger 
Unterschied  statt.    Das  senkrechte  Muskelprisma  kann  man  in  Molekeln 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.  a.  a.  O.  S.  57. 
1  Untersuchungen  u.  s.  w.  a.  a.  O.  S.  78. 
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mit  itnen  Höfen  zerlegen,  welche  mit  Punkten  gleicher  Spannung  «nein- 
anderstossen,  oder  durch  Strömungsnachen  von  einander  getrennt  sind, 
so  dasB  darin,  mögen  sie  getrennt  oder  verbunden  sein,  der  Staömmss- 
vorgang  der  nämliche,  und  auch  im  letzteren  Fall  auf  die  einzelnen 
Höfe  beschrankt  bleibt.  Am  Muskelrhombus  würde  dies  auch  gehen, 
wäre  dessen  Querschnitt  treppenformig,  wie  die  Umrisse  der  Höfe  in 
Fig.  18.  es  vorstellen,  wo  in  gewohnter  Art1  die  hellen  Pole  positiv,  die 
dunklen  negativ  sind,  und  der  schraffirte  Hintergrund  den  feuchten  Lei- 
ter zu  den  metallisch  gedachten  Molekeln  bedeutet.  Eine  solche  Treppen- 
gestalt des  Querschnittes  ist  jedoch  undenkbar,  weil  eine  Schiebt  daselt*i 
sogleich  abstirbt;  während  ein  Abgeschrägtsein  in  der  Art,  wie  die  Figur 
es  zeigt,  genügt,  um  im  Allgemeinen  zu  bewirken,  dass  der  Strömwijr- 
vorgang  jeder  Molekel  nicht  mehr  auf  ihren  Hof  beschränkt  bleibe,  son- 
dern in  die  Nachbarhöfe  übergreife.  Mittels  der  Betrachtung  der  Span- 
nungen gelingt  es  nicht  gut,  den  Vorgang  weiter  zu  bestimmen;  mitti-ls 
des  Grundsatzes  der  Deckung  der  Ströme1  dagegen  scheint  Folgende 
einzuleuchten. 

Verfolgt  man  in  Fig.  18.,  den  schrägen  Querschnitten  parallel,  die 
mit  1,  2,...  bezeichneten  Reihen  dipolarer  Molekeln,  so  erkennt  man. 
dass  jede  solche  Reihe  aufgefasst  werden  kann  als  begriffen  in  säulen- 
artiger Anordnung,  d.  h.  dass  die  mittlere  absolute  Spannung  einer  jeden 
Molekel  der  Reihe  durch  die  vorige  stets  im  gleichen  Sinne  verändert 
wird,  mithin  der  Spannungsunterschied  des  positiven  Pols  der  ersten  und 
des  [591]  negativen  der  letzten  Molekel  um  eine  gewisse  Grösse  erhöht 
ist1  Allerdings  machen  die  elektromotorischen  Axen  mit  der  Aze  der 
Säule  den  spitzen  Winkel  des  Rhombus.  Dies  verhindert  aber  nicht,  da« 
die  Reihe  einen  Strom  durch  sich  selber  sende  in  der  Richtung,  der  die 
positiven  Pole  der  Holekeln  mehr  zugekehrt  sind,  als  der  anderen,  wel- 
chem Strom  in  der  umgebenden  leitenden  Masse  ein  Strom  im  anderen 
Sinne  entsprechen  muss.  Es  ist  dieselbe  Bemerkung,  wodurch  ich  (ver- 
muthungsweise)  den  Stromzuwachs  beim  extrapolaren  Elektrotoous  er- 
klärte.4 


■  Vergl.  UntertncbongeD  u.  ».  w.  Bd.  I.  Tat.  VI.  Fig.  72;  —  Bd.  IL  Abth.  I. 
Taf.  m.  Fig.  107. 

1  Hblmbolte  in  PoaoBNDOBrr's  Annalen  u.  s.  w.  1858.  Bd.  LXXA.Lt. 
S.  212. 

3  Vergl.  Fick,  die  mediciniacbe  Pbrrik.  Bnanachw.  1856.  S.  400. 

*  Vergl.  Untenrachnngen  n.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  I.  S.  385.  -126.  —  leb  dacht* 
mir,  daaa  in  den  eitnpolaren  Strecken  die  dipoliren  Holekeln  [au*  unbekanntem 
Grande]  die  säalenartige  Anordnung  mitmachten,  der  die  Holekeln  hl  der  intra- 
polaren  titrecke  nach  der  Grotthu Brachen  Theorie  unterlägen.     Dadurch  enUtrbe 
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Während  aber  im  elektrotonisirten  Nerven  alle  Molekelreihen  in 
gleichem  Sinne  polarisirt  sind,  haben  wir  es  hier  mit  der  Resultante  ans 
den  Wirkungen  abwechselnd  gerichteter  Reihen  zu  thun.  Denn  die  dem 
schrägen  Querschnitt  Q,  nächste  Reihe  1.  Fig.  18.  sendet  zwar  ihren 
Strom  durch  sich  selber  in  der  Richtung  von  der  spitzen  zur  stumpfen 
Ecke,  durch  die  umgebende  Flüssigkeit  und  einen  dem  Querschnitt  an- 
gelegten Bogen  also  umgekehrt,  &  h-  so,  wie  wir  dessen  zur  Erklärung 
des  Neigungsstromes  bedürfen ;  und  gleich  dieser  Reihe  wirken  [592]  die 
3.,  5.,  '. . . . ,  kurz  alle  ungeraden  Reihen.  Die  2.,  4.,  . . .,  kurz  alle 
geraden  Reihen  wirken  dagegen  im  anderen  Sinne ;  und  da  wir  natürlich 
auch  hier  daran  festhalten,  dass  kein  künstliches  Trennungsmittel  zwischen 
die  dipolaren  Molekeln  einer  peripolaren  Gruppe  dringt,  so  wird  der 
Qaeischnitt  Q„  durch  eine  gerade  Molekelreihe  gebildet,  welche  gleich- 
falls durch  einen  diesem  Querschnitt  angelegten  Bogen  einen  Strom  in 
der  Richtung  schickt,  wie  wir  dessen  zur  Erklärung  des  Neigungsstromes 
bedürfen.  Es  fragt  sich  aber,  was  die  Resultante  aus  den  Wirkungen  aller 
übrigen  Molekelreihen  sei. 

Berücksichtigt  man  allein  den  Querschnitt,  so  genügt,  um  dies  zu 
finden,  eine  Betrachtung,  ähnlich  der,  durch  welche  man  die  Wirkung 
eines  Magnetstabes  herleitet,  den  man  sich  aus  Theilchen  bestehend  denkt, 
in  deren  jedem  die  nördliche  und  südliche  Flüssigkeit  in  gleichem  Sinne 
nach  der  Axe  des  Stabes  geschieden  sind.  Von  dem  Querschnitt  Q,  aus- 
sehend, dem  ein  Bogen  angelegt  sein  soll,  fasst  man  die  beiden  eisten 
sänlenartigen  Reihen  dipolarer  Molekeln  in's  Auge,  deren  Molekeln  zu 
je  zweien  immer  eine  peripolare  Gruppe  ausmachen.  Die  dem  Querschnitt 
nähere  Reihe  liefert,  wie  schon  bemerkt,  einen  Strom  in  der  Richtung, 
wie  wir  seiner  bedürfen.  Die  vom  Querschnitt  um  eine  sehr  kleine 
Grosse  entferntere  Reihe  liefert  einen  Strom  im  anderen  Sinne,  der  den 


i*  den  Molekelreihen  seiher  ein  Strom  in  der  Richtung  des  erregenden  Stromes,  dem 
n  der  Oberfläche  des  Nerven  ein  Strom  im  anderen  Sinne  entspreche.  Um  aber  zu 
erklären,  data  diese  Ströme  mit  wachsender  Entfernung  von  den  Elektroden  abneh- 
men, fügte  ich  hinzu,  dass  die  säulenartige  Anordnung  der  Molekeln ,  je  weiter  von 
den  Elektroden,  um  so  unvollkommener  werde,  d.  h.  dass  die  in  Bezug  auf  die  Rich- 
tung des  Stromes  verkehrt  liegenden  dipolaren  Molekeln ,  anstatt  mit  ihren  elektro- 
motorischen Aien  einen  Halbkreis  zu  beschreiben,  nur  eine  mittlere  Lage  annehmen 
zwischen  der,  die  ihnen  vermöge  der  Richtkraft  des  Stromes,  und  der,  die  ihnen 
vermöge  der  unbekannten  Kräfte  im  Nerven  selber  zukomme,  [welche  in  der  Buhe 
die  peripolare  Anordnung  bedingen] ;  und  so  leitete  ich  auch  hier  eine  Abstufung  der 
Spannungen  an  der  Oberflache  von  darunter  gelegenen  dipolaren  Molekeln  ab,  deren 
positive  Pole  sich  zwar  im  Allgemeinen  den  Punkten  höherer  Spannung  zuwenden, 
deren  Axen  jedoch  mehr  oder  minder  von  der  Richtung  abweichen,  in  der  die  Span- 
nungen abgestuft  sind. 
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eisten  bis  auf  eine  sehr  kleine  Grösse  aufhebt.  Die  ebenso  übrigbleibende 
Wirkung  der  zweiten  Doppelreihe  fallt,  wegen  ihres  grösseren  Abstandes, 
noch  kleiner  aus,  die  der  dritten  abermals,  u.  s.  f.  bis  zum  Querschnitt 
Q„.  Die  Wirkung  im  Bogen  setzt  sich  also  zusammen  aus  einer  ab- 
nehmenden Reihe  sehr  kleiner  Glieder.  Da  aber  die  Zahl  dieser  Glieder 
sehr  gross  ist,  so  entsteht  durch  deren  Summation  zuletzt  doch  ein  kräf- 
tiger Strom. 

Die  Neigungsströme  am  Querschnitt  erklären  sich  so  ohne  Weiteres. 
Um  auch  die  zwischen  Längsschnittspunkten  abzuleiten,  bedarf  es  noch 
einiger  Vorbereitungen.     Zunächst  vervollständigen  wir  die  Construction 
der  elektromotorischen  Oberfläche  des  Muskelrhombus,  d.  h.  wir  vergegen- 
wärtigen uns  die  Vertheilung  der  Spannungen  an  seiner  Mantelfläche, 
welche  den  beobachteten  Erfolg  nach  sich  ziehen  würde.    Der  Längs- 
schnittsseite [593]  entlang  haben  wir  diese  Vertheilung   bereits    oben 
S.  98  annähernd  dahin  bestimmt,  dass  dort,  wie  den  grossen  Axen  der 
Querschnitte  entlang,  eine  Abstufung  der  Spannungen  von  der  stumpfen 
nach  der  spitzen  Ecke  stattfinde.     Jetzt  wickeln  wir  in  Gedanken  die 
krumme  Mantelfläche  von  der  einen  zur  anderen  Längsschnittsseite  ah. 
und  tragen  auf  jeden  Punkt  des  so  erhaltenen  (geometrischen)  Rhombus 
die  zugehöligen  Spannungen  oberhalb  als  positive,  unterhalb  als  negative 
Ordinaten  auf.    An  den  beiden  stumpfen  Ecken  kommen  die   höchsten 
positiven,  an  den  beiden  spitzen  die  höchsten  negativen  Ordinaten  zu 
stehen.    Jeden  dieser  Eckgipfel  umgiebt  ein  System  elektrischer  Niveau- 
linien, die  sich  von  der  einen  der  beiden  die  Ecke  bildenden  Rhombus- 
seiten zur  anderen   erstrecken.     An  den  Längsschnitteseiten,  gehen  die 
Niveaulinien  der  beiden  Hälften  der  Mantelfläche  stetig  in  einander  über: 
über  den  Querschnitt  fort  stehen  sie  in  Verbindung  durch  dessen  Niveau- 
linien.   Die  beiden  von  den  positiven  Eckgipfeln  nach  unten,   und  die 
beiden   von    den    negativen    Eckgipfeln    nach   oben    sich    abstufenden 
Systeme  begegnen  einander  und  verschmelzen  in  zwei  Linien,  die  sich  im 
Punkte  fi  (Fig.  11.)  schneiden,  und  nicht  sehr  vom  Aequator  und  der 
Linie  rg  abweichen  werden.    Die  elektromotorische  Fläche  hat  somit  die 
den    Physiologen   von   gewissen   Gelenken   her    bekannte   sattelförmige 
Doppelkrümmung.1    Eine  ähnliche  Fläche  erhielte  man,  wenn  man  den 
(geometrischen)  Rhombus    auf   ein    einschaliges  Rotationshyperboloid  so 
projicirte,   dass  die  längere  Diagonale   der  Botationsaxe  parallel  wäre, 
und  die  Normale  auf  p  den  Mittelpunkt  der  Hyperbel  träfe. 

Dass  eine  so  beschaffene  elektromotorische  Oberfläche  die  Neigungs- 
ströme liefern  würde,  wie  wir  sie  beobachtet  haben,  ist  klar.  In  jeder  Lage  des 

1  Ad.  Fick,  die  medicinische  Physik  u.  s.  w.   S.  55. 
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Itogens,  in  der  ein  Neigungsstrom  erfolgte,  ist  der  Fuss,  zu  dem  er  ein- 
trat, der  höhere,  und  im  Allgemeinen  entspricht  der  Niveauunterschied 
der  jedesmaligen  Stromkraft.1  Nur  eine  Abweichung  findet  statt  Gemäss 
der  beschriebenen  Vertheihmg  müsste  sich  der  Punkt  p  gegen  die  stumpfen 
Ecken  so  negativ  verhalten,  wie  positiv  gegen  die  [594]  spitzen.  Wir  fanden 
aber;  dass  er  sich  auch  gegen  die  stumpfen  Ecken,  obwohl  viel  schwächer, 
positiv  verhielt   Unstreitig,  weil  die  gewöhnliche  Mnskelgtromkraft  wegen 
der  verschiedenen  Entfernung   vom  Querschnitt   die  Neigungsstromkraft 
überwiegt    Damit  stimmt,  dass  auch  Öfter  die  eine  stumpfe  Ecke  sich 
gegen  u  viel  schwächer  negativ  als  die  andere,  oder  gar  positiv  verhält 
Indem    wir   senkrecht   auf  die    Niveaulinien  die  Strömnngscurven 
ziehen,  erfahren  wir  das  Gesetz  der  Ströme,  welche  an  der  Mantelfläche 
des  Rhombus  der  beschriebenen  Verkeilung  entsprechen.  Im  Allgemeinen 
ist  diese  so,  als  wären  die  stumpfen  Ecken  positive,  die  spitzen  negative 
Einströmungsstellen.  Demgemäss  theilt  sich  die  aus  den  stumpfen  Ecken 
über  jede  Hälfte  der  Mantelfläche  sich  ermessende  Elektricität  in  zwei 
Ströme,  deren  einer  dem  Bande  des  Querschnittes  entlang  zur  einen,  der 
andere  der  Larigsschnittsseite  entlang  zur  anderen  spitzen  Ecke  einkehrt 
Es  handelt  sich  jetzt  darum,  zu  zeigen,  dass   solche  Vertheilung 
der  Spannungen,  oder  solcher  Stromverlauf,  aus  der  Anordnung  elek- 
tromotorischer Bestandtheile  fliesst,  die  wir  im  Muskel  annehmen.    Wie 
wir  unstreitig  dürfen,  sobald  wir  nur  die  Neigungsströme  im  Auge  haben, 
denken  wir  uns  der  Einfachheit  halber  die  dipolaren  Molekeln  so  gedreht, 
dass  ihre  elektromotorischen  Axen    der  grossen  Axe    der  Querschnitte 
parallel  sind.     In  der  an  den  Querschnitt  grenzenden  Schicht  kehren  die 
Molekeln  ihre  positiven  Pole  der  stumpfen  Ecke  zu,  in  der  zweiten  liegen 
sie  umgekehrt,  in  der  dritten  wieder  wie  in  der  ersten,  u.  a.  f.  biß  zum 
anderen  Querschnitt,  wo  die  Molekeln  der  Grenzschicht  also  wieder  ihre 
positiven  Pole  der  stumpfen  Ecke  zukehren. 

Eine  der  geschilderten  ähnliche  Vertheilung  der  Spannungen  erhielte 
man,  wenn  nur  die  beiden  Grenzschichten  in  Betracht  kämen.  Jeder 
Punkt  der  an  die  stumpfe  Ecke  stossenden  Hälfte  des  TJmfanges  des 
Verschnittes  wäre  dann  gleichsam  eine  positive  Elektricitätsquelle,  die  je 
näher  der  .Ecke  je  reichlicher  flösse.  Umgekehrt  verhielte  sich  die  an  die 
spitze  Ecke  stossende  Hälfte.  Das  Ergehniss  wiche  also  im  AUgemei- 
[ä95]  nen  nicht  sehr  ab  von  dem,  welches  die  Folge  davon  wäre,  dass 
allein  die  stumpfen  und  spitzen  Ecken  sich  beziebiich  als  positive  und 
negative  Einströmungsstellen  verhielten. 

1  Unter  „Stromknft"  verstehe  ich  die  dem  Strome  su  Grande  liegende  elektro- 
motoriwhe  Ki»ft. 
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♦ 

Die  Wirkung  des  Muskelrhombus  würde  auf  die  der  beiden  Grenz- 
schichten zurückgeführt  sein,  wenn  die  Wirkungen  aller  übrigen  Schichten 
einander  aufhöben.  Dies  ist,  wie  in  Coulomb's  Theorie  der  Magnet«,1 
so  denkbar,  dass  der  Abstand  zweier  dipolaren  Molekeln,  die  zwei  in 
einer  Längsreihe  benachbarten  peripolaren  Gruppen  angehören,  zurück- 
tritt gegen  den  Abstand  zweier  eine  Gruppe  bildenden  Molekeln.  Da 
die  Neigungsstrome  am  Querschnitt,  sowie  die  gewöhnlichen  Muskelströme, 
dadurch  gleichfalls  erklärt  sind,  so  giebt  diese  Annahme  auf  das  Ein- 
fachste Rechenschaft  von  allen  bisher  betrachteten  Thatsachen;  ja  die 
schwachen  Ströme  des  Längsschnittes  werden  dabei  allenfalls  auch  ohne 
unwirksame  Schicht  verständlich,  welche  aber  wegen  der  schwachen 
Ströme  des  Querschnittes  nicht  zu  entbehren  ist 

Allerdings  würden  wir  so  zu  einer  etwas  anderen  Auffassung  der 
peripolaren  Gruppen  genöthigt.  Um  deren  Untrennbarkeit  durch  künst- 
liche Mittel  zu  erklären,  nahmen  wir  an,  die  Abstände  der  Molekeln 
einer  Gruppe  seien  kleine  Grössen  höherer  Ordnung  als  die  Abstände  der 
Molekeln,  die  zu  benachbarten  Gruppen  gehören.3  Fortan  würden  die 
peripolaren  Gruppen  als  Atomcomplexe  zu  denken  sein,  an  deren  ein- 
ander eng  benachbarten,  aber  künstlich  trennbaren  Enden  elektromoto- 
rische Kräfte  ihren  Sitz  haben,  welche  die  positive  Elektricitat,  der  Axe 
der  Gruppe  parallel,  ihrer  Mitte  zu  treiben. 

Alles  was  wir  über  die  von  mir  sogenannten  elektromotorischen 
Molekeln  muthmaassen  können,  ist,  dass  sie  auf  bestimmte  Weise  orien- 
tirte  Heerde  einer  lebhaften  chemischen  Thätigkeit  [596]  sind,  derselben 
unstreitig,  welche  die  Athmung  der  Muskeln  ausmacht  Dies  ist  so 
wenig,  dass  man  nicht  sagen  kann,  unsere  Vorstellung  von  den  Molekeln 
werde  sonderlich  dadurch  verdunkelt,  dass  uns  jener  einfache  Weg  ver- 
loren gehe,  die  Untrennbarkeit  der  peripolaren  Gruppen  zu  erklären. 
Vielmehr  könnte  man  in  der  neuen,  uns  durch  die  Neigungsströme  auf- 
gedrungenen Bestimmung  über  die  Lage  der  elektromotorischen  Flächen 
in  den  peripolaren  Gruppen  gerade  umgekehrt  einen  Fortschritt  unserer 
Kenntnis  erblicken.8 


1  Histoire  de  l'Academie  des  Sciences.  Annee  1789.  Avec  les  Memoire«  de 
Mathematique  et  de  Physique  ponr  la  meme  Annee  etc.  Paris  1793.  4.  p.  48;  — 
Gjwn's  Neues  Journal  der  Physik  1795.    Bd.  IL    8.  333. 

*  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  L  S.  324;  —  Monatsberichte  der 
Akademie  u.  s.  w.  1851.  S.  393;  —  Moleschott's  Untersuchungen  zur  Naturlehre 
des  Menschen  und  der  Thiere.   1857.  Bd.  II.  8.  152. 

3  [Fig.  7,  Taf.  HI.,  zu  Abh.  XXI.  §.  XI.  gehörig,  erläutert  die  neue  Auffassang 
der  elektromotorischen  Molekeln.  Da  am  künstlichen  Querschnitt  sogleich  nach 
seiner  Herstellung  eine  Schicht  abstirbt,  so  ist  es  unnütz,  eine  Erklärung  dafür  zu 
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Der  Bogen  ist,  wie  man  jetzt  sieht,  für  die  Neigungsströme  ebenso 
überflüssig,  wie  für  die  gewöhnlichen  Strome  am  Längs-  und  Querschnitt. 
Zwischen  diesen  und  den  Neigungsstromen  findet  aber  der  Unterschied 
statt,  dass  letztere,  um  zu  kreisen,  keiner  unwirksamen  oder  geschwächten 
Schicht  bedürfen.  Diese  kommt  hier  nur  insofern  in  Betracht,  als  die 
darin  vom  Längsschnitt  zum  schrägen  Querschnitt  fliessenden  Ströme 
sich  algebraisch  summiren  mit  den  Neigungsströmen.  Die  Neigungs- 
ströme traten  uns  zuerst  als  eine  Störung  jener  Ströme  entgegen,  er- 
scheinen aber  jetzt  vielmehr  als  das  bedeutendere  Phänomen,  weil  sie 
nicht  wie  jene  des  Absterbens  einer  oberflächlichen  Schicht  zu  ihrem 
Entstehen  bedürfen. 

In  Fig.  18  ist  solche  Neigung  des  Querschnittes  gegen  die  Faser- 
richtnng  angenommen,  dass  jede  Längsreihe  von  Molekeln  die  vorige  um 
Eise  peripolare  Gruppe  überragt   Der  schräge  Querschnitt  zeigt,  was  die 
elektromotorischen  Molekeln  betrifft,  Stufen,  deren  jede,  nach  Breite  wie 
nach  Höhe,  aus  einer  einzigen  peripolaren  Gruppe  besteht.    Wählt  man 
die  Neigung  kleiner,  so  werden  die  Stufen  breiter,  indem  [597]  deren 
jede  mehrere  peripolare  Gruppen  umfasst,  die  der  nämlichen  Querschicht 
von  Molekeln  angehören;  um  so  mehr,  je  mehr  der  Querschnitt  einem 
senkrechten  sich  nähprt  (Fig.  19.  A.).    Wählt  man  umgekehrt  die  Neigung 
grösser,  so  werden  die  Stufen  höher,  indem  deren  jede  mehrere  peripolare 
Gruppen  umfasst,  die  der  nämlichen  Längsreihe  von  Molekeln  angehören ; 
um  so  mehr,  je  mehr  der1  Querschnitt  einem  Längsschnitt  sich  nähert 
(Kg.  19.  B.).    Da  der  Winkel  zwischen  dem  Querschnitt  und  den  elektro- 
motorischen Axen  der  Molekeln  den  zwischen  dem  schrägen  und  dem 
senkrechten  Querschnitt  zu  einem  Rechten  ergänzt,  so  wird  die  säulen- 
artige Anordnung  der  die  Grenzschicht  bildenden  Molekeln  um  so  voll- 
kommener, je  schräger  der  Querschnitt.    Um  so  weiter  auseinander  aber 
liegen  auch  diese  Molekeln,  und  daher,  unter  gewissen  Voraussetzungen, 
<ta  lfgrimmm  des  Nejgungsstromes  in  Bezug  auf  den  Winkel  zwischen 
tthrägem  und  senkrechtem  Querschnitt.    Zwischen  dem  Winkel,  der  das 
Maximum  herbeiführt,  und  den  relativen  Dimensionen  des  Hofes  einer 
peripolaren  Gruppe,  findet  eine  verwickelte  Beziehung  statt,  und  es  ist 
ein  Zustand  der  Theorie  denkbar,  der  aus  der  Beobachtung  jenes  Winkels 
einen  Schluss  auf  diese  Dimensionen  ermöglichte. 

Man  entsinnt  sich,  dass  wir  den  dem  Neigungsstrom  zu  Grunde 
liegenden  Spannungsunterschied  sehr  regelmässig  grösser  fancjpn,  als  den 


suchen,  dass  künstliche  Trennungsmittel  stets  zwischen  zwei  peripolare  Molekeln 
treffen.  Das  Richtige  ist  zu  sagen,  dass  die  Demarcationsflache  stets  zwischen  zwei 
peripolare  Holekeln  fallt.] 


124  XVIII.   Ueber  das  Gesetz  des  Muskelstromes  u.  s.  w. 

zwischen  Längsschnitt  und  schrägem  Querschnitt,  häufig  sogar  grösser, 
als  den  zwischen  Längsschnitt  und  senkrechtem  Querschnitt;  und  stets 
grösser  als  letzteren,  wenn  wir  den  Unterschied  zwischen  Längsschnitt 
und  schrägem  Querschnitt  zu  Hülfe  nahmen  (s.  oben  S.  100).  Auch  dieser 
Umstand  ergiebt  sich  ohne  Schwierigkeit  aus  unserer  Theorie.  Denn  der 
ungeschwächte  Spannungsunterschied  der  beiden  Enden  einer  saulenartig 
angeordneten  Reihe  aus  n  dipolaren  Molekeln  ist  2nmal  grösser  als  der 
zwischen  Längsschnitt  und  senkrechtem  Querschnitt  einer  peripolar  ange- 
ordneten Reihe.  In  Wirklichkeit  wird  er  hier  nun  freilich  nicht  entfernt 
so  gross  ausfallen.  Da  aber  n  eine  sehr  grosse  Zahl  ist,  so  wird  er  sehr 
viel  kleiner  sein  können,  als  jene  Grenze,  und  doch  noch  immer  gross 
genug,  um  die  gewöhnliche  Muskelstromkraft  zu  überwiegen.  Die  auf- 
fallende Thatsache,  [598]  dass  das  Schrägdurchschneiden  des  Muskels 
uns  ein  Mittel  ward,  ihm  stärkere  elektromotorische  Wirkungen  zu  ent- 
locken als  je  bisher,  ist  so  auf  denselben  Grund  zurückgeführt,  den  ich 
in  der  Theorie  des  Elektrotonus  dafür  angebe,  dass  der  Stromzuwachs 
den  ursprünglichen  Nervenstrom  überwiegt,  sogar  ohne  dass  dieser  eine 
bemerkbare  Abnahme  verräth,  obechon  beide  von  denselben  Molekeln 
ausgehen.  * 

Dass  im  Gonflict  der  Neigungsströme  mit  den  gewöhnlichen  Muskel- 
strömen am  Längs-  und  Querschnitt  bald  diese,  bald  jene  obsiegen,  er- 
klärt sich  theils  aus  der  verschiedenen  Neigung  der  schrägen  Quer- 
schnitte, wodurch  die  Stärke  der  Neigungsströme  verändert  wird,  theils 
aus  dem  verschiedenen  Zustande  der  unwirksamen  oder  geschwächten 
Schicht,  die  wir  am  Muskel  annehmen,  und  von  deren  Mächtigkeit  und 
Leitungsgüte,  wie  wir  oben  S.  113  sahen,  die  gewöhnlichen  Muskelströme 
abhängen.  Wenn  aber  am  unvollständigen  Muskelrhombus  der  schwache 
Strom  am  Längsschnitt  so  leicht  den  Neigungsstrom  überwiegt  (s.  oben 
S.  101. 102),  so  rührt  dies  wohl  daher,  dass  letzterer  hier  nur  von  Einer 
Grenzschicht  ausgeht;  und  wenn  dasselbe  am  vollständigen  Rhombus 
zwischen  fx  und  den  stumpfen  Ecken  geschieht,  so  ist  dies  vielleicht 
darauf  zu  deuten,  dass  die  Spannung  in  /a  nicht  die  Mitte  halt  zwischen 
der  der  spitzen  und  der  der  stumpfen  Ecken,  sondern  letzterer  näher 
steht.  Dies  scheint  sogar  noth wendig,  wenn  man  sich  den  Rhombus 
so  gestreckt  denkt,  dass  /a  fast  mit  den  beiden  stumpfen  Ecken  zu- 
sammenfallt 

Die  Erscheinungen  an  dem  Muskelrhombus  zweiter  Art  sind  nach 
dem  Vorigen  so  leicht  abzuleiten,  dass  ich  nicht  dabei  verweile. 

Es  bleibt  übrig,  die  Neigungsströme  an  den  rhombischen  Modellen 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  II.  S.  327.  434—436. 
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zu  betrachten.  Auch  hier  müssen  wir  zuerst  auf  die  schwachen  Strome 
des  Längs-  und  des  Querschnittes  zurückgehen.  Die  Art,  wie  die  Ent- 
stehung dieser  Ströme  an  den  thierischen  Elektromotoren  erklärt  wurde, 
findet  selbstverständlich  keine  Anwendung  auf  die  Modelle,  sondern  die 
einzige  Aus-  [599]  sieht,  meine  früheren  Angaben  über  das  Verhalten 
der  Modelle  mit  der  Theorie  zu  vereinbaren,  knüpft  sich,  wie  Hr.  Helm- 
holtz  bemerkt  hat,  an  die  daran  stattfindende  Polarisation,  von  der  je- 
doch nicht  abzusehen  ist,  wie  sie  die  ihr  zugedachte  Bolle  erfülle.  In- 
zwischen verhält  sich  die  Sache  auch  vielleicht  ganz  anders,  und  viel 
einfacher.  Zu  den  beiden  Fehlern,  deren  ich  mich  oben  S.  111  bereits 
anklagen  musste,  kommt  vielleicht,  und  zwar  als  tiqwtov  yjtvöoe,  noch 
der,  dass  ich  mich  in  dem  Vorhandensein  der  schwachen  Strome  an  den 
Modellen  geirrt  habe. 

Um  diese  Möglichkeit,  die  sich  natürlich  hier  zuletzt  gleichfalls  dar- 
bot, zu  prüfen,  verfertigte  ich  ein  neues  Modell  des  Muskels  nach  Art 
des  in  meinem  Werke  Bd.  L  S.  672  beschriebenen,  Taf.  VL  Fig.  74. 
daselbst  abgebildeten,  nur  statt  aus  72,  aus  96  peripolaren  Molekeln  be- 
stehend, die  in  sechs  Reihen,  zu  sechszehn  Molekeln  jede,  aufgekittet 
waren.  Als  ich  dies  Modell  mit  den  oben  S.  105.  106  beschriebenen 
unpolarisirbaren  Ableitungsplatten  untersuchte,  gelang  es  mir  nicht,  daran 
die  schwachen  Ströme  mit  überzeugender  Sicherheit  zu  beobachten.  Ebenso 
anbefriedigend  war,  wie  man  sich  erinnert  (s.  oben  S.  107.  108),  ihre 
Erscheinung  an  den  rhombischen  Muskelmodellen,  da  sie  sich  zwar  an 
zwei  Seiten  im  richtigen,  an  den  beiden  anderen  aber  im  fälschen  Sinne 
mm  Neigungsstrome  hinzufügten. 

Zwischen  den  jetzt  und  den  früher  von  mir  angewendeten  Modellen 
bestand  ein  Unterschied,  der  vielleicht  nicht  ohne  Einfluss  auf  den  Er- 
folg an  beiden  blieb.  An  den  ersteren  war  das  die  Molekeln  tragende 
Brett  zwischen  den  Molekeln  vielfach  durchbohrt,  damit  rasch  die  Luft 
entweiche,  und  das  Wasser  zwischen  den  Molekeln  aufsteige  (s.  oben 
&  105).  Beim  Eintauchen  der  alten  Modelle,  wo  dies  unterblieben  war, 
winden  die  Molekeln  sichtlich,  je  weiter  nach  innen,  im  Allgemeinen 
am  90  spater  benetzt  Die  Folgen  solcher  ungleichzeitigen  Benetzung 
tonnen,  namentlich  unter  Mitwirkung  der  Polarisation,  sehr  mannig- 
faltige  sein,  und  vielleicht  war  dies  die  Ursache,  wodurch  mir  an  den 
alten  Modellen  die  schwachen  Strome  vorgespiegelt  wurden. 

[600]  Ich  will  auf  die  Erörterung,  durch  welche  Umstände  ich 
möglicherweise  sonst  noch  bei  meinen  früheren  Versuchen  getauscht 
*ard,  nicht  eingehen.  Sie  würde  höchstens  dazu  dienen,  meine  Eigen- 
ste zu  retten.  Um  hier  zur  Gewissheit  zu  gelangen,  besonders  darüber, 
wdehen  Einfluss  bei  diesen  Versuchen  die  Polarisation  übt,  ist  ein  ganz 
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anderer  Weg  einzuschlagen,  den  zu  betreten  ich  noch  nicht  Zeit  nuxi. 
Jen  meine  den  schon  mehrfach  angedeuteten,  die  Modelle  aus  Kupfer 
und  Zink  zu  ersetzen  durch  Elektroden  beständiger  Säulen,  welche  Elek- 
troden je  nach  dem  Elektrolyten,  mit  dem  man  sie  umgäbe,  polanan 
würden  oder  nicht  (s.  oben  8.  105). ' 

Früher  oder  später  wird  der  Versuch  so  der  Theorie  des  Husfal- 
und  Nervenstromes  und  des  Schlages  der  elektromotorischen  Fische  »ei 

iil>em  Wege  entgegenkommen  müssen.    Was  die  Neigungsströme  br- 

n%  so  ist  deren  Vorhandensein  an  den  äusseren  Begrenzungen  der  ws 
Mulekeln  bestehenden  rhombischen  Muskelmodelle  ausser  Frage,  und  an 
<lem  Modell  aus  dipolaren  Molekeln  auch  nach  unserer  Theorie  gut  in 
der  Ordnung.  An  den  Modellen  aus  peripolaren  Molekeln  tritt  dagegen 
eine  Schwierigkeit  ein.  Fasst  man  in  Fig.  18.  eine  dem  Querschnitt 
jitrallele  Beihe  peripolarer  Gruppen  in's  Auge,  so  verlangt  die  Theorie, 
dass  in  der  Mitte  der  Beihe  die  mittleren  Spannungen  der  beiden  eine 

nippe  bildenden  dipolaren  Molekeln  einander  gleich  seien,  nach  den 
>>>'iden  Enden  der  Beihe  hin  aber  von  einander  in  verschiedenem  Sün? 
um  eine  wachsende,  wenn  auch  stets  nur  kleine  Grosse  abweichen.  Eine 
i  ntsprechende  Verkeilung  der  Spannungen  an  den  peripolaren  Molekel- 
modelten  scheint  unvereinbar  mit  dem  ÜHn'schen  Satze,1  der  in  Hm. 
Kirchhofes  Brechungsgesetz  für  elektrische  Ströme1  seine  Bflgrikndua? 
lind,  dass  im  stationären  Zustande  die  Grenze  von  Metall  und  feuch- 
tem Leiter  als  isoelektrische  Flache  betrachtet  werden  kann.  Andenr- 
-i  its  ist  nicht  einzusehen,  weshalb,  wenn  die  zum  Rhombus  geord-  [601' 
Beten  peripolaren  Molekelmodelle  die  Neigungsströme  tiefem,  das  Modell 
mus  Rechtecken  sie  versage. 

Unsere  Aufgabe  ist  indess  die  Erklärung  der  Erscheinungen  an  den 
Muskeln,  nicht  an  den  Modellen,  und  die  Bedenken,  auf  die  wir  an  den 
Modellen  stessen,  beweisen  nichts  gegen  die  Zulfiasigkeü  unserer  Betraeh- 
iimgen  an  den  Muskeln.      Diese  Bedenken    zeigen  vielmehr  nur  tob 

■  :iem,  dass  der  Versuch,  die  elektromotorischen  Leistungen  der  Muskeln 
durch  metallische  Modelle  zu  erläutern,  in  seiner  bisherigen  Gestalt  ein 

rfehlter  ist,  da  durch  die  an  den  Modellen  eintretenden,  dem  Muskel 


i  [Immer   würde    zwischen   den  Modellen    und  den  hTjrathetucbe*  Hotekch 

mich  der   Unterschied  bleiben,    date   an  enteren   die  Qrenie   zwischen  Metall  ud 

-trolyt  stete  eine  iaoeiektrvehe  Fliehe  ist,  während  bei  den  Molekeln  nicht  env 

mal  die   elektromotorischen  Flüchen   selber   in   allen  Funkten  gleiche  Spannung»- 

rechiede  zu  haben  brauchen.] 

1  Die  galvanische  Kette,  mathematisch  bearbeitet  a.  b.  w.     Berlin  ISVT.  S.  IS1- 

>  PouuBXDOKrr'a   Annalen  n.  ■.  w.    1*45.    Bd.  LUV.    S.  500.    Ann.  1;  - 

V«fl.  0.  (Junten,  ebeodaa.  18M.  Bd.  XCVH.  S.  389. 
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fremden  Verwickelungen  mehr  künstliches  Dunkel  geschaffen,  als  licht 
auf  die  natürlichen  Verhältnisse  geworfen  wird. 


§.  IX.    Die  besonderen  elektromotorischen  Wirkungen  des 
unversehrten  Gastroknemius  vom  Frosch  werden  mit  Hülfe 
der  Neigungsströme  erklärt,  und  die  Richtigkeit  dieser  Er- 
klärung wird  durch  verschiedene  Versuche  bewiesen. 

Wie  die  Sachen  stehen,  ist  die  Molecularhypothese  über  den  Ur- 
sprung der  thierisch-elektrischen  Ströme,  die  schon  so  manches  Bäthsel 
befriedigend  gelöst  hat,  auch  der  Neigungsströme  Herr  geworden.  Mit 
solcher  Strenge  hat  sie  diese  Ströme  abgeleitet,  dass  bei  gehörig  gerichteter 
Aufmerksamheit  deren  Dasein,  wenigstens  am  Querschnitt,  aus  der 
Theorie  vorheigesagt  werden  konnte.  Aber  selbst  wenn  die  Theorie  die 
Xeigungsströme  nicht  zu  erklären  vermöchte,  oder  wenn  man  aus  irgend 
welchen  Gründen  die  gegebene  Erklärung  nicht  gelten  liesse,  würde  dies, 
wie  ich  schon  oben  S.  93  andeutete,  nicht  hindern,  dass  durch  die  tat- 
sächliche Eenntniss  der  Neigungsströme  Licht  verbreitet  werde  über  die 
>ieh  scheinbar  dem  Gesetze  des  Muskelstromes  entziehenden  elektro- 
motorischen Wirkungen  des  unversehrten  Gastroknemius  vom  Frosch. 

Da  wir  den  Muskelrhombus  der  Uigestalt  des  Gastroknemius  in 
Fig.  5.  nachgebildet  haben  (s.  oben  S.  93. 94),  so  bedarf  es  nicht  des  Be- 
weises, dass  dieser  Muskel  aufzufassen  ist  als  [602]  natürlicher  Muskel- 
rhombus, d.  h.  als  ein  solcher,  an  dem  die  schrägen  Querschnitte  natür- 
liche, mit  Sehnenspiegeln,  auch  mit  einer  parelektronomischen  Schicht 
überzogene  sind.  Der  Achillesspiegel  ist  der  untere  schräge  Querschnitt, 
dessen  stumpfe  positive  Ecke  am  oberen  Bande  des  Spiegels,  in  unseren 
Figuren  bei  G*,  seine  spitze  negative  Ecke  an  der  Achillessehne,  bei  Gn 
zu  suchen  ist  Der  obere  schräge  Querschnitt,  der  seine  stumpfe  positive 
Ecke  am  unteren  Ende  des  sehnigen  Streifes  an  der  Tibialfläche  bei  JT,, 
seine  spitze  negative  Ecke  an  der  Hauptsehne  bei  P  hat,  ist,  wie  früher 
Schrieben  (s.  oben  S.  70),  zusammengeklappt,  und  seine  beiden  Hälften 
and  mit  einander  verwachsen.  Um  die  Folge  dieser  verwickelten  An* 
Ordnung  zu  beurtheilen,  betrachten  wir  zuerst  einen  einfacheren  Fall. 

Stellt  man  aus  den  beiden  grossen  Adductoren  oder  Semimembranosi 
desselben  Frosches  durch  symmetrische  Schnitte  zwei  möglichst  gleiche 
Rhomben  A  und  B  her,  und  schiebt  man  wie  in  Fig.  20.  den  Quer- 
schnitt von  A  gegen  den  von  2?,  wahrend  B  die  Enden  des  Bogens  in  /, 
und  entweder  in  ^  oder  in  ^  angelegt  sind:  so  wächst  jedesmal  der 
^ogungsstrom,  und  sinkt  wiederum,  wenn  A  von  B  entfernt  wird. 
8ett»t  wenn  A  merklich  schwächer  ist  als  2?,  z.  B.  wenn  A  durch 
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warmes  Wasser  seiner  Kraft  beraubt  oder  einem  absterbenden  Muskel 
eines  anderen  Frosches  entlehnt  wurde,  findet  die  Verstärkung  des 
Neigungsstromes  durch  das  ineinanderschieben  der  Querschnitte  statt. 
Schwächung  tritt  dagegen  ein,  wenn  A  völlig  abgestorben  ist,  oder  durch 
einen  aus  Thon  geformten  Khombus  ersetzt  wird.  Noch  weiter  endlich 
geht  die  Schwächung,  ja  manchmal  erfolgt  Umkehr  des  Stromes,  wenn 
man  A,  statt  in  der  bisher  betrachteten  Stellung,  in  der  punktirten  A, 
gegen  B  schiebt  » 

Diese  Ergebnisse  erklären  \  sich  folgendermaassen.  Denkt  man  sich 
den  Bogen  entfernt,  und  die  beiden  Rhomben  in  aller  Strenge  einander 
gleich,  so  bleibt  beim  Aneinanderschieben  von  A  und  J?  in  der  ersten 
Stellung  das  dynamische  Gleichgewicht  der  Elektricitat  in  beiden 
Rhomben  ungestört,  weil  in  beiden  Querschnitten  gleichp  Yertheilung 
der  Spannungen  [603]  herrscht  (vergl.  oben  S.  117.  118).  Die  Punkte 
l,lv  lt  behaupten  also  nach  dem  Aneinanderschieben  der  beiden  Querschnitte 
denselben  Spannungsunterschied  wie  vorher.  Aber  der  durch  diesen 
Unterschied  in  einem  diesen  Punkten  angelegten  Bogen  erregte  Strom 
findet  im  ersteren  Falle  bessere  Leitung  durch  die  Muskeln,  als  im 
letzteren.  Ist  A  schwächer  als  B,  ganz  unwirksam,  oder  umgekehrt 
wirksam,  so  nimmt  der  Spannungsunterschied  des  Bogens  ab,  im  letzten 
Falle  kann  er  sich  umkehren.  Bis  zu  einem  gewissen  Punkt  kann  die 
Abnahme  des  Widerstandes  die  der  elektromotorischen  Kraft  überwiegen, 
da  man  denn  in  Fällen,  wo  die  Stromstärke  durch  das  Aneinander- 
schieben  der  Querschnitte  wächst,  das  Sinken  der  Kraft  am  Compeu- 
sator  bemerkt 

Ein  ähnliches  Verhalten  giebt  sich  kund,  wenn  man  ebenso  mit 
zwei  durch  senkrechte  Querschnitte  begrenzten  Muskeln  A  und  B  ver- 
fahrt Der  Bogen  ist  B  am  Aequator  und  an  einem  dem  Querschnitt 
nahen  Punkte  des  Längsschnittes  angelegt;  gegen  diesen  Querschnitt 
wird  der  eine  Querschnitt  von  A  geschoben.  Die  Verstärkung,  welche 
erfolgt,  so  lange  A  nicht  über  ein  gewisses  Maass  geschwächt  ist,1  kann 
für  einen  neuen  Beweis  der  Richtigkeit  der  oben  auf  die  HELMHOLTz'scben 
Bemerkungen  gegründeten  Theorie  der  schwachen  Langsschnittsströme 
gelten.  Denn  stiessen  in  den  beiden  anemandergesebobenen  Querschnitten 
die  Höfe  der  peripolaren  Gruppen  zusammen,  wie  in  einem  idealen  Quer- 
schnitt des  Muskelbündels,  und  wären  dabei,  wie  ich  es  mir  früher 
dachte,  die  Längsschnittsströme  möglich,  so  müsste  statt  der  Verstärkung 
vielmehr  Umkehr  des  Stromes  erfolgen. 

1  Eine  Umkehr»  wie  sie  bei  den  Muskelrhomben  in  dem  in  Fig.  20.  auf  Tif.  I. 
punktirten  FaUe  sich  manchmal*  ereignet,  kommt  unter  den  gewöhnlichen  er- 
standen hier  nicht  vor. 
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Bei  unserem  früheren  Versuch,  die  elektromotorische  Wirkung  des 
Gastroknemius    aus    seinem  Bau   vorherzusagen ,    nahmen  wir  an,  die 
Scheidewand  sei  zu  vernachlässigen,  und  die  Yertheilung  der  Spannungen 
die  nämliche,  wie  in  dem  in  Fig.  9.  vorgestellten  Falle  des  zusammen- 
gebogenen Muskels  (s.  oben  S.  75  ff.).    Diese  Vorstellung  ist  jetzt,  wo 
wir  die  Neigungsströme  kennen  gelernt   haben,    nicht   mehr   zulassig. 
Zwar  nicht  in  dem  Sinn,  als  verdiene  die  Scheidewand  jetzt  eine  Berück- 
[604]  sichtigung,  die  wir  ihr  früher  mit  Becht  absprachen.    Sondern  da 
die  Neigungsströme  auch  kreisen,  ohne  dass  ihnen  in  einer  unwirksamen 
oder  geschwächten  Schicht  eine  Bahn  geöffnet  wird  (s.  oben  S.  123),  viel- 
mehr insofern,  als  auch  ohne  Scheidewand,  bei  völliger  Verschmelzung 
der  daran  stoesenden  schrägen  Einzelquerschnitte,  der  Neigungsstrom  des 
oberen  Querschnittes  durch  das  Zusammenklappen  nicht  verschwindet, 
wie  der  gewöhnliche  Muskelstrom.    Es  hat  sich,  ganz  abgesehen  von  der 
Verletzung,    als   nicht   gleichgültig  für  die  elektromotorische  Wirkung 
herausgestellt,  ob  ein  Muskel  halbkreisförmig  gebogen,  oder  ob  er  in  der 
Mitte  schräg  durchschnitten,  und  mit  seinen  beiden  Hälften  nach  Art 
der  Sparren  eines  Daches  oder  der  Schenkel  eines  Spitzbogens  wieder 
zusammengefügt  wird.     Die   beiden  Hälften    des    zusammengeklappten 
oberen  Querschnittes  unseres  natürlichen  Muskelrhombus  sind  somit  nicht 
Aen  beiden  idealen  Querschnitten  zu  vergleichen,  womit  in  Fig.  9.  die 
beiden   Hälften    des    zusammengebogenen    Muskels    aneinanderstossen, 
andern   den    beiden    aneinandergeschobenen    wirklichen    Querschnitten 
in  Fig.  20. 

Es  folgt  hieraus,  dass  auch  mit  Berücksichtigung  der  Neigungs- 
ströme die  Vertheilung  der  Spannungen  am  Gastroknemius  noch  nicht 
Ane  Weiteres  der  Theorie  entspricht 

Am  Achillesspiegel  zwar  lässt  die  jetzt  erlangte  Uebereinstimmung 
nichts  zu  wünschen  übrig.  Als  schrägem  natürlichen  Querschnitt  kommt 
dem  Spiegel  ein  Neigungsstrom  zu,  der  im  Bogen  von  dessen  oberem 
Kande  als  stumpfer,  zur  Achillessehne  als  spitzer  Ecke  eines  Muskel- 
rbombus,  also  aufsteigend  im  Muskel  fliesst.  Dies  ist  die  einfache  Er- 
klärung des  von  uns  längs  dem  Achillesspiegel  entdeckten  aufsteigenden 
Stromes,  der  sich  algebraisch  summirt  zu  den  schwachen  Strömen  des 
Querschnittes.  Auch  die  Ströme  zwischen  den  seitlichen  Rändern  des 
AcbiUesspiegels  und  dessen  Längsmittellinie,  die  wir  einfach  als  solche 
«hwache  Ströme  auffassten,  sind  vielleicht  zum  Theil  Neigungsströme, 
fo  die  Bündel  an  den  seitlichen  Bändern  des  Achillesspiegels  nicht  bloss 
der  Länge,  sondern,  wie  es  scheint,  auch  der  Quere  nach  schräg  abge- 
schnitten sind. 

[605]  Die  Theorie  verlangt  ferner  am  Längsschnitt  der  Tibialfläche 

E-doBoit'Reymond,  Gel.  Abb.  II.  9 
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zwischen  f,  als  stumpfer  und  G,  als  spitzer1  Bhombusecke,  wie  auch 
längs  den  seitlichen  Bändern  des  Achillesspiegels,  einen  im  Muskel  auf- 
steigenden Strom,  und  die  Beobachtung  weist  ihn  nach.  Sodann  sollt« 
am  Längsschnitt  der  Bückenfläche  zwischen  G4  als  stumpfer  und.  T'  als 
spitzer  Bhombusecke  der  Strom  im  Muskel  absteigen,  und  sichtlich  war 
dies  der  absteigende  Strom,  dem  wir  hier  öfter  begegneten  (s.  oben 
S.  92). *  Was  aber  nicht  mit  der  Theorie  stimmt,  ist,  dass  dieser 
Strom  so  schwach,  und  so  selten  im  Stande  ist,  den  schwachen  Strom 
zu  überwiegen,  der  hier  im  Bogen  von  den  vom  Querschnitt  entfernteren 
zu  den  ihm  näheren  Punkten  fliesst  In  der  That  sollte  die  Hauptsehne, 
als  spitze  Bhombusecke,  so  stark  negativ  sein  wie  die  Achillessehne.  Der 
starke  aufsteigende  Strom  zwischen  Haupt-  und  Achillessehne  erscheint 
daher  nach  wie  vor  räthselhaft.  Endlich  am  Längsschnitt  der  Tibial- 
fläche  sollte  zwischen  den  seitlich  den  Achillesspiegel  begrenzenden  Streifen. 
worin  der  Strom  richtig  aufsteigt,  beiderseits  von  der  sehnigen  Scheide- 
wand ein  Streif  liegen,  worin  der  ßtrom  abstiege.  Wir  wissen  bereits, 
dass  es  keinen  solchen  Streif  giebt. 

Um  diese  Abweichungen  zu  rechtfertigen,  müssen  neue  Umstände 
zu  Hülfe  genommen  werden.  Zunächst  ist  zu  bemerken,  dass  am  Muskel- 
kopfe die  vorausgesetzten  Bedingungen  nicht  ganz  erfüllt  sind.  Wie  man 
in  Fig.  4.  und  6.  sieht,  stossen  hier  die  Bündel  mehr  senkrecht  an  die 
Scheidewand,  so  dass  von  ihnen  kein  merklicher  Neigungsstrom  ausgehen 
kann.  Da  dies  aber  um  so  weniger  der  Fall  ist,  je  tiefer  man  an 
der  Scheidewand  hinabsteigt,  so  lässt  sich  daraus  wohl  geringere  Nega- 
tivitat  des  Muskelkopfes  ableiten,  aber  weder  mit  Wahrscheinlichkeit 
solche  relative  Positivitat  des  Kopfes,  wie  man  sie  in  vielen  Fällen  an- 
trifft, noch  die  Abwesenheit  jedes  absteigenden  Stromes  längs  der  Scheide- 
wand. Es  bleibt  hier  vielmehr  nichts  übrig,  als  die  Annahme,  dass  die 
an  die  Scheidewand  stossenden  Enden  der  Bündel  stets  mit  einer  par- 
elektronomischen  Schicht  bekleidet  seien,  welche  den  Neigungsstrom  zum 
grössten  Theil  aufhebe. 

[606]  Denkt  man  sich  am  schrägen  natürlichen  Querschnitt  eine 
gewisse  Anzahl  der  die  Grenzschicht  bildenden  dipolaren  Molekeln  um 
180°  gedreht,  so  wird  dies  den  Neigungsstrom  ebenso  beeinträchtigen, 
wie  den  gewöhnlichen  Muskelstrom.  Erstreckt  sich  die  Lageanderung 
auf  die  Hälfte  der  Molekeln,  so  werden  beide  Ströme  verschwinden;  geht 
sie  weiter,  so  wird  der  Längsschnitt  gegen  den  Querschnitt,  die  stumpfe 
Bhombusecke  gegen  die  spitze  negativ.  Hat  man  einen  Rhombus  mit 
einem  künstlichen  und  einem  natürlichen  Querschnitt,  so  wird  Letzteres 

i  Vergl.  jedoch  unten  Abh.  XXIH.  §.  V. 
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schon  eintreten,  auch  ohne  dass  die  Grenzschicht  selber  einen  verkehrten 
Neagungsstrom  erzeugt,  weil  der  Neigungsstrom  vom  künstlichen  Quer- 
schnitt aus  sich  dem  naturlichen  Querschnitt  entlang  geltend  macht;  und 
dies  wird  um  so  früher  der  Fall  sein,  je  naher  einander  beide  Quer- 
schnitte. Jeder  Angriff  des  natürlichen  Querschnittes,  der  die  oberfläch- 
lichen Schichten  ausser  Spiel  bringt,  reicht  aber  hin,  den  ordnungs- 
mäßigen Neigungsstrom  hervorzurufen. 

Nehmen  wir  an  beiden  Flachen  der  Scheidewand  solche  Par- 
elektronomie l  an,  dass  kein  merklicher  Neigungsstrom  übrig  bleibt,  so 
ist  Alles  klar.  Der  Erfolg  wird  dadurch  derselbe,  als  wäre  keine  Scheide- 
wand da,  und  als  lehnten  die  Bündel  der  beiden  Hälften  nicht  gegen 
einander  gleich  Sparren  oder  Spitzbogenschenkeln,  sondern  verschmölzen 
stetig  zu  Bundbogen.  Der  Gastroknemius  wird  so  auf  das  Schema  eines 
unvollständigen  Muskelrhombus  zurückgeführt,  nach  Art  des  oberen  Ab- 
schnittes eines  schräg  durchschnittenen  Adductor  magnus,  wie  ihn  Fig.  12. 
zeigt  wenn  man  ihn  sich  stark  parelektronomisch  denkt 

Am  Längsschnitt  der  Tibialfläche  verlangt  die  Theorie  jetzt  nur  den 
dort  wirklich  vorhandenen  aufsteigenden  Strom,  herrührend  von  der 
Grenzschicht  am  Achillesspiegel.  Am,  Längsschnitt  der  Bückenfläche 
wird  der  Neigungsstrom  von  der  stumpfen  Bhombusecke  bei  G'  aus 
gewöhnlich  durch  den  [607]  Strom  nach  dem  Querschnitt  hin  überwogen, 
*ie  wir  dies  auch  am  unvollständigen  Rhombus  beobachtet  haben  (s.  oben 
8. 101.  124).  Gelegentlich  jedoch,  bei  geringerer  Parelektronomie  der 
Scheide  wand  ?  verstärkt  ihn  der  Strom  zur  spitzen  Bhombusecke,  als 
welche  die  Hauptsehne,  trotz  dem  mehr  senkrechten  Ansatz  der  oberen 
Muskelbündel,  doch  immer  zu  betrachten  ist,  und  dann  ist  er  der  Sieger. 
Sonst  verhält  sich  der  Längsschnitt  des  Muskelkopfes,  abgesehen  von  den 
Meinen  natürlichen  Querschnitten  unter  Haupt-  und  Nebensehne,  schwach 
pitiv  gegen  den  schrägen  natürlichen  Querschnitt  des  ÄchiUesspiegels. 
Zu  diesem  Strome  tritt  aber  noch  der  Neigungsstrom  des  Achillesspiegels, 
^  so  stärker,  je  tiefer  der  Ableitungspunkt  am  Spiegel  gewählt  ist,  am 
stärksten,  wenn  dieser  Punkt  die  Achillessehne  selber  ist 

Daher  also  jener  starke  aufsteigende  Strom  zwischen  Haupt-  und 
Achillessehne,  der  mir  lange  ein  um  so  peinigenderes  Bäthsel  blieb, 
*■*  je  wichtigere  Bolle  ich  ihm  in  meinen  Versuchen  einräumen  musste 
!*•  oben  S.  88).  Dieser  Strom  —  im  Grunde  der  älteste  bekannte 
Xuskelstrom,  da  er  es  war,  der  Galvani's  Zuckung  ohne  Metalle  hervor- 
rief —  ist  nichts  als  ein  Neigungsstrom  vom  neutralen  Längsschnitt  zur 


1  Statt  „grösserer  oder  geringerer  Ausbildung  der  parelektronomischen  Schicht 
**<!*  ich  fortan  „grössere  oder  geringere  Parelektronomie". 

9» 


132  XVIII.   Ueber  das  Gesetz  des  Muskelstromes  u.  s.  w. 

negativen  spitzen  Ecke  des  unvollkommenen  natürlichen  Muskelrhombus. 
den  der  Gastroknemius,  vermöge  der  Parelektronomie  der  Scheidewand, 
vorstellt.  Mit  einem  Neigungsstrom  ist  somit  auch  die  Lehre  von  der 
parelektronomischen  Schicht  ausgearbeitet  worden,  und  S.  130  sah  man 
schon,  dass  mit  einer  leichten  Abänderung,  die  durch  die  neue  Auf- 
fassung der  peripolaren  Gruppen  geboten  wird,  diese  Lehre  sich  völlig 
mit  der  Theorie  der  Neigungsströme  vertragt.  Dass  jener  Strom  nicht 
verschwindet,  wenn  man  den  oberen  Ableitungspunkt  nach  G'  verlegt* 
ist  jetzt  sogar  leichter  verstandlich,  als  der  Strom  zwischen  Haupt-  und 
Achillessehne  selber.  Denn  ohne  die  Parelektronomie  der  Scheidewand 
würde  dieser  letztere  Strom  verschwinden,  jener  fortbestehen. 

Es  ist  übrigens  leicht,  diese  Ströme  an  regelmässigen  Muskeln  nach* 
zuahmen,  wie  ich  dies,  ohne  den  Sinn  der  Anordnung  [608]  zu  ver- 
stehen, schon  in  meinem  Werk  angab.1  Dazu  ist  nur  nöthig,  einen 
solchen  Muskel  schräg  zu  durchschneiden,  wie  in  Fig.  12,  und  dessen 
oberen  Abschnitt,  in  dem  wir  bereits  das  Analogon  des  Gastroknemius 
erkannten,  einerseits  mit  dem  Funkt  ^ ,  andererseits  mit  einem  beliebigen 
Punkte  des  Längsschnittes  oberhalb  der  stumpfen  Ecke,  oder,  wenn  der 
Muskel  hinreichend  parelektronomisch  ist,  mit  dem  oberen  sehnigen 
Ende  O  selber  aufzulegen.  Man  erhält  einen  starken  aufsteigenden 
Strom,  der  mit  dem  zwischen  Haupt-  und  Achillessehne  einerlei  Ursprung 
hat.  Man  kann  sich  auch,  wodurch  die  Aehnlichkeit  mit  dem  Gastro- 
knemius erhöht  wird,  der  in  Fig.  9.  abgebildeten  Anordnung  bedienen. 
Sie  liefert  zwischen  PqT,  oder  auch  G'}  und  Gn  einen  kräftigen  Strom 
im  Bogen  nach  letzterem  Punkt,  oder  nach  der  spitzen  Rhombusecke 
hin,  also,  da  diese  das  untere  Ende  des  Gastroknemius  vorstellt,  ent- 
sprechend einem  im  Gastroknemius  aufsteigenden  Strom.  Die  Einerlei- 
heit  dieser  Ströme  mit  den  im  Gastroknemius  zu  erklärenden  spricht 
sich  noch  in  der  schon  oben  S.  117  erwähnten,  und  auch  bereits  in 
meinen  ' Untersuchungen'  beschriebenen  Thatsache  aus,  dass  man  beim 
Betupfen  des  schrägen  künstlichen  Querschnittes  eines  dergestalt  auf- 
liegenden Muskels  mit  einer  gut  leitenden  Flüssigkeit  einen  negativen 
Ausschlag  erhält,  ganz  wie  wenn  man  ebenso  mit  dem  Achillesspiegel 
eines  wenig  parelektronomischen  Gastroknemius  verfahrt.  Dieser  negative 
Ausschlag  wird  erst  jetzt  ganz  verständlich,  wo  wir  den  Sitz  der  elektro- 
motorischen. Kraft  am  schrägen  Querschnitt  selber  erkannt  haben,  während 
früher  dunkel  blieb,  wie  ein  bloss  dem  Querschnitt  angelegter  Leiter 
Nebenschliessung  für  den  Strom  zwischen  Längs-  und  Querschnitt  abgab. 

Verbindet  man  einen  Punkt  des  Längsschnittes  der  Tibialfläche  mit 


i  A.  a.  O.   Bd.  II.   Abth.  IL   S.  78.  109. 
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einem  Punkte  des  Achillesspiegels,  so  summirt  sich  der  Neigungsstrom 
algebraisch  zum  Strome  vom  Längs-  zum  Querschnitt.  Nachdem  wir  an 
den  künstlichen  Muskelrhomben  erfahren  haben,  dass  die  Neigungsstrom- 
kraft nicht  [609]  selten  die  volle  Stromkraft  zwischen  Längsschnitt  und 
senkrechtem  Querschnitt  überwiegt,  auch  den  Grund  davon  durchschaut 
haben  (s.  oben  S.  124),  kann  es  nicht  mehr  auffallen,  dass  der  Neigungs- 
strom des  Achillesspiegels  gelegentlich  den  Strom  zwischen  Längsschnitt 
und  schrägem  Querschnitt  übertrifft;  und  der  beim  ersten  Blick  so  an- 
stosaige  Strom  vom  Querschnitt  durch  den  Bogen  zum  Längsschnitt,  ist 
so  auf  ein  Spiel  derselben  Kräfte  zurückgeführt,  welche  sonst  den  Strom 
in  umgekehrter  Richtung  erzeugen. 

Die  von  uns  als  Begel  angenommene  starke  Parelektronomie  der 
oberen  Enden  der  Gastroknemiusbündel  durch  den  Versuch  zu  beweisen, 
erschien  natürlich  sehr  wünschenswert h,  aber  wegen  der  Unzugänglich- 
keit jener  Enden  im  Inneren  des  Muskels,  beim  ersten  Blick  auch  so 
gut  wie  unmöglich.  Dennoch  gelingt  dies  leicht  folgendermaassen.  Wie 
schon  oben  S.  71  und  Fig.  6.  gezeigt  wurde,  kann  man  den  Gastro- 
knemius der  Länge  nach  in  zwei  Hälften  zerreissen,  deren  jede  zum 
unteren  Querschnitt  die  entsprechende  Hälfte  des  Achillesspiegels  hat, 
wahrend  am  oberen  Querschnitt  das  damit  verwachsene  Blatt  der  sehnigen 
Scheidewand  sitzen  bleibt  Hier  hat  man  also  die  gewünschte  Gelegen- 
heit, sich  von  dem  elektromotorischen  Zustand  des  oberen  Endes  der 
Gastroknemiusbündel  unmittelbar  zu  unterrichten. 

Was  zueist  das  so  gewonnener  Präparat  im  Allgemeinen  betrifft,  so 
et  dies  wegen  der  verschiedenen  Länge  und  Sichtung  der  Fasern  freilich 
noch  weit  davon  entfernt,  für  einen  regelmässigen  Muskelrhombus  gelten 
zu  können;  und  auf  regelmassige  elektromotorische  Wirksamkeit  seiner- 
seits in  allen  Fällen  ist  um  so  weniger  zu  rechnen,  als  die  Misshandlung 
vieler  Fasern  beim  Zerreissen  unvermeidlich  ist.  Dennoch  findet  zwischen 
öner  solchen  Gastroknemiushälfte  -und  dem  ganzen  Gastroknemius  der 
grosse  Unterschied  statt,  dass,  während  letzterer  keinen  oberen  Quer- 
schnitt hat  und  nach  dipolarem  Schema  gebaut  ist  (s.  oben  S.  75),  die 
Gastroknemiushälfte  in  den  Besitz  eines  oberen  Querschnittes  gelangt  und 
ra  peripolarem  Schema  zurückgekehrt  ist.  In  der  That  ist  sie  einem 
allseitig  ausgebildeten  Muskelrhombus  zu  [610]  vergleichen,  an  dem  nur 
die  beiden  schrägen  Querschnitte  von  verschiedener  Gestalt  sind,  und 
anstatt  einander  parallel  zu  sein,  mehr  oder  weniger  senkrecht  auf  ein- 
ander stehen. 

Hat  man  einen  Gastroknemius,  dessen  Achillesspiegel  wenig  par- 
elektronomisch  ist,  so  dass  er  zwischen  Haupt-  und  Achillessehne  einen 
starken  aufsteigenden  Strom  liefert,  in  der  angegebenen  Weise  zerrissen, 
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und  legt  man  die  eine  oder  die  andere  Hälfte  mit  der  halben  Haupt- 
und  Achillessehne  (den  Punkten  H  und  A  in  Fig.  6.)  auf:  so  findet  man 
den  aufsteigenden  Strom  in  nur  wenig  verminderter  Starke  vor.  Wäre 
der  Kniespiegel,  wie  der  obere  schräge  natürliche  Querschnitt  unseres 
Präparates  heissen  mag,  nicht  stark  parelektronomisch,  so  müsste  die 
Anordnung  fast  unwirksam  sein,  da  man  beiderseits  spitze  Rhombusecken 
berührt.  Benetzt  man  den  Kniespiegel  mit  einer  entwickelnden  Flüssig- 
keit, so  erhält  man  durch  Zerstörung  der  ihn  bekleidenden  parelektrono 
mischen  Schicht  einen  negativen  Ausschlag,  und  bei  stärkerer  Pärelektro- 
nomie  des  Achillesspiegels  wird  das  Präparat  absteigend  wirksam.  Be- 
netzung der  entsprechenden  Hälfte  des  Achillesspiegels  erzeugt  dann 
wieder  einen  positiven  Ausschlag,  und  kann  dem  aufsteigenden  Strom 
von  Neuem  die  Oberhand  verschaffen.  Dieser  Versuch  ist  einerlei  mit 
dem  in  meinem  Werke  beschriebenen  am  Biceps  und  den  beiden  Köpfen 
des  Semitendinosus,1  welche  Muskeln,  gleich  unserem  jetzigen  Präparat, 
an  beiden  Enden  Sehnenspiegel,  d.  h.  schräge  natürliche  Querschnitte 
besitzen.  Bringt  man  diese  Muskeln  mit  ihren  sehnigen  Enden  zwischen 
die  Bäusche,  so  erhält  man  bald  auf-,  bald  absteigenden,  bald  gar  keinen 
Strom.2  Benetzt  man  mit  einer  entwickelnden  Flüssigkeit  den  unteren 
Sehnenspiegell,  so  erfolgt  ein  starker  aufsteigender  Ausschlag;  der  Aus- 
schlag ist  umgekehrt,  wenn  man  den  oberen  Spiegel  benetzt 

Man  kann  sich  aber  auch  ganz  unmittelbar  von  der  stets  sehr  be- 
deutenden Parelektronomie  des  Kniespiegels  überzeugen,  indem  man  die 
eine  Thonspitze  diesem  Spiegel,  die  andere  [611]  einem  geeigneten  Punkte 
des  natürlichen  oder  künstlichen  Längsschnittes  anlegt.  Selten  findet 
man  mehr  als  eine  Spur  des  gesetzmässigen  negativen  Verhaltens  des 
ersteren  gegen  den  letzteren  Punkt  vor. 

Legt  man  beide  Thonspitzen  dem  Kniespiegel  an,  so  findet  man  bei 
geringerer  Parelektronomie,  oder  nachdem  man  durch  ein  entwickelndes 
Bad  die  parelektronomische  Schicht  zerstört  hat,  daran  die  nämliche 
Vertheilung  der  Spannungen,  wie  am  Achillesspiegel,  mit  dem  Unter- 
schiede natürlich,  dass  der  Neigungsstrom  statt  aufsteigend,  absteigend 
ist  Indem  sich  dieser  absteigende  Strom  algebraisch  zu  den  gewöhn- 
lichen schwachen  Strömen  des  Querschnittes  hinzufügt,  wird  der  elektro- 
motorische Mittelpunkt  des  Kniespiegels  nach  oben  verschoben,  wie  der 
des  Achillesspiegels  nach  unten,  und  um  den  aufsteigenden  Strom  zwischen 
einem  diesem  Mittelpunkte  und  einem  der  Haupteehne,  oder  dem  Längs- 


1  A.  a.  O.   Bd.  II.  Abth.  II.  S.  106.  107. 
*  A.  a.  0.   Bd.  I.   S.  497. 
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schnitt  in  ihrer  Umgebung,  näheren  Punkte  zu  erhalten,  muss  man  mit 
den  Spitzen  der  Hauptsehne  ganz  nahe  rücken. 

In  einigen  Fällen  war  sonderbarerweise  der  Neigungsstrom  am  Knie- 
spiegel aufsteigend.  Da  er  aber  dabei  zugleich  am  Achillesspiegel  ab- 
stieg, so  ist  klar,  dass  man  es  hier  mit  einer  unstreitig  durch  die  Deh- 
nung verursachten  Störung  zu  thun  hatte,  die  nichts  gegen  die  Richtig- 
keit unserer  Schlüsse  beweist  Ich  habe  diese  Störung  nicht  weiter 
untersucht 

Es  giebt  noch  eine  andere  Art  zu  .zeigen,  dass  nur  die  Parelektro- 
nomie  der  Scheidewand  das  obere  Endendes  Oastroknemius  verhindert, 
sieh  gleich  der  Achillessehne  als  spitze  Rhombusecke  zu  verhalten.  Man 
spannt  den  Gastroknemius  in  der  von  mir  dazu  angegebenen  Vorrichtung1 
aus,  und  schlitzt  ihn  mit  einem  scharfen  spitzen  Messer  von  der  Tibial- 
fiäche  her  längs  der  einen  oder  der  anderen  Seite  der  sehnigen  Scheide- 
wand bis  zu  deren  hinterem  gewölbten  Rande,  so  genau  es  sich  thun 
lasst,  auf.  Die  Wundlippen  verkleben  alsbald,  so  dass  man  ohne  darum 
zu  wissen  die  Verletzung  nicht  bemerkt  Das  [612]  elektromotorische 
Verhalten  aber  muss  jetzt  annähernd  so  erscheinen,  als  sei  die  Parelektro- 
nomie  der  Scheidewand  aufgehoben;  nicht  ganz  so,  weil  1.  es  unmöglich 
ist,  den  Schnitt  rein  längs  der  ganzen  Ausdehnung  der  Scheidewand  zu 
fuhren,  wie  auch  keine  weitere  Zerstörung  anzurichten;  2.  aus  nahe 
liegenden  Gründen  die  Operation  auf  die  eine  Seite  der  Scheidewand  be- 
schränkt bleiben  muss;  3.  die  auf  der  Scheidewand  übrigen  Stoppeln  der 
durchschnittenen  Bündel,  so  lange  wie  sie  nicht  völlig  abgestorben  sind, 
einen  aufsteigenden  Neigungsstrom  erzeugen,  welcher  dem  absteigenden 
Neigungsstrom  entgegenwirkt,  den  die  von  der  Scheidewand  getrennten 
Bündel  hervorrufen,  wie  in  Fig.  20.  der  punktirte  Muskelrhombus  Al 
den  Neigungsstrom  in  dem,  B  anliegenden  Bogen  aufhebt 

Trotzdem  bewährt  sich  dieser  Versuchsplan  ganz  vorzüglich.  Legt 
man  bei  massiger  Parelektronomie  des  Achillesspiegels  die  Thonspitzen 
den  Wundlippen  in  verschiedener  Höhe  an,  so  findet  man,  dass  der  vor 
der  Verletzung  dort  vorhandene  aufsteigende  Strom  einem  absteigenden 
gewichen  ist  Benetzt  man  den  Achillesspiegel  mit  einer  entwickelnden 
Flüssigkeit,  so  nimmt  der  absteigende  Strom  ab,  und  kehrt  sich  auch 
wohl  wieder  um.  Aehnlich  ist  bei  grösserer  Parelektronomie  der  Erfolg 
zwischen  Haupt-  und  Achillessehne,  indem  jetzt  erstere  als  spitze  Ecke 
eines  künstlichen  negativ  gegen  letztere  als  spitze  Ecke  eines  natürlichen 
Muskelrhombus  sich  verhält  Sehr  lehrreich  ist,  was  sich  ereignet,  wenn 
man  bei   hoher  Parelektronomie  des   Achillesspiegels   eines   längs   der 


1  Untersuchungen  n.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  I.  8.  67. 76. 130.  Taf.  I.  Fig.  86.  87.  88. 
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Scheidewand  aufgeschlitzten  Muskels  dem  Achillesspiegel  selber  die  Thon- 
spitzen  anlegt.  Alsdann  erhalt  man  hier  ganz  ebenso  einen  absteigenden 
Strom,  wie  bei  geringer  Parelektronomie  des  Achillesspiegels  an  der  Tibial- 
fläche  des  nicht  aufgeschlitzten  Muskels  einen  aufsteigenden  Strom. 
Nichts  zeigt  wohl  deutlicher  als  diese  Thatsache,  dass  letzterer  Strom  auf 
den  Neigungsstrom  des  Achillesspiegels  zurückzuführen  ist.1 

Es  ist  somit  gewiss,  dass  die  stets  in  hohem  Grade  vorhandene  Par- 
elektronomie der  Scheidewand  die  Ursache  der  Abweichungen  ist,  welche 
das  elektromotorische  Verhalten  des  [613]  unversehrten  Gastroknemius 
auch  bei  Berücksichtigung  der  Neigungsströme  zeigt.  Die  Thatsache  der 
starken  Parelektronomie  des  einen  Endes  eines  Muskels  bei  wechselnder 
Parelektronomie  des  anderen  ist  übrigens  nicht  so  fremdartig,  wie  sie 
beim  ersten  Blick  scheinen  mag.  Die  früher  von  mir  geäusserte  Ver- 
muthung,  dass  die  beiden  Enden  eines  langen  Muskels  verschieden  par- 
elektronomisch  sein  könnten,8  hat  sich  so  sehr  bestätigt,  dass  dies,  wie 
ich  unten  zeigen  werde,  vielmehr  die  Begel  auch  an  den  absolut  ge- 
nommen sehr  kurzen  Oberschenkelmuskeln  des  Frosches  ist  Allerdings 
ist  hier  bald  das  eine,  bald  das  andere  Ende  stärker  parelektronomisch. 
Doch  ist  nicht  zu  übersehen,  dass  am  Gastroknemius  die  beiden  natür- 
lichen Querschnitte  beständig  sehr  verschiedenen  Bedingungen  aus- 
gesetzt sind. 

Wenn  nach  dem  Allen  noch  zweifelhaft  sein  könnte,  dass  die  elektro- 
motorischen Eigentümlichkeiten  des  Gastroknemius  auf  seinem  Bau  be- 
ruhen, so  müsste  dieser  Zweifel  weichen  vor  der  Thatsache,  dass  es  noch 
einen  Muskel  giebt,  der  fast  genau  dieselben  Eigentümlichkeiten  zeigt, 
und  dass  dieser  dem  Gastroknemius.  ganz  ähnlich  gebaut  ist,  der  innerste 
Kopf  nämlich  des  Triceps  femoris  Cuv.,  den  ich  von  Anfang  an  mit 
dem  Gastroknemius  zusammengestellt  habe,  als  ebenso  stark,  sicher  und 
ausdauernd  wirksam  in  aufsteigender  Richtung.3  Der  Triceps  —  ich 
verstehe  darunter,  der  Kürze  halber,  allein  den  innersten  Kopf  dieses 
Muskels  —  hat  so  wenig  wie  der  Gastroknemius  einen  oberen  natür- 
lichen Querschnitt,  ja  er  verwirklicht  das  oben  S.  70  vom  Gastro- 
knemius gegebene  Schema  insofern  noch  genauer  denn  dieser  Muskel 
selber,  als  an  ihm  die  Unregelmässigkeit  fehlt,  welche  am  Gastroknemius 
die  Nebensehne  bedingt  [vergl.  oben  S.  54].  Demgömäss  findet  man 
am  unteren  Sehnenspiegel  des  Triceps  dieselbe  Verschiebung  der  Span- 


1  [Ueber  andere  Arten,    die  Parelektronomie    der   Scheidewand   aufzuheben. 
«.  unten  Abh.  XXIII.  §.  VII.,  Abh.  XXIV.  §.  I.  und  Abh.  XXVI.  §.  V.] 

2  Untersuchungen  u.  s.  w.   Bd.  II.  Abth.  II.  S.  339. 

3  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I.   S.  492.  493.  496.  497. 
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mmgen,  wie  am  Achillesspiegel;  am  Längsschnitt  seiner  Femoralflache 
denselben  aufsteigenden  Strom,  wie  an  dem  der  Tibialfläche  des  Gastro- 
knemius; und  zwischen  oberer  und  unterer  [614]  Sehne  des  Triceps,  wie 
zwischen  Haupt-  und  Achillessehne  am  Gastroknemius,  einen  starken 
aufsteigenden  Strom,  der  nicht  verschwindet,  wenn  der  obere  Ableitungs- 
punkt an  den  oberen  Band  des  Sehnenspiegels  verlegt  wird.  Aufschlitzen 
des  Triceps  längs  der  Scheidewand  an  der  Femoralflache  ruft  lebhafte 
absteigende  Wirkung  hervor.  Zwischen  oberem  Rand  des  Sehnenspiegels 
und  oberer  Sehne  erhalt  man  aber  am  Triceps  stets  absteigenden  Strom, 
was  am  Gastroknemius  nur  ausnahmsweise  vorkommt;  und  um  am  Tri- 
ceps zwischen  einem  tieferen  Längsschnittspunkt  der  Femoral-,  und 
einem  höheren  Querschnittspunkt  der  Bauchfläche  den  verkehrten  Strom 
vom  Quer-  zum  Längsschnitt  erfolgen  zu  sehen,  muss  der  Höhenunter- 
schied der  beiden  Punkte  grösser  gewählt  werden,  als  in  dem  ent- 
sprechenden Versuch  am  Gastroknemius.1 


[W]  Zweite  Abtheilung.5 

Vom  Strom  des  querdurohschnittenen  V.  gastroknemius 

des  Frosches. 

{.  X.  Die  Abweichungen  vom  gesetzlichen  elektromotorischen 
Verhalten,  die  der  querdurchschnittene  Gastroknemius  zeigt, 
beruhen  gleichfalls  auf  den  Eigenthümlichkeiten  seines 
Baues,  und  nicht,  wie  Hr.  Btjdge  will,  auf  einem  im  Muskel 
aufsteigenden,  von  Längs-  und  Querschnitt  unabhängigen 

Strom. 

Am  unversehrten  Gastroknemius  bleibt  nach  Vorigem  keine  nennens- 
veithe  Schwierigkeit  zurück.  Hrn.  Budge's  auf  Beobachtungen  an 
solchen  Muskeln  gestützter  Angriff  auf  das  Gesetz  des  Muskelstromes 
beruhte  auf  groben  Missverständnissen,  und  die  neuen  von  uns  entdeckten 
Ströme,  die  beim  ersten  Blick  ausserhalb  dieses  Gesetzes  zu  stehen 
schienen,  sind  ebenfalls  darauf  zurückgeführt    Hr.  Budge  hat  aber  auch 


1  [Ueter  einen  wichtigen  Umstand ,  der  auch  abgesehen  von  der  Parelektro- 
Mmie  der  Scheidewand  den  von  ihr  ausgehenden  Neigungsstrom  schwächt,  vergl. 
mten  Abh.  XXIV.] 

2  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  186B.  S.  649. 


138  XVUI.   Ueber  das  Gesetz  des  Muskelstromea  u.  s.  w. 

Versuche  am  querdurcbschnittenen  Gastroknemius  angestellt,  und  glaubt 
auch  hier  zu  Ergebnissen  gelangt  zu  sein,  die  mit  meinem  Gesetz  unver- 
träglich sind. 

1.  Lege  man  am  Grastroknemius  zwei  Querschnitte  an,  so  [650]  er- 
halte man  zwischen  beliebigen  Punkten  der  Schnittflachen  stets  einen 
im  Muskel  aufsteigenden  Strom. 

2.  Durch  drei  Querschnitte,  deren  mittlerer  die  Axe  des  Muskels 
halftet  (nach  Hrn.  Budge's  verkehrter  Anschauung  im  Aequator  hegt), 
stellt  man  aus  dem  Grastroknemius  zwei  gleich  lange  Stucke  dar,  die  an 
beiden  Enden  durch  künstlichen  Querschnitt  begrenzt  sind.  An  jedem 
dieser  Stücke  sei  der  Strom  vom  (angeblichen)  Längsschnitt  zum  unteren 
Querschnitt  starker  als  der  zum  oberen,  ja  letzterer  Strom  habe  an  der 
oberen  Hälfte  in  der  Regel,  und  an  der  unteren  auch  zuweilen,  die  um- 
gekehrte Richtung  d.  h.  der  künstliche  Querschnitt  verhalte  sich  positiv 
gegen  Längsschnitt. 

3.  Verbinde  man  einen  höher  gelegenen  Querschnitt  mit  einem 
tiefer  gelegenen  Punkte  des  (angeblichen)  Längsschnittes,  so  erfolge  nicht 
stets,  wie  das  Gesetz  es  verlange,  ein  absteigender  Strom,  sondern  wenn 
man  nur  ein  kleines  Stück  am  Kopf  abgeschnitten  habe,  sei  der  Strom 
acht  Mal  unter  zehn  aufsteigend,  mache  man  den  Querschnitt  tiefer,  so 
sei  er  zwar  häufig  absteigend,  wenn  aber  der  künstliche  Querschnitt 
nicht  mehr  ganz  frisch  sei,  erhalte  der  aufsteigende  Strom  das  Ueber- 
gewicht  Durch  Anfrischen  des  künstlichen  Querschnittes  trete  vorüber- 
gehend wieder  der  absteigende  Strom  hervor.1 

Wie  man  nach  dem  Eingangs  Gesagten  (s.  oben  S.  63.  64)  errath, 
erklärt  Hr.  Budge  diese  Versuche  durch  die  Annahme,  dass  sich  zu  dem 
durch  das  Gesetz  des  Muskelstromes  vorgesehenen  Strome  vom  Längs- 
zum  Querschnitt,  den  er  den  'künstlichen'  nennt,  ein  im  Muskel  auf- 
steigender Strom,  der  'natürliche*  Muskelstrom  (Hrn.  MATTEuccfs  Cou- 
rant  propre),  algebraisch  hinzufüge.  Der  letztere  Strom  sei  (Hr.  Budge 
vergisst  zu  sagen,  bei  gleichem,  oder  nicht  rascher  als  die  elektromoto- 
rische Kraft  wachsendem  Widerstände  des  Kreises)  um  so  stärker,  je 
weiter  aus  einander  gelegene  Punkte  des  Muskels  in's  Spiel  kommen. 
Das  abwechselnde  Ueberwiegen  des  ' natürlichen'  und  des  'künstlichen' 
Muskelstromes  im  letzten  Versuch  aber  stellt  sich  Hr.  Budge  offenbar 
so  vor,  dass  [651]  der  künstliche  Querschnitt  mit  der  Zeit  weniger  negativ 
und  durch  das  Anfrischen  wieder  negativer  werde. 

Bringen  wir  also  zuerst  ein  durch  zwei  senkrecht  auf  die  Muskel- 
axe  geführte  Schnitte  (*y,  a&   Fig.  4.  Taf.  L)   begrenztes   Stück   des 


1  Erste  vorläufige  Mittheilung.    Ä.  a.  O.    S.  20S.  209. 
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Gastroknemiüs  mit  diesen  Schnitten*  zwischen  die  Thonschilder  der  Zu- 
leitungsgefasse.  Hr.  Budge  hat  Recht,  und  ich  wusste  es  längst,  es  er- 
folgt in  diesem  Falle  meist  ein  ziemlich  starker  aufsteigender  Strom.  Um 
aber  daraus  den  Schluss  zu  ziehen,  den  Hr.  Budge  zog,  oder  um  statt 
dessen  den  Erfolg  zu  erwarten,  dem  er  entgegensah,  —  dazu  gehört  die 
Xaivetät,  Ton  der  er  uns  schon  mehrere  Proben  gab.  Wie  Hr.  Budge  den 
Umfang  des  Gastroknemiüs  ohne  Weiteres  für  Längsschnitt  nimmt,  so 
nimmt  er  hier,  unbesehenvden  quer  durch  den  Muskel  geführten  Schnitt 
für  Querschnitt  Wie  aber  dort  der  angebliche  Längsschnitt  in  Wirk- 
lichkeit Querschnitt  ist,  so  wird  sich  jetzt  zeigen,  dass  gelegentlich  auch 
scheinbarer  Querschnitt  Längsschnitt  sein  kann.  Auch  hier  hätte  Hr. 
Budge  mit  nur  wenig  Achtsamkeit  leicht  schon  in  bekannten  Grund- 
sätzen die  Erklärung  seiner  vermeintlichen  Entdeckungen  gefunden. 

Zunächst  hat  Hr.  Budge  völlig  den  oben  S.  94  und  S.  115  be- 
sprochenen Umstand  übersehen,  dass  ein  schräger  Querschnitt  sich  positiv 
gegen  einen  senkrechten  verhält.  Prüft  man  genauer  den  oberen  Quer- 
schnitt unseres  Präparates,  so  findet  man,  dass  die  Fasern  daran  schräg 
zerschnitten  sind.  Hingegen  an  dem  unteren  Querschnitt  sind  sie  ver- 
gleichsweise senkrecht  zerschnitten.  Dies  ist  die  natürliche  Folge  davon, 
dass  die  Fasern  um  so  steiler  verlaufen,  von  je  tieferen  Punkten  der 
sämigen  Scheidewand  sie  entspringen  (s.  Fig.  4.).  Wäre  dies  nicht  der 
Fall,  so  würden  die  untersten  Fasern  an  der  Tibialfläche  unter  dem 
doppelten  Winkel  von  dem  divergiren,  unter  welchem  die  oberen  Fasern 
beiderseits  an  die  sehnige  Scheidewand  stossen,  und  der  Muskel  würde  in 
der  Tibialfläche  unten  schwalbenschwanzformig  auslaufen.  Die  Gesammt- 
heit  der  untersten  Fasern  würde  einen  Raum  einschliessen ,  vergleichbar 
einem  durch  die  Tibialfläche  in  der  Axe  durchschnittenen  Kegel.  Da 
nun  aber  die  Fasern  unten  zusammenschliessen,  so  müssen  sie,  wie  auch 
der  Au-  [652]  genschein  lehrt,  sich  mehr  und  mehr  der  Senkrechten 
nahem.  Also  schon  so  wird  verständlich,  dass  solches  Präparat  auf- 
steigenden Strom  giebt,  da  der  schräge  obere  Querschnitt  sich  positiv 
verhalten  muss  gegen  den  senkrechten  unteren  Querschnitt.  Dass  dieser 
Umstand  wirklich  von  Belang  ist,  erhellt  daraus,  dass  wenn  man  unten, 
gleichviel  in  welcher  Bichtung,  den  Querschnitt  schräg  anlegt,  der  auf- 
steigende Strom  an  Stärke  abnimmt,  bei  grosser  Schräge  günstigen  Falls 
sogar  sich  umkehrt. 

Bückt  man  mit  dem  oberen  Querschnitt  ss*  herab,  so  bleibt  der  Er- 
folg derselbe,  und  die  Erklärung  fahrt  zu  gelten  fort,  da  der  obere  Quer- 
schnitt stets  der  schrägere  ist  Bückt  man  mit  dem  unteren  Querschnitt 
e&  hinauf,  so  bleibt  gleichfalls  der  Erfolg  derselbe ,  d.  h.  man  erhält  noch 
stets  einen  aufsteigenden  Strom,  da  aber  innerhalb  des  dicksten  Theiles 
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des  Muskels  die  Richtung  der  Bündel  sich  nicht  merklich  ändert,  so  kommt 
ein  Punkt,  wo  unsere  Erklärung  ihre  Grundlage  einzubüßen  scheint  Bei 
einiger  Aufmerksamkeit  ergiebt  sich  aber  auch  jetzt  noch  ein  Grund  für 
den  aufsteigenden  Strom,  selbst  wenn  man  nur  den  gewöhnlichen  Muskel- 
strom berücksichtigt.  Man  mag  nämlich  ein  solches,  durch  zwei  auf  die 
Muskelaze  senkrechte  Querschnitte  begrenztes  Gastroknemius  -  Präparat 
noch  so  sorgfaltig  mit  dem  schärfsten  Rasinnesser  anfertigen,  stets  nimmt 
es  mehr  oder  weniger  die  Beschaffenheit  an,  die  aus  Fig.  8.  erhellt, 
welche,  wie  schon  oben-S.  73  gesagt  wurde,  einen  von  vorn  gesehenen 
Frontalschnitt  des  linken  Gastroknemius  vorstellt.  An  beiden  Quer- 
schnitten findet  sich  in  der  Mitte  in  grosserer  oder  geringerer  Ausdeh- 
nung reiner  Längsschnitt,  während  er  sich  aber  oben  kegelförmig  hervor- 
wölbt, ist  er  unten  dellenformig  eingezogen.  Es  liegt  daher  der  obere 
Querschnitt  dem  ThonschUde  vorzugsweise  mit  seiner  positiven  Mitte  m1, 
der  untere  mit  seinem  negativen  Rande  r,  an,  und  so  muss  ein  aufstei- 
gender Strom  entstehen  (Bogen  1.  in  der  Figur). 

Die  Richtigkeit  dieser  Erklärung  ist  leicht  zu  beweisen,  indem  man 
statt  die  Gesammtquerschnitte  mittels  der  Thonschilder ,  einzelne  Punkte 
der  Querschnitte  mittels  der  Thonspitzen  [653]  untersucht  Alsdann 
findet  man  den  aufsteigenden  Strom  nur  zwischen  m'  und  rn  zwischen 
m,  und  r'  (Bogen  2.)  dagegen  steigt  der  Strom  in  dem  Muskel  abwärts. 
Hrn.  Budge's  Angabe,  dass  der  Strom  zwischen  beliebigen 
Punkten  beider  Querschnitte  stets  aufsteige,  ist  einfach 
falsch. 

Bei  diesem  Versuch  zeigt  sich  noch  ein  Umstand,  der  unsere  ganze 
Aufmerksamkeit  verdient.  Zwischen  m'  und  m,  und  zwischen  r*  und  r, 
sollte  kein  Strom  entstehen,  da  die  beiden  ersten  Punkte  dem  Längs- 
schnitt, die  beiden  letzten  gleich  schrägem  Querschnitt  angehören.  Den- 
noch findet  man  zwischen  r'  und  r,  regelmässig  einen  aufsteigenden, 
zwischen  m1  und  m,  nicht  selten  einen  schwächeren  absteigenden  Strom 
(Bogen  3.  und  4.).  Der  erstere  Strom  ist,  wie  ich  kaum  zu  sagen 
brauche,  der  Neigungsstrom  des  Achillesspiegels  und  geht  von  dessen 
Grenzschicht  aus.  Er  ist  daher  um  so  stärker,  je  weniger  parelektrono- 
misch  der  Achillesspiegel;  und  er  wächst,  wenn  man,  während  die  Thon- 
spitzen r'  und  r,  berühren,  den  Spiegel  mit  einer  entwickelnden  Flüssig- 
keit betupft.  Der  gelegentlich  zwischen  m*  und  m,  absteigende  Strom  ist 
der  Neigungsstrom  der  Scheidewand,  und  geht  von  deren  Grenzschicht 
aus.  Dass  bei  gleicher  Parelektronomie  dieser  Strom  sich  hier  leichter 
bemerklich  macht  als  am  unversehrten  Muskel,  rechtfertigt  sich  durch 
folgende  Betrachtung.  Die  den  absteigenden  Neigungsstrom  erzeugende 
Grenzschicht  der  Scheidewand  ragt  in  Wirklichkeit  kaum  höher  hinauf 
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als  der  obere  Band  des  Achillesspiegels,  weil  die  oberen  Bündel  fast 
senkrecht  an  die  Scheidewand  stossen  (s.  oben  S.  130).  Daraus  folgt, 
dass  die  Hanptsehne,  als  fast  gleich  entfernt  vom  positiven  oberen  Bande 
der  Grenzschicht  des  Achillesspiegels,  und  vom  negativen  oberen  Bande 
der  Grenzschicht  der  Scheidewand,  sich  neutral  verhalt  unter  Umständen, 
wo  bei  der  gegenwärtigen  Anordnung  der  Punkt  m'  sich  deutlich  negativ 
zeigt  Die  Strome  zwischen  m',  mt\  r*,  r,  übertreffen  leicht  an  Starke, 
und  überdauern  namentlich,  die  beim  ersten  Blick  allein  berechtigten 
Strome  vom  Längs-  zum  Querschnitt  zwischen  m',  r,;  m„  r'.  Auch  die  Er- 
klärung dieses  Umstandes  folgt  leicht  aus  Fig.  8.  Die  durch-  [654]  schnittenen 
Bündel  sterben  schneller  ab,  so  dass  deren  elektromotorische  Wirkung 
gegen  die  der  unversehrten  Bündel  zurücktritt.  Die  so  geschwächten 
Bündel  sind  in  der  Figur  dunkler  gehalten.  Während  also  der  gewöhn- 
liehe Muskelstrom  zwischen  m',  r,;  m,,  r'  schon  fast  erlischt,  können 
zwischen  m',  m,;  r*,  r,  die  Neigungsströme  noch  in  voller  Stärke 
beisen. 

Weiden  statt  einzelner  Punkte  der  Gesammtquerschnitte  diese  selber 
abgeleitet,  so  versteht  es  sich,  dass  die  Neigungsströme  sich  gleichfalls  in 
das  Ergebniss  mischen.  Man  übersieht  jetzt,  auf  wie  verwickelte  Art 
dies  Ergebniss  zu  Stande  kommt  Erstens  ist  im  Allgemeinen  der  obere 
Querschnitt  schräger  als  der  untere.  Zweitens  drängt  sich  in  der  Mitte 
des  oberen  Querschnittes  reiner  Längsschnitt  zur  Berührung,  während 
unten  der  mehr  senkrechte  Querschnitt  des  Bandes  vorspringt.  Drittens 
bekämpfen  einander  der  Neigungsstrom  der  Scheidewand  und  des  Achilles- 
spiegek  Unter  den  gewöhnlichen  Umständen  siegt  letzterer,  so  dass  der 
Strom  zwischen  den  Gfesarnrntquerschnitten  schliesslich  aus  dreifachem 
Grunde  aufsteigt 

Hat  man  stark  parelektronomische  Gastroknemien ,  an  denen  der 
Xeigungsstrom  des  Achillesspiegels  nicht  mehr  in  merklicher  Grösse  auf- 
steigt, oder  gar  bereits  absteigt,  so  wird  der  Erfolg  zwischen  den  Ge- 
sammtquerschnitten  unbeständig.  Bald  steigt  zwischen  den  Gesammt- 
queischnitten  der  Strom,  vermuthlich  aus  den  beiden  ersterwähnten 
Gründen,  noch  spurweise  auf,  selbst  wenn  er  schon  zwischen  Haupt-  und 
Achillessehne,  und  längs  dem  Achillesspiegel,  absteigt;  bald  ist  er  dort 
abwärts  gerichtet,  selbst  wenn  er  hier  noch  aufsteigt.  Im  letzteren  Falle 
Bog  es  der  Neigungsstrom  der  Scheidewand  sein,  der  sich  geltend  macht. 
Man  findet  von  diesem  Verhalten,  welches  in  so  schlagendem  Widerspruch 
mit  Hrn.  Btjdge's  Angaben  steht,  ein  Beispiel  in  der  sogleich  zu  erör- 
ternden dritten  Tabelle.  Bei  hoher  Parelektronomie,  wenn  zwischen 
Haupt-  und  Achillessehne  ein  kräftiger  Strom  absteigt,  fand  ich  auch  den 
Strom  zwischen  den  Gesammtquerschnitten  stets  im  gleichen  Sinne  vor. 
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Wird  endlich  am  Achillesspiegel  die  parelektronomische  Schicht  zerstört 
so  entsteht  zwischen  den  Gesammt-  [655]  querschnitten  unfehlbar  ein 
starker  aufsteigender  Strom.    YeigL  Tab.  HL 

Wir  gehen  über  zur  Betrachtung  des  Falles,  wo  der  eine  Ablei- 
tungspunkt am  Muskelumfange  liegt.  Wir  nennen  dabei,  und  überhaupt 
fortan,  oberen  und  unteren  Strom  den  mit  dem  oberen  und  den  mit 
dem  unteren  Querschnitt  gewonnenen,  obere  und  untere  Stromkraft 
die  Spannungsunterschiede ,  welche  diesen  Strömen  zu  Grunde  liegen,  i 
Hr.  Büdge  ist  hier  abermals  in  den  Fehler  verfallen,  der  sich  durch 
seine  ganze  Arbeit  zieht,  den  Muskelumfang  in  allen  seinen  Punkten 
schlechthin  für  Längsschnitt  zu  nehmen.  Ich  brauche  wohl  nicht  noch 
einmal  darauf  zu  bestehen,  dass  dieser  Umfang,  soweit  der  Achillesspiegel 
reicht,  also  zum  grossten  Theil,  natürlicher  Querschnitt  ist,  und  dass  nur 
der  Tibialfläche  entlang  sich  ein  schmaler  Streif  natürlichen  Längs- 
schnittes herabzieht.  Wir  haben  also  vielmehr  zwei  Fälle  zu  unterschei- 
den, den,  in  welchem  der  zweite  Ableitungspunkt  dem  Längsschnitt  der 
Tibialfläche,  und  den,  in  welchem  er  dem  Achillesspiegel  angehört. 

(1.)  Der  erstere  Fall  ist  der  einfachere,  obschon  schwerer  im  Ver- 
such zu  behandeln,  da  die  Ableitung  vom  Längsschnitt  nicht  gut  anders 
als  mittels  einer  Thonspitze  gelingt  Man  legt  das  Gastroknemius-Prä- 
parat,  die  Tibialfläche  nach  oben,  auf  die  dreieckige  Glasplatte  des  allge- 
meinen Trägers,  schiebt  gegen  den  einen  Querschnitt  das  Thonschild  des 
einen  Zuleitungsgefasses,  und  berührt  mit  der  Thonspitze  die  zur  Ableitung 
gewählten  Punkte  der  Tibialfläche,  nachdem  man  sie,  um  sie  wiederzu- 
finden, mit  Kuss  bezeichnet  hat.  Tab.  m.  enthält  das  Ergebniss  solcher 
Versuche  an  fünf  Gastroknemien.  Die  Zahlen  und  Vorzeichen  darin 
haben  dieselbe  Bedeutung  wie  in  den  beiden  ersten  Tabellen  (s.  oben 
S.  95).  In  der  ersten  wagerechten  Reihe  finden  sich  die  Wirkungen 
zwischen  den  sehnigen  Enden,  d.  h.  zwischen  Haupt-  und  Achillessehne. 
Dann  folgen  zwei  Abtheilungen,  deren  obere  die  obere,  die  untere  die 
untere  Stromkraft  bei  gross ter,  kleinster  und  mittlerer  Spannweite  zeigt; 
im  letzteren  Falle  berührte  die  Thonspitze  die  Tibialfläche  des  Präparates 
in  der  Mitte  seiner  Länge.  Die  letzte  [656]  Beihe  enthält  die  Wirkungen 
zwischen  den  Gesammtquerschnitten ,  wobei  die  Thonspitze  mit  dem 
zweiten  Zuleitungsgefässe  vertauscht  wurde.  Endlich  die  beiden  senk- 
rechten Spalten,  welche  einem  jeden  Gastroknemius  entsprechen,  zeigen 
die  nach  diesem  Plane  gemessenen  Stromkräfte  vor  und  nach  der  Zer- 
störung der  parelektronomischen  Schicht  durch  Kreosot. 

Aehnliche  Versuche  finden  sich  in  der  letzten  wagerechten  Doppel- 
reihe der  zehnten  Tabelle,  in  der  die  Zahlen  und  Vorzeichen  auch  noch 
dieselbe  Bedeutung  haben.     Doch  geschah  hier  die  Messung  allein  bei 
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mittlerer  Spannweite,  und  die  Gastioknemien  waren  nicht  besonders 
parelektronomisch.  Die  Muskeln  in  Tab.  HL  dagegen  stammten,  bis  auf 
den  letzten,  von  erkälteten  Fröschen,  und  waren  stark  parelektronomisch. 
äe  sind  in  der  Tabelle  nach  dem  wachsenden  Spannungsunterschiede 
ihrer  sehnigen  Enden,  oder  nach  ihrer  abnehmenden  Parelektronomie 
geordnet,  daher  ein  Muskel  obenansteht,  der,  einem  erfrorenen  Frosche 
entlehnt,  zwischen  den  sehnigen  Enden  absteigend  wirkte.1 

Nach  unserer  Anschauung  muss  das  Ergebniss  dieser  Versuche  fol- 
gendes sein.  Bei  hoher  Parelektronomie  des  Achillesspiegels,  wenn  dessen 
Grenzschicht  keinen  merklichen  Strom  emporschickt,  muss  die  obere 
Stromkraft  der  unteren  sich  nahern.  Zu  erreichen  braucht  sie  dieselbe, 
ans  den  erwähnten  Gründen,  nicht  Die  Spannweite  kann  dabei  keinen 
anderen  Einfluss  üben,  als  an  regelmässig  gefaserten  Muskeln,  d.  h.  die 
mittlere  Spannweite  muss  die  grösste  Spannung  liefern.  In  der  That, 
dadurch  dass  der  Achillesspiegel  so  neutral  ward  wie  der  Längsschnitt, 
ist,  abgesehen  von  der  aus  Fig.  8.  erhellenden,  verschiedenen  Beschaffen- 
heit der  beiden  Querschnitte,  die  Vertheilung  der  Spannungen  an  der 
Oberfläche  unseres  Gfastroknemius-Präparates  dieselbe  geworden,  wie  an 
einem  regelmässigen,  durch  zwei  senkrechte  Querschnitte  begrenzten 
Muskel.  Wird  die  parelektronomische  Schicht  zerstört,  so  tritt  zu  den 
rangen  Wirkungen  der  aufsteigende  Neigungsstrom.  \65T]  Dieser  ist 
m  so  stärker,  je  grösser  die  Spannweite.  Seine  Kraft  fügt  sich  hinzu 
zor  unteren  und  zieht  sich  ab  von  der  oberen  Kraft  zwischen  Längs-  und 
Querschnitt.  Die  untere  Kraft  muss  also  die  vor  Zerstörung  der  Schicht 
übertreffen,  um  so  mehr,  je  grösser  die  Spannweite,  die  obere  muss  unter 
die  froher  beobachtete  sinken,  um  so  mehr,  je  grösser  die  Spannweite; 
ja  bei  grösster,  vielleicht  schon  bei  mittlerer  Spannweite  kann  der  auf- 
steigende Neigungsstrom  den  absteigenden  oberen  Strom  überwiegen. 
Haben  wir  ihn  doch  oben  S.  100  sogar  den  Strom  zwischen  Längsschnitt 
und  senkrechtem  Querschnitt  überwältigen  sehen.  Bei  massiger  Parelek- 
tronomie wird  zwischen  diesen  beiden  Grenzzuständen  ein  mittlerer  statt- 
finden. Die  untere  Kraft  wird  von  vorn  herein  die  obere  übertreffen; 
jene  wird  von  vorn  herein  um  so  grösser,  diese  um  so  kleiner  sein,  je 
grösser  die  Spannweite.  In  welchem  Grade  dies  gewöhnlich  der  Fall  ist, 
bum  nur  der  Versuch  lehren.  Umgekehrt  bei  so  hoher  Parelektronomie, 
das  die  Grenzschicht  des  Achillesspiegels  absteigend  wirkt,  wird  die 
obere  Kraft  vermehrt,  die  untere  vermindert,  um  so  mehr,  je  grösser  die 
Spannweite.    Die  erstere  wird  von  vorn  herein  die  letztere  übertreffen; 


1  Monatsberichte   der   Akademie.    1851.    S.  392;  —  Untersuchungen  u.  s.  w. 
Bd.  II.  Abth.  IL  S.  34.  38. 
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ja  bei  grösster,  vielleicht  schon  bei  mittlerer  Spannweite  wird  der  ab- 
steigende Neigungsstrom  den  aufsteigenden  unteren  Strom  überwiegen. 

Diese  Schlüsse  finden  sich  in  Tab.  III.  so  bestätigt,  dass  man 
glauben  könnte,  sie  seien  der  Tabelle  entlehn^.  Vor  Zerstörung  der  par- 
elektronomischen  Schicht  nähert  sich  das  Yerhältniss  des  Mittels  der 
oberen  zu  dem  der  unteren  Kraft  bei  den  drei  Spannweiten  um  so  mehr 
der  Einheit,  je  stromloser  der  Muskel  zwischen  sehnigen  Enden  ist  Bei 
Muskel  IL  ist  das  Verhaltniss  wie  von  —  1*000  :  +  1-007.  Es  wird 
um  so  kleiner,  je  starker  die  Muskeln  aufsteigend  wirken,  und  es  über- 
steigt bedeutend  die  Einheit  an  dem  erfrorenen  Muskel  mit  abwärts 
wirksamer  Grenzschicht  des  Achillesspiegels.  Dabei  giebt  7  Mal  auf  8 
die  mittlere  Spannweite  die  grösste  Kraft.  Nur  die  Wirkung  zwischen 
den  Gesammtquerschnitten  bietet  die  schon  bezeichnete  Abweichung  dar. 
Im  Allgemeinen  halt  diese  Wirkung  Schritt  mit  dem  Unterschiedi1 
zwischen  [658]  oberer  und  unterer  Kraft.     Bei  Muskel  HL  beläuft  sie 

sich  auf  eine  blosse  Spur  (— 2    des  Mittels   der  absoluten  Werthe   der 

oberen  und  unteren  Kräfte).  Bei  Muskel  II.  aber  ist  sie  bereits  abstei- 
gend, obschon  zwischen  den  sehnigen  Enden  der  Muskel  noch  aufsteigend 
wirkte,  und  das  Mittel  der  unteren  das  der  oberen  Kräfte  übersteigt  Bei 
mittlerer  Parelektronomie  und  Spannweite  lehrt  Tab.  X.,  dass  allerdings 
die  untere  Kraft  die  obere  ansehnlich  (im  Verhaltniss  von  1  •  73  : 1  ■  Oü 
im  Mittel  aus  10  Versuchen)  übertrifft  Nicht  ein  einziges  Mal  ist  jedoch 
vor  Zerstörung  der  parelektronomischen  Schicht  die  obere  Kraft  umge- 
kehrt, was  Hr.  Büdge  für  die  Regel  ausgiebt  Nach  der  Zerstörung 
ändert  sich  dies  freilich,  im  Einklang  mit  der  Theorie.  Nun  erscheint 
die  obere  Kraft  verkleinert,  die  untere  vergrössert  Beides  ist  um  so 
mehr  der  Fall,  je  grösser  die  Spannweite.  Die  wenigen  Ausnahmen 
hiervon  in  Tab.  III.  rühren  dahfer,  dass  nach  Zerstörung  der  Schicht  der 
Strom  von  der  eben  erst  erreichten  Höhe  rasch  wieder  herabsinkt,1  wo- 
durch die  Zunahme  der  Kraft  beim  Uebergehen  von  kleinerer  zu  grösserer 
Spannweite  leicht  verdeckt  wird.  Bei  grösster  Spannweite  ist  jetzt  regel- 
massig die  obere  Kraft  umgekehrt.  Sogar  bei  mittlerer  Spannweite  ist 
sie  dies  oft,  oder  sie  ist  wenigstens  absolut,  vollends  im  Vergleich  zur 
unteren  Kraft,  tief  gesunken.  Zwischen  den  Gesammtquerschnitten  steigt 
ein  kräftiger  Strom  empor,  der  den  früher  vorhandenen  um  so  mehr 
übertrifft,  je  parelektronomischer  der  Muskel  war.  Wirkt  endlich  der 
Muskel,  wie  L  in  Tab.  in.,  zwischen  den  sehnigen  Enden  vor  Zer- 
störung der  Schicht  absteigend,  so  zeigt  sich,  wie  die  Theorie  es  verlangt. 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.   Bd.  II.    Abth.  II.    S.  35. 
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die  obere  Kraft  um  so  grosser,  die  untere  um  so  kleiner,  je  grösser  die 
Spannweite,  ja  bei  der  grasten  Spannweite  ist  die  untere  Kraft  verkehrt. 
Zwischen  den  Gesammtquerschnitten  steigt  der  Strom  abwärts.  Die  Zer- 
störung der  Schicht  hat  dasselbe  Verhalten  zur  Folge,  wie  bei  geringerer 
Parelektronomie,  nur  bleiben  die  Wirkungen  sehr  viel  schwächer,  weil 
der  Muskel  im  Absterben  begriffen  ist.1 

[659]  Dass  auch  bei  diesen  Versuchen  der  Triceps  sich  dem  Gastro- 
knemius  ähnlich  verhält,  geht  schliesslich  gleichfalls  aus  Tab.  X.  hervor. 
Auch  am  Triceps  übertrifft  bei  mittlerer  Parelektronomie  und  Spannweite 
der  untere  Strom  den  oberen  stets  bereits  um  eine  gewisse  Grösse;  aber 
nach  Zerstörung  der  parelektronomischen  Schicht  wird  das  Verhältnis 
des  letzteren  zum  ersteren  ein  kleineres,  wenn  auch  nicht  so  klein  wie 
am  Gastroknemius,  ja  der  obere  Strom  kann  verkehrt  erscheinen  (IQ.  A.). 
Doch  zeigt  es  sich,  dass  der  Triceps  durch  das  Kreosot  mehr  leidet  als 
der  Gastroknemius,  so  dass  in  der  Hälfte  der  Versuche  die  absolute  Ver- 
Stärkung  des  unteren  Stromes  vorüber  war,  ehe  sie  gemessen  werden 
konnte. 

(2.)  Was  den  zweiten  Fall  betrifft,  wo  der  eine  Ableitungspunkt, 
statt  am  Längsschnitt,  sich  am  Achillesspiegel  befindet,  so  ist  zunächst 
War,  dass  er  sich  vom  vorigen  nicht  unterscheidet,  wenn  der  Achilles- 
spiegel bis  zur  Unwirksamkeit  parelektronomisch  ist,  und  die  Ableitung 
vom  Achillesspiegel  ohne  Zerstörung  der  Schicht  geschieht,  z.  B.  durch 
Hon,  der  mit  einer  passend  verdünnten  Kochsalzlösung  angeknetet  ist.3 
Bei  minder  parelektronomischem  Spiegel  besteht  der  Unterschied  zwischen 
dem  jetzigen  und  dem  vorigen  Falle  darin,  dass  auf  der  elften  Seite,  an- 
statt des  neutralen  Längsschnittes,  negativer  Querschnitt  berührt  wird, 
der  sich  jedoch  theils  wegen  seiner  Schräge,  theils  wegen  der  noch  vor- 
handenen Parelektronomie  nur  schwach  negativ  verhält.  Schwach  negativ 
verhält  sich  aber  auch  nur,  aus  den  oben  S.  140  erwähnten  Gründen, 
im  Ganzen  genommen  der  obere  Querschnitt.  Mit  sinkender  Parelektro- 
nomie nähert  sich  also  die  mittlere  Spannung  des  Achillesspiegels  der  des 
oberen  Querschnittes,  ja  es  ist  kein  Grund  da,  weshalb  nicht  zuletzt  der 
Achfllesspiegel  negativer  werden  sollte,  als  der  obere  Querschnitt,  da  dann 
ganz  abgesehen  vom  Neigungsstrome  der  obere  Strom  schon  verkehrt 
san  würde.  Mit  sinkender  Parelektronomie  tritt  nun  aber  zugleich  der 
aufsteigende  Neigungsstrom  hervor.  Man  sieht,  wie  viel  leich-  [660]  teres 
Spiel  er  jetzt  hat,  um  den  oberen  Strom  verkehrt  erscheinen  zu  lassen, 
als  im  Falle  (1.),  wo  ihm   der  Unterschied  zwischen  Längsschnitt  und 


1  Untersuchungen  a.  a.  O.   S.  38. 

1  Yergl.  oben  Bd.  I.  S.  161. 
E.  da  Boit-Reymond,  Ge».  Abh.  H.  10 
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schrägem  künstlichen  Querschnitt  entgegenstand.  Findet  er  den  oberen 
Strom  nicht  schon  verkehrt,  so  braucht  er,  um  jenen  Erfolg  herbeizu- 
führen, hier  doch  nur  den  geringen  Unterschied  zwischen  schrägem 
natürlichem  und  künstlichem  Querschnitt  zu  besiegen. 

Doch  leugne  ich  auch  hier,  dass  bei  mittlerer  Parelektronomie  und 
Spannweite  der  obere  Strom  in  der  Regel  verkehrt  sei,  wie  Hr.  Budge 
behauptet  Ich  sah  ihn  neuerdings  so  nur  einmal  in  zehn  Versuchen, 
worin  die  Muskeln  zweimal  auf  Eiweisshäutchen,  zweimal  auf  Thonschil- 
dern,  zweimal  auf  Bäuschen  mit  gesättigter  Kochsalz-,  zweimal  auf  solchen 
mit  schwefelsaurer  Zinklösung,  und  zweimal  auf  solchen  mit  destülirtem 
Wasser  getrankt  lagen.  Da  jenes  eine  Mal  bei  Anwendung  des  destil- 
lirten  Wassers  vorkam,  dessen  sich  Hr.  Budge  stets  zur  Ableitung  be- 
diente, so  entstand  die  Frage,  ob  vielleicht  der  Strom  damit  leichter  ver- 
kehrt erscheine.  Allein  in  fünf  ferneren  Versuchen  mit  destülirtem  Wasser 
hatte  der  obere  Strom  die  gewöhnliche',  also  im  Ganzen  nur  1  Mal  auf 
15  die  verkehrte  Richtung. 

Auch  Hr.  Cima  erhielt  übrigens  einen  aufsteigenden,  d.  h.  verkehr- 
ten Strom  von  einer  Säule  aus  den  unteren  Abschnitten  von  Gastro- 
knemien,  die  in  ihrer  oberen  Hälfte  querdurchschnitten  und  so  angeord- 
net waren,  dass  der  Querschnitt  jedes  Muskels  die  Achillessehne  des 
folgenden  berührte.  Wenn  der  Querschnitt  die  Länge  der  Muskeln 
hälftete,  war  die  Säule  unwirksam.1  Hr.  Cima  und  Hr.  Budge  hatten 
vielleicht  zufallig  wenig  parelektronomische  Gastroknemien ,  oder  sie 
schützten  die  Muskeln  nicht  sorgfaltig  genug  vor  Entwicklung  ihres 
Stromes.  Berühren  des  Achillesspiegels  mit  dem  Finger  genügt  bekannt- 
lich, um  den  Strom  sehr  zu  verstärken.  Dann  haben  sie  offenbar  keine 
besondere  Sorgfalt  auf  Herstellung  des  [661]  oberen  Querschnittes  ver- 
wendet, da  sie  die  Schwierigkeit  nicht  erwähnen,  auf  die  man  dabei  trifft. 
So  war  in  dem  Gemisch  von  Längsschnitt  in  der  Mitte  und  schrä- 
gem Querschnitt  am  Bande,  welches  der  obere  Querschnitt  stets  darbietet 
(s.  oben  S.  140),  das  positive  Element  vermuthlich  mehr  als  nöthig  ver- 
treten. Dass  in  Hrn.  Cima's  Versuch  die  aufsteigende  Wirkung  sank,  wenn 
er  die  im  Kreise  befindlichen  Achillesspiegel-Strecken  verkürzte,  erscheint 
in  der  Ordnung.  Endlich  Hrn.  Budge's  Angabe,  wonach  der  Strom  be- 
sonders häufig  verkehrt  sein  soll,  wenn  man  nur  ein  kleines  Stück  vom 
Kopf  des  Muskels  abschneide  (S.  oben  S.  138),  erklärt  sich  aus  der  auf 
die  Scheidewand  fast  senkrechten  Bichtung  der  obersten  Bündel  (s.  oben 


1  Saggio  storico-critico  e  sperimentale  solle  contrazioni  galvaniche  e  stille  cor- 
renti  elettro-fisiologiche.  In  Zantedeschi's  Raccolta  fisico-chimica  italiana,  ec.  184k 
vol.  III.   p.  504.   §.  22. 
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S.  130.  141),  in  Folge  deren  der  angebliche  Querschnitt  zu  fast  reinem 
Längsschnitt  wird. 

Dagegen  hat  Hr.  Büdge  darin  Recht,  dass  er  den  oberen  Strom, 
nachdem  dieser  eine  Zeitlang  im  richtigen  Sinn,  also  absteigend,  floss, 
sich  öfters  umkehren,  und  beim  Anfrischen  des  oberen  künstlichen  Quer- 
schnittes absteigend  wiederkehren  lasst.  Nur  ist  dies  keine  Entdeckung 
des  Hrn.  Budge,  sondern  auch  diese  Thateache  findet  sich  bereits  in 
meinem  Werk  ausdrücklich  beschrieben  und  erörtert,1  was  ihm  nicht 
hätte  entgehen  dürfen.  Dort  hatte  er  gelernt,  da  seine  Sinne  zu  blöde 
waren,  damit  er  selber  es  merke,  dass,  wo  er  in  seinen  Versuchen  Längs- 
schnitt vor  sich  zu  haben  glaubte,  er  es  mit  natürlichem  Querschnitt  zu 
thun  hatte.  Dadurch  wird  aber  der  Stand  der  Dinge  hier  ein  ganz 
anderer.  Es  handelt  sich  nicht  mehr,  wie  Hr.  Büdge  glaubt,  um  Um- 
kehr des  Gegensatzes  zwischen  Längs-  und  Querschnitt,  sondern  die 
Frage  ist  nur  noch,  weshalb  der  ob  seiner  Schräge  und  Parelektronomie 
gegen  den  künstlichen  Querschnitt  ursprünglich  positive  Achillesspiegel 
bei  längerem  Aufliegen  negativ  dagegen  werde.  A.  a.  0.  deutete  ich 
dies  so,  dass  einestheils  der  natürliche  Querschnitt  durch  Zerstörung  der 
parelektronomisch^n  Schicht  an  Negativitat  zunehme,  anderenteils  der 
künstliche  Querschnitt  mit  der  Zeit  an  Negativitat  verliere,  durch  Au- 
ftischen aber  [662]  wieder  daran  gewinne,  und  diese  Erklärung  ist  auch 
Doch  heute  richtig,  wenn  gleich  nicht  in  dem  Sinn,  in  dem  ich  sie  da- 
mals gab. 

Damals  dachte  ich  mir,  in  Folge  der  unvollkommenen  Versuche  mit 
polarisirbaren  Elektroden,  dass  überhaupt  die  Muskeln  bei  längerem  Auf- 
liegen durch  eine  mit  ihrem  Querschnitt  vor  sich  gehende  Veränderung 
an  elektromotorischer  Kraft  verlieren,  und  dass  Erneuerung  des  Quer- 
schnittes die  Kraft  zum  Theil  wieder  herstelle.'  Hr.  Büdge,  der  seinen 
'natürlichen  Strom  deshalb  abwechselnd  die  Oberhand  gewinnen  und 
unterliegen  lässt,  weil  der  'künstliche'  sinke  und  sich  durch  Anfrischen 
des  Querschnittes  wieder  hebe,  hat  diese  Lehre  ohne  die  Kritik  von  mir 
entnommen,  die  hier  am  Orte  gewesen  wäre,  und  zu  der  er  die  Mittel 
besass,  da  er  mit  meinen  unpolarisirbaren  Zuleitungsgefassen  arbeitete. 
Denn  sobald  ich  selber  in  den  Besitz  dieser  Mittel  gelangt  war,  fand  ich, 
te  jene  ältere  Meinung  auf  einer  durch  die  Polarisation  erzeugten 
Tauschung  beruhte,  und  dass  innerhalb  der  Fristen,  welche  hier  in  Be- 
tracht kommen,  die  elektromotorische  Kraft  des  Muskels,  abgesehen  von 


1  A.  a.  0.  Bd.  IL  Abth.  IL   S.  122. 

2  Untersuchungen  iL  s.  w.  Bd.  L    S.  714;  —  Bd.  IL  Abth.  I.  S.  19.  145.  150. 
179.  283.  557;  —  Abth.  IL   S.  103.  113.  122. 
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der  inneren  Polarisation,  bestandig  bleibt1    Danach  würde  unsere  Deu- 
tung des  Umschlagens  der  Stromrichtung  zwischen  natürlichem  and  künst- 
lichem Querschnitt  untergraben  sein.    Selbst  wenn  man  annimmt,  dass 
der  natürliche  Querschnitt  schräger  wäre  als  der  künstliche,  bliebe  zu 
erwägen,   dass  die  gewöhnlich  zur  Ableitung  gebrauchten  Flüssigkeiten 
die  Kraft  der  parelektronomischen  Schicht  nur  vermindern,  nicht  vernich- 
ten,2 und  dass  also  ein  negatives  Verhalten  des  natürlichen  gegen  den 
künstlichen  Querschnitt  dergestalt  schwer  herauskommen  würde.    Wenn 
aber  dies  einmal  erreicht  wäre ,  könnte  -  das  Erneuern  des  künstlichen 
Querschnittes  nichts  mehr  daran  ändern.    Am  wenigsten  liesse  sich  von 
diesem  Gesichtspunkt  aus  Hrn.  Budge's  An-  [663]  schauung  rechtfer- 
tigen, da  es  für  seinen  'natürlichen'  Strom  keinen  Grund  giebt,  weshalb 
er  mit  der  Dauer  des  Aufliegens  wachsen  sollte,  wie  für  die  Negatmtät 
des  natürlichen  Querschnittes  ein  solcher  in  der  Zerstörung  der  parelektro- 
nomischen Schicht  liegt. 

Wenn  ich  jetzt  die  von  der  Umkehr  des  Stromes  zwischen  Achilles- 
spiegel und  oberem  Querschnitt  früher  gegebene  Erklärung  dennoch  auf- 
recht erhalte,  so  beruht  dies  darauf,  dass  das  Gesagte  zunächst  nur  für 
den  Querschnitt  regelmässig  gefaserter  Muskeln  gilt  Dagegen  sind 
allerdings  Verhältnisse  denkbar,  unter  denen  die  Negativität  eines  Quer- 
schnittes bei  längerem  Aufliegen  sinken  und  durch  Erneuerung  des 
Querschnittes  wiederhergestellt  werden  kann.  Dies  trifft  am  Gastrokne- 
mius  zu,  wie  ein  Blick  auf  Fig.  8.  lehrt  Sterben  die  dunkler  gehalte- 
nen, durchschnittenen  Bündel  ab,  so  verwandelt  sich  der  schräge  künst- 
liche Querschnitt  in  Längsschnitt;  wird  der  scheinbare  Querschnitt 
wieder  angefrischt,  so  hat  man  statt  Längsschnitt  wieder  schrägen  Quer- 
schnitt u.  s.  f. 

Und  somit  ist  auch  hier  Alles  soweit  erklärt,  wie  es  sich  der  Mühe 
verlohnt,  dergleichen  Erscheinungen  in's  Einzelne  zu  verfolgen,  nachdem 
einmal  der  allgemeine  Grundsatz  erkannt  ist,  aus  dem  sie  abzuleiten  sind. 


1  Moleschott's  Untersuchungen  zur  Naturlehre  des  Menschen  und  der  Thierc 
1862.  Bd.  VIII.  S.  409  Anm.  1.  —  [Vergl.  oben  Bd.  I.  S.  125.  Anm.  1 ;  —  unten 
Abh.  XX.  §.  X.] 

2  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  IL  Abth.  II.  S.  58.  101.  102. 
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Dritte  Abtheilung. 

Vom  Strome  der  mehr  regelmässig  gefaserten  Obersohenkelmuskeln 

des  Frosohes. 

§.  XL    Die  mehr  regelmässig  gefaserten  Oberschenkel- 
muskeln des  Frosches  bieten  so  wenig  wie  der  Gastroknemius 
eine  sichere  Spur  eines  nach  der  Richtung  ihrer  Axe  darin 

vertheilten  Gegensatzes. 

Aus  dem  vorigen  Paragraphen  erhellt,  dass  die  elektromotorischen 
Unregelmässigkeiten  am  querdurchschnittenen  Gastroknemius,  welche  Hr. 
Budge  auf  einen  unabhängig  von  Längs-  und  Querschnitt  im  Muskel 
aufsteigenden  Strom  deutet,  ebenso  [664]  leicht  auf  Eigentümlichkeiten 
des  Gastroknemiusbaues  zurückzufuhren  sind,  wie  die  am  unversehrten 
MuskeL  In  allen  Fällen,  wo  eine  beim  ersten  Blick  aus  dem  Gesetz 
des  Muskelstromes  nicht  zu  rechtfertigende  Wirkung  auftrat,  haben  wir 
bei  näherer  Betrachtung  dafür  einen  aus  diesem  Gesetze  fliessenden 
Grund  gefunden.  Der  Gastroknemius  hat  keinen  solchen  Eigenstrom, 
wie  einst  Hr.  Matteucci  wollte,  und  wie  jetzt  Hr.  Budge  will. 

Gesetzt  aber,  er  hätte  ihn,  so  wäre  natürlich  nicht  anzunehmen, 
dass  dieser  Strom  unter  allen  Muskeln  nur  dem  Gastroknemius,  und 
zwar  nur  am  Frosch,  zukomme.  Hr.  Budge  ist  hierin,  wie  nicht  zu 
leugnen,  einen  Schritt  über  Hrn.  Matteugci  hinausgegangen,  der  wirk- 
lich bei  jener  Annahme  stehen  blieb.1  Er  schreibt  auch  den  übrigen 
Muskeln  des  Frosches,  und  unstreitig  den  Muskeln  im  Allgemeinen,  der- 
gleichen Strome  zu.  Seine  zweite  vorläufige  Mittheilung,  vom  25.  October 
1862,  sucht  diese  Behauptung  zu  begründen  am  Adductor  magnus,  Sar- 
torius, Tibialis  anticus,  den  Peronei,  dem  Biceps,  Rectus  internus  und 
Semimembranosus  des  Frosches.  Dazu  vergleicht  er  unter  einander  die 
beständigen  Ablenkungen,  die  er  an  seinem  Multiplicator  mit  dem  oberen 
und  mit  dem  unteren  Strom  der  durch  zwei  künstliche  Querschnitte  be- 
grenzten Muskeln  erhielt 

So  will  Hr.  Budge  in  19  Versuchen  am  Adductor  magnus  18  Mal 
den  unteren  Strom  stärker  gefunden  haben  als  den  oberen.    Die  Unter- 


1  Die  Fortschritte  der  Physik  im  Jahre  1845.  Berlin  1847.  S.  517;  —  Unter- 
suchungen u,  s.  w.  Bd.  I.  S.  527  ff.;  —  E.  du  Boib-Reymond,  On  Signor  Cablo 
Matteucci'b  Letter  to  H.  Bence  Jones  etc.  London  1853.  8.  p.  15;  —  Die  Fort- 
schritte der  Physik  in  den  Jahren  1850  und  1851.   Berlin  1855.  S.  784. 
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schiede,  um  die  es  sich  dabei  handelt,  sind  sehr  bedeutend.  Gewöhnlich 
gab  der  untere  Strom  etwa  70°,  der  obere  nur  etwa  50°  beständiger  Ab- 
lenkung. Dies  entspricht  an  einem  SAUEBWALD'schen  Multiplicator,  wie 
Hr.  Budoe  ihn  benutzt,  einem  Verhältniss  der  Stromstarken  etwa  wie 
von  2:1.  Es  kommen  aber  noch  viel  grossere  Unterschiede  in  Hrn. 
Budge's  Reihen  vor,  ja  zweimal  war  der  obere  Strom  am  Ad-  [665]  duc- 
tor  magnus  aufsteigend,  d.  h.  er  ging  vom  Querschnitt  durch  den  Bogen 
zum  Längsschnitt.  Daraus  wird  auch  hier  auf  einen  aufsteigenden  Eigen- 
strom geschlossen. 

Aehnliches  wird  von  den  anderen  Muskeln  berichtet  Besonders 
häufig  hat  Hr.  Budge  vom  Tibialis  anticus  und  dem  Biceps  verkehlte 
Ausschläge  erhalten ,  cL  h.  den  künstlichen  Querschnitt  scheinbar  positiv 
gegen  den  Längsschnitt  gefunden.  Aufsteigend,  wie  im  Gastroknemius 
und  dem  Adductor  magnus,  soll  der  Eigenstrom  noch  im  Tibialis  anticus 
sein,  absteigend  im  Biceps.  Im  Rectus  internus  wird  er  als  absteigend, 
im  Semimembranosus  als  aufsteigend  bezeichnet,  aber  wohl  nur  durch 
einen  Flüchtigkeitsfehler,  wie  sie  bei  Hm.  Budge  häufig  sind,1  denn  ans 
den  mitgetheüten  Zahlen  würde  das  Gegentheil  folgen.  Am  Saitorius 
unterscheidet  Hr.  Budge  drei  Fälle.  Im  einen  soll  der  Eigenstrom  auf- 
steigen, im  anderen  Null  sein,  im  dritten  absteigen. 

Hr.  Budge  behauptet  endlich,  dass  der  Strom,  den  man  von  den 
Muskeln  beim  Auflegen  zweier  symmetrischen  Längsschnittspunkte  erhält, 
stets  einerlei  Richtung  hat  mit  dem  Unterschiede  des  oberen  und  unteren 
Stromes. 

Hr.  Budge  sagt  zwar  nicht  ausdrücklich,  stellt  sich  aber  doch  wohl 
vor,  dass  es  die  einzelnen  Muskelbündel  sind,  zwischen  deren  beiden 
Enden  ein  elektromotorischer  Unterschied  herrsche,  so  dass  jedes  Bündel 
gleich  einer  voltaischen  Säule  wirke.  An  sich  ist  dies  nicht  so  undenk- 
bar. So  genügte  z.  B.,  um  an  meine  Hypothesen  anzuknüpfen,  die  An- 
nahme, dass  innerhalb  der  Reihen  peripolarer  Gruppen  dipolarer  Molekeln 
einzelne,  so  zu  sagen  lose  dipolare  Molekeln  vorkämen,  die  ihre  gleich- 
namigen Pole  nach  einerlei  Sichtung  kehrten. 

Inzwischen  tritt  bei  jeder  solchen  Annahme,  welche  die  Bündel  als 
den  Sitz  eines  nach  ihrer  Axe  vertheilten  Gegensatzes  betrachtet,  für 
Hm.  Budge  eine  Schwierigkeit  ein,  an  die  er  nicht  gedacht  hat, 
weil  er  den  Bau  des  Gastroknemius  nicht  [666]  kennt,  oder,  wenn 
er   es   vorzieht,    obschon    er  diesen  Bau  sehr  genau  zu  kennen  vor- 


1  Vergl.  oben  S.  522.  —  In  der  zweiten  vorläufigen  Mittheilung  wird  zweimal 
die  Achillessehne  als  positiv  gegen  die  Hanptsehne  und  der  Querschnitt  als  positiv 
gegen  den  Längsschnitt  bezeichnet 
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giebt2  Bei  keiner  Annahme  der  Art  gelangt  man  nämlich  dazu,  die  von 
Hrn.  Büdge  an  diesem  Muskel  behauptete  Positivitat  höherer  Punkte 
gegen  tiefere  herzuleiten.  Wären  die  Oastroknemiusfasem  an  ihrem 
oberen  Ende  positiv,  an  ihrem  unteren  negativ,  so  wurde  der  Achilles- 
spiegel, als  Inbegriff  der  unteren  Enden,  gleichmässig  negativ  sein,  und 
diese  Negativität  würde  sich  am  Längsschnitt  vom  Bernde  des  Spiegels  in 
der  Faserrichtung  bis  zur  Hauptsehne  und  dem  Sehnenstreif  an  der 
Kbialfläche  abstufen.  Mit  anderen  Worten,  die  Yertheilung  der 
Spannungen  unterschiede  sich  nicht  merklich  von  der  durch 
das  Gesetz  des  Muskelstromes  geforderten.  Ebenso  wenig  würde 
eis  unterer  Querschnitt  aus  diesem  Grunde  negativ  gegen  einen  oberen 
sein  Ein  jeder  der  beiden  Gesammtquerschnitte  böte  von  Aussen  nach 
Innen  in  umgekehrter  Ordnung  dieselbe  Anzahl  yon  Einzelquerschnitten 
aus  derselben  Höhe  der  Fasern  dar,  d.  h.  die  mittlere  Spannung  der 
beiden  Querschnitte  wäre  dieselbe.  Halt  also  Hr.  Bubge  seine  Behaup- 
tungen am  Gastroknemius  aufrecht,  so  wird  er  auf  diese  Auffassung 
seiner  angeblichen  Ströme  verzichten  und  sich  mit  der  Vorstellung  be- 
gnügen müssen,  dass  sie  nicht  der  Sichtung  der  Fasern,  sondern  der 
Muskelaxe  folgen.  Bei  dieser  Vorstellung  scheint  es  kaum,  als  ob  diese 
Ströme  noch  auf  tiefere  Bedeutung  Anspruch  machen  könnten.  Die  ein- 
zige Möglichkeit  wäre,  dass  sie  auf  die  Ausbreitung  der  Nerven  Bezug 
hatten.  Allein  am  Adductor  magnus  z.  B.  liegt  der  Hilus  fast  genau  in 
der  Mitte  des  Muskels,  und  es  wäre  also  nicht  zu  verstehen,  dass  zwei 
gleich  weit  davon  entfernte  Querschnitte  einen  so  bedeutenden  Unter- 
schied zeigten. 

Eine  andere  Möglichkeit,  wie  solche  Ströme  entstehen  könnten,  hatte 
ich  längst  in's  Auge  gefasst  Ich  habe  bereits  wiederholt  angezeigt 
(s.  oben  S.  115  Anm.  1.),  was  ich  näher  zu  begründen  noch  nicht  Zeit 
fand,  dass  lebende  Muskeln  einen  hohen  Grad  innerer  Polarisirbarkeit  be- 
sitzen, so  dass  sie  durch  [667]  lang  anhaltende  Ströme  von  der  Ordnung 
des  Muskelstromes  im  umgekehrten  Sinne  von  dem,  in  welchem  sie 
durchströmt  wurden,  stark  elektromotorisch  wirksam  werden.2  Da  die 
Muskeln  in  situ  von  ihren  eigenen  Strömen  und  den  Strömen  anderer 
Muskeln  der  Länge  nach  durchflössen  sind,  so  wäre  es  also,  ganz  gut 
möglich,  dass  sie  auch  unabhängig  vom  Gesetz  des  Muskelstromes  ihrer 
Lange  nach  elektromotorisch  wirkten.  Bei  näherer  Prüfung  zeigt  sich 
aber  auch  diese  Einsicht  unfähig,  die  BuDGE'schen  Behauptungen  zu 
«klären.    Im  Vergleich   mit   Gastroknemius  und  Triceps  dürften  die 


1  Zweite  vorläufige  Mittheilung.    A.  a.  O.  S.  416. 
1  Vergl  unten  Abh.  XX.  -§.  III. 
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übrigen  Unter-  und  Oberschenkelmuskeln,  wegen  ihres  mehr  regelmässi- 
gen Baues,  in  situ  nur  schwache  Ströme  entwickeln.  In  situ  waren  jene 
beiden  Muskeln  also  aufsteigend,  die  übrigen  absteigend  durchflössen.  Da- 
nach müssten  jene  absteigend,  diese  aufsteigend  polarisirc  sein.  Den 
Triceps  hat  Hr.  Budge  nicht  berücksichtigt,  dem  Gastroknemius,  Tibialis 
anticus,  Adductor  magnus  und  Rectus  internus  aber  schreibt  er  einen 
aufsteigenden,  dem  Semimembranosus  und  Biceps  einen  absteigenden,  dem 
Sartorius  endlich  bald  keinen,  bald  einen  auf-,  bald  einen  absteigenden 
Eigenstrom  zu;  was  unseren  Schlüssen  auf  jede  Weise  zuwiderläuft. 

Läset  dagegen  Hr.  Budge,  wozu  er  sich  wohl  wird  entschliessen 
müssen,  den  aufsteigenden  Eigenstrom  des  Gastroknemius  fallen,  so  ist 
noch  die  Möglichkeit  für  ihn  da,  einen  Spannungsunterschied  der  Enden 
der  einzelnen  Bündel  zu  behaupten.  Am  Gastroknemius  wäre  ein  solcher, 
wie  gesagt,  vom  Muskelstrome  nicht  zu  unterscheiden,  folglich  durch 
unsere  Versuche  nicht  widerlegt.  Alles  käme  darauf  an,  wie  sich  Hrn. 
Budge's  Angaben  an  den  übrigen  Muskeln  bewähren.  In  dieser  Be- 
ziehung steht  wenigstens  schon  fest,  dass  wenn  in  den  regelmässig  ge- 
faserten Muskeln  unabhängig  von  Längs-  und  Querschnitt  Ströme  auf- 
und  absteigen,  sie  neben  dem  Muskelstrome  der  Stärke  nach  nicht  in 
Betracht  kommen.  Man  erinnert  sich  des  oben  S.  95.  96  beschriebenen 
Versuches,  worin  ein  Muskel  mit  einem  senkrechten  und  einem  schrägen 
Querschnitt  aufgelegt  fast  stets  einen  Strom  im  Muskel  vom  senkrechten 
zum  schrägen  Querschnitt  zeigt,  gleichviel  welcher  der  [668]  beiden 
Querschnitte  der  obere  und  welcher  der  untere  ist.  Also  der  blosse 
Unterschied  in  der  Muskelstromkraft,  der  durch  verschiedene  Neigung 
des  Querschnittes  bedingt  ist,  würde  die  jenen  Strömen  zu  Grunde 
liegende  Kraft  fast  stets  überwiegen. 

Da  nun  die  letzteren,  falls  sie  überhaupt  vorhanden  sind,  keine  be- 
kannte Bedeutung  haben,  ja  nicht  einmal  eine  Vermuthung  darüber  vor- 
liegt, so  begreife  ich  nicht,  weshalb  sie  das  wichtigere  Phänomen  sein 
sollen,  wie  Hr.  Budge  durchaus  will.  Der  einzige  Grund  dafür  möchte 
sein,  dass  Hr.  Budge  ihr  Entdecker  wäre.  Ich  meinerseits  könnte  mich 
um  so  eher  darüber  trösten,  nur  den  Gegensatz  zwischen  Längs-  und 
Querschnitt  bemerkt  zu  haben,  als  ich  bei  meinen  Versuchen  über  den 
Muskelstrom  noch  nicht  die  hochempfindlichen  Instrumente  und  die 
vervollkommneten  Versuchsweissen  besass,  mit  denen  ich  seitdem  die 
Physiologen  ausgerüstet  habe,  und  als  ich,  vor  eine  Welt  neuer  That- 
sachen  gestellt,  leicht  versucht  war,  über  die  grossen  Umrisse  der  Er- 
scheinungen feinere  Züge  zu  übersehen.  Ich  würde  also  zu  entschuldigen 
sein,  jene  angeblichen  Ströme  nicht  bemerkt  zu  haben,  selbst  wenn  sie 
existirten.    Selbst  dann  wäre  der  hoffartige  Tadel,  den  Hr.  Budge  gegen 
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mich  richtet,  nicht  an  seinem  Platze.  Aber  wie  erscheint  dieser  Tadel 
erst,  wenn  es  sich  nun  findet,  dass  jene  Strome,  deren  Nichtbeachtung 
mir  zu  so  schwerem  Vorwurf  gereichen  soll,  nie  wo  anders  kreisten,  als 
in  Hrn.  Budge's  Phantasie? 

Im  Laufe  meiner  Untersuchungen ,  Vorträge,  Demonstrationen  habe 
ich  natürlich   sehr  oft  regelmassig   gefaserte  Oberschenkelmuskeln    mit 
symmetrischen  Längsschnittspunkten  oder  mit  zwei    künstlichen  Quer- 
schnitten zwischen  die   Multiplicatorenden  gebracht.     Bei  meinen  ersten 
Versuchen  der  Art,  bei  denen  ich  mich  noch  wenig  empfindlicher  Instru- 
mente bediente,  sah  ich  die  Nadel  auf  Null  bleiben,  wie  mir  denn  auch 
anfangs  die  schwachen  Strome  des  Längsschnittes  entgingen.1  Später  war 
die  Begel,  dass  ein  schwacher  Ausschlag  erfolgte,  [669]  bald  im  auf-,  bald 
im  absteigenden  Sinne.    Bei  den  Versuchen  mit  zwei  künstlichen  Quer- 
schnitten schrieb  ich  dies  zum  Theil  dem  Umstände  zu,  dass  leicht  auf 
der  einen  oder  der  anderen  Seite  die  Kante  zwischen  Quer-  und  Längs- 
schnitt sich  umlegt  und  letzterer  den  Bausch  berührt.8     Bei  den  Ver- 
suchen mit  symmetrischen  Längsschnittspunkten  bemerkte  ich,  dass  nur 
in  seltenen  Fällen  die  gleichartigen  Punkte  genau  symmetrisch  zum  geo- 
metrischen Aequator  liegen,  so  dass  der  geometrische  und  der  elektro- 
motorische  Aequator   zusammenfallen.     Meist    sei    letzterer    nach    der 
einen  oder  der  anderen  Seite  verschoben^  so  dass  man,  um  keine  Wir- 
kung zu  erhalten,  zwei  ungleich  weit  vom  geometrischen  Aequator  gele- 
gene Punkte  berühren  müsse.3  Obschon  ich  somit  auf  diese  Abweichungen 
ein  Auge  hatte,  fiel  mir  darin  doch  kein  Gesetz  auf,  und  ich  habe  auch 
darüber  keine  langen  Versuchsprotocolle  veröffentlicht,  weil  ich  selber  ohne 
dergleichen  zur  Ueberzeugung  gelangt  war,  dass  hier  nichts  zu  holen  sei. 
Konnte  ich  aber  beim  Auflegen  zweier  Querschnitte  keinen  regel- 
massigen  Erfolg  entdecken,    so  hatte  es  auch  für  mich  keinen  Sinn, 
den  oberen  und  unteren  Strom  unter  sich  zu  vergleichen.    Dieser  Ver- 
gleich kann  nur  bezwecken,  einen  Spannungsunterschied  der  beiden  Quer- 
schnitte nachzuweisen,  indem  man  den  Unterschied  zwischen  der  Span- 
nung eines  jeden  der  Querschnitte  und  der  eines  Längsschnittspunktes  fest- 
stellt, als  eines  dritten  Punktes  gleicher  Spannung  in  beiden  Versuchen. 


1  Vorlaufiger  Abriss  einer  Untersuchung  über  den  Froschstrom  u.  s.  w.  Poo- 
gikdorff's  Annalen  u.  s.  w.    1843.   Bd.  LVI1I.   S.  5.   §.  15. 

2  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  1.  S.  503.  —  Hr.  Büdob  läset  an  der  Stelle, 
wo  er  sich  auf  diese  Erklärung  bezieht,  die  Worte:  „zum  Theil"  aus,  und  legt 
mir  so  die  Behauptung  unter,  an  die  ich  nie  gedacht  habe,  dass  zwei  ohne  Umlegen 
der  Kante  aufgelegte  Querschnitte  stets  völlig  gleichartig  sein  würden.  Erste  vor- 
läufige Mittheilung,  S.  208. 

*  A.  a.  O.  S.  514. 
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Derselbe  Zweck  wird  viel  einfacher  and  ganz  unmittelbar  erreicht,  indem 
man  die  beiden  Querschnitte  zum  Kreise  schliesst.  Ich  hatte  also  nicht 
nur  keinen  Grund,  auch  noch  auf  dem  Wege  jenes  Vergleiches  midi 
davon  zu  überzeugen,  dass  es  keinen  regelmässigen  Spannungsuntench^l 
der  beiden  Querschnitte  giebt,  sondern  sogar  einen  Grund  dagegen,  näm- 
lich [670]  den,  dass  ich  die  Schwierigkeiten  dieses  Unternehmens  «nah. 
von  denen  Hr.  Budqe  sich  nichts  träumen  läset.  Ganz  wie  er  nich» 
von  dem  Einrluse  weiss,  den  die  Schräge  des  Querschnittes  auf  seme 
Negativität  ausübt,  ist  ihm  auch  das  Gesetz  der  Spannweiten  fremd 
geblieben.  Er  ahnt  nicht,  dass,  beim  unverrückten  Anfliegen  desselben 
Querschnittes,  die  blosse  Verrückung  des  Ableitungspunktes  am  Längs- 
schnitt hinreicht,  um  eine  Veränderung  der  Stromstärke  zu  bewirken,  die 
bei  Versuchen,  gleich  den  seinigen,  die  genaueste  Berücksichtigung  ver- 
dient Ehe  wir  diese  Versuche  wiederholen,  ist  es  in  der  That  nötlüg. 
mit  den  vervollkommneten  Hülfsmitteln,  über  die  wir  jetzt  gebieten,  das 
Gesetz  der  Spannweiten  einer  erneuten  Prüfung  zu  unterwerfen. 

Ich  habe  dies  Gesetz  früher  so  ausgesprochen,  dass  mit  der  Entfer- 
nung des  Längsschnittspunktes  vom  abgeleiteten  Querschnitt  der  Strom 
zuerst  wachse,  ein  Maximum  erreiche,  wenn  jener  Punkt  sich  am  Aequa- 
tor  befinde,  dann  aber  wieder  herabsinke.  Auf  verschiedenem  Wege 
führte  ich  den  Beweis,  dass  es  nicht  bloss  die  Stromstärken,  sondern 
auch  die  Spannlingsunterschiede  seien,  welche  dies  Gesetz  befolgen.1  Ich 
fügte  hinzu,  dass  das  Herabsinken  vom  MaTimiini  in  manchen  Käuen 
dem  Anschein  nach  etwas  weniger  steil  vor  sich  gehe,  als  das  Ansteigen, 
so  dass  bei  grösster  Spannweite  der  Strom  stärker  sei,  als  bei  kleinster. 

Bei  dem  jetzigen  Stand  unserer  Kenntnias  ist  leicht  zu  sehen,  das 
letzteres  Verhalten  jedenfalls  nur  eine  Unregelmässigkeit  war,  dadurch 
bedingt,  dass  der  nicht  abgeleitete  Querschnitt  geringere  Negativität  t*- 
sass,  oder  dass  nach  ihm  hin  die  unwirksame  Schicht  am  Längsschniti 
dicker  wurde.  Bei  gleicher  Negativität  der  beiden  Querschnitte,  und 
überall  gleicher  Dicke  der  unwirksameu  Schicht  am  Längsschnitt,  wk 
auch  der  an  den  Querschnitten,  muss  das  Herabsinken  des  Spannnngv 
unterschiedes  vom  Maximum  mit  derselben  Steilheit  geschehen,  wie  da* 
Ansteigen:  die  Curve  der  Spannungsunterschiede  bezogen  auf  die  Spann- 
weiten moss  symmetrisch  sein.  [671]  Die  Curve  der  Stromstärken  be- 
zogen auf  die  Spannweite  wird  dagegen  asymmetrisch  ausfallen,  subald 
der  Widerstand  des  Muskels  nicht  gegen  den  des  Kreises  verschwind«. 
Allein  die  Abweichung  dieser  Curve  von  der  Symmetrie  wird  gerade  in 
nne  von  dem  stattfinden,  in  welchem  ich  sie  früher 


1  Untemu-hongen  u.  s.  w,   Bd.  I.   S.  631—633.  695.  6»6. 
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zufällig  gesehen  hatte.  Je  grosser  der  Widerstand  des  Muskels  ist,  um 
so  mehr  wird  die  Stromstärke  bei  kleinster  die  bei  grosster  Spannweite 
übertreffen,  and  um  so  näher  wird  das  Maximum  dem  abgeleiteten 
Querschnitt  rücken. 

Bei  meinen  neueren  Versuchen  verfuhr  ich  so,  dass,  während  der 
eine  Querschnitt  dem  Thonschild  eines  Zuleitungsgefasses  anlag,  die  Thon- 
spitze  einer  Zuleitungsröhre  folgweise  den  verschiedenen  Punkten  des 
Längsschnittes  aufgesetzt  wurde.  Das  Ergebniss  dieser  Versuche  stellt 
Fig.  21.  Taf.II  graphisch  dar.  Die  Abscissenaxe  q'q,  bedeutet  den  Längs- 
schnitt zwischen  den  beiden  künstlichen  Querschnitten.  Die  Oidinaten  der 
ausgezogenen  Curve  sind  die  Stromstärken  bei  Ableitung  des  Stromes 
vom  Querschnitt  ^,  die  der  gestrichelten  Curve  die  bei  Ableitung  vom 
Querschnitt  qf. 

Man  sieht,  dass  die  Curven  in  doppelter  Beziehung  von  dem  Verlauf 
abweichen,  den  ich  ihnen  früher  zuschrieb,  und  zwar  in  dem  Sinne,  wie 
fe  so  eben  als  nothwendig  erkannt  wurde.  Erstens  liegt  das  M«rimmn 
merklich  näher  dem  abgeleiteten,  als  dem  freien  Querschnitt  Zweitens 
ist  die  Stromstärke  bei  grosster  Spannweite  merklich  geringer  als  bei 
kleinster.  Im  Einklang  mit  der  Theorie  ist  dieser  Verlauf  der  Curven 
um  so  ausgesprochener,  je  länger  und  dünner  die  Muskeln;  am  deut- 
lichsten am  Bectus  internus,  auch  noch  deutlich  am  Sartorius,  nur  noch 
shwer  zu  erkennen  am  Adductor  magnus,  dessen  ich  mich  bei  meinen 
früheren  Versuchen  vorzugsweise  bediente.  Hier  nähern  sich  die  Curven 
der  Congruenz,  indem  der  Verlauf  einer  jeden  symmetrischer  wird,  und 
hier  kann  es  sich  am  leichtesten  ereignen,  dass  der  Einfluss  des  Wider- 
standes durch  den  anderer  Umstände  übertroffen  wird,  so  dass  die  grösste 
Spannweite  eine  grössere  Stromstärke  liefert  als  die  kleinste. 

Entwirft  man,  statt  an  der  Bussole  die  Curven  der  Strom-  [672] 
stärken,  am  Compensator  die  der  Spannungsunterschiede  bezogen  auf 
die  Spannweite,  so  zeigen  letztere  auch  an  Muskeln  von  grossem  Wider- 
&nde  einen  symmetrischen  Verlauf.  Am  Bectus  internus  kann  der 
^pannnngsunterschied  bei  grosser  Spannweite  grösser  als  bei  kleiner  sein, 
wahrend  die  Stromstärke  sich  umgekehrt  verhält 

Die  von  der  Spannweite  abhängigen  Schwankungen  der  Stromstärke 
können  bei  dünnen  Muskeln  über  die  Hälfte  des  Maximums  betragen; 
*ie  ansehnlich  auch  die  der  elektromotorischen  Kraft  sind,  sieht  man  in 
Tab.  EL  an  den  durch  zwei  künstliche  Querschnitte  begrenzten  Gastro- 
hemien  vor  Zerstörung  der  parelektronomischen  Schicht. 

Es  geht  daraus  hervor,  dass  man,  um  den  oberen  und  unteren 
Strom  unter  sich  zu  vergleichen,  wie  Hr.  Budge  beabsichtigte,  nicht 
blindlings  verfahren  darf,  sondern  bestimmte  Segeln  befolgen  muss,  will 
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man  nicht  zu  ganz  falschen  Ergebnissen  gelangen.  Das  Beste  wird  sein. 
überhaupt  von  den  Stromstarken  abzusehen,  und  nur  die  elektromoto- 
rischen Kräfte  zwischen  den  beiden  Querschnitten  einerseits,  andererseits 
einem  bestimmten  Längsschnittspunkte  zu  messen.  Verschwindet  indess 
der  Widerstand  des  Muskels  gegen  den  des  Kreises,  so  kann  man  ebenso 
mit  den  Stromstärken  verfahren.  Kommt  jener  Widerstand  neben  dem 
des  Kreises  in  Betracht,  und  ist  der  Muskel  überall  gleich  dick,  su 
muss  man  in  beiden  Versuchen  einen  Längsschnittspunkt  von  gleicher 
Spannung,  und  in  gleicher  Entfernung  vom  abgeleiteten  Querschnitt  ge- 
legen, mit  diesem  zum  Kreise  schliessen.  Je  zwei  symmetrische  Längs- 
SGhnittspunkte  genügen  dieser  Bedingung,  am  einfachsten  der  Aequator. 
Ist  aber  der  Muskel  nicht  überall  gleich  dick,  so  ist  die  Frage  nach  der 
verschiedenen  Negativität  der  beiden  Querschnitte  durch  den  Vergleich 
des  oberen  und  unteren  Stromes  gar  nicht  zu  entscheiden,  es  sei  denn, 
dass  man,  bei  demselben  Verfahren  wie  am  überall  gleich  dicken  Muskel 
von  dem  dickeren  Abschnitt  einen  schwächeren  Strom  erhielte,  als  von 
dem  dünneren. 

Jetzt  wollen  wir  zur  ^tatsächlichen  Prüfung  der  BuDGE'schen  Be- 
hauptungen schreiten.  Sie  laufen,  wie  gesagt,  dar-  [673]  auf  hinaus, 
dass  im  Muskel,  wie  in  einer  voltaischen  Säule,  ein  elektrischer  Gegen- 
satz so  vertheilt  sei,  dass  jeder  höhere  Querschnitt  z.  B.  sich  positiv  ver- 
hält gegen  jeden  tieferen.  Ausserdem  erkennt  Hr.  Budge  im  Muskel 
nur  noch  den  Gegensatz  von  Längsschnitt  und  künstlichem  Querschnitt 
an;  er  leugnet  die  Bedeutung  der  sehnigen  Enden  als  natürlicher  Quer- 
schnitte, mithin  deren  Gleichartigkeit  und  Negativität  gegen  den  Längs- 
schnitt. Danach  dürfen  am  unversehrten  Muskel  keine  anderen  Wir- 
kungen stattfinden,  als  die  des  angeblichen  Gegensatzes  seiner  Enden, 
und  man  muss  also  nach  Hrn.  Budge  1.  zwischen  diesen  Enden  stets 
den  Strom  in  derselben,  durch  jenen  Gegensatz  gebotenen  Richtung 
finden,  in  unserem  Beispiel  also  aufsteigend.  Eben  so  muss  man 
2.  zwischen  zwei  beliebigen  Läi^gsschnittspunkten,  und  3.  zwischen  einem 
solchen  Punkt  und  den  beiden  sehnigen  Enden  einen  Strom  in  der 
nämlichen  Richtung  finden.  4.  Liegt  der  Muskel  mit  zwei  künstlichen 
Querschnitten  auf,  so  muss  der  Erfolg  derselbe  sein.  5.  Liegt  der  durch 
zwei  künstliche  Querschnitte  begrenzte  Muskel  mit  zwei  beliebigen  Längs- 
schnittspunkten auf,  so  muss  auch  noch  stets  ein  Strom  in  derselben 
Sichtung  erscheinen,  der  sich  bei  asymmetrischer  Lage  der  Punkte  zum 
schwachen  Strome  des  Längsschnittes  algebraisch  hinzufügt  Endlich 
6.  muss  ebenso  der  Muskelstrom  vom  Längs-  zum  Querschnitt  selber, 
bei  Berücksichtigung  des  Gesetzes  der  Spannweiten,  stärker  erscheinen! 
wenn  er  mit  dem  angeblichen  Eigenstrom  gleiche,  als  wenn  er  die  um- 
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gekehrte  Richtung  hat,  in  unserem  Beispiel  also  bei  Ableitung  vom 
unteren  Querschnitt,  wo  er  aufsteigt,  starker  als  bei  Ableitung  vom 
oberen,  wo  er  absteigt  In  allen  diesen  Fällen  muss  die  Kraft  des  Eigen- 
stromes um  so  grosser  sein,  je  grosser  der  Abstand  der  Ableitungspunkte. 
Dies  ist  die  Reihe  von  Versuchen,  die  Hr.  Budge  zum  Erweise 
seiner  Lehre  an  regelmässig  gefaserten  Muskeln  hätte  durchmachen 
müssen.  Statt  dessen  hat  er,  wie  wir  sahen,  nur  die  unter  6.  erwähnte 
Prüfung,  und  zwar  ohne  Berücksichtigung  der  Spannweite  angestellt, 
und  sonst  nur  obenhin  erwähnt,  dass  die  Muskeln  mit  symmetrischen 
Läng»-  [674]  schnittspunkten  im  Sinne  des  Unterschiedes  zwischen  oberem 
and  unterem  Strome  gewirkt  hätten. 

Wir  wollen  jetzt  etwas  gründlicher  verfahren.  Die  Ergebnisse  meiner 
Versuche  an   regelmässig  gefaserten  Muskeln  sind  am  Schluss  in  den 
Tab.  IV. — X.  enthalten.    Jede  dieser  Tabellen,  bis  auf  die  achte,  stellt 
eine  Versuchsreihe  an  den  ßecti  intemi,  Sartorii,  Adductores  magni  und 
Semimembranoei  von  fünf  Fröschen  vor.    In  Tab.  X.,  welche  zum  Theil 
schon  besprochen  wurde,  erstrecken  sich  die  Messungen  auch  noch  über 
len  Triceps  und  den  Oastroknemius  derselben  Thiere.    So  ist  jede  Will- 
tür in  der  Auswahl  der  Fälle  ausgeschlossen.    Nur  wo  dem  Semimem- 
Wosus  das  obere  sehnige  Ende  erhalten  bleiben  musste,  ist  der  Ver- 
geh zuweilen  nur  am  Muskel  der  einen  Seite  angestellt,  oder  es  ist  ein 
Moskel  von  einem  anderen  Frosch  zu  Hülfe  genommen,  weil  es  nicht 
immer  gelingt,  die  Semimembranosi  desselben  Frosches  so  von  einander 
ffl  trennen,  dass  beide  unversehrt  sind. 

Die  Vorzeichen  in  den  Tabellen  und  die  Zahlen  in  Tab.  X.  haben 
die  frühere  Bedeutung.  In  den  anderen  Tabellen  sind  die  Zahlen  den 
^romstarken.  proportionale  Ablenkungen  in  Scalen theilen ,  abgelesen  an 
der  WiBDEMAMi'schen  Bussole  mit  12000  Windungen,  bei  0  "^  Abstand 
4er  Bollen  und  2300 mm  Abstand  der  Scale  vom  Spiegel,  aber  ohne 
Hasche  Compensation. 

Jede  Zahl  ist  das  Ergebniss  einer  einzigen  Ablesung,  welche  vorge- 
nommen wurde,  nachdem  die  Bedingungen  des  Versuches  möglichst  rein 
hergestellt  waren  (s.  oben  S.  83).  Verfahrt  man  so  mehrmals  nach 
einander  am  nämlichen  Muskel,  so  erhält  man  gleichwohl,  namentlich. 
*o  der  künstliche  Querschnitt  in*s  Spiel  kommt,  nicht  zweimal  dieselbe 
Zahl  sondern  oft  ansehnlich  verschiedene  Werthe;  wo  nach  dem  Gesetz 
keine  Wirkung  stattfinden  sollte,  auch  wohl  von  verschiedenem  Zeichen.1 
^n  müsste  also  eigentlich  aus  einer  hinreichenden  Anzahl  solcher  Be- 
stimmungen das  Mittel  ziehen.    Dies  hätte  zuviel  Zeit  gekostet  in  Ver- 

1  [Ueber  die  Gründe  dieser  Schwankungen  vergl.  unten  Abh.  XX.  §.  IV.] 
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suchsreihen,  wo,  wie  in  Tab.  IV.,  schon  an  jedem  Muskel  12,  mithin  an 
jedem  Frosch  96  Versuche  anzustellen  waren.  Unsere  Zahlen  sind  so- 
nach mit  jenen  Schwankungen  [675]  behaftet.  Man  darf  indess  an- 
nehmen, dass  deren  Einfluss  sich  auch  bei  hinlänglicher  Vervielfältigung 
einzelner  Versuche  an  verschiedenen  Muskeln  ausgleiche,  wie  die  Tabellen 
sie  darbieten,  wobei  zugleich  die  etwaigen  Unterschiede  im  Verhalten  der 
einzelnen  Muskeln  sich  aufheben:  da  kein  Grund  ist,  weshalb  alle  Mus- 
keln, bei  einer  einzigen  Prüfung,  eine  im  nämlichen  Sinne  vom  Mittel 
abweichende  Zahl  liefern  sollten. 

Um  uns  kurz  zu  verstandigen,  nennen  wir  den  mit  natürlichem 
Querschnitt  gewonnenen  Strom  den  natürlichen,  den  mit  künstlichem 
Querschnitt  den  künstlichen  Strom.  Der  obere  natürliche  Strom  ist 
also  z.  B.  der  zwischen  oberem  sehnigen  Ende,  der  untere  künstliche 
Strom  der  zwischen  unterem  künstlichen  Querschnitt  einerseits,  anderer- 
seits dem  Längsschnitt  kreisende  Strom.  Vor  einer  Verwechselung  des 
so  gebrauchten  Ausdruckes  'natürlicher  Strom'  mit  demselben  Ausdruck 
in  Hrn.  Budöe's  Sinne  braucht  wohl  kaum  gewarnt  zu  werden.  Hm. 
Büdge's  angeblichen  'natürlichen  Strom,  der  ohne  Bezug  auf  Längs- 
und Querschnitt  sein  soll,  nennen  wir,  was  sein  ursprünglicher  Name 
ist,  ja  vielmehr  Eigenstrom. 

Tab.  IV.  stellt  eine  Versuchsreihe  dar,  wobei  an  jedem  Muskel  die 
sechs  oben  aufgezählten  Folgerungen  aus  Hrn.  Budge's  Lehre  zur  Prü- 
fung kamen.  Sie  zerfallt  der  Länge  nach  in  zwei  Abtheilungen.  Die 
erste  Abtheilung  bezieht  sich  auf  den  ganz  unversehrten  Muskel  Ge- 
wisse weitere,  den  Muskel  in  diesem  Zustande  betreffende  Fragen  sind  in 
Tab.  V.  beantwortet.  Die  zweite  Abtheilung  von  Tab.  IV.  bezieht  sieb 
auf  den  durch  zwei  senkrechte  Querschnitte  begrenzten  Muskel.  Weiter 
erläutert  findet  sich  dessen  Verhalten  in  den  Tab.  VL — X. 

I.  Erstens  also  sollte  sich,  nach  Hrn.  Büdge,  an  jedem 
Muskel  zwischen  seinen  sehnigen  Enden  ein  Strom  in  be- 
ständiger Richtung  zeigen.  An  sich  wäre  hiergegen,  vom  Stand- 
punkt unseres  Gesetzes,  nichts  einzuwenden.  Ein  solches  Verhalten 
würde  zu  seiner  Erklärung  nur  eine  beständige  Gestaltverschiedenheit 
beider  Enden  voraussetzen,  wodurch  die  Ableitung  von  elektromotorisch 
nicht  entsprechenden  Punkten  geschähe.  Ich  selber  [676]  habe  früher, 
auf  Grund  meiner  ersten,  noch  minder  vollkommenen  und  zahlreichen 
Versuche,  jenes  Verhalten  angenommen.1  In  Uebereinstimmung  mit 
meinen  späteren  Angaben2  lehrt  aber  jetzt  die  erste  Spalte  der  IV.,  V. 


1  Poggendorff's  Annalen  u.  s.  w.  1843.  Bd.  LV1II.  S.  3.  10.  §.  9.  26.  27. 

2  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I.  S.  497. 
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and  VL  Tabelle,  dass  dies  unter  den  vier  in  Bede  stehenden  Muskeln 
allein  am  Semimembranosus,  allenfalls  dem  Sartorius,  mit  einiger  Sicher- 
heit nachweisbar  ist.  Auf  26  Mal  wirkte  zwischen  sehnigen  Enden  der 
Semimembranosus  24,  auf  30  Mal  der  Sartorius  24,  der  Bectus  internus 
18  Mal  absteigend,  der  Adductor  magnus  17  Mal  aufsteigend.  Oft  wirkt 
von  den  gleichnamigen  Muskeln  desselben  Frosches  der  eine  auf-,  der 
andere  absteigend.  Spricht  sich  schon  hierin  keine  durchgreifende  Gesetz- 
lichkeit aus,  so  vermisst  man  eine  solche  erst  recht,  wenn  man  die 
Grösse  der  Wirkungen  in  Betracht  zieht.  Nicht  bloss  schwankt  diese 
zwischen  weiten  Grenzen,  sondern  sie  tritt  auch  meist  bedeutend  zurüok 
gegen  die  der  Ablenkungen,  welche  man  mit  natürlichem  Strome  vor 
Zerstörung  der  parelektronomischen  Schicht,  noch  mehr  gegen  die, 
welche  man  damit  nach  Zerstörung  der  Schicht,  oder  mit  künstlichem 
Strom  erhält. 

Eine  solche  Unregelmässigkeit  und  Schwäche  der  Wirkungen  ist 
unverträglich  mit  der  Bedeutung,  die  Hr.  Budge  ihnen  beilegt.  Uns  er- 
wächst daraus  keine  Verlegenheit,  selbst  wenn  wir  bei  obiger  Erklärung 
jener  Wirkungen  stehen  bleiben.  Denn  da  eine  geringe  Verrückung  der 
Ableitungspunkte  danach  hinreicht,  die  Stromrichtung  umzukehren,  so 
wird  die  Unbeständigkeit  der  Ströme  fast  zur  notwendigen  Folge. l  Wir 
können  aber  jetzt,  zur  Deutung  derselben  Ströme,  auch  noch  an  ver- 
schiedene Parelektronomie  der  beiden  Muskelenden  denken,  wobei  vollends 
feine  Beständigkeit  zu  erwarten  wäre;  und  der  Versuch  wird  diese  Ver- 
muthung  bestätigen. 

IL  Zweitens  sollte,  nach  Hrn.  Budge,  an  jedem  Muskel 
der  [677]  Strom  zwischen  beliebigen  Längsschnittspunkten 
dieselbe  Bichtung  zeigen,  wie  zwischen  sehnigen  Enden. 
Die  zweite  Spalte  der  IV.  und  V.  Tabelle  enthält  die  Ablenkungen  beim 
Aufliegen  zweier  symmetrischen  Längsschnittspunkte,  die  vom  Aequator 
um  ein  Viertel  der  Muskellänge  abstanden.  Auf  20  Mal  haben  sie  am 
Rectus  internus  6,  am  Sartorius  9,  am  Adductor  magnus  6,  am  Semimem- 
branosus 11  Mal,  auf  80  Mal  also  im  Ganzen  nur  32  Mal  die  um- 
gekehrte Bichtung  von  der  zwischen  sehnigen  Enden.  Hier  scheint 
also,  was  die  Bichtung  der  Strome  betrifft,  etwas  der  BuDGE'schen  An- 
schauung Entsprechendes  beim  ersten  Blick  wirklich  stattzufinden.  Was 
die  Stärke  betrifft,  so  sind  die  Ablenkungen  bald  kleiner,  bald,  was  sie 
Bach  Hrn.  Budge  nicht  sollten,  in  dem  Maasse  grösser  als  die  zwischen 
sehnigen  Enden,  dass  digs  nicht  bloss  dem  geringeren  Widerstände  zu- 


1  Untersuchungen  u.  8.  w.  Bd.  I.   S.  506  ff. 
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zuschreiben  ist.    Auch  im  letzteren  Falle  bleiben  sie  übrigens  meist  weit 
unter  den  mit  Querschnitt  erhaltenen  Wirkungen. 

In  der  dritten  Spalte  derselben  Tabellen  entspricht  jedem  Muskel 
eine  obere  und  eine  untere  Zahl.  Jene  wurde  abgelesen,  als  bei  unver- 
änderter Spannweite  der  obere  Ableitungspunkt  dem  oberen,  diese,  als 
der  untere  dem  unteren  Ende  möglichst  genähert  war.  Nach  Hrn.  Budge 
sollten  beide  Zahlen  stets  gleiches  Vorzeichen  mit  der  Zahl  der  ersten  und 
zweiten  Spalte  haben,  und  dies  Zeichen  für  jeden  Muskel  stets  das  nämliche 
sein.  Hm.  Budge's  Voraussetzung  findet  sich  nur  am  Rectus  internus 
öfter,  nämlich  13  Mal  auf  20,  insofern  erfüllt,  als  die  vier  Zahlen  das- 
selbe Vorzeichen  haben;  doch  ist  dies  7  Mal  das  positive,  6  Mal  das 
negative.  Am  Sartorius  kommt  dasselbe  Verhalten  nur  5,  am  Semimem- 
branosus  3,  am  Adductor  magnus  2  Mal  auf  20,  auf  80  Mal  also  im 
Ganzen  nur  23  Mal  vor. 

Nach  dem  Gesetz  des  Muskelstromes  sollte  die  obere  Zahl  in  der 
dritten  Spalte  stets  negativ,  die  untere  stets  positiv  sein.  Am  Adductor 
magnus,  und  ebenso  am  Semimembranosus ,  trifft  dies  17  auf  20  Mal, 
also  sehr  regelmässig,  zu.  Minder  günstig  ist  der  Erfolg  am  Rectus 
internus,  wo  [678]  nur  3,  und  am  Sartorius,  wo  nur  9  Mal  die  Yer- 
theilung  der  Zeichen  die  erwartete  ist;  sie  ist  es  auf  80  Mal  im  Ganzen 
nur  46  Mal.  Man  wird  aber  sehen,  dass  hieraus  so  wenig  etwas  wider 
das  Gesetz  des  Muskelstromes  folgt,  als  aus  dem  zuerst  erwähnten, 
scheinbar  Hrn.  Budge  günstigen  Zusammentreffen  etwas  für  dessen  Lehre. 

DI.  Drittens  sollte,  nach  Hrn.  Budge,  zwischen  einem 
beliebigen  Längsschnittspunkt  und  den  beiden  sehnigen 
Enden  ein  Strom  auch  noch  immer  in  der  nämlichen  Rich- 
tung erfolgen,  wie  zwischen  den  sehnigen  Enden,  symme- 
trischen und  asymmetrischen  Längsschnittspunkten.  Mit 
anderen  Worten,  der  obere  und  untere  natürliche  Strom  sollen  unter 
sich  und  mit  den  Strömen  zwischen  diesen  Punkten  einerlei  Richtung 
haben.  Dieser  Satz  leugnet  unmittelbar  die  Negativität  der  sehnigen 
Enden  gegen  den  Längsschnitt,  und  ihr  Verhalten  als  natürliche  Quer- 
schnitte. Was  daran  ist,  zeigt  die  vierte  Spalte  der  IV.  und  V.  Tabelle, 
in  der  die  obere  Zahl  jetzt  die  mit  dem  oberen,  die  untere  die  mit  dem 
unteren  natürlichen  Strom  erhaltene  Ablenkung  ist.  Der  Längsschnitts- 
punkt war  der  Aequator.  Nach  dem  Gesetz  muss  die  obere  Zahl  wieder 
negativ,  die  untere  positiv  sein.  Auf  20  Mal  zeigen  sich  hiervon  am 
Adductor  magnus  keine  einzige,  am  Semimembranosus  2,  am  Rectus 
internus  5,  am  Sartorius  8,  auf  80  Mal  also%n  Ganzen  nur  15  Aus- 
nahmen. Dem  Gesetz  nach  sollen  die  Ablenkungen  jetzt  grosser  sein, 
als  da  statt  des  natürlichen  Querschnittes  ein  diesem  naher  Längsschnitts- 
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puslt  auflag.    Betrachtet  man,  wie  man  darf,  das  Abnehmen  einer 

negativen  Wirkimg  als  gleichwertig  mit  dem  Wachsen  einer  positiven, 

so  bieten  unsere  Tabellen  von  diesem  Satz  auf  20  Versuche  am  Adductor 

magnus  keine  einzige,  am  Bectus  internus  4,  am  Sartorius  6,  am  Semi- 

membianosus  9,  auf  80  Mal  also  im  Ganzen  19  Ausnahmen.    An  den 

beiden  letzteren  Muskeln  betreffen  diese  Ausnahmen  fast  alle  das  untere 

Ende,  und  erklären  sich  leicht  aus  dessen  abweichendem  Bau.  Ein  dem 

unteren  Ende  naher  Punkt  ist  hier  kein  reiner  Längsschnitt,  und  ebenso 

wenig  ist  das  Ende  selber  der  [679]  natürliche  Querschnitt  sammtlicher 

Bündel    Der  bandförmige  Sartorius  ist  unten  durch  seinen  natürlichen 

Querschnitt  schräg  abgeschnitten,  so  dass  an  seinem  äusseren  Bande 

seine  Fasern  fast  um  ein  Drittel  länger  sind,  als  an  seinem  inneren. 

Der  Semimembranosus  setzt  in  einem  grossen  Theile  seiner  Länge  von 

unten  nach  oben  neue  Fleischbündel  an,  die  von  beiden  Seiten  eines 

an  seinem  äusseren  Umfange  emporsteigenden  Sehnenstreifes  entspringen. 

Er  ist  also  im  Grunde  ein  doppeltgefiederter  Muskel,  nur  dass  die  in 

ungleicher  Höhe  entsprungenen  Bündel  sämmtlich  bis  zu  seinem  oberen 

Ende  reichen,  daher  er  oben  viel  dicker  ist  als  unten.    Es  würde  uns 

an  dieser  Stelle  zu  weit  führen,  die  Folgen  zu  erörterji  und  in  der 

Wirklichkeit  nachzuweisen,  welche  nach  der  Theorie  der  Neigungsströme 

diese  Anordnungen  am  unteren  Ende  des  Sartorius  und  Semimembranosus 

laben  müssten.    Hier  genügt  die  Einsicht,  dass  jedenfalls  an  diesem 

Ende,  im  Vergleich  mit  einem  regelmässig  gebauten,  der  Spannungs- 

onteischied  zwischen  dem  Aequator  und  einem  dem  Ende  nahen  Punkte 

nur  wenig  wachsen  kann,  wenn  letzterer  mit  dem  Ende  selber  vertauscht 

wird.    Da  aber  der  Sartorius  mit  seiner  unteren  spitzen  Sehne,    der 

Semimembranosus  mit  seinem  knorpeligen  Hufeisen  aufgelegt  ansehnlich 

grösseren  Widerstand  haben,  als  mit  einem  dem  unteren  Ende  nahen 

Punkt,  so  versteht  man,  wie  zuweilen,  statt  Verstärkung,  Schwächung 

des  Stromes  die  Folge  dieser  Veränderung  ist. 

Dass  nach  dem  Allen  von  Hrn.  Budqe's  Deutung  der  Ströme  am 
unversehrten  Muskel  die  Bede  nicht  sein  könne,  ist  klar.  Es  fragt  sich 
aber,  wie  sich  von  unserem  Standpunkte  jene  15  Falle  auf  80  recht- 
fertigen lassen,  in  denen  der  untere  natürliche  Strom  nicht  auf-,  oder 
der  obere  nicht  absteigt,  so  wie  die  auch  nicht  ganz  seltenen,  wo  der 
«ne  dieser  Strome  Null  ist 

Zuerst  ist  ein  Bezug  aufzudecken,  der  sich  zwischen  den  Zahlen  der 
^ten  und  denen  der  vierten  Spalte  kundgiebt.  Die  beiden  Zahlen  der 
vierten  Spalte,  die  gleich  und  entgegengesetzt  sein  sollten,  sind  stets 
fflehr  oder  weniger  un-  [680]  gleich;  häufig  mehr  und  in  ejnem  anderen 
Sinne,  als  es,  bei  gleicher  Negativität  der  beiden  natürlichen  Querschnitte, 

E.  du  Boli-Beymond,  Ge§.  Abb.  II.  11 
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wegen  verschiedenen  Widerstandes  der  oberen  und  unteren  Muskelhälfte 
der  Fall  sein  könnte.  Die  Zahl  der  ersten  Spalte  aber  hat  fast  aus- 
nahmslos, 76  Mal  auf  80,  dasselbe  Vorzeichen,  wie  die  grössere  jener 
beiden  Zahlen.  Die  beiden  natürlichen  Querschnitte  sind  also  sichtlich 
verschieden  negativ  gegen  den  Längsschnitt,  und  demgemäss  ist  auch  der 
minder  negative  positiv  gegen  den  negativeren.  Es  ist  denn  auch  nicht 
etwa  stets  das  nämliche  Ende  des  Muskels  das  negativere,  sondern  die  Falle, 
wo  das  obere  und  die,  wo  das  untere  vorwiegt,  sind  fast  genau  ebenso 
vertheilt,  wie  die  Vorzeichen  in  der  ersten  Spalte  (s.  oben  S.  158). 

Man  könnte  diese  Erscheinung  einfach  auf  eine  Gestaltverschieden- 
heit der  beiden  Enden  deuten.  Es  kann  aber  auch,  wie  schon  bemerkt, 
jetzt  an  verschiedene  Parelektronomie  dieser  Enden  gedacht  werden. 
Diese  Meinung  lässt  sich  dadurch  prüfen,  dass  man  die  Muskeln  einem 
entwickelnden  Bade  unterwirft.  Setzt  man  gleiche  Gestalt  der  beiden 
Querschnitte  voraus,  so  nähert  sich  durch  die  Zerstörung  der  parelektro- 
nomischen  Schicht  die  Negativität  der  beiden  Querschnitte  derselben 
Grenze,  nämlich  der  Negativität  eines  gleich  schrägen  künstlichen  Quer- 
schnittes. Es  muss  also  der  minder  negative  Querschnitt  dabei  mehr  an 
Negativität  zunehmen,  als  der  von  Hause  aus  negativere. 

Um  dies  zu  erproben,  tauchte  ich  die  Muskeln,  welche  zu  den  Ver- 
suchen in  den  vier  ersten  Spalten  der  fünften  Tabelle  gedient  hatten, 
5"  lang  in  gesättigte  Kochsalzlösung,  spülte  sie  mit  Wasser  ab,  und 
trocknete  sie  zwischen  Fliesspapier.  Die  5.  Spalte  der  Tabelle  zeigt  die 
durch  den  oberen  und  unteren  natürlichen  Strom  nach  dem  Bade  er- 
haltenen Wirkungen,  die  6.  den  Unterschied  zwischen  den  zusammen- 
gehörigen Zahlen  der  4.  und  5.  Spalte,  d.  h.  die  durch  das  Bad  bewirkte 
Veränderung. 

Bei  Betrachtung  dieser  Zahlen  kann  es  auffallen,  dass  die  Folge  des 
Bades  nicht  stets  Verstärkung  des  natürlichen  Stromes  der  beiden 
Enden  ist.  Auf  10  Mal  3  Mal  am  Reo  [681]  tus  internus,  4  Mal  am 
Sartorius,  1  Mal  am  Adductor  magnus,  4  Mal  am  Semimembranosus, 
im  Ganzen  12  Mal  auf  40,  wurde  der  Strom  des  einen  Endes  geschwächt, 
statt  verstärkt.  Um  dies  zu  verstehen,  muss  man  sich  erinnern,  dass 
auf  die  entwickelnde  Wirkung,  welche  die  Aetzmittel  durch  Zerstörung 
der  parelektronomischen  Schicht  ausüben,  eine  schwächende  Wirkung 
folgt.  Die  Negativität  des  natürlichen  Querschnittes  gegen  den  Längs- 
schnitt steigt  unter  dem  Einfluss  der  Kochsalzlösung  schnell  an,  erreicht 
ein  Maximum,  und  sinkt  dann  ziemlich  rasch  wieder  herab;  wenn  vor 
der  Benetzung  nur  geringe  Parelektronomie  bestand,  leicht  bis  zu  einem 
Werth  unterhalb  der  ursprünglichen  Negativität.  Es  ist  daher  etwas 
ganz  anderes,  ob  man  den  Sehnenspiegel  eines  im  Kreise  befindlichen 
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Muskels  mit  Kochsalzlösung  benetzt,  oder  ob  man  so  verfahrt,  wie  es 
liier  geboten  war.  Dort  kann  sich,  bei  richtiger  Leitung  des  Versuches, 
die  vorübergehende  Stromverstärkung  der  Beobachtung  kaum  entziehen. 
Hier  dagegen  war  das'  Maximum  der  Stromstärke  schon  vorüber,  ehe  der 
Muskel  zur  Prüfung  gelangte,  und  bei  geringerer  Parelektronomie  des 
betreffenden  Muskelendes  wurde  die  Stromstarke  um  so  leichter  bereits 
unter  ihrem  ursprünglichen  Werth  angetroffen,  als  die  von  der  Lösung 
durchdrungene  Schicht  am  Längsschnitt  eine  schwächende  Nebenschlies- 
sung bildet  Zu  dieser  Zeit  aber  kann  der  Strom  eines  ursprünglich 
stark  parelektronomischen  Muskelendes  noch  bedeutend  verstärkt  sein. 
Diese  Erklärung  setzt,  wie  man  sieht,  voraus,  dass  Schwächung  durch 
das  Kochsalzbad  ausschliesslich  oder  vorzugsweise  am  ursprünglich  nega- 
tiveren Ende  vorkomme;  und  wirklich  trifft  dies  unter  jenen  12  Malen 
9  Mal  zu.  Die  Fälle  dieser  Art  bestätigen  also  vielmehr  schon  unsere 
Vorhersage,  insofern  als  die  Abnahme  des  Stromes  durch  das  Bad  einer 
geringeren  Zunahme  gleichzusetzen  ist 

Danach  zeigt  sich  auf  10  Mal  am  Bectus  internus  8,  am  Sartorius 
10,  am  Adductor  magnus  8  Mal,  auf  30  Mal  also  im  Ganzen  26  Mal 
das  erwartete  Verhalten,  eine  Begelmässigkeit,  wie  sie  gewiss  nicht  grösser 
zu  verlangen  ist,  [682]  wo  zarte  Muskeln  einem  so  heftigen  Eingriff 
preisgegeben  werden. 

Es  beruht  daher  wohl  auf  besonderen  Umständen,  dass  am  Semi- 
membranosus  nur  4  Mal  auf  10  unsere  Begel  sich  bewährt  Hier  ist 
auf  20  Mal  der  untere  natürliche  Strom  16  Mal  der  schwächere.  Zum 
Theil  rührt  dies  vom  grosseren  Widerstände  des  unteren  Endes  her.  Da 
aber  der  oben  S.  161.  162  gegebenen  Begel  gemäss  der  Muskel  zwischen 
sehnigen  Enden  fast  stets  absteigend  wirkt,  so  ist  das  untere  Ende  wirk- 
lich meist  das  positivere,  und  bleibt  es  auch  nach  dem  entwickelnden 
Bade.  Dies  hat  seinen  Grund  unstreitig  in  dem  oben  S.  161  besprochenen 
Bau  des  unteren  Endes,  der  entfernt  an  den  des  oberen  Endes  am 
irastroknemius  erinnert  Entweder  ist  am  Semimembranosus  das  untere 
Ende  bei  gleicher  Parelektronomie  wegen  seines  verschiedenen  Baues 
minder  negativ  als  das  obere;  oder  es  ist  für  gewöhnlich  parelektrono- 
mischer,  und  der  Entwicklung  weniger  zugänglich:  wie  es  denn  sinnlos 
"äre,  zu  erwarten,  dass  ein  Kochsalzbad  das  obere  Ende  des  Gastrokne- 
nius  negativer  mache. 

Ist  unsere  Auffassung  die  richtige,  so  muss  man  nach  dem  Bade 
Ton  den  mit  den  beiden  sehnigen  Enden  aufgelegten  Muskeln  Wirkungen 
erhalten,  die  sich  ebenso  aus  der  veränderten  Negativität  jener  Enden 
herleiten  lassen,  wie  die  Wirkungen  vor  dem  Bade  aus  der  ursprüng- 
lichen Negativität  der  Enden.  Das  Ergebniss  dieser  Versuche  findet  sich 
in  der  7.  Spalte  der  Tabelle.    Es  fallt  auf  10  Mal  am  Bectus  internus 

n* 
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9,  am  Sartoriiis  8,  am  Adductor  magnus  4,  am  Semimembranosus  8  Mal 
im  Ganzen  auf  40  Mal  29  Mal,  unseren  Schlüssen  günstig  aus.  Mit 
der  Abnahme  des  Unterschiedes  zwischen  oberem  und  unterem  Strome 
nimmt  auch  der  Strom  zwischen  den  sehnigen  Enden  ab,  mit  der  Um- 
kehr seines  Zeichens  kehrt  er  sich  um,  u.  s.  w. 

Wir  dürfen  es  also  als  ausgemacht  ansehen,  dass  eine  wesentliche 
Ursache  des  Stromes  zwischen  sehnigen  Enden,  und  des  Unterschiedes 
zwischen  oberem  und  unterem  natürlichen  Strom,  soweit  dieser  Unter- 
schied nicht  vom  Wider-  [683]  stände  herrührt,  in  der  verschiedenen 
Parelektronomie  der  beiden  Enden  zu  suchen  ist 

Dies  sind  beiläufig  die  Erfahrungen,  auf  die  oben  S.  136  hingewiesen 
wurde,  um  die  verschiedene  Parelektronomie  der  beiden  Enden  der  Gastro- 
knemiusbündel  annehmbar  zu  machen. 

In  den  Strömen  zwischen  symmetrischen  Längsschnittspunkten  daif 
man  jetzt  eine  Componente  vermuthen,  welche,  als  ein  Zweig  des  in  der 
geschwächten  oder  unwirksamen  Schicht  kreisenden  Stromes,  von  dem 
positiveren  Ende  durch  den  Bogen  nach  dem  negativeren  fliesst  Sind 
beide  Enden  ungleich  parelektronomisch,  so  ist  das  von  Hrn.  Budge  be- 
hauptete Verhalten,  anstatt  gegen  das  Gesetz  zu  streiten,  vielmehr  ganz 
in  der  Ordnung.  In  den  48  Fällen  auf  80,  in  welchen  der  Strom 
zwischen  symmetrischen  Längsschnittspunkten  mit  dem  zwischen  sehnigen 
Enden  gleiche  Richtung  zeigte  (s.  oben  S.  159),  können  wir  eine  An- 
deutung dieses  gesetzmäßigen  Verhaltens  sehen. 

Umständej  welche  es  oft  verdecken,  lassen  sich  mindestens  zwei 
denken.  "-Verjüngt  sich  bei  gleicher  Negativität  der  Querschnitte  die  un- 
wirksame Schicht  am  Umfange  des  Muskels  vom  Ende  A  nach  dem  B 
hin,  so  muss  in  einem,  symmetrischen  Längsschnittspunkten  angelegt«) 
Bogen  ein  Strom  von  B  nach  A  kreisen.  Aehnliches  kann  hier  statt- 
finden, da  dann  dieser  Strom  sich  mit  dem  Strome  wegen  ungleicher 
Negativität  der  beiden  Querschnitte  algebraisch  summirt  Zweitens  wäre 
es  wohl  wunderbar,  wenn  alle  Querscheiben  des  Muskels,  und  alle  Ele- 
mente einer  Querscheibe,  gleich  stark  elektromotorisch  wirkten.1  Giebt  es 
aber  hierin  Unterschiede,  so  ist  ein  zureichender  Grund  für  die  mannig- 
faltigsten Störungen  vorhanden;  gerade  wie  dergleichen  an  einem  Magnet- 
stabe durch  ungleiche  Coörcitivkraft  des  Stahles  oder  durch  Fehler  beim 
Streichen  entstehen. 


1  [Nach  der  Jahreszahl  dieser  Abhandlung  versteht  sich  von  selber,  dass  <& 
Wort  „Querschcibc"  hier  und  S.  168  geometrisch,  nicht  histologisch  genommen  ist, 
<L  h.  nicht  um  damit,  wie  Hr.  Hensen  seitdem  that,  einen  der  in  der  Läng«  des 
Muskelbiindels  aneinander  stossenden  Bestandtheile  der  contractilen  Substanz  m  be- 
zeichnen (Arbeiten  aus  dem  Kieler  physiolog.  Institut  1868.  S.  9;  —  Vergl.  oben  S.  42V 
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Aus  demselben  Gesichtspunkte  sind  vorläufig  die  Fälle  zu  beurthei- 
len,  wo  zwischen  einem  dem  Aequator  und  einem  dem  sehnigen  Ende 
benachbarten  Punkte  der  Strom  die  falsche  Richtung  zeigt,  während  er 
mit  dem  Ende  selber  im  [684]  richtigen  Sinne  erscheint  Fremdartiger 
und,  wie  schon  bemerkt,  unserer  ganzen  Aufmerksamkeit  werth  sind  die 
Fälle,  wo  zwischen  dem  Längsschnitt  und  dem  sehnigen  Ende  selber  der 
natürliche  Strom  verkehrt  ist,  <L  h.  wo  sich  letzteres  gegen  ersteren 
positiv  verhält 

Ich  habe,  ausser  den  in  der  Tabelle  verzeichneten  Beispielen,  noch 
nele  andere   von  demselben  Verhalten  beobachtet    Meist  betrafen  sie, 
wie  die  in  der  Tabelle,  das  untere  Ende  des  Rectus  internus  und  des 
Sartorius!    Doch  habe  ich  auch  das  obere  Ende  gesetzwidrig  elektromo- 
torisch gefunden;  ja  es  kommt  vor,  dass  beide  Enden  positiv,  statt  negativ, 
gegen  den  Längsschnitt  sind.    Sartorius  IEL  A.  in  Tab.  IV.  bietet  ein 
Beispiel  hiervon;  ein  anderes  ist  folgendes:  Zwischen  symmetrischen  Längs* 
schmttspunkten  gab  ein  Sartorius  +  5,  zwischen  einem  dem  Aequator 
und  einem  dem  oberen  Ende  benachbarten  Punkte  +  40,  zwischen  dem 
Aequator    und  einem   dem   unteren  Ende   benachbarten  —  13 ,c  Ab- 
lenkung.   Das  obere  Ende  selber  mit  dem  Längsschnitt  zusammen  gab 
r  19,  das  untere  —  15 8C.    In  diesen,  allerdings  sehr  seltenen  Fällen 
ist  also  eine  völlige  Umkehr  des  gesetzlichen  Verhaltens  des  unversehrten 
Muskels  eingetreten. 

Das  Dasein  solcher  Fälle  macht  es  an  sich  schon  wahrscheinlich, 
«iass,  wenn  das  ungesetzliche  Verhalten  auf  das  eine  Ende  beschränkt 
bleibt,  dies  nicht  daher  rührt,  dass  ein  der  Muskelaxe  entlang  messender 
Eigenstrom  den  natürlichen  Muskelstrom  überwiegt,  sondern  einfach  da- 
her, dass  das  betreffende  Ende  so  stark  parelektronomisch  ist,  dass  es 
sieh  positiv,  statt  negativ,  gegen  den  Längsschnitt  verhält  Dies  wird 
dadurch  bestätigt,  dass  mit  seltenen  Ausnahmen  ein  entwickelndes  Bad 
hinreicht,  um  beiden  Enden  im  Nu  das  gesetzmässige  Verhalten  zu  er- 
theflen.  Die  Tab.  V.  zeigt  dies  für  den  Fall  nur  eines  positiven  Endes. 
In  dem  eben  angeführten  Fall  am  Sartorius,  wo  beide  Enden  positiv 
waren,  erhielt  ich  nach  dem  Bade  mit  dem  oberen  Ende  —  79,  mit 
4em  unteren  +  114-c. 

Wir  sind  so  zu  einer  an  sich  werthvollen  Erweiterung  unserer 
Eenntniss  des  parelektronomischen  Zustandes  gelangt.  [685]  Eine  solche 
Parelektronomie,  dass  das  gesetzmässige  Verhalten  des  natürlichen  Quer- 
schnittes dabei  umgekehrt  wird,  war  mir  am  Gastroknemius,  an  dem  ich 
<fe  Parelektronomie  bisher  vorzüglich  studirt  hatte,  nur  nach  Einwirkung 
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höherer  Kältegrade  vorgekommen.1  Jetzt  zeigt  es  sich,  dass  auch 
ohne  nachweisbare  Ursache,  insbesondere  ohne  Kälte  —  obige  Versuche 
worden  im  August  angestellt  —  an  einem  oder  auch  an  beiden  Enden 
des  Muskels  zuweilen  jener  merkwürdige  Zustand  angetroffen  wird. 

Es  haben  sich  bei  dieser  Gelegenheit  noch  mehrere  Umstände  er- 
geben, die  auf  die  Beschaffenheit  des  natürlichen  Querschnittes  weiteres 
licht  zu  werfen  versprechen.  Es  kommt  zuweilen,  wenn  gleich  äusserst 
selten,  vor,  dass  das  oberflächliche  Anätzen  des  natürlichen  Querschnittes 
durch  eine  entwickelnde  Flüssigkeit  dem  Querschnitt  seine  gesetzmassige 
Negativität  nicht  ertheilt  Erst  das  Messer  legt  einen  gegen  den  Längs- 
schnitt stark  negativen  Querschnitt  bloss.  Ein  einziges  Mal  habe  ich 
aber  auch  gesehen,  dass  ein  dem  oberen  sehnigen  Ende  des  Bectus  in- 
ternus sehr  nahe  angelegter  Schnitt  sich  schwach  positiv,  statt  negativ, 
gegen  den  Längsschnitt  verhielt  Sehr  regelmässig  findet  man  hingegen 
wenn  man  die  sehnigen  Enden  dieses  Muskels  oder  des  Sartorius  in 
dünnen  Scheiben  abträgt,  und  jedesmal  die  Negativität  des  Querschnittes 
gegen  den  Längsschnitt  prüft,  dass  diese  Negativität  zuerst  ansehnlich 
kleiner  ausfallt,  als  nachdem  man  ein  Stück  von  mehreren  Millimetern 
Länge  entfernt  hat.  Ein  Querschnitt  aus  der  mittleren  Gegend  der 
Muskeln  ist  fast  stets  negativ  gegen  einen  Querschnitt  in  unmittelbarer 
Nähe  eines  sehnigen  Endes.  An  den  dickeren  Muskeln,  dem  Adductor 
magnus  und  Semimembranosus,  fand  ich  nur  eine  Andeutung  desselben 
Verhaltens.  Man  kann  aber  hier  nicht,  wie  an  den  dünneren  Muskeln. 
einen  Schnitt  führen,  der  sämmüiche  Bündel  in  gleichem  und  möglichst 
kleinem  Abstand  von  ihrem  Ende  trifft. 

[686]  In  meinen  i Untersuchungen'  habe  ich  gezeigt,  wie  ach 
sämmtliche  Erscheinungen  der  Parelektronomie  durch  die  Annahme  er* 
klären,  dass  auf  einen  Theü  der  Längsreihen  peripolarer  Gruppen,  woraus 
der  Muskel  besteht,  eine  ihren  positiven  Pol  in's  Freie  kehrende  dipolare 
Molekel  aufgesetzt  ist  *  Diese  Annahme  haben  wir,  um  sie  den  Neigung*- 
strömen  anzupassen,  oben  S.  130  dahin  abgeändert,  dass  ein  Theil  der 
die  Grenzschicht  bildenden  dipolaren  Molekeln  um  180°  gedreht  sei. 
Der  Sinn  hiervon  ist  aber  natürlich  nur,3  dass  schon  eine  solche  An- 
nahme hinreicht,  um  die  Parelektronomie  zu  verstehen.  Indem  sie 
zeigt,  wie  eine  Schicht  von  verschwindender  Dicke  der  ganzen  übrigen 
Muskelmasse  elektromotorisch  das  Gleichgewicht  hält,  ja  sie  überwiegt 


*  Monatsberichte  n.  s.  w.  1851.  S.  892;  —  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II. 
Abth.  II.  S.  38.  —  [VergL  unten  Abh.  XXIV.  §.  Vm.  DL,  wo  auseinander  gesetzt  wird, 
weshalb  Stromumkehr  am  Gastroknemius  Überhaupt  einer  doppelten  Deutung  fähig  ist] 

«  A.  a.  O.  S.  89.  90;  —  Monatsberichte  u.  s.  w.  A.  a.  O.  S.  893.  394. 

3  Untersuchungen  u.  s.  w.  A.  a.  O.  S.  91. 
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« 

macht  sie  begreiflich,  wie  der  oberflächlichste  Angriff  dem  natürlichen 
Querschnitt  die  ihm  zukommende  Negativitat  ertheilt  Deshalb  ist  aber 
die  Möglichkeit  nicht  ausgeschlossen,  dass  die  veränderte  Anordnung  der 
elektromotorischen  Bestandteile,  auf  der  die  Parelektronomie  beruht,  sich, 
elektromotorisch  mit  dem  gleichen  Erfolg,  über  eine  Strecke  des  Muskels 
von  merklicher  Länge  ausdehne.  Dies  scheint  nun  bei  den  sehnigen 
Enden  der  langen  und  dünnen  Oberschenkelmuskeln,  des  Bectus  internus 
und  Sartorius,  wirklich  der  Fall  zu  sein.  Die  Parelektronomie  dieser 
Enden  ist  nicht,  gleich  der  des  Achillesspiegels,  einer  Schicht  von  unfaß- 
barer Dicke  zuzuschreiben,  sondern  einer  Strecke  von  oft  mehreren  Milli- 
metern Länge.  Eist  nachdem  diese  abgetragen  ist,  zeigt  der  Querschnitt 
seine  volle  Negativitat 

Die  einfachste  Annahme  hinsichtlich  der  Anordnung  der  elektromo- 
torischen Bestandteile  in  der  parelektronomischen  Strecke,  wie  es  jetzt 
heissen  muss,  ist,  dass  darin  lose  dipolare  Molekeln,  den  positiven  Pol 
dem  nahen  Ende  des  Muskels  zugekehrt,  liegen.  Ist  diese  Annahme 
richtig,  so  muss  in  dem  Falle,  wo  nach  Abschneiden  des  sehnigen  Endes 
der  künstliche  Querschnitt  des  Muskels  sich  positiv  ge-  [687]  gen  den 
Längsschnitt  verhalt,  der  künstliche  Querschnitt  des  abgeschnittenen 
Endes  sich  negativ  gegen  den  Längsschnitt  und  den  natürlichen  Quer- 
schnitt verhalten.  Leider  ist  in  dem  einzigen  Falle  der  Art,  der  mir 
begegnete,  die  Untersuchung  hierauf  missglückt,  weil  das  abgeschnittene 
Ende  zu  kurz  und  keine  Zuleitungsröhre  mit  Thonspitze  in  Bereitschaft 
war.  Seitdem  habe  ich  Hunderte  von  Sartorii  und  Recti  interni,  auch 
von  erkälteten,  ja  von  erfrorenen  Fröschen,  vergeblich  darauf  geprüft,  ob 
ein  hart  am  sehnigen  Ende  angelegter  Querschnitt  sich  positiv  verhalte; 
jene  Gelegenheit  ist  nicht  wiedergekehrt1 

Bei  meinen  früheren  Auseinandersetzungen  über  die  parelektrono- 
mische  Strecke  war  ich  ausser  Stande,  die  elektromotorische  Eigenthüm- 
lichkeit  der  Enden  der  Muskelbündel  mit  einem  anatomischen  Verhalten 
auch  nur  vermuthungsweise  in  Zusammenhang  zu  bringen.  Jetzt  liegt 
«  nahe,  sich  hier  zu  erinnern,  dass  nach  Hrn.  Kühne  dieselben  Strecken 
des  Sartorius,  die  wir  als  parelektronomisch  zu  bezeichnen  Grund  fanden, 
nervenlos  sind*  Man  könnte  sich  denken,  dass  am  Ende  der  kurzen 
und  energischen  Oastroknemiusbündel  die  nervenlosen  Strecken  kürzer 
ausfallen,  und  dass  deshalb  auch  die  parelektronomische  Strecke  daran 
zor  blossen  Schicht  wird.  Freilich  fehlt  es  noch  an  einer  Vorstellung, 
*ie  Nervenlosigkeit  Parelektronomie  bedinge,  und  man  kann  die  anato- 
mische Grundlage  der  letzteren  auch  einfach  darin  sehen,  dass  am  Ende 

1  [Ich  bin  seitdem  glücklicher  gewesen.    Yergl.  unten  Abb.  XX.  §.  IV.] 
*  Archiv  ror  Anatomie  u.  s.  w.  1859.  S.  568. 
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des  Muskelbündels  die  contractile  Substanz  aufhört  Man  kann  sich 
z.  B.  recht  gut  denken ,  dass  gewisse  Vorgänge,  die  sich  bei  der  Ver- 
kürzung von  den  gereizten  Stellen  aus  im  Bündel  fortpflanzen,1  in  dessen 
Verlaufe  keine  Spur  hinterlassen,  weil  in  jeder  Querscheibe  die  Störung 
auf  Kosten  der  folgenden  Scheibe  sich  ausgleicht,  dass  aber  am  Ende 
des  Bündels  eine  ver-  [688]  änderte  Anordnung  hinterbleibt,  weil  hier 
die  Möglichkeit  jener  Ausgleichung  abgeschnitten  ist2 

Wie  dem  auch  sei,  es  wird  nicht  leicht  mehr  ein  Zweifel  darüber 
obwalten,  dass  mit  Berücksichtigung  der  Parelektronomie  das  elektromo- 
torische Verhalten  des  natürlichen  Querschnittes  mit  dem  des  künstlichen 
übereinstimmt,  wie  es  das  Gesetz  des  Muskelstromes  verlangt 

IV.  Viertens  sollte,  nach  Hrn.  Budge,  der  mit  zwei 
künstlichen  Querschnitten  aufliegende  Muskel  den.  Strom 
auch  noch  stets  in  dem  Sinne  geben,  wie  zwischen  den  seh- 
nigen Enden  u.  s.  w. 

Nachdem  gezeigt  ist,  dass  die  elektromotorischen  Wirkungen  am 
unversehrten  Muskel  wesentlich  von  der  Parelektronomie  seiner  sehnigen 
Enden  abhängen,  bedarf  dieser  Satz  im  Grunde  keiner  Widerlegung  mehr, 
und  dasselbe  gilt  von  den  beiden  noch  übrigen  Sätzen,  insofern  darin 
gleichfalls  nach  Entfernung  der  sehnigen  Enden  ein  Bezug  angenommen 
wird  zwischen  deren  Spannungsunterschied  und  dem  anderer  Punkte  des 
Muskels.  Wir  wollen  indess  fortfahren,  abgesehen  von  jeder  Induction, 
Hrn.  Budge  Satz  für  Satz  rein  thatsachlich  des  Irrthums  zu  überführen. 

(1.)  Was  erstens  den  Strom  zwischen  symmetrischen  künstlichen 
Querschnitten  betrifft,  so  bieten  die  5.  Spalte  der  IV.  und  die  mit  I.  be- 
zeichnete 3.  Spalte  der  VL  Tabelle  die  Mittel  zur  Prüfung  von  Hrn. 
Budge's  Lehre  dar.  Nur  am  Semimembranosus  kann  dsgiach  von  deren 
Bestätigung  die  Rede  sein.  Zwischen  symmetrischen  künstlichen  Quer- 
schnitten giebt  dieser  Muskel,  wie  zwischen  sehnigen  Enden,  fast  stets 
einen  absteigenden  Strom,  dessen  sehr  wechselnde  Stärke  jedoch  nie  auch 
nur  ein  Drittel  der  Stärke  des  unteren  Stromes  betragt,  der  hier  stets 
dem  oberen  Strome  bedeutend  nachsteht.  Diese  Thatsache  ist  aber  nicht 
etwa  neu,  und  ich  bin  nicht  erst  durch  Hrn.  Budge  darauf  geführt 
worden.  Vielmehr  stand  sie,  nebst  ihrer  Erklärung,  auf  die  wir  zurück- 
kommen werden,  in  meinem  Werke  dreizehn  Jahre  gedruckt,8  ehe  Hr. 
Budge  an-  [689]  fing,  sich  mit  dem  Muskelstrom  zu  beschäftigen.  Unter 
den  übrigen  Muskeln   zeigen    der  Bectus   internus  und  der  Adductor 

1  Aeby,  Untersuchungen  über  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Reizung 
in  der  quergestreiften  Muskelfaser.    Braunschweig  1862.    S.  69  ff. 
*  Vergl.  unten  Abh.  XXVII.  §.  XXI. 
3  A.  a.  O.  Bd.  I.  1848.  S.  497.  713. 
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magnus  gleichfalls  eine  ausgesprochene  Beständigkeit  der  Stromrichtung 
zwischen  symmetrischen  Querschnitten.  Während  aber  der  Bectus  in- 
ternus zwischen  sehnigen  Enden  öfter  absteigend  wirkt  (s.  oben  S.  159), 
wirkt  er  hier  öfter,  22  Mal  auf  30,  aufsteigend,  und  nur  9  Mal  auf  20 
ist  die  Stromrichtung  zwischen  symmetrischen  Querschnitten  dieselbe  wie 
zwischen  sehnigen  Enden.  Während  ferner  der  Adductor  magnus  zwischen 
sehnigen  Enden  öfter  aufsteigend  wirkt,  wirkt  er  hier  öfter,  ja  mit  grosser 
Regelmässigkeit,  24  Mal  auf  30,  absteigend,  und  nur  6  Mal  auf  20  ist 
die  Stromrichtung  zwischen  symmetrischen  Querschnitten  dieselbe  wie 
zwischen  sehnigen  Enden.  Der  Sartorius,  der  zwischen  sehnigen  Enden 
so  entschieden  absteigend  wirkt,  wirkt  zwischen  symmetrischen  Quer- 
schnitten nur  16  Mal  auf  30  absteigend,  und  nur  8  Mal  auf  20  ist  die 
Stromrichtung  dieselbe  bei  beiden  Anordnungen. 

Nachdem  mit  jedem  Muskel  die  in  den  drei  ersten  Spalten  der 
VL  Tabelle  verzeichneten  Versuche  gemacht  waren,  wurden,  durch  Ab« 
tragung  einer  gleich  dicken  Schicht  an  jedem  Ende,  zwei  neue  symme- 
trische Querschnitte  hergestellt,  und  die  Wirkung  zwischen  diesen  erprobt 
Dies  wurde  so  oft  wiederholt,  bis  zuletzt  nur  noch  ein  aus  der  Mitte  des 
Muskels  geschnittenes  Stuck  übrig  blieb,  welches  nicht  mehr  zu  ver- 
tonen ging.  Natürlich  trat  diese  Grenze  an  den  dicken  Muskeln  früher 
ein  als  an  den  dünnen.  Die  Ergebnisse  dieser  Versuche  hat  man  in  den 
mit  n.,  HL,  IV.,  V.  bezeichneten  Spalten  der  Tab.  VL  vor  sich.  Sie 
weichen  nicht  sehr  ab  von  den  an  den  unverkürzten  Muskeln  gewonnenen. 
Der  Semimembranosus  und  der  Adductor  magnus  fahren  fort,  sehr  be- 
ständig absteigend  zu  wirken;  weniger  sicher  behält  der  Bectus  internus 
seine  aufsteigende  Wirkung  bei  Am  Sartorius  wechseln  positive  und 
negative,  grosse  und  kleine  Ausschlage  mit  einander  ab,  ohne  irgend 
einen  Bezug  zu  verrathen. 

Nach  Hrn.  Budge  sollte,  in  dem  Maasse  wie  der  Mus-  [690]  kel 
verkürzt  wird,  die  Kraft  des  Eigenstromes  abnehmen.  Die  Versuche  sind 
nicht  geeignet,  diese  Behauptung  zu  prüfen,  weil  darin  auch  der  Wider- 
stand abnahm.  Doch  ist  auffallend,  dass  selbst  bei  den  dicken  Muskeln, 
wo  die  Veränderung  des  Gesammtwiderstandes  des  Kreises,  in  An- 
betracht der  Thonschilder,  nur  klein  war,  sich  von  jenem  Verhalten 
nichts  blicken  lässt. 

(2.)  Aber  der  BuDGE'sche  Satz  sollte  zweitens  nicht  allein  zwischen 
symmetrischen  Querschnitten,  sondern  auch  zwischen  solchen  in  beliebiger 
Hohe  gelten.  Diese  Behauptung  wird  durch  Tab.  VII.  vollständig  wider- 
legt. Hier  entsprechen  jedem  Muskel  drei  Zahlen.  Die  vor  der  Klammer 
befindlichen  Zahlen  sind  die  Ablenkungen  zwischen  künstlichen  Quer- 
schnitten, die  den  sehnigen  Enden  nahe  angelegt  wurden,  und  geben  für 
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sich  AnIa8S  zu  denselben  Wahrnehmungen,  wie  die  so  eben  betrachteten 
gleichbedeutenden  Zahlen  der  IV.  und  TL  Tabelle.  Darauf  wurde  der 
Muskel  durch  einen  dritten  Querschnitt  in  zwei  Abschnitte  getheüt,  und 
diese  Abschnitte  wurden  nach  einander  mit  ihren  künstlichen  Quer- 
schnitten aufgelegt  Die  obere  Zahl  hinter  der  Klammer  gehört  dem 
oberen,  die  untere  dem  unteren  Abschnitt.  Der  dritte  Querschnitt  wurde 
bei  den  drei  ersten  Fröschen  in  der  geometrischen  Mitte,  bei  den  zwei 
letzten  im  Hilus  angebracht  Man  sieht,  dass  auch  hier  sich  nichts  den 
BuDGE'schen  Behauptungen  Entsprechendes  herausstellt  Danach  sollte 
der  Strom  in  beiden  Abschnitten  stets  gleichgerichtet  sein;  dies  ist  auf 
40  Mal  nur  18  Mal  der  Fall  Er  sollte  in  beiden  Abschnitten  dieselbe 
Richtung  haben  wie  im  unzertheilten  Muskel;  dies  trifft  nur  13  Mal  m 
Nur  der  obere  Abschnitt  des  Rectus  internus,  und  der  untere  des  Semi- 
membranosus,  zeigen  noch  bestandig,  jener  den  auf-,  dieser  den  absteigen- 
den Strom.  Am  Sartorius  macht  sich  schlechterdings  kein  Gesetz  be- 
merkbar. Am  Adductor  magnus  fallt  auf,  dass  während  dieser  Muskel 
zwischen  symmetrischen  Querschnitten,  meist  absteigend  wirkt,  in  seinem 
unteren  Abschnitt  regelmässig  der  Strom  aufsteigt;  der  Strom  des  oberen 
Abschnittes  gehorcht  keinem  erkennbaren  Gesetz.  Ob  die  Muskeln  in 
der  Mitte  [691]  ihrer  Lange  oder  im  Hilus  zerschnitten  sind,  scheint 
ganz  gleichgültig.  Dagegen  haben  wir  oben  S.  166  bereits  erfahren, 
dass  es  nicht  gleichgültig  ist,  ob  der  Querschnitt  dem  sehnigen  Ende  so 
nahe  wie  möglich  oder  in  passendem  Abstand  angelegt  wird.  Im  ersten 
Falle  findet  man  aus  dem  angegebenen  Grunde  häufig  den  Strom  in  dem 
oberen  Abschnitt  auf-,  in  dem  unteren  absteigend. 

Tab.  VIR  beantwortet  die  Frage,  welche  sich  hier  aufdrängte,  wie 
sich  ein  alter  und  ein  frischer  Querschnitt  elektromotorisch  zu  einander 
verhalten.  Diese  Tabelle  gleicht  der  vorigen,  nur  dass  die  Beobachtung 
mit  dem  ungeteilten  Muskel  wegblieb.  Nachdem  den  sehnigen  Enden 
nah  künstliche  Querschnitte  angelegt  waren,  Hess  ich  den  Muskel  6,  16, 
23  Stunden  im  feuchten  Baume  bei  mittlerer  Temperatur  liegen,  schnitt 
ihn  dann  in  der  Mitte  quer  durch,  und  legte  nach  einander  die  obere 
und  die  untere  Hälfte  einerseits  mit  dem  alten,  andererseits  mit  dem 
frischen  Querschnitt  auf.  In  den  beiden  letzten  Versuchen  reagirten  die 
alten  Querschnitte  deutlich  sauer.1  Entstände  durch  das  verschiedene 
Alter  der  Querschnitte  ein  elektromotorischer  Unterschied,  stark  genug, 
um  sich  inmitten  der  sonst  hier  auftretenden  Zufälligkeiten  geltend  zu 
machen,  so  würde  sich  die6  darin  äussern,  dass  alle  oberen  Zahlen  das 

1  De  Fibrae  muscularis  Reactione  ut  Chemicis  visa  est  acida.  Auct  Aejc.  di* 
Boib-Rbymond.  BeroL  MDCCCLIX.  4.  p.  14;  —  Monatsberichte  der  Akademie. 
1869.  8.  294.  297;  —  Vergl.  oben  S.  8.  11. 
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eine,  alle  unteren  das  andere  Vorzeichen  hatten.  Unter  den  23  oberen 
Zahlen  (ein  Versuch  am  Sartorius  ging  verloren)  sind  14  negativ,  unter 
den  23  unteren  ebenso  viel  positiv.  Doch  ist  hierauf  kaum  etwas  zu 
geben,  da  am  Sartorius  keine  einzige  untere  Zahl  positiv  ist,  und  dag 
positive  Uebergewicht  nur  vom  Adductor  herrührt,  dessen  unterer  Abschnitt 
auch  bei  gleicher  Frische  der  beiden  Querschnitte  aufsteigend  wirkt.  *  Dazu 
kommt,  dass  die  Regelmassigkeit  in  der  Vertheilung  der  Vorzeichen  mit 
dem  Alteisunterschied  der  Querschnitte  nicht  zunimmt , ,  und  dass  in 
mehreren  Versuchen  das  Anfrischen  [692]  des  alten  Querschnittes  die 
Wirkung  unverändert  liess.  Auf  alle  Falle  ist  gewiss,  dass  bei  den  gegen- 
wärtigen Prüfungen  der  Altersunterschied  der  Querschnitte,  der  sich  nur 
auf  Minuten  oder  gar  Secunden  belauft,  nichts  zu  sagen  hat 

V.  Fünftens  sollte,  nach  Hrn.  Bxtdge,  der  durch  zwei 
künstliche  Querschnitte  begrenzte  Muskel  zwischen  beliebi- 
gen Längsschnittspunkten  auch  noch  stets  einen  Strom  in 
demselben  Sinne  geben,  wie  zwischen  sehnigen  Enden,  wel- 
cher Strom  sich  zu  den  schwachen  Strömen  des  Längsschnit- 
tes algebraisch  hinzufügt. 

Tab.  IV.  lehrt,  dass  auch  hieran  nichts  ist  Die  6.  Spalte  enthält 
die  mit  symmetrischen  Längsschnittspunkten  an  den  durch  zwei  senk- 
rechte Querschnitte  begrenzten  Muskeln  erhaltenen  Ablenkungen.  Auch 
die  einzelne,  zu  jedem  Muskel  gehörige  Zahl  in  Tab.  IX.  hat  dieselbe 
Bedeutung.  Von  einer  Regelmässigkeit,  wie  Hrn.  Budge's  Theorie  sie 
verlangt,  zeigen  diese  Beobachtungen  an  und  für  sich  keine  Spur;  und 
nur  25  Mal  auf  40  fällt  die  Stromrichtung  zwischen  symmetrischen  Längs- 
schnittepunkten zusammen  mit  der  zwischen  sehnigen  Enden. 

Die  obere  Zahl  in  der  7.  Spalte  von  Tab.  IV.  wurde  erhalten,  als 
bei  unveränderter  Spannweite  der  eine  Ableitungspunkt  möglichst  nahe 
an  den  oberen  künstlichen  Querschnitt  verlegt  wurde,  die  untere,  als  das- 
selbe mit  dem  unteren  Ableitungspunkte  geschah.  Nach  dem  Gesetze 
des  Muskelstromes  soll  jene  negativ,  diese  positiv  sein.  Jene  ist  auf 
10  Mal  am  Bectus  internus  negativ  8,  am  Adductor  magnus  9,  am  Sar- 
torius und  Semimembranosus  10  Mal;  diese  am  Bectus  internus  positiv  8, 
am  Sartorius  9,  am  Adductor  magnus  und  Semimembranosus  10  Mal. 
Dem  Zeichen  nach  entsprechen  also  beide  zusammen  dem  Gesetz  im 
Ganzen  74  auf  80  Mal.  Nach  dem  Gesetze  sollten  die  oberen  und 
unteren  Zahlen  gleich  sein;  nach  Hrn.  Budge  sollten  sie  ungleich  sein, 
und  der  Unterschied  dasselbe  Zeichen  haben,  wie  der  Strom  zwischen 
symmetrischen  Längsschnittspunkten  u.  s.  w.  Die  Tabelle  lehrt,  dass  die 
Zahlen  oft  sehr  un-  [693]  gleich  sind,  und  dass  27  Mal  auf  40  das 
Zeichen  ihres  Unterschiedes  wirklich  eins  ist  mit  dem  jenes  Stromes. 
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Wir  werden  aber  sehen,  dass  hierin  nichts  für  Hrn.  Budge  Günstiges 
liegt,  insofern  dies  beiden  gemeinsame  Zeichen  seiner  Theorie  widerspricht 
(vergl.  unten  S.  176). 

VI.  Sechstens  und  schliesslich  sollte,  nach  Hrn.  Budge, 
der  künstliche  Strom,  wenn  er  mit  dem  angeblichen  Eigen- 
strome zwischen  den  sehnigen  Enden  u.  s.  w.  gleiche  Rich- 
tung hat,  stärker  sein,  im  anderen  Falle  schwächer. 

Dies  ist,  wie  man  sich  entsinnt,  Hrn.  Budge's  Hauptsatz,  den  er 
auf  die  übrigen  Muskeln  vom  Gastroknemius  übertragen  hat,  wo  zwar 
etwas  der  Art  wirklich  geschieht,  aber,  wie  wir  sahen,  ganz  anders  zu 
deuten  ist.  Zur  Beurtheilung  dieses  Satzes  bieten  die  Tabellen  IV.,  VI.. 
IX.  und  X.  das  erforderliche  Material.  In  der  8.  Spalte  von  Tab.  IV., 
der  2.  von  Tab.  VI.,  ferner  überall  in  Tab.  IX.  ist  die  obere  Zahl  die 
mit  dem  oberen,  die  untere  die  mit  dem  unteren  künstlichen  Strom 
erhaltene  Ablenkung,  so  dass  für  jeden  der  vier  Oberschenkelmuskeln  30 
solche  Versuche  vorliegen.  In  Tab.  X.  sind  die  beiden  zu  jedem  Muskel 
gehörigen  Zahlen  die  obere  und  untere  Stromkraft.1  Der  abgeleitete 
Längsschnittspunkt  war  stets  der  Aequator. 

Man  sieht  zunächst,  dass  in  den  422  Versuchen  an  regelmässigen 
Muskeln,  worin  Längsschnitt  mit  künstlichem  Querschnitt  zum  Kreise 
geschlossen  wurde,  kein  einziges  falsches  Zeichen  vorkommt,  auch  nicht, 
wo  der  Querschnitt  schräg  war,  wie  in  der  I.  und  IL  Tabelle;  und  in 
der  That  ereignet  sich  dies  unter  den  gewöhnlichen  Umstanden  nie.  Was 
[694]  die  Grösse  der  oberen  und  unteren  Wirkungen  betrifft,  so  gewährt 
folgende  Tabelle  einen  Ueberblick  der  Mittel  aus  den  30  Versuchen  der 
Tab.  IV.,  VI.  und  IX.,  und  den  10  der  Tab.  X. 


R.  int. 
Sartor. 
Add.  m. 
Semim. 


Auf 
80  Mal 
über- 
wiegt: 


Unt.Str. 
2?  Mal 

Ob.  Str. 
16  Mal 

Ob.  Str. 
19  Mal 

Ob.  Str. 
30  Mal 


Mittlere 

obere  |  untere 

Stromstärke. 


Deren 
Verhältniss. 


—52-3 
-172-1 
—295-9 
—310-8 


+  86-0 
+  165-9 
+284-2 
+  218-2 


— 1-00O-.  +  1-645 
—1-037: +  1-000 
— 1-041:  + 1-000 
—1-425:  +  1-000 


Mittlere 

obere  |  untere 

Stromkraft. 


Deren 
Verhältniss. 


-153-7 

-303-0 

-876-5 

—410-4 


T 


+202-8— 1-000-.  +  1-319 


+294-2 


—1-030:  +  1-000 


+  374 -0,-1 -007: +  1-000 
+865-3— l-l28:  +  l-000 


1  Die  Maasskette  war  ein  für  jeden  Versuch  frisch  gefüllter  grösserer  Groye. 
Bei  der  dauernden  guten  Schliessung  war  es  nicht  zu  verhindern,  dass  die  Kraft  der 
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Vergleicht  man  diese  Ergebnisse  mit  denen  des  Hrn.  Budge,  so  zeigen 
ach  hinsichtlich  der  in  den  einzelnen  .Muskeln  vorwiegenden  Stromrich- 
timg und  des  Verhältnisses  zwischen  den  beiden  Stromstärken  solche  Ab- 
weichungen, dass  man  schliessen  muss,  Hr.  Budge  habe  nur  zum  Theil 
Sichtiges  gesehen,  im  Uebrigen  sei  er  durch  Fehler  seiner  Versuchsweise 
getäuscht  worden.  Lassen  wir  dies  vorläufig  auf  sich  beruhen,  und 
halten  wir  uns  an  unsere  eigenen  Wahrnehmungen,  so  findet  sich  aller- 
dings am  Eectus  internus  ein  Uebergewicht  des  unteren,  an  den  drei 
anderen  Muskeln  des  oberen  Stromes,  welches  sich  darin  ausprägt,  dass 
dort  jener,  hier  dieser  Strom  öfter  der  stärkere  ist,  und  dass  das  Mittel 
der  Wirkungen  des  einen  Stromes  das  des  anderen  übertrifft  Doch  er- 
reicht nur  am  Eectus  internus  und  Semimembranosus  das  Uebergewicht 
eine  in  Betracht  kommende  Häufigkeit  und  Grösse.  Am  Sartorius  und 
Adductor  magnus  beträgt  es,  der  letzteren  nach,  nur  wenige  Procent, 
and  wenn  man  am  nämlichen  Muskel  mehrmals  abwechselnd  den  oberen 
und  unteren  Strom  misst,  erscheint  bald  der  eine,  bald  der  andere  stärker, 
so  dass  man  den  wirklich  stärkeren  nur  dadurch  erkennt,  dass  man  das 
Mittel  aus  einer  grösseren  Anzahl  Von  Versuchen  nimnit  (S.  oben  S.  157. 
158).  Dabei  fehlt  [695]  es,  wie  sich  vorhersehen  liess,  an  jedem  Bezüge 
zwischen  dem  Sinn,  in  dem  das  Uebergewicht  an  unseren  vier  Muskeln 
im  Mittel  stattfindet,  und  der  Stromrichtung  zwischen  sehnigen  Enden. 
Zwar  am  Sartorius  und  Semimembranosus  wiegt  auch  zwischen  sehnigen 
Enden  der  obere  Strom  häufiger  vor,  am  Bectus  internus  aber  der  obere, 
am  Adductor  magnus  der  untere,  so  dass  Hrn.  Budge's  Hauptsatz  zwei- 
mal zutrifft  und  zweimal  nicht 

Man  übersieht  nun  bereits  das  Schicksal  auch  dieses  Satzes.  Das 
Eigebniss  gestaltet  sich  dafür  aber  noch  ungünstiger,  wenn  man  von  der 
Betrachtung  der  Stromstärken  zu  der  der  elektromotorischen  Kräfte  über- 
geht Im  einzelnen  Falle  sowohl  als  im  Mittel  von  Beobachtungsreihen, 
wie  Tab.  X.  sie  darbietet,  zeigt  sich,  dass  zwar  die  beiden  Stromkriifte  in 
demselben  Sinne  von  einander  abweichen,  wie  die  Stromstärken,  aber 
zum  Theil  um  ansehnlich  kleinere  Grössen.  Der  Unterschied  der  Kräfte 
am  Adductor  magnus  z.  B.  ist  im  Mittel  aus  10  Versuchen  so  klein, 
dass,  nm  ihn  auszudrücken,  die  Verhältnisszahlen  haben  müssen  bis  auf 
die  vierte  Stelle  berechnet  werden,  eine  Genauigkeit,  welche  sonst  hier 
keinen  Sinn  hätte. 


Maaukette  während  der  zwei  Stunden,  die  über  die  32  Messungen  an  jedem  Frosch 
ungefähr  hingingen,  um  ein  paar  Hundertel  sank.  Eine  Berichtigung  deshalb  anzu- 
bringen, schien  der  Mühe  nicht  werth,  da  der  Punkt,  worauf  es  hier  ankommt,  das- 
VeriuUtniss  nämlich  des  oberen  und  des  unteren  Stromes  an  den  einzelnen  Muskeln,, 
dadurch  nicht  merklich  berührt  wurde. 
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So  bestätigt  sich  beiläufig,  was  oben  S.  153  vom  Vergleich  W 
beiden  künstlichen  Ströme  gesagt  wurde,   dass  er  an  sich  nichts  lehre, 
was  man  nicht  leichter  durch  Beobachtung  des  Stromes  zwischen  den 
künstlichen  Querschnitten  erfahre.    Dieser  Strom  steht  zum  Unterschiede 
der  beiden  künstlichen  Ströme  in  derselben  Beziehung  wie  der  Strom 
zwischen   sehnigen   Enden   zum   Unterschiede   der   beiden   natürlichen 
Ströme  (s.  oben  S.  161.  162).     Die  Häufigkeit  des  Vorkommens  einer 
bestimmten  Stromrichtung  zwischen  symmetrischen  Querschnitten  ist  bei 
den  verschiedenen  Muskeln  etwa  die  gleiche,  wie  die  des  Ueberwiegens 
des  gleichgerichteten  künstlichen  Stromes.   Zwischen  symmetrischen  Quer- 
schnitten hat  auf  20  Mal  der  Strom  am  Rectus  internus  16,  am  Sar- 
torius  und  Adductor  magnus  10,  am  Semimembranosus  19  Mal,  auf  80 
Mal  im  Ganzen  55  Mal,  die  gleiche  Richtung  mit  dem  stärkeren  der 
beiden  künstlichen  Strome.    So  wenig  sich  uns  [696]  eine  Beziehung  des 
Stromes  zwischen  symmetrischen  Querschnitten  zu  dem  zwischen  sehnigen 
Enden  offenbarte  (s.  oben  S.  168  ff.),  so  wenig  konnte  also  jetzt  eine 
solche  zwischen  dem  letzteren  Strom  und  dem  Unterschiede  der  beiden 
künstlichen  Ströme  hervortreten. 

Abermals  obliegt  uns  nun,  nachdem  die  BuDGE'sche  Deutung  be- 
seitigt ist,  vom  Standpunkte  des  Gesetzes  des  Muskelstromes  die  Erschei- 
nungen zu  rechtfertigen,  welche,  indem  sie  Hrn.  Budge  mehr  oder 
minder  entstellt  zu  Gesicht  kamen,  ihn  zur  Annahme  des  Eigenstromes 
veranlassten.  Eine  genauere  Betrachtung  unserer  vier  Muskeln  führt  zur 
Erklärung  jener  Erscheinungen  wenigstens  an  zweien  unter  ihnen.  Wir 
nennen  diese  vier  Muskeln  die  mehr  regelmässig  gefaserten,  und  bedie- 
nen uns  ihrer  in  Ermangelung  besserer,  obschon  sie  noch  immer  erheb- 
liche Abweichungen  von  einer  wahrhaft  regelmässigen  «Gestalt  zeigen. 
Der  regelmäßigste  unter  den  vieren  ist  noch  der  Adductor  magnus.  Ab- 
gesehen davon,,  dass  er  oben  ein  wenig  breiter  und  dünner  ist  als  unten 
{vergl.  oben  S.  93),  stellt  er,  durch  zwei  senkrechte  Querschnitte  be- 
grenzt, annähernd  wirklich  einen  Cy  linder  mit  gestreckt  elliptischer  Basis 
dar,  und  auch  seine  sehnigen  Enden  sind  sehr  symmetrisch  gebildet 
Daher  an  diesem  Muskel  das  Gesetz  des  Muskelstromes  sich  am  reinsten 
ausprägt.1  Am  Sartorius  zeigt  das  untere  sehnige  Ende  die  oben  S.  161 
berührte  Abweichung;  durch  zwei  senkrechte  Querschnitte  begrenzt, 
nähert  sich  aber  auch  dieser  Muskel  der  idealen,  beim  Gesetze  gedachten 

>        

1  [Die  sehnige  Einschreibung  an  diesem  Muskel  and  dem  Semimembranosus, 
welche  neuerlich  die  Aufmerksamkeit  auf  sich  gezogen  hat  (s.  oben  S.  53.  Anm.  1), 
kann  in  elektromotorischer  Beziehung  vernachlässigt  werden.  Störungen  würden 
•dadurch  nur  in  dem  unwahrscheinlichen  Fall  herbeigeführt»  wo  die  beiderseits  an 
die  Scheidewand  stossenden  Bündelenden  verschiedene  Parelektronomie  besassen.] 
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Gestalt  Der  Semimembranosus  dagegen,  dessen  abweichender  Bau  bei 
der  gleichen  Gelegenheit  zur  Sprache  kam,  ist  an  seinem  oberen,  der 
Bectus  internus  an  seinem  unteren  Ende  dicker  als  an  dem  anderen. 
Hier  also  findet  statt,  was  wir  oben  S.  155.  156  vorhersahen.  Da  der 
Widerstand  der  Muskeln,  unter  den  gewöhnlichen  Umstanden,  nicht 
gegen  den  des  Kreises  verschwindet,  so  liefern  Bectus  internus  und  Semi- 
membranosus mit  ihrem  dickeren  Abschnitt  zwischen  Aequator  und  Quer- 
schnitt ganz  naturlich  einen  stärkeren  Strom,  als  mit  ihrem  dünneren, 
und  man  dürfte  hieraus  noch  nicht,  wie  Hr.  Budge  ohne  Weiteres  thut, 
auf  ungleiche  [697]  Negativitat  der  beiden  Querschnitte  schliessen.  Die 
Beobachtung  des  Stromes  zwischen  den  Querschnitten  selber  und  die 
Messung  der  Spannungsunterschiede  anstatt  der  Stromstarken  lehrt  indess, 
dass  auch  wirklich  an  beiden  Muskeln  der  grossere  Querschnitt  öfter  der 
negativere  ist  In  Bezug  auf  den  Semimembranosus  habe  ich  schon  in 
meinem  Werk1  angegeben,  dass  dies  auf  die  grössere  elektromotorische 
Kraft  dickerer  Muskeln  zurückzufuhren  sei,  welche  aus  Tab.  X.  aufs 
Neue  erhellt  Diese  grossere  Kraft  selber  war  damals  unerklärt.  Jetzt 
leiten  wir  sie  von  der  relativ  kleineren  Dicke  der  geschwächten  oder  un- 
wirksamen Schicht  an  den  dickeren  Muskeln  pb  (s.  oben  S.  164.  165), 
und  so  lässt  sich  auch  die  grössere  Negativitat  des  oberen  Querschnittes 
am  Semimembranosus,  des  unteren  am  Bectus  internus  verstehen.  Denkt 
man  sich  den  kegelförmig  verjüngten  Muskel  überall  mit  einer  gleich 
&ken  unwirksamen  Schicht  bekleidet,  so  muss  der  grössere  Querschnitt 
«ne  geringere  mittlere  (positive)  Spannung  haben  als  der  kleinere.  Ausser- 
dem mag  an  dem  dünneren  Muskel  oder  Muskelende  die  unwirksame 
Scfeht  auch  absolut  dicker  sein,  weil  die  Oberfläche,  von  der  die  schäd- 
lichen Einflüsse  ausgehen,  relativ  grösser  ist  Am  Sartorius  und  Adductor 
magnus  fallt  zwar  kein  Grössenunterschied  der  Querschnitte  in  die  Augen. 
Doch  ist  er  in  geringem  Maasse  vielleicht  vorhanden,  da  auch  hier  die 
nutzeren  oberen  und  unteren  Stromstärken  und  Stromkräfte  in  gleichem 
Snne  von  einander  abweichen,  jene  aber  mehr  als  diese,  was  auf  einen 
roteischied  der  Widerstände  schliessen  lässt 

Um  im  einzelnen  Falle  das  Ueberwiegen  bald  der  einen,  bald  der 
anderen  Stromkraft  zu  erklären,  bietet  sich  jetzt  die  Vermuthung  dar, 
das  aus  irgend  welchen  Gründen  die  unwirksame  Schicht  bald  am  einen, 
W4  am  anderen  Ende  dicker  sei.  Stets  wird  das  Ende ,  wo  sie  dünner 
fy  negativer  erscheinen.  Daneben  bleibt  noch  die  nah  liegende  Annahme, 
to»  nicht  überall  im  Muskelinneren  die  gleiche  elektromoto-  [698]  rische 

1  A.  k  0.  Bd.  L  8.  712  ft 
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Kraft  herrsche  (vergl.  oben  S.  164).  Wer  da  weiss,  dass  man  nicht  zwei 
aas  demselben  Stück  geschnittene,  sorgfältig  gereinigte  Platinbleche  als 
Multiplicatorendeu  in  destülirtes  Wasser  tauchen  kann,  ohne  bei  hinläng- 
licher Empfindlichkeit  einen  Ausschlag  zu  erhalten,  wird  es  unbillig  fin- 
den, wenn  an  zwei  Querschnitte  eines  Muskels  das  Verlangen  unbedingter 
Oleichartigkeit  gestellt  wird,  und,  weil  diese  fehlt,  so  wenig  das  Gesefr 
dea,  Muskelstromes  bezweifeln,  als  den  elektromotorischen  Unterschied  von 
Platin  und  Zink  aus  dem  Grunde,  dass  das  Verhalten  jedes  Metalles 
innerhalb  gewisser  Grenzen  schwankt. 

Eine  vollendete  Theorie  müsste  hier  allerdings  noch  von  folgenden 
Umstanden  Rechenschaft  geben.  In  Tab.  IV.  und  IX.  hat  an  dem  durch 
zwei  künstliche  Querschnitte  begrenzten  Muskel  der  Strom  zwischen  sym- 
metrischen Längsschnittspunkten  öfter  die  umgekehrte  Richtung  von  der. 
welche  der  Unterschied  des  oberen  und  des  unteren  künstlichen  Stromes 
zeigt.  Auf  20  Mal  trifft  dies  am  Semimembranosus  zwar  nur  8,  auf 
19  Mal  am  Bectus  internus  nur  10,  auf  18  Mal  aber  am  Sartorius  13,  und 
auf  19  Mal  am  Adductor  magnus  15  Mal  zu.  Dagegen  hat  jener  Strom. 
wie  man  sich  erinnert  (s.  oben  S.  171.  172),  öfter  gleichen  Sinn  mit 
dem  Unterschied  des  oberen  und  unteren  künstlichen  Längsschnittsstromes, 
wie  wir  die  in  der  7.  Spalte  der  vierten  Tabelle  verzeichneten  Ströme 
nennen  wollen,  welche  man  zwischen  dem  Aequator  und  einem  Längs- 
schnittspunkt  beziehlich  dem  oberen  und  dem  unteren  künstlichen  Quer- 
schnitt nahe  erhält.  Demgemäss  ist  in  Tab.  IV.  öfter  der  obere  Strom 
vom  Längs-  zum  Querschnitt  der  stärkere,  wo  der  obere  Längsschnitts- 
strom der  schwächere  ist,  und  umgekehrt.  Auf  10  Mal  trifft  dies  am 
Semimembranosus  zwar  nur  3,  auf  9  Mal  am  Bectus  internus  nur  4. 
auf  9  Mal  aber  am  Sartorius  6,  am  Adductor  7  Mal  zu.  Dass  der  Strom 
zwischen  symmetrischen  Längsschnittspunkten  und  der  Unterschied  des 
oberen  und  unteren  Längsschnittsstromes  zugleich  die  umgekehrte  Rifcb- 
tung  vom  Unterschiede  des  oberen  und  unteren  Stromes  vom  Längs- 
zum  Querschnitt  haben,  kommt  auf  10  Mal  am  Semi-  [699]  membra- 
nosus  freilich  nur  2,  auf  9  Mal  am  Bectus  internus  nur  3,  am  Sartorius 
aber  6,  am  Adductor  5  Mal  vor,  und  an  den  beiden  letzten  Muskeln 
zeigt  sich  dies  auch  im  Mittel  der  10  Versuche.  Macht  man,  wie  wir 
vorschlugen,  die  grössere  Negativität  des  einen  Querschnittes  davon  ab- 
hängig, dass  die  unwirksame  Schicht  sich  nach  ihm  hin  verjüngt,  so  muss 
der  Strom  zwischen  symmetrischen  Längsschnittspunkten  in  der  beobach- 
teten Bichtung  kreisen  (s.  oben  S.  164).  Weiter  lässt  sich  vor  der  Hand 
nicht  sicher  schliessen,  und  es  lässt  sich  noch  nicht  bestimmt  sagen, 
weshalb  an  dem  mehr  kegelförmigen  Semimembranosus  und  Bectus 
internus  die  geschilderten  Beziehungen  sich  anders  gestalten,  als  an  dem 
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mehr  cylindrischen  Adductor  und  Sartorius.  Was  dagegen  klar  erhellt, 
ist,  dass  das  Verhalten  an  den  beiden  letzten  Muskeln  Hrn.  Budge's 
Lehre  auf  das  Entschiedenste  widerspricht 

Die  sechs,  aus  dieser  Lehre  gefolgerten  Satze  sind  nun  also,  jeder 
für  sich,  als  unhaltbar  erwiesen.  ^Vir  hätten  uns  auch,  statt  dessen, 
hin  so  fassen  können.  Hr.  Budge  J>ehauptet,  dass  der  unverletzte 
Muskel  unter  allen  Umstanden,  der  durch  zwei  Querschnitte  begrenzte 
zwischen  diesen  Querschnitten  und  zwischen  symmetrischen  Langsschnitts- 
ptmkten,  in  dem  (nach  Hrn.  Budge)  bestandigen  Sinne  des  Unterschiedes 
zwischen  oberem  und  unterem  Strom  wirke.  Danach  müsste  in  den 
sechs  eisten  Spalten  von  Tab.  IV.  bei  jedem  Muskel  nur  ein  und  das- 
selbe Vorzeichen  stehen,  und  dies  einerlei  sein  mit  dem  Vorzeichen  des 
Unterschiedes  der  oberen  und  unteren  Zahl  in  der  7.  und  8.  Spalte. 
Unter  den  40  Versuchen  der  Tabelle  ereignet  sich  dies  nur  2  Mal,  1  Mal 
am  Sartorius  (HB.),  1  Mal  am  Semin^embranosus  (ELL  A.).  Damit 
allem  wäre  Hrn.  Budge's  Theorie  der  Stab  gebrochen  gewesen. 

Ob  in  den  kleinen  Wirkungen,  die  bald  im  einen,  bald  im  anderen 
Sinne  zwischen  Querschnitten  oder  Langsschnittspunkten  auftreten,  wo 
nach  dem  Gesetze  Gleichgewicht  herrschen  sollte,  sich  noch  ein  gesetz- 
liches Verhalten  verstecke,  ist  nur  so  zu  entscheiden,  dass  das  Mittel  aus 
hinlänglich  vielen  Beobachtungen  gezogen  wird,  um  anzunehmen,  die  zu- 
falligen [700]  Abweichungen  glichen  einander  aus  (s.  oben  S.  157.  158). 
Fände  sich  das  Gesetz  des  Muskelstromes  an  einem  Muskel  in  aller 
Strenge  verwirklicht,  so  müssten  im  Mittel  von  hinlänglich  vielen  Beob- 
achtungen die  Zahlen  in  der  1.,  2.,  5.  und  6.  Spalte  der  Tab.  IV.  ver- 
schwinden, und  die  absoluten  Werthe  der  negativen  oberen  Zahlen  in  der 
3.,  <L,  7.  und  8.  Spalte  mit  denen  der  positiven  unteren  Zahlen  zusam- 
menfallen. Bleiben  aber,  auch  bei  der  grössten  Anzahl  von  Versuchen, 
immer  noch  bestimmte  Werthe  jener  und  Unterschiede  dieser  Zahlen 
übrig,  so  muss  man  schliessen,  dass  eine  bestandige  Ursache  die  reine 
Ausprägung  des  Gesetzes  störe. 

Im  Anhang  zu  Tab.  IV.  sind  die  Mittel  aus  dieser  Tabelle  mit  den 
Mitteln  aus  den  übrigen  Tabellen,  soweit  erstere  und  letztere  einerlei  Ver- 
suche enthalten,  vereinigt.  Die  eingeklammerten  Zahlen  über  den  Spalten 
des  Anhanges  besagen,  aus  wieviel  Versuchen  jede  Zahl  der  Spalte  stammt. 
Die  Abweichungen  zwischen  den  Mitteln  aus  den  einzelnen  Tabellen 
zogen,  dass  die  Beobachtungen  noch  nicht  zahlreich  genug  sind,  damit 
die  zufalligen  Störungen  sich  schon  vollständig  ausglichen.  Auch  müsste, 
um  die  Wirkungen  des  Muskels  in  verschiedenen  Lagen  ihrer  Grösse 
nach  zu  vergleichen,  die  Messung  der  elektromotorischen  Kräfte  durchweg 
die  der  Stromstarken  ersetzen.     In  ihrem  jetzigen  Zustande  lässt  die 

E.  4«  Bois-Reymond,  Ges.  Abb.  II.  12 
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Uebersicht  der  mittleren  Wirkungen  wenig  erkennen ,  was  nach  den  so 
eben  besprochenen  Eigentümlichkeiten  der  einzelnen  Muskeln  nicht  zu 
erwarten  wäre,  und  insbesondere  zeigt  sich  keine  sichere  Spur  einer 
inneren  Polarisation  (s.  oben  S.  151). 

Betrachtet  man  in  Tab.  X.  die  Kräfte  an  den  verschiedenen  Muskeln, 
so  sieht  man  sie  an  den  regelmässig  gefaserten  Muskeln  mit  dem  Quer- 
schnitte wachsen,  ganz  wie  ich  .dies,  wenn  auch  minder  unmittelbar,  in 
meinem  Werk  aufgestellt  hatte.1  Wie  damals,  zeigte  die  graste  Kraft 
an  diesen  Muskeln  auch  jetzt  der  obere  Strom  des  Semimembranosos. 
Es  war  von  Wichtigkeit,  diese  Kräfte  [701]  mit  denen  zu  vergleichen, 
welche  man  am  Triceps  und  am  Oastroknemius  sowohl  ohne  wie  mit 
Hülfe  der  natürlichen  Neigungsstrome  erhält  Wir  wissen  schon  (s.  oben 
S.  142  ff.),  dass  an  diesen  beiden  Muskeln  die  obere  Stromkraft  der 
unteren  sich  um  so  mehr  nähert,  je  grosser  die  Pardektronomie.  Ans 
Tab.  X.  erfahrt  man ,  dass  alsdann  diese  Stromkräfte ,  mit  Bücksicht  auf 
den  Querschnitt  der  Muskeln,  auffallend  klein  sind,  da  sie  zwischen  deneo 
am  Bectus  internus  und  denen  am  Sartorius  stehen.  Dies  erklärt  sich 
aus  der  Beschaffenheit  der  Querschnitte  (s.  oben  S.  139).  Nach  Zer- 
störung der  parelektronomischen  Schicht  zeichnet  sich  der  Triceps,  aus 
dem  oben  S.  145  erwähnten  Gründe,  nicht  weiter  aus.  Am  Gastro- 
knemius  dagegen  erreicht  bei  mittlerer  Spannweite  die  untere  Stromkraft 
jetzt  eine  sehr  bedeutende  Grösse,  welche  in  einzelnen  Fällen,  die  grösste 
obere  Kraft  des  Semimembranosus,  und  im  Mittel  das  Mittel  für  jene, 
übertrifft.  Allein  man  kann  dem  Gastroknemius,  nach  zerstörter  Schicht, 
noch  ansehnlich  stärkere  Wirkungen  entlocken,  wenn  man  statt  der  mitt- 
leren die  grösste  Spannweite  wählt,  wovon  Tab.  in.  Beispiele  giebt  Aber 
auch  die  hier  verzeichneten  Kräfte  lassen  sich  noch  weit  übertreffen  da- 
durch, dass  man  unten  nur  ein  kleines  Stück  vom  Muskel  abschneidet, 
so  dass  der  Achillesspiegel  in  möglichst  grosser  Länge  erhalten  bleibt 
Ich  habe  einmal  die  untere  Kraft  mit  Kreosot  als  entwickelnder  Flüssig- 
keit bjs  zu  936  Compensatorgraden  sich  steigern  sehen ;  ein  Werth  dieser 
Kraft  über  800  ist  nichts  ungewöhnliches.  Mit  Essigsäure  erhält  man 
auch  sehr  hohe  Kräfte.2  Kochsalz-,  Höllenstein-,  Kalihydrat-Losung  sind 
minder  günstig,  weil  sie  zugleich  durch  Nebenschliessung  schwächen. 

Mit  diesen  Kräften  waren  jetzt  noch  die  zu  vergleichen,  welche  man 
von  den  regelmässig  gefaserten  Muskeln  mit  Hülfe  der  künstlichen  Nei- 
gungsströme  erhält.  Dazu  kann  man  hier  die  nämliche  Anordnung 
treffen,  wie  am  Gastroknemius,  d.  h.  einerseits  den  Längsschnitt  oberhalb 


1  A.  a.  O.  Bd.  I.  S.  703  ff. 

2  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  II.  S.  57.  78. 
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[702]  der  stumpfen  Ecke  zwischen  Längsschnitt  und  schrägem  Quer- 
schnitt, andererseits  einen  kleinen  senkrechten  Querschnitt  berühren, 
durch  den  man  die  spitze  Ecke  abgestumpft  hat,  wobei  freilich  ungewiss 
bleibt,  ob  man  dadurch,  dass  man  den  schrägen  Querschnitt  verkürzt, 
nicht  mehr  an  elektromotorischer  Kraft  einbüsst,  als  man  dadurch  ge- 
winnt, dass  man  statt  des  schrägen  Querschnittes  senkrechten  berührt. 
Wie  dem  auch  sei,  auch  diese  Kräfte  werden  von  der  unteren  Kraft 
eines  wie  oben  behandelten  Gastroknemius  übertreffen,  welche  also  über- 
haupt die  höchste  bisher  an  Froschmuskeln  beobachtete  ist.  Dies  erscheint 
in  der  Ordnung,  wenn  man  die  grosse  Länge  des  Achillesspiegels  erwägt, 
welche  die  des  längsten  gleich  schrägen  Querschnittes,  den  man  an 
einem  regelmässig  gefaserten  Muskel  anlegen  kann,  bedeutend  über- 
steigt1 


Schlussbemerkungen. 

§.  XEL  Es  bleibt  in  Betreff  des  Gesetzes  des  Muskelstromes 

beim  Alten. 

Somit  ist  der  unwidersprechliche  Beweis  dafür  geliefert,  dass,  wie  Hrn. 
Btdge's  auf  die  Versuche  am  Gastroknemius  gegründete  Einwürfe  gegen 
fcs  Gesetz  des  Muskelstromes  nur  einem  Missverständniss  entsprangen, 
*j  seine  Behauptung  eines  vom  Längs-  und  Querschnitt  unabhängigen 
Eigenstromes  in  den  regelmässigen  Muskeln  ein  Hirngespinnst  ist.  Wie 
die  oben  S.  149.  150  mitgetheUten  Versuche  zu  erklären  seien,  durch 
welche  er  selber  das  Dasein  dieses  Stromes  zu  beweisen  sucht,  ist  eine 
ändere  Frage.    Sicher  ist,  dass  diese  Versuche  falsch  sind. 

Von  diesem  Urtheil  nehme  ich  vorläufig  die  am  Biceps,  den  Peronei 
und  dem  Tibiaiis  anticus  aus,  welche  richtig  sein  mögen,  obschon  dies, 
Bach  Analogie  der  übrigen,  wenig  wahrscheinlich  ist,  die  aber  dann 
jedenfalls  anders  zu  erklären  sind,  als  Hr.  Budge  will.  Ich  habe  diese 
Ver-  [703]  suche  nicht  wiederholt,  weil  ich  ihnen  bis  auf  Weiteres  jede 
Beweiskraft  in  der  vorüegenden  Frage  abspreche.  Der  Biceps,  die  Pero- 
nei und  der  Tibiaiis  sind  keine  regelmässig  gefaserten  Muskeln.  Der 
Biceps  z.  B.  hat  an  jedem  Ende  einen  langen  Sehnenspiegel,  der  bis 
über  die  Mitte  des  Muskels  reicht,  und  besteht  somit  aus  kurzen,  schrägen 


1  [VergL  die  Bestätigung  dieser  Thatsache  durch  genaue  Messungen  der  elektro- 
motorischen Kraft  der  Muskeln  in  Abh.  XXI.  §.  III.  —  Ebenda,  §.  II,  findet  sich  der 
«teotate  Werth  der  hier  genannten  Compensatorgrade  angegeben.] 

12* 
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Fasern.  Was  Hr.  Budge  daran  Längsschnitt  nennt,  ist,  wie  am  Gastro» 
knemius,  grösstentheils  natürlicher  Querschnitt  (s.  oben  S.  134).  Der 
Tibialis  ist  ein  doppelt  gefiederter  Muskel,  unten  mit  einem  Sehnenspiegel, 
oben  mit  einer  im  Muskel  verborgenen  Sehne  versehen,  von  der,  als 
Federschaft,  jederseits  nach  unten  die  Fleischbündel  abgehen.  Einer  Ver- 
wendung dieser  Muskeln  für  den  jetzigen  Zweck  müsste  erst  eine  genaue 
Erforschung  des  Faserverlaufes  daran  voraufgehen,  gleich  der  von  uns  am 
Qastroknemius  angestellten,  und  es  müsste  überlegt  werden,  welche  Wir- 
kungen danach  hier,  vom  Gesetze  des  Muskelstromes  aus,  und  mit  Be- 
rücksichtigung der  Neigungsstrome,  zu  erwarten  wären.  Wem  es  benagt, 
dies  durchzuführen,  der  thue  es  doch:  bei  den  Tausenden  unregelmäsog 
gestalteter  Muskeln,  die  uns  die  Thierwelt  bietet,  hat  er  ein  weites  Feld 
der  Thätigkeit  vor  sich.  Seine  Arbeit  wird  etwa  so  nützlich  sein,  wie 
die  Eines,  der  darauf  ausginge,  die  Vertheilung  des  Magnetismus  in  jedem 
Schlüsselbart,  oder,  den  Gang  des  Lichtes  in  jeder  Glasscherbe  zu  erfor- 
schen, um  sie  mit  den  Gesetzen  in  Einklang  zu  finden,  die  man  an 
linearen  Magneten,  oder  an  homogenen,  regelmässig  begrenzten  Medien 
erkannt  hat 

Aber  auch  Hrn.  Budöe's  Versuche  am  Sartorius  könnten  richtig 
sein,  und  es  würde  ihnen  jede  Beweiskraft  in  seinem  Sinn  abgehen. 
Denn  wie  ein  Strom,  der  im  nämlichen  Muskel  bald  nicht  vorhanden, 
bald  stark,  bald  schwach  ist,  bald  auf-,  bald  absteigt  (s.  oben  S.  150), 
ein  Fundamentalphänomen  sei,  vor  dem  der  Muskelstrom  in  den  Hinter- 
grund trete,  begreife  ich  nicht 

Inzwischen  Hrn.  Budge's  Versuche  am  Sartorius  sowohl,. wie 
an  den  übrigen  regelmässig  gefaserten  Muskeln  sind,  ich  wiederhole  es, 
falsch. 

[704]  Sie  sind  falsch,  denn  er  behauptet,  dass  bei  allen  Muskeln 
stets  ein  bestimmter  Strom,  der  obere  oder  der  untere,  der  stärkere  sei 
Unsere  Tabellen  lehren  dagegen,  dass,  während  der  Bectus  internus  und 
Semimembranosus  hier  aus  guten  Gründen  nicht  mitreden,  auf  40  Mal 
am  Sartorius  nur  20,  am  Adductor  magnus  nur  25  Mal  der  obere  Strom 
vorwiegt  Den  Sartorius  freilich  schliesst  Hr.  Budge  selber  von  seiner 
Regel  aus. 

Hrn.  Budge's  Versuche  sind  falsch,  denn  man  findet  zwischen 
dem  oberen  und  unteren  Strome  nicht  entfernterweise  solche  Unterschiede, 
wie  Hr.  Budge  angiebt  Am  Adductor  magnus  und  Sartorius,  wo  im 
Mittel  von  30  Versuchen  das  Verhältniss  des  stärkeren  Stromes  zum 
schwächeren  1*04  beträgt,  und  wo  es  sich  nur  ausnahmsweise  einmal 
bis  zu  1-59  am  erster en,  und  1*76  am  letzteren  Muskel  erhebt,  dafür 
aber  auch  dort  gelegentlich  bis  zu  1-01,  hier  bis  zur  Einheit  sinkt: 
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findet  Hr.  Budge  selten  ein  kleineres  Verhältniss  der  beiden  Ströme  als 
Ton  2:1,  und  hanfig  ein  viel  grösseres. 

Hrn.  Budge's  Versuche  sind  falsch,  denn  wahrend  am  Bectus 
internus  das  Verhältniss  im  Mittel  wirklich  die  Grösse  von  1*6:1, 
am  Semimembranosus  die  von  1*4:1  erreicht,  findet  Hr.  Budge  am 
Bectus  internus  keinen  erheblich  grösseren,  am  Semimembranosus  sogar 
einen  viel  kleineren  Unterschied,  als  am  Sartorius  und  Adductor  magnus. 
Hrn.  Budge's  Versuche  sind  falsch,  denn  wahrend  am  Ad- 
ductor magnus  der  Unterschied  zwischen  oberem  Und  unterem  Strome 
sich  auf  ein  leises  Uebergewicht  des  oberen  Stromes  beschrankt,  findet 
Hr.  Budge  18  Mal  auf  19  ein  ungeheures  Uebergewicht  auf  Seiten  des 
unteren  Stromes. 

Hrn.  Budge's  Versuche  sind  endlich  falsch,  denn  wenn  ich 
auch,  in  unzähligen  Versuchen,  einmal  am  Bectus  internus  den  hart  am 
sehnigen  Ende  angelegten  Querschnitt  schwach  positiv  gegen  den  Längs- 
schnitt  sah  (s.  oben  S.  166),  fallt  doch  unter  den  gewöhnlichen  Umstan- 
den der  künstliche  Strom  schlechterdings  niemals  verkehrt  aus,  was  Hr. 
Budge  am  Adductor  magnus  für  etwas  Alltagliches  ausgiebt. 

[705]  Wodurch  Hr.  Budge  zu  so  falschen  Ergebnissen  geführt 
wurde,  kann  ich  nicht  errathen.  Es  ist  keinenfaüs  allein  die  Vernach- 
lässigung des  Gesetzes  der  Spannweiten.  Es  ist  nicht  bloss,  dass  viel- 
techt  an  seinem  Multiplicator,  was  leicht  geschieht,  die  Intensitatencurve 
ra  beiden  Seiten  des  Nullpunktes  verschieden  steil  war.  Wie  gross  man 
äeh  die  aus  diesen  beiden  Punkten  entspringenden  Fehler  vorstelle,  man 
begreift  nicht,  weshalb  er  am  Adductor  magnus  den  Längsschnitt  negativ 
gegen  den  Querschnitt  fand. 

Allein  Hrn.  Budge's  falsche  Versuche  zu  erklären,  obliegt  nicht  mir 
and  geht  über  meinen  Horizont.  Hr.  Budge,  der  zur  Vermeidung  der 
Polarisation  auch  die  Drahte  zwischen  den  Zuleitungsgefassen  und  dem 
Mul^plicator  aus  verquicktem  Zink  nimmt  (s.  obenS.  66. 67),  begeht  Fehler, 
auf  die  ich  gar  nicht  verfallen  kann. 

Nach  dem  Allen  kann  es  kaum  nöthig  sein,  das  Ergebniss  dieser 
Untersuchung  noch  besonders  auszusprechen.  Es  lautet  einfach  dahin, 
dass  es  in  Betreff  des  Gesetzes  des  Muskelstromes  beim  Alten 
bleibt.  Die  scheinbaren  Abweichungen  von  diesem  Gesetz,  die  wir  am 
unversehrten  Gastroknemius  erkannt  haben,  wo  sie  Hrn.  Budge  ent- 
gangen waren,  obschon  er  darauf  ausging,  dergleichen  zu  entdecken,  sind 
auf  die  von  uns  sogenannten  Neigungsströme  zurückgeführt.  Die  Ab- 
weichungen der  Art  am  querdurchschnittenen  Gastroknemius  sind  ebenso 
auf  die  Eigenschaften  schräger  Querschnitte  zu  beziehen.  Die  von  Hrn. 
Budge  behaupteten  ungeheuren  Unterschiede  zwischen  dem  oberen  und 
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unteren  Strom  an  den  regelmassig  gefaserten  Oberschenkelmuskeln  exi- 
stiren  nicht,  sondern  beruhen  auf  irgend  einem  Versuchsfehler.  Was  sich 
Annäherndes  bei  einigen  Muskeln,  z.  B.  dem  Semimembranosus,  beobach- 
ten läset,  rührt,  wie  ich  vor  Jahren  zeigte,  von  Eigentümlichkeiten  im 
Bau  solcher  Muskeln  her.  Die  methodische  Prüfung  der  vier  mehr 
regelmässig  gefaserten  Oberschenkelmuskeln  des  Frosches  hat  gelehrt, 
dass  kein  polarer  Gegensatz  ihrer  Enden  stattfindet,  wie  Hr.  Budge  ihn 
annimmt.  Der  meist  vorhandene,  grössere  oder  kleinere  Spannungsunter- 
schied der  sehnigen  Enden  [706]  erklärt  sich  durch  deren  verschiedene 
Parelekfronomie ,  welche  auch  unter  den  gewöhnlichen  Umstanden  an 
einem,  ja  an  beiden  Enden  soweit  gehen  kann,  dass  der  natürliche  Strom 
verkehrt  erscheint.  Hrn.  Budge's  Versuch,  die  MATTEucci'sche  Lehre 
vom  Eigenstrom  wiederzubeleben,  ist  somit  gänzlich  gescheitert,  und  hat 
nur  dazu  gedient,  das  Maass  seiner  Befähigung  in  diesem  Gebiete  fest- 
zustellen.1 


1  [Der  Schluss  der  Abhandlung  ist  fortgelassen,  da  er  in  sachlicher  Beziehung 
nichts  mehr  von  Bedeutung  enthalt,  sondern  sich  mit  den  Untersuchungsmethoden 
des  Hrn.  Budge  und  des  Hrn.  Valentin  in  diesem  Gebiete  beschäftigt  Die  zur 
Abhandlung  gehörigen  Tabellen  s.  am  Schlüsse  des  Bandes. 

Ueber  die  in  diesen  Tabellen  enthaltenen  Messungen  ist  zu  bemerken,  dass  es 
freilich  besser  gewesen  wäre,  statt  Stromstärken  überall  elektromotorische  Kräfte  zu 
beobachten  (Vergl.  oben  S.  177).  Der  Wunsch,  Hrn.  Budge's  Angaben  durch  ganz 
ähnliche,  aber  richtig  angestellte  Versuche  zu  widerlegen,  bestimmte  mich,  in  vielen 
Fällt n  die  Stromstärken  vorzuziehen.  Früher  oder  später  wird  die  Arbeit,  ent- 
sprechende Tabellen  für  die  elektromotorischen  Kräfte  zu  entwerfen,  nicht  zu  um- 
gehen sein,  soU  von  der  elektromotorischen  Oberfläche  des  Muskels  ein  durch  den 
Widerstand  nicht  getrübtes  Bild  gewonnen  werden.  Durch  den  aperiodischen  Bas- 
solspiegel  ist  übrigens  jetzt  diese  Arbeit  sehr  erleichtert. 

Ueber  einen  einflussreichen  Fehler,  mit  welchem  die  Zahlen  der  Tabellen  be- 
haftet sind,  vergl.  unten  S.  193.  206—213.] 


XIX. 

leber  die  durch  Dehnung  der  Muskeln  hervorgerufenen 

Keigungsstrome. 

(Gelesen  in  der  Sitzung  der  physikahsch-mathematischen  Klasse  der  Königl.  Akade- 
mie der  Wissenschaften  zu  Berlin  am  25.  Juni  1666.) 1 

Richtet  man  einen  cylindrischen  Muskel  durch  zwei  parallele,  schräg 
gegen  die  Axe  geführte  Schnitte  so  zu,  dass  die  Durchschnittsfigur  einer 
durch  die  Axe  senkrecht  zu  den  Schnitten  gelegten  Ebene  ein  Rhombus 
ist,3  so  entfaltet  der  Muskel,  wie  ich  vor  mehreren  Jahren  zeigte,  neue 
und  überraschende  elektromotorische  Eigenschaften. 

Punkte  der  Muskeloberfläche  nahe  den  beiden  stumpfen  Rhom- 
busecken verhalten  sich  nämlich  stark  positiv  gegen  Punkte  nahe  den 
beiden  spitzen  Rhombusecken,  gleichviel  ob  die  Punkte  dem  Längs- 
schnitt, oder  den  schrägen  Querschnitten  angehören.  Der  Gegensatz 
zwischen  Längs-  und  Querschnitt  besteht  dabei  fort,  aber  wegen  der 
Schräge  des  letzteren  in  geringerem  Maasse.  Ebenso  bestehen  fort  am 
Längs-  und  Querschnitt  die  sogenannten  schwachen  Strome  vom  Aequator 
nach  den  Grenzen  zwischen  Längs-  und  Querschnitt,  von  diesen  Grenzen 
nach  den  Polen.  Die  Neigungsströme,  so  heissen  die  neuen  in  Folge 
der  Neigung  des  Querschnittes  gegen  die  Axe  hervortretenden  Ströme, 
summiren  sich  algebraisch  zu  den  Strömen  vom  Längs-  zum  Querschnitt 
und  zu  den  schwachen  Strömen  am  Längs-  und  am  Querschnitt  Nicht 
nur  letztere,  sondern,  wegen  ihrer  Schwächung  in  Folge  der  Neigung  des 
Querschnittes,  auch  erstere  Ströme  unterliegen  dabei  häufig  [388]  den 
Ndgungsströmen,  so  dass  der  Strom  zwischen  einem  Längsschnittspunkte 


1  Monatsberichte  u.  s.  w.   1866.  S.  387. 

2  So  sage  ich  der  Kürze  halber.  In  Wirklichkeit  kommt  es  nicht  darauf  an, 
ob  die  Läng*  und  Querschnittsseiten  der  Figur  sämmtlich  gleich  sind,  wie  der 
Name  Rhombus  es  eigentlich  verlangen  würde,  oder  ob  nur  die  gegenüberliegenden 
Seiten  einander  entsprechen,  d.  h.  ob  die  Figur  ein  schräges  Parallelogramm,  auch 
wohl  Rhomboid  genannt,  ist. 
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nahe  einer  spitzen  Rhombusecke  und  einem  Querschnittspunkte  nahe 
einer  stumpfen  Bhombusecke  nicht,  wie  er  nach  dem  Gesetz  des  Muskel- 
stromes sollte,  ausnahmslos  vom  ersteren  zum  letzteren  Punkte,  sondern 
zuweilen  umgekehrt  fliesst.  Ja  so  gross  ist  die  elektromotorische  Kraft 
der  Neigungsstrome,  dass  man  sie  sogar  über  den  Strom  zwischen  Längs- 
schnitt und  senkrechtem  Querschnitt  siegen  sieht.  Nachdem  ich  so  der 
künstlichen  Neigungsströme  Herr  geworden,  habe  ich  auch  die  elektro- 
motorischen Anomalien  gewisser  Muskeln,  z.  B.  des  Gastroknemius  vom 
Frosch,  darauf  zurückgeführt,  dass  wegen  ihrer  schrägen  natürlichen 
Querschnitte  daran  natürliche  Neigungsströme  auftreten.  Endlich  habe 
ich  alle  diese  Erscheinungen,  und  noch  manche  daran  sich  knüpfende 
Umstände,  aus  meiner  lange  vorher  ohne  deren  Eenntniss  aufgestellten 
Hypothese  über  die  Anordnung  der  elektromotorischen  Elemente  im  Muskel 
mit  solcher  Schärfe  abgeleitet,  dass  ich  behaupten  durfte,  bei  gehörig  ge- 
richteter Aufmerksamkeit  hatten  jene  Erscheinungen  sich  aus  dieser 
Hypothese  vorhersagen  lassen.1 

Seitdem  habe  ich  eine  neue  Art  gefunden,  die  Neigungsströme  her- 
vorzurufen, welche  mir  sehr  bemerkenswerth  erscheint,  obschon  oder  auch 
weil  sie  sich  wiederum,  bei  gehörig  gerichteter  Aufmerksamkeit,  aus  der 
Theorie  hätte  vorhersagen  lassen. 

Der  Muskel,  am  besten  auch  hier  der  Adductor  magnus  eines  grossen 
Frosches,2  wird  so  zugerichtet,  als  handelte  es  sich  um  den  gewöhnlichen 
Muskelstrom,  d.  h.  er  wird  an  jedem  Ende  durch  einen  senkrechten  künst- 
lichen Querschnitt  begränzt  Indem  man  aber  dann  zwei  diagonal  ein- 
ander gegenüberstehende  Ecken  fasst  und  auseinanderzieht,  ertheilt  man 
ihm  die  rhombische  Gestalt  (s.  Fig.  34.  1.  2.  3.).  Dies  geschieht  am  be- 
quem- [389]  sten,  indem  man  den  Muskel  auf  einen  gefimissten 
Kork  legt,  und  Insectennadeln  durch  die  Ecken  sticht,  welche  zu  spitzen 
Rhombusecken  bestimmt  sind.  Man  kann  aber  auch,  um  dem  Verdacht 
zu  begegnen,  als  spielten  die  Nadeln  eine  elektromotorische  Bolle,  den 
Muskel  mittels  zweier  Pinzetten  rhombisch  dehnen,  und  ihn  dann  sich 
selber  überlassen,  indem  die  Elasticitat  des  Muskels  nicht  vermag,  der 
Adhäsion  und  den  inneren  Widerständen  entgegen  ihm  die  rechtwinklige 
Form  wiederzugeben.  In  der  Richtung  der  Inscriptio  tendinea,  welche 
schräg  über  die  äussere  Fläche  des  Adductor  magnus  und  des  Semimem- 
branosus  verläuft  [S.  oben  S.  174]  lassen  sich  die  Muskeln  begreiflich 
nicht  so  gut  rhombisch  dehnen,  wie  in  der  Richtung  der  anderen  Diagonale. 

Legt  man   nun  dem  durch  Dehnen  erzeugten  Muskelrhombus  die 


1  Archiv  für  Anatomie  u.  a.  w.  1863.  S.  558 ff.;  —  s.  oben  S.  93  ff..  §.  VI— IX. 
*  A.  a.  0.   S.  568;  —  s.  oben  S.  101. 
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Thonspitren  zweier  anpolarisirbaren  ZuleitnngSröhren  als  Multiplicatorenden 
an,  so  findet  man  dann  die  Neigruigsströme  ganz  nach  denselben  Ge- 
setzen verlaufend  vor,  als  handelte  es  sich  um  einen  rhombisch  zuge- 
schnittenen, oder  von  Natur  rhombischen  Muskel.  Die  jedesmaligen 
stumpfen  Bhombusecken  verhalten  sich  positiv  gegen  die  jedesmaligen 
spitzen  Ecken,  gleichviel  ob  man  die  Spiteen  dem  Längsschnitt  oder  dem 
Querschnitt  anlege,  oder  welche  der  acht  möglichen,  in  Fig.  34.  2. 
und  3.  sichtbaren  Stellungen  man  dem  ableitenden  Bogen  ertheile;  so 
daas  das  blosse  Dehnen  des  Muskels  nach  [390]  der  einen  oder  anderen 
Diagonale  genügt,  Ströme,  wo  vorher  keine  waren,  naoh  Belieben  in  der 
einen  oder  der  anderen  Kichtung  hervorzurufen.  Es  gelingt  nicht  selten, 
an  einem  und  demselben  Muskelstuck  alle  sechszehn  in  Fig.  34.  2. 
and  3.  abgebildeten  Versuche  mit  nur  einem  oder,  zwei  Fehlern  durch- 


Fig.  3*. 


imnachen,  und  selbst  in  letzteren  Fällen  lässt  die  verhältnissmässige 
Schwäche  der  im  falschen  Sinn  erfolgenden  Wirkung  das  Gesetz  hin- 
doichblicken.  Am  wenigsten  sicher,  ans  leicht  ersichtlichen  Gründen,  ist 
der  Erfolg  zwischen  Punkten,  die  zwei  verschiedenen  Querschnitten  ange- 
t'"wn.  Den  Neigungsströmen  an  den  durch  Dehnen  hergestellten  Muskel- 
riwmben  liegen  übrigens  keine  so  grossen  elektromotorischen  Kräfte  zu 
Grande  wie  denen  an  den  rhombisch  zugeschnittenen,  vollends  an  den 
™  Natur  rhombischen  Muskeln,  Dies  ist  auch  nicht  zu  erwarten,  ■ 
I.  weil  durch  Zerschneiden  der  Querschnitt  schräger  und  länger  gemacht 
»erden  kann,  als  durch  Dehnen,  2.  weil  nach  den  stumpfen  Ecken  des 
durch  Dehnen  entetandeuen  Rhombus  zu,  die  ausserhalb  der  Kichtung 
des  Zuges  liegen,  'die  Neigung  des  Querschnittes  abnimmt,  so  dass  die 
Ecke  selbeT  schliesslich  fast  eine  rechte  bleibt  (Fig.  34.  4.). 

Diese  neue  Art,  die  Neigungsströme  zu  erzeugen,  lehrt  abermals, 


# 
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wenn  dies  nach  dem  früheren  noch  zweifelhaft  sein  könnte,1  dass  diese 
Ströme  nicht  auf  vorherbestehenden  elektromotorischen  Unterschieden  ver- 
schiedener Punkte  der  Oberfläche  des  Muskels  oder  seines  Inneren  be- 
ruhen; da  man  hier  mehreremal  nach  einander,  je  nachdem  man  a,  a 
zu  stumpfen  und  b,  ß  zu  spitzen  Ecken  macht,  oder  umgekehrt,  a,  a 
nach  Belieben  positiv  oder  negativ  gegen  b,  ß  sehen  kann. 

Um  die  Erscheinung  zu  verstehen,  muss  man  sich  zunächst  ver- 
gegenwärtigen, dass  die  Hüllen  der  Primitivmuskelbündel  ünverschiebbar 
mit  einander  verwachsen  sind.  Die  diagonale  Dehnung  des  Muskels  zum 
Rhombus  kann  also  nicht  anders  geschehen,  als  indem  Ebenen  im  Inne- 
ren der  Bündel,  welche  im  ungedehnten  Zustande  quere  waren,  schräge 
werden.  Dass  dem  wirklich  so  sei,  sieht  man  unter  dem  Mikroskop  an 
den  Querstreifen,  welche  im  natürlichen  Zustande  senkrecht  auf  die 
[391]  Axe  der  Bündel,  durch  einen  diagonalen  Zug  sich  völlig  schräg 
stellen.  Die  Beobachtung  gelingt  leicht  an  dem  REiCHEBT'schen  Haut- 
muskel des  Frosches.8  Man  präparirt  den  Muskel  so,  dass  an  seinem 
vorderen  Ende  ein  Streif  Haut,  an  seinem  hinteren  ein  Stück  Bauch- 
muskel  sitzen  bleiben,  um  zur  Handhabe  zu  dienen.  Eine  Korkscheibe 
bildet  den  Objectträger;  über  ein  kleines  Loch  darin  ist  ein  Glimmer- 
plättchen  geklebt,  worauf  der  Muskel  zu  liegen  kommt  Mittels  der  ab- 
geschnittenen Spitzen  zweier  Insectennadeln  ertheilt  man  ihm  den  diago- 
nalen Zug,  und  bedeckt  ihn  mit  einem  Stückchen  Deckplättchen,  dessen 
dem  Muskel  zugekehrte  Seite  man'  mit  einer  passenden  Flüssigkeit 
benetzt  hat  An  dickeren  Muskeln,  sogar  schon  am  Sartorius,  misslingt 
dieser  Versuch,  weil  man  die  Querstreifen  nur  an  den  oberflächlichen 
Bündeln  unterscheiden  kann,  diese  aber  dem  Zuge  minder  ausgesetzt 
sind,  welcher  auf  der  beide  Angriffspunkte  verbindenden  Geraden  am 
stärksten  wirkt.  Man  muss  sich  nun  denken,  dass,  während  so  die 
ganzen  Bündel  nicht  an  einander  verschiebbar  sind,  dies  für  die  Längs- 
reihen der  elektromotorischen  Molekeln  der  Fall  ist,  und  dass  deren  Axen 
der  Axe  des  Bündels  parallel  bleiben,  während  die  queren  Ebenen,  in 
denen  sie  angeordnet  sind,  zu  schrägen  werden.  Was  aber  von  jeder 
queren  Ebene  im  Inneren  des  Muskels  gilt,  muss  auch  für  die  letzte  noch 
wirksame  Schicht  am  künstlichen  Querschnitt  wahr  sein.  Es  werden  sich 
also  hier  in  Folge  des  Zuges  die  letzten  dipolar  elektromotorischen  Mole- 
keln, oder  die  letzten  negativ  nach  aussen  wirksamen  elektromotorischen 
Flächenelemente,  ebenso  treppenformig  übereinander  verschieben,  wie  sie 
nach  meiner  Annahme  am  schräg  geschnittenen  Querschnitt  stehen  bleiben, 


i  A.  a.  O.  S.  570;  —  s.  oben  S.  102. 

*  Archiv  für  Anatomie  u.  8.  w.  1851.  S.  29. 
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am  schrägen  natürlichen  Querschnitt,  abgesehen  von  der  parelektronomi- 
schen  Schicht,  von  Natur  angeordnet  sind,  und  es  wird  so  eine  in  der  Ebene 
des  Querschnittes  gelegene  unvollkommene  Säule  zu  Stande  kommen,  wie 
sie  genügt,  um  die  Neigungsstrome  zu  erklären. 

Mit  Hülfe  der  neuen  Erscheinung  wird  eine  sehr  sonderbare  That- 
sache  verständlich,  durch  die  ich  auch  darauf  geführt  worden  bin«  16h. 
war  bemuht,  die  grösste  elektromotorische  Kraft  des  Muskels  zwischen 
Aequator  und  Pol  in  der  Art  zu  bestimmen,  dass  ich  den  Muskel,  passend 
unterstützt,  mit  dem  [392]  Aequator  auf  den  von  Glimmer  freien  Band 
des  Thonschildes  eines  der  gewöhnlichen  Zuleitungsgefasse  legte,  die  nega- 
tivste Stelle  des  Querschnittes  aber  mittels  der  Thonspitze  einer  unpola- 
risirbaren  Zuleitungsröhre  aufsuchte.  Wenn  ich  hierbei  die  Spitze  lang- 
sam vom  Querschnitt  abzog,  blieb  oft  der  Querschnitt  daran  kleben  und 
folgte  dem  Zuge  der  Spitze,  indem  er  sich  kegelförmig  erhob  (Fig.  34. 5.). 
Jedesmal  ist  dieser  Vorgang  von  einer  beträchtlichen  Erhöhung  der 
elektromotorischen  Kraft  begleitet.  Ich  stellte  mir  zuerst  vor,  diese  rühre 
nur  daher,  «dass  die  Spitze  beim  Berühren  des  Querschnittes  stets  etwas 
zwischen  die  Bündel  gerathe  und  so  zum  Theil  Längsschnitt  berühre, 
von  dem  sie  sich  beim  Herausziehen  mehr  ablöse;  oder  auch  daher,  dass 
die  kegelförmige  Erhebung  als  Yergrösserung  des  Querschnittes  wirke. 
Sehr  bald  verfiel  ich  aber  darauf,  dass  der  kegelförmig  erhobene  Quer- 
schnitt in  allen  Richtungen  von  der  Spitze  abwärts  schrägen  Querschnitt 
fastelle,  so  dass  der  Kegel  gleichsam  als  entstanden  anzusehen  sei  durch 
die  Umdrehung  eines  Muskelrhombus  zweiter  Art  um  die  durch  die 
Querschnitteecken  gelegte  Axe;1  da  denn  die  Spitze,  wie  die  Pfeile  in 
Fig.  34.  5.  es  anzeigen,  sich  negativ  gegen  den  Umfang  der  Kegelbasis 
verhalten  muss.  Einmal  soweit  gekommen,  zweifelte  ich  keinen  Augenblick, 
dass  ein  durch  Verschiebung  erzeugter  schräger  Querschnitt  ebenso  einen 
Neigungsstrom  liefern  werde,  wie  ein  schräg  geschnittener,  oder  von  Natur 
sehniger;  und  die  oben  beschriebenen  Versuche  haben,  wie  wir  sahen, 
diese  Vermuthung  in  vollem  Maasse  bestätigt 


1  A.  a.  0.  S.  570.  571 ;  -  8.  oben  S.  102.  103. 
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Ueber  die  Erscheinungsweise  des  Muskel-  und  Nerven» 
Stromes   bei  Anwendung   der   neuen  Methoden    zu   deren 

Ableitung.1 

§.  L    Einleitung. 

Mit  Hülfe  der  neuen  von  mir  beschriebenen  Vorrichtungen  und 
Versuchsweisen  zu  elektrophysiologischen  Zwecken  lassen  sich  jetzt  leicht 
Fragen  beantworten,  an  deren  Entscheidung  früher  nicht  zu  denken  war. 
Die  Beseitigung  der  Ladungen,  die  Anwendung  des  mit  verdünnter  Koch- 
salzlösung angekneteten  Thones  statt  der  Eiweisshäutchen,  das  Arbeiten 
im  feuchten  Räume,  die  Beobachtung  der  Ablenkungen  mit  Spiegel 
Fernrohr,  Scale  und  Dämpfung,  das  neue  Verfahren  zur  Messung  der 
elektromotorischen  Kräfte:  dies  Alles  macht  es  möglich,  scharfe  Mes- 
sungen an  Stelle  der  früheren  schwankenden  und  untereinander  nicht 
vergleichbaren  Bestimmungen  zu  setzen,  und  es  wird  kaum  einen  Punkt 
des  bereits  durchforschten  Feldes  geben,  wo  nicht  dergestalt  Berichtigungen 
und  Zusätze  anzubringen  wären.  Vieles  davon  kann  späterer  Zeit  über- 
lassen werden^  insofern  das  Fortschreiten  in  noch  unentdecktes  Gebiet 
im  Augenblicke  mehr  Vortheil  verspricht,  als  genauere  Kenntniss  des 
schon  angebauten;  anderes  muss,  so  lästig  solcher  Aufenthalt  dünken 
mag,  sogleich  in's  Reine  gebracht  werden,  insofern  die  Sicherheit  fast 
jedes  weiteren  Fortschrittes  davon  abhängt. 

Hierzu  gehört  die  Untersuchung  des  zeitlichen  Verlaufes  [258]  des 
Stromes  der  Muskeln  und  Nerven  im  ruhenden  Zustande,  unter  den  ge- 
wöhnlichen Umständen  der  Versuche.  Das,  was  ich  in  meinen  'Unter- 
suchungen' die  Erscheinungsweise  der  thierisch-elektrischen  Ströme  am 
Multiplicator  genannt  habe,8  ist  durch  Anwendung  jener  neuen  Hülfs- 
mittel  jetzt  so  verändert,  dass  man  kaum  glaubt,  es  noch  mit  denselben 


1  Aus  dem  Archiv  fllr  Anatomie  u.  s.  w.  1867.  S.  257. 
U.  b.  O.   Bd.  I.   S.  234  ff. 
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Phänomenen  zu  Uran  zu  haben.  Ich  hätte,  was  in  dieser  Beziehung 
mitzutheilen  ist,  bereits  an  seinem  natürlichen  Platz,  in  der  'Beschrei- 
bung einiger  Vorrichtungen  und  Versuchsweisen  zu  elektro- 
phjsiologischen  Zwecken'1  besprochen,  wäre  ich  nicht  noch  in  der 
zwölften  Stunde  auf  Dinge  gestossen,  die  erst  bis  zu  einem  gewissen 
Punkt  ergründet  sein  wollten,  ehe  eine  Auseinandersetzung  des  Verhaltens 
möglich  war. 

§.  IL  Unter  den  gewöhnlichen  Umständen  der  Versuche  ist 
die  ableitende  Vorrichtung  jetzt  frei  von  Polarisation   und 

von  secundärem  Widerstände. 

Die  den  thierisch-elektrischen  Strom  ableitende  Vorrichtung  an  sich 
ist,  unter  den  gewöhnlichen  Umständen  der  Versuche,  jetzt  als  frei  von 
Polarisation  und  von  secundärem  Widerstand  anzusehen.  Es  fehlt  zwar 
darin  nicht  an  Polarisationen,  allein  sie  sind  zu  schwach,  um  sich  be- 
merkbar zu  machen.  Schiebt  man  die  Zuleitungsgefasse  mit  den  vorderen 
Flachen  ihrer  Bäusche  aneinander,  sendet  man  den  Strom  einer  Daniell'- 
sehen  Kette  eine  halbe  Minute  hindurch,  und  verbindet  man  darauf 
schnell  die  Gefasse  mit  der  Bussole,  deren  feine  Bollen  auf  Null  sind, 
so  erfolgt  ein  Ausschlag  von  etwa  30*  im  umgekehrten  Sinne  des  ur- 
sprünglichen Stromes.  Er  rührt  her  von  der  unter  diesen  Umständen 
doch  nicht  völlig  verschwindenden  Polarisation  des  verquickten  Zinkes  in 
der  schwefelsauren  Zinklösung.  Der  Ausschlag  wird  aber  wegen  des 
erhöhten  Widerstandes  bereits  unmerklich,  wenn  man  die  Bäusche  mit 
Thonschildern  versieht  und  diese  einander  berühren  läset,  vollends,  wenn 
man  einen  [259]  Thonstab  von  den  Maassen  eines  Muskels  mit  seinen 
Enden  zwischen  die  Thonschilder  klemmt 

Noch  weniger  kann  sich  hier  etwas  zu  erkennen  geben  von  der 
inneren  Polarisation  des  mit  der  Zinklösung  getränkten  Fliesspapieres  der 
Bäusche  und  des  mit  der  O*75procentigen  Kochsalzlösung  angekneteten 
Thones,  oder  von  der  äusseren  Polarisation  an  der  Grenze  der  ZinMösung 
und  der  im  Thon  enthaltenen  Kochsalzlösung.  Ich  habe  diese  Polari- 
sationen, um  besser  darüber  urtheüen  zu  können,  mit  Hülfe  genau  der- 
selben Vorrichtungen  und  Versuchsweisen  untersucht,  die  mir  einst  dien- 
ten, die  Polarisation  an  der  Grenze  ungleichartiger  Elektrolyt  und  die 
innere  Polarisation  der  feuchten  porösen  Halbleiter  zuerst  zu  erkennen 
und  zu  studiren,2  nur  mit  dem  Unterschiede,  dass  jetzt  die  Zuleitungs- 


1  S.  oben  Bd.  I.  8.  145. 

2  S.  oben  Bd.  I.  S.  1.  13. 
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gefasse  der  Säule  sowohl  wie  die  des  Multiplicators  verquickte  Zinkplatten 
in  gesättigter  schwefelsaurer  Zinklösung  enthielten. 

Die  Polarisation  an  der  Grenze  der  gesättigten  schwefelsauren  Zink- 
lösung und  der  0-75procentigen  Kochsalzlösung  ist  negativ,  und  so 
stark,  dass  die  Nadel  des  Nervenmultiplicators  dadurch  an  die  Hemmung 
geführt  wurde,  wenn  die  Kochsalzlösung  zwischen  Zinklösung  5"  lang 
dem  Strom  einer  zwanziggliederigen  OnovE'schen  Säule  ausgesetzt  gewesen 
war.  Sie  ist  ferner  ausgezeichnet  durch  grössere  Nachhaltigkeit,  als 
mir  bisher  bei  irgend  einer  anderen  Combination  vorgekommen  ist.  Seh 
selber  überlassen,  auch  zum  Kreise  geschlossen,  blieb  die  Vorrichtung, 
wie  es  schien,  in's  Unbegrenzte  polarisirt;  um  sie  wieder  gleichartig  zu 
machen,  musste  der  Strom  in  entgegengesetzter  Sichtung  hindurch- 
geschickt  werden.  Diese  Polarisation  ist  die  Summe  zweier  negativen 
Polarisationen,  deren  eine  da  stattfindet,  wo  der  Strom  aus  der  Zink-  in 
die  Kochsalzlösung  tritt,  die  andere  da,  wo  er  letztere  Lösung  für  erster? 
wieder  verlässt.  Ich  habe  dies,  wie  bei  jener  früheren  Gelegenheit  für 
Kochsalzlösung  und  Schwefelsaure,  mittels  des  an  das  PEiäiER'sche  Kreuz 
erinnernden  Verfahrens  [260]  nachgewiesen,  indem  ich  die  Zoleitungs- 
gefasse  der  Säule  und  des  Multiplicators  über's  Kreuz  durch  einen  Zink- 
bausch und  einen  Thonstab  verband,  die  sich  in  der  Mitte  berührten.1 

Die  inneren  Polarisationen  des  mit  der  gesättigten  Zinklösung  getränk- 
ten Fliesspapieres  und  des  mit  der  verdünnten  Kochsalzlösung  angekneteten 
Thones,  die  ich  mittels  der  H förmigen  Anordnung  untersuchte,2  fand  ich 
dagegen  so  schwach,  dass  sie  auch  nach  längerem  Hindurchsenden  des 
Stromes  der  zwanziggliederigen  Säule  nur  wenige  Grade  Ausschlag  am 
Nervenmultiplicator  erzeugten. 

Dass  diese  Polarisationen  bei  den  thierisch-elektrischen  Versuchen 
nicht  in  Betracht  kommen,  und  dass  sich,  mit  Strömen  dieser  Ordnung, 
auch  kein  merklicher  seeundärer  Widerstand  in  unserer  Vorrichtung  ent- 
wickelt, lehrt  folgender  Versuch.  Schiebt  man  die  Zuleitungsgefasse  mit 
den  zur  Aufnahme  der*  thierischen  Theile  bestimmten  Thonschildern  an- 
einander, oder  bringt  man  zwischen  letztere  einen  Thonstab  von  den 
Maassen  eines  Muskels  in  der  oben  erwähnten  Art  an,  und  sendet  man. 
mittels  des  Compensators,  durch  die  Vorrichtung  und  die  Bussole  einen 
von  einer  GnovE'schen  Kette  entlehnten  Stromzweig  von  der  Ordnung 
des  Muskelstromes,  so  sieht  man,  bei  mehreren  hundert  Scalentheilen 
Ablenkung,  den  Faden  anfangs  unbeweglich  auf  der  Theilung  stehen.  Im 
Lauf  einer   Stunde   freilich    ereignen    sich,    auch  abgesehen   von  den 


i  S.  oben  Bd.  I.  S.  8.  9. 
»  S.  oben  Bd.  I.  S.  13.  14. 
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Aenderungen  des  Nullpunktes,  denen  ich  durch  Verschieden  der  Scale 
in  ihrer  Verlängerung  begegne,1  geringe,  nicht  zu  vermeidende  Schwan- 
kungen. In  meinen  Versuchen  nahm  innerhalb  dieses  Zeitraumes  die 
Stromstärke  gewöhnlich  erst  um  etwa  0-01  zu,  und  näherte  sich  dann 
wieder  ihrem  ursprünglichen  Werthe.  Was  also  hier  noch  von  Polari- 
sation ttnd  secundarem  Widerstände  vorhanden  war,  trat  zurück  gegen 
andere  geringfügige  Umstände,  die  zufallig  eine  Erhöhung  der  Strom- 
stärke veror-  [261]  sachten,  wie  die  Erwärmung  der  Flüssigkeiten  der 
Kette  und  des  Nebenschliessdrahtes,  das  Eindringen  der  Zinklösung  in 
die  Thonschilder  iL  s«.  w. 

Selbst  mit  viel  stärkeren  Strömen,  und  bei  geringerem  Querschnitt 

der  durchströmten  Thonmasse,  bleibt  der  Erfolg  der  nämliche.    Die  Thon- 

spitzen  zweier  meiner  unpolarisirbaren  Zuleitungsröhren  wurden  aneinander 

gedrückt,  und  der  Strom  einer  fünfgliederigen  QsovE'schen  Säule  eine 

Viertelstunde  hindurch  geschickt.    Die  Ablenkung  wuchs  von  64*8  auf 

66 -0,  unstreitig  durch  Erwärmung  der  Spitzen;   beim  Umkehren  des 

Stromes  nur  in  den  Zuleitungsröhren  kam  der  Spiegel  wieder  auf  66*0, 

und  keine  Spur  langsamen  Wachsens  gab  sich  kund,  die  auf  Verschwinden 

von  secundarem  Widerstände  zu  deuten  gewesen  wäre.   In  einem  zweiten 

Falle,  bei  mehr  dem  Spiegel  genäherten  Bollen,  stieg  die  Ablenkung 

meist  von  135*0  auf  139*2,  und  sank  dann  auf  129*8,  vermuthlich 

tegen  Austrocknens  der  erwärmten  Spitzen;  beim  Umlegen  sprang  sie 

tri  130-5,  wohl  wegen  Polarisation  des  Zinkes,  aber  ohne  eine  Spur 

langsamen  Wachsens.    Ebenso  war  das  Verhalten  sogar  mit  zehn  Orove. 

§.  HL    Die  Muskeln  und  Nerven  an  sich  sind  innerlich 
polarisirbar,  durch  fremde  Ströme  sowohl  wie  durch  ihren 

eigenen  Strom. 

Anders  gestalten  sich  die  Dinge,  wenn  man  nunmehr  auf  die  Thon- 
schilder einen  Muskel  mit  zwei  symmetrischen  Punkten  des  Längs- 
schnittes, oder  mit  zwei  künstlichen  Querschnitten,  möglichst  stromlos 
auflegt,  und  dann  einen  Stromzweig  von  gleicher  Stärke  hindurchschickt 
wie  vorher.  Jetzt  ist  der  Stromzweig  nicht  mehr  beständig,  sondern  im 
Griten  begriffen,  und  wenn  man  die  Vorrichtung,  nachdem  sie  eine  Zeit 
W  dem  Stromzweig  ausgesetzt  war,  plötzlich  in  den  Bussolkreis  auf- 
nimmt, so  erfolgt  ein  Ausschlag  in  der  umgekehrten  Richtung  des  Strom- 
feiges  im  Muskel,  welcher  nur  von  einer  Polarisation  der  Vorrichtung 
herrühren  kann.    Dieser  Ausschlag  wächst  mit  der  Dauer  der  Durch- 


1  8.  oben  Bd.  I.  S.  156. 
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Strömung,  indem  er  sich  einer  Grenze  nähert;  er  nimmt  wieder  ab  und 
kehrt  sich  um,  wenn  der  Strom  umgekehrt  wird.  Wiederholt  man  mit 
einem  Muskel  [262]  zwischen  den  Thonschildern  den  Eingangs  beschrie- 
benen Versuch  mit  der  DANiELi/schen  Kette,  so  erfolgen,  wo  mit  einem 
Thonstab  zwischen  den  Thonschildern  die  Polarisation  kaum  merklich 
war,  jetzt  gegen  100 80  Ausschlag. 

Die  so  durch  Einführung  des  Muskels  in  die  Vorrichtung  ermöglichte 
Polarisation  kann  von  zweierlei  herrühren.  Es  kann  erstens  äussere 
Polarisation  sein,  an  der  Grenze  des  Muskels  und  des  Thones,  zweitens 
innere  Polarisation  des  Muskelgewebes.  Doch  ist  unwahrscheinlich,  dass 
erstere  Ursache  hier  einer  bemerkbaren  Wirkung  fähig  sei.  Dagegen 
ist  die  innere  Polarisirbarkeit  des  Muskelgewebes  leicht  folgendermaassen 
zu  erweisen.  Man  sendet  durch  den  auf  den  Thonschildern  der  Zuleitungs- 
geßsse  liegenden  Muskel  den  Strom  eines  Daniells.  Dem  Muskel  sind 
zwischen  den  Thonschildern  die  Thonspitzen  zweier  unpolarisirbaren  Zu- 
leitungsröhren so  angelegt,  dass  bei  offenem  Kreise  des  Daniells  die 
zwischen  den  Spitzen  befindliche  Bussole  keine  Wirkung  von  Seiten  des 
Muskels  erfahrt  Nachdem  bei  offenem  Kreise  der  Bussole  der  Strom 
des  Daniells  hinlänglich  lange  durch  den  Muskel  geflossen  ist,  wird  durch 
eine  Wippe  der  Kreis  des  Daniells  geöffnet,  der  der  Bussole  geschlossen. 
Es  erfolgt  ein  Ausschlag  im  umgekehrten  Sinne  von  dem  des  Stromes  des 
Daniells  im  Muskel. 

Die  nämlichen  Erfahrungen,  wie  mit  Muskeln,  kann  man  mit 
Nerven  machen.  Auch  durch  Einfuhrung  von  Nerven  in  den  Kreis 
wird  unsere  Vorrichtung  polarisirbar.  Es  ist  zweckmässig,  sich  zur  Unter- 
suchung dieses  Verhaltens  mehrerer  Nerven  zugleich  zu  bedienen,  um 
den  Widerstand  zu  vermindern  und  die  Austrocknung  zu  verzogern.  Der 
Magnetepiegel  ist  dabei  durch  HAuy'sche  Compensation  astatisch  zu 
machen. 

Nach  der  von  Hrn.  Helmholtz  entwickelten  Theorie1  werden  die 
Nerven  und  Muskeln  von  dem  Strome,  den  sie  durch  einen  Kreis  senden, 
dessen  Enden  ihnen  angelegt  sind,  ebenso  durchflössen,  als  hatte  dieser 
Strom  seinen  Ursprung  an  [263]  einer  beliebigen  Stelle  jenes  Kreises. 
Daraus  folgt  im  Verein  mit  dem  Vorigen,  dass  im  Gebiete  des  Nerven- 
und  Muskelstromes  streng  genommen  ein  bestandiger  Strom  unmöglich 
ist  Die  Nerven  und  Muskeln,  in  wirksamer  Lage  in  den  geschlossenen 
Kreis  gebracht,  müssen  sich  selber  innerlich  polarisiren,  und  ihr  Strom 
müsste  also  an  Starke  abnehmen,  auch  wenn  die  ihn  erzeugende  Kraft 
dieselbe  bliebe. 


1  Poggbndobfp'b  Annalen  u.  s.  w.  1853.  Bd.  LXXXIX.  S.  211.  353. 
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Ehe  wir  indess  untersuchen,  ob  dies  in  merklichem  Grade  der  Fall 
sei,  haben  wir  noch  von  gewissen  Umstanden  Eenntniss  zu  nehmen, 
welche,  wie  sich  mit  den  jetzigen  Hülfsmitteln  zeigt,  die  Kraft  der  thie- 
rischen  Elektromotore  beeinflussen. 


§.  IV.  Die  elektromotorische  Kraft  des  Muskels  hängt  wesent- 
lich davon  ab,  wie  der  Querschnitt  berührt  wird. 

Die  elektromotorische  Kraft  zwischen  Längs-  und  künstlichem  Quer- 
schnitt der  Muskeln,  bei  denen  wir  zunächst  verweilen,  hängt  nach 
meinen  früheren  Angaben  bekanntlich  ab:  1)  von  dem  Ernährungs- 
zustande des  Thieres;  2)  von  den  Maassen  des  angewendeten  Muskel- 
stückes.  Sie  wächst,  wie  schon  so  oft  gesagt,  mit  dessen  Länge  und 
Querschnitt  Sie  ist  also,  bei  gleicher  Rüstigkeit  der  Thiere,  an  den 
Muskeln  eines  grösseren  Frosches  etwas  grosser  als  an  denen  eines 
kleineren;  und  noch  grössere  Unterschiede  bedingt  der  verschiedene  Quer- 
schnitt der  vier  regelmässigen  Oberschenkelmuskeln  an  einem  und  dem- 
selben Thier.  Das  Verhältniss  der  Kraft  und  Starke  an  den  vier  Mus- 
keln bei  gleicher  Länge  ist  übrigens  noch  genauer  festzustellen,  indem 
die  Tabellen  der  Abhandlung  'Ueber  das  Gesetz  des  Muskel- 
stromes u.  s.  w.',1  denen  man  dies  Verhältniss  sonst  entnehmen  könnte, 
m  dieser  Beziehung  mit  einem  Fehler  behaftet  sind,  der  bald  zur  Sprache 
kommen  wird.    (S.  unten  §.  YIL) 

Dass  die  Negativität  des  Querschnittes  am  Sartorius  und  Cutaneus1 


i  S.  oben  S.  157. 

*  Seit  ich  zum  letzten  Mal  über  die  elektromotorischen  Erscheinungen  an 
Froschmuskeln  ausführlicher  schrieb,  ist  die  erste  Abtheilung  von  Hrn.  Alex.  Eckbb's 
nAnatomie  des  Frosches"  (Braunschweig  1864)  erschienen,  eines  Werkes,  welches 
bestimmt  ist,  einem  lange,  häufig  und  tief  gefühlten  Betfürfniss  der  Physiologen 
abzuhelfen.  Hr.  Eckse  vergleicht  den  bisher  von  mir  nach  Cüvier  und  Duges 
(Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I.  S.  496)  als  Adductor  magnus  bezeichneten  Muskel, 
zusammen  mit  dem  Rectus  internus  derselben  Autoren,  dem  Gracilis  des  Menschen, 
und  nennt  enteren  den  Rectus  internus  major,  letzteren  den  Rectus  internus  minor. 
(A  a.  O.  8.  114.  115.)  Für  den  häufigen  Gebrauch,  den  die  allgemeine  Muskel- 
physik  davon  zu  machen  hat,  sind  dies  zu  schleppende  Namen;  ihre  Aehnlichkeit 
begünstigt  Irrungen,  und  sie  lassen  sich  nicht  charakteristisch  abkürzen.  Da  es 
aber  gerade  die  allgemeine  Muskelphysik  ist,  um  deren  Interesse  es  sich  hier  han- 
delt, und  welche  jenen  Muskeln  Bedeutung  verlieh,  so  darf  sie,  bei  der  jetzt  hier 
bezweckten  Namenberichtigung,  vielleicht  ein  Wort  mitsprechen.  Ich  werde  daher 
fortan  den  Adductor  magnus  den  Gracilis,  den  in  seinem  Verlaufe  mit  der  Haut 
▼erwachsenen  Rectus  internus  minor  den  Cutaneus  (femoris)  nennen.  Dass  der 
Gncflig  beim  Frosch  nicht  gracil  und  der  Cutaneus  kein  reiner  Hautmuskel  ist,  weiss 

E-  dm  Boia-Reymond,  Geg.  Abb.'  II.  13 
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nahe  den  Enden  kleiner  als  in  einiger  Entfernung  [264]  davon  gefunden 
wird,  habe  ich  auch  bereits  in  der  mehrerwähnten  Abhandlung  gezeigt, 
und  auf  diese  Beobachtung  im  Verein  mit  der  Thateache,  dass  das  ober- 
flächliche Anätzen  des  natürlichen  Querschnittes  der  regelmassigen  Mus- 
keln durch  eine  entwickelnde  Flüssigkeit  dem  Querschnitt  seine  gesetz- 
mäßige Negativitat  zuweilen  nicht  ertheilt,  die  Lehre  von  der  parelektro- 
nomischen  Strecke  gegründet,  im  Gegensatz  zu  der  von  der  parelektro- 
nomischen  Schicht,  wie  ich  sie  nach  den  Beobachtungen  am  Gastroknemius 
und  den  ihm  ähnlichen  Muskeln  aufgestellt  hatte.1  Auch  sonst  kommen 
der  Länge  des  Mus-  [265]  keis  nach  sichtlich  Stellen  von  grösserer  und 
geringerer  Negativitat  des  Querschnittes  vor.  Dadurch  erklären  sich  die 
Wirkungen,  die  man  nicht  selten  an  Muskeln,  welche  an  beiden  Enden 
durch  künstlichen  Querschnitt  begrenzt  sind,  dem  Gesetze  des  Muskel- 
Stromes  zuwider,  zwischen  symmetrischen  Funkten  des  Längsschnitte 
beobachtet;  ferner  die  Wirkungen  zwischen  zwei  beliebigen  Gesamnfr 
querschnitten,  wie  auch  zwischen  entsprechenden  Punkten  zweier  Quer- 
schnitte. 

In  allen  diesen  Fällen  handelt  es  sich  um  Vergleichung  der  Wir- 
kungen verschiedener  Muskeln,  oder  wenigstens  verschiedener  Querschnitte. 
Kraft  und  Stromstärke  können  nun  aber  auch  am  nämlichen  Muskel- 
stück, das,  mit  dem  nämlichen  künstlichen  Querschnitt,  und  jedesmal  so 
genau  wie  möglich  mit  dem  Aequator  des  natürlichen  Längsschnittes 
aufgelegt  wird,  unabhängig  vom  zeitlichen  Verlauf,  um  eine  sehr  ansehn* 
liehe  Grösse,  bis  um  ein  volles  Drittel,  verschieden  ausfallen.  Auch  am 
aufliegenden  Muskel  kann  man  durch  geringe  Lageänderungen  bedeutende 
Aenderungen  seiner  Kraft  und  Stromstärke  bewirken,  die  Nichts  mit  den 
durch  die  Zeit  herbeigeführten  Schwankungen  zu  thun  haben.  Ich  hatte 
auf  diesen  Punkt  zwar  schon  früher  gelegentlich  hingewiesen,  *  ihn  jedoch 


ich  wohl;  inzwischen  leisten  diese  Namen  sonst  Alles,  was  sie  sollen,  and  wer  »nf 
ersteren  Einwand  hören  wollte,  dürfte  auch  beim  Frosch  nicht,  wie  Hr.  Ecker, 
vom  Semimembranosus,  Semitendinosos,  Cacullaris  u.  s.  w.  reden. 

1  S.  oben  S.  167.  Ich  benatze  diese  Gelegenheit,  am  zn  bemerken,  dass  es 
mir  seitdem  gelangen  ist,  die  für  die  Theorie  der  Parelektronomie  entscheidende 
Beobachtung  anzustellen,  an  der  es  damals  noch  fehlte.  Zweimal  ist  es  mir  im 
Winter  1865  —  66,  anter  sehr  zahlreichen,  zu  anderen  Zwecken  angestellten  Ver- 
suchen, wieder  begegnet,  dass  ein  dem  oberen  sehnigen  Ende  des  Cutaneus  g&o* 
nahe  angelegter  senkrechter  Querschnitt  sich  schwach  positiv,  statt  negativ,  gegen 
den  Längsschnitt  verhielt;  und  in  dem  einen  Falle  glückte  es  mir,  festzustellen. 
dass  an  dem  abgeschnittenen  Stücke  der  künstliche  Querschnitt  negativ  gegen  den 
natürlichen  war. 

2  S.  oben  S.  157. 
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noch  nie  so  ergründet,  wie  es  nöthig  war,  um  fax  vergleichende  Mes- 
sungen an  verschiedenen  Querschnitten  gebührend  vorbereitet  zu  sein. 

Jetzt  habe  ich  zunächst  ermittelt,  dass  die  fraglichen  Unterschiede 
nur  zum  kleinsten  Theile  von  Verschiebungen  des  Ableitungspunktes  am 
Längsschnitt  herrühren,  sondern  fast  ausschliesslich  davon,  wie  der  Quer- 
schnitt das  Thonschild  berührt  Wird  er  diesem  angedrückt,  so  ist  in 
der  Regel  die  Kraft  am  kleinsten,  wahrend  der  Strom,  der  guten  Leitung 
halber,  verhältnismässig  stark  erscheint.  Fast  ausnahmslos  er-  [266] 
folgt  ein  positiver  Ausschlag,  wenn  bei  compensirtem  Strom  durch  Zurück- 
ziehen des  Zuleitungsgefasses  das  Thonschild  vom  Querschnitt  gelost  wird; 
und  indem  man  das  Thonschild  nur  mit  gewissen  Punkten  des  Quer- 
schnittes in  Berührung  lässt,  gelingt  es  auch  meist  dauernd  grossere 
Kräfte  zu  erhalten,  als  bei  Andrücken  des  Schildes  an  den  Querschnitt, 
wenn  auch,  der  schlechteren  Leitung  halber,  der  Strom  verhältnissmässig 
schwach  erscheint. 

Diese  Erscheinungen  werden  verstandlich  von  zwei  Gesichtspunkten 
aas;  erstens  durch  die  grössere  Negativität  der  dem  geometrischen  Mittel- 
punkte des  Querschnittes,  oder  dem  einen  Muskelpol,  naher  gelegenen 
Punkte;  zweitens  durch  die  von  mir  sogenannten  Neigungsströme. 
Berührt  der  Querschnitt  das  Thonschild  in  grösserer  Ausdehnung,  so  ist 
die  mittlere  Negativität  des  ersteren  kleiner,  als  bei  Berührung  mit  nur 
wenigen,  der  Mitte  nahen  Punkten;  am  kleinsten,  wenn  der  Querschnitt 
dem  Thonschild  angedrückt  wird,  da  alsdann  auch  alle  solche  Punkte 
an  der  Berührung  Theil  nehmen,  die,  als  dem  Längsschnitt  am  nächsten, 
am  wenigsten  negativ  sind;  ja,  wie  schon  früher  bemerkt,1  es  leicht  ge- 
schieht, dass  durch  Umlegen  der  Kante  zwischen  Quer-  und  Längsschnitt 
letzterer  selber  in's  Spiel  kommt.    Ist  sodann  der  Querschnitt  nicht  völlig 
senkrecht,   oder  wird  durch  das  Ankleben  am  Thonschild  ein  Punkt  des 
Querschnittes  als  Spitze  eines  Kegels  hervorgezogen,  dessen  Mantel  der 
Querschnitt  bildet, 2  so  verhält  der  so  vorspringende  Punkt  sich  negativer 
als  es  bei  senkrechtem  oder  ebenem  Querschnitt  der  Fall  sein  würde: 
abermals  ein  Grund,  weshalb  bei  stärkerem  Andrücken  des  Thonschildes 
an  den  Querschnitt  die  Kraft  kleiner  ausfällt. 

Die  Gründe  der  hier  betrachteten  Schwankungen  der  Kraft  sind 
somit  klar  genug;  leider  ist  uns  aber  damit  auch  die  Hoffnung  benom- 
men, diese  Schwankungen  zu  beseitigen  oder  un-  [267]  schädlich  zu 
niachen.  Die  Unmöglichkeit,  die  Berührung  von  Thonschild  und  Quer- 
schnitt genau  zu  regeln,  bleibt  eines  der  grössten,  wenn  nicht  das  grösste 


1  Untersuchungen  u.  s.- w.  Bd.  I.  S.  503;  —  s.  oben  S.  153. 

2  S.  oben  S.  187. 
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der  Hindernisse  für  die  Vergleichung  der  elektromotorischen  Kraft  ver- 
schiedener Muskeln  oder  desselben  Muskels  unter  verschiedenen  Um- 
ständen, und  macht  es  nöthig,  soll  eine  solche  Vergleichung  statthaft 
sein,  ihr  die  Mittel  aus  sehr  zahlreichen  Versuchen  zu  Grunde  zu  legen. 

Eine  andere  Störung,  welche  vorzüglich  an  den  dünneren  Muskeln, 
dem  Sartorius,  Cutaneus,  und  zwar  besonders  bei  Winterfroschen,  sehr 
lastig  wird,  besteht  darin,  dass  sich  die  Muskeln  tetanisch  zusammen- 
ziehen. Alsdann  findet  man  ihre  Kraft  ausnehmend  vermindert,  so  dass 
von  einem  Vergleich  mit  der  Kraft  anderer  Muskeln  keine  Bede  ist. 
Die  Kraft  des  Sartorius  z.  B.  kann  mit  dem  einen  künstlichen  Quer- 
schnitt zu  300  Ck)mpensatorgraden  gefunden  werden.  Dann  tritt  Te- 
tanus ein,  und  nun  giebt  der  andere  Querschnitt,  oder  auch  der  erstere, 
nur  noch  eine  Kraft  von  etwa  80  solchen  Graden.  Eine  Erholung  aus 
diesem  Zustande  findet  am  ausgeschnittenen  Muskel  nicht  statt,  und 
Dehnen  ändert  das  Verhalten  nicht  merklich.  Man  kann  einen  diesem 
Zustande  völlig  ähnlichen  dadurch  hervorrufen,  dass  man  einen  Sartorius 
Ammoniakdampf  aussetzt  * 

Die  Kraft  der  Nerven  hängt  bekanntlich  gleich  der  der  Muskeln  vom 
Ernährungszustände  und  den  Maassen  ab.  Ich  glaube  aber  auch  einen 
beständigen  Unterschied  der  Negativität  des  oberen  und  des  unteren  Quer- 
schnittes zu  Gunsten  des  ersteren  am  Ischiadnerven  des  Frosches  beob- 
achtet zu  haben,  so  dass  beim  Auflegen  beider  Querschnitte  der  Nerv 
einen  absteigenden  Strom  giebt,  beim  Auflegen  zweier  Längsschnitts- 
punkte der  Aequator  abwärts  verschoben  erscheint  Hr.  Dr.  Lecbe  ist 
mit  der  Untersuchung  dieses  Gegenstandes  in  meinem  Laboratorium  be- 
schäftigt.8 Auch  von  den  Nerven  gut  natürlich,  was  von  den  Muskeln 
rücksichtlich  des  Einflusses  der  Berührung  zwischen  Querschnitt  und 
Thonschild  gesagt  wurde;  nur  dass  die  Kleinheit  des  Querschnittes  nicht 
erlaubt,  [268]  diesen  Einfluss,  wie  an  den  Muskeln,  auf  seine  jedes- 
maligen Gründe  zurückzuführen. 

§.  V.  Vom  zeitlichen  Verlauf  der  elektromotorischen  Kraft 
und  der  Stromstärke  am  aufliegenden  Muskel  Die  innere 
Polarisation  des  Muskels  durch  seinen  eigenen  Strom  kommt 
nicht    in    Betracht    neben     den     sonstigen    Schwankungen 

der  Kraft. 

Habe  ich  einen  M.  gracilis  (s.  oben  S.  193  Anm.  2.)  oder  semimem- 
branosus  bei  offenem  Kreise  mit  natürlichem  Längs-  und  künstlichem 


1  Vergl.  Kühnb,  im  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1859.  S.  224. 
1  [Die  Frage  ist  noch  nicht  endgültig  erledigt.] 
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Querschnitt  auf  die  Thonschilder  meiner  Vorrichtung  gebettet  und  schliesse 
ich  den  Kreis  mittels  des  Schlüssels,  so  verschiebt  sich  das  Bild  der 
Theilung  pfeilschnell  im  bekannten  Sinne  des  Muskelstromes,  kommt 
aber,  vermöge  der  Dämpfung,  nach  wenigen  Secunden  zur  Buhe  in  einer 
Ablenkung  von  200 — 400  M.  An  meinem  Compensator,  bei  seiner  jetzigen 
Aufstellung,  und  mit  einer  grösseren  GnovE'schen  Kette  als  Maasskette, 
findet  sich  die  entsprechende  Kraft  zu  250 — 550  0gr-  (Compensatorgraden). x 

Ein  Ischiadnerv  vom  Frosch  giebt  unter  denselben  Umstanden 
höchstens  25 •*  Ablenkung;2  bei  gehörig  astatischem  Spiegel  jedoch  ge- 
lingt es  leicht,  diese  Ablenkung  zu  verzehnfachen.  Die  elektromotorische 
Kraft,  am  Compensator  gemessen,  findet  sich  zu  100 — 150  Graden. 

Bleibt  der  Muskel  unverrückt  liegen,  so  sieht  man  das  Scalenbild 
sich  meist  der  Gleichgewichtslage  nähern.  Das  Sinken  der  Ablenkung 
betragt  in  den  ersten  fünf  Minuten  etwa  20 "  und  nimmt  in  der  Regel 
an  Geschwindigkeit  ab.  Misst  man  von  Zeit  zu  Zeit  die  Kraft  am  Com- 
pensator, so  findet  man  auch  diese  in  allmählicher,  immer  langsamer 
werdender  Abnahme  begriffen. 

Bei  den  dünneren  Muskeln  ist  die  Abnahme  der  Wirkun-  [269]  gen 
geschwinder.  Aber  selbst  in  jgnem  Falle  ist  sie  bereits  zu  betrachtlich, 
um  sie  allein  der  inneren  Polarisation  der  Muskeln  durch  ihren  eigenen 
Strom  zuzuschreiben.  Um  zu  prüfen,  ob  diese  Polarisation  daran  über- 
haupt einen  merklichen  Antheil  habe,  stellte  ich  mit  Muskeln,  die  sich 
sonst  unter  möglichst  gleichen  Umstanden  befanden,  vergleichende  Ver- 
suchsreihen über  den  zeitlichen  Verlauf  ihres  Stromes  an,  je  nachdem 
1)  der  Kreis  dauernd  geschlossen  gehalten  wurde,  so  dass  der  Muskel 
ach  selber  polarisirte,  ausgenommen  in  den  Zeiträumen,  welche  nöthig 
waren,  um  die  elektromotorische  Kraft  zu  messen;  2)  der  Kreis  dauernd 
offen  stand,  so  dass  der  Muskel  sich  nicht  polarisirte,  ausgenommen  in 
den  Zeiträumen,  welche  nöthig  waren,  um  die  Stromstärke  abzulesen  und 
die  Compensation  herbeizuführen;  3)  der  Kreis  zwar  dauernd  geschlossen, 
dabei  aber  der  Muskelstrom  compensirt  wurde,  so  dass  der  Muskel  sich 
nicht  polarisirte,  ausgenommen  in  den  unter  (2)  genannten  Zeiträumen; 
4)  der  Muskel  nicht  dauernd  auf  den  Thonschildern  lag,  sondern  nur 
von  Zeit  zu  Zeit  in  möglichst  gleicher  Art  darauf  gebracht  wurde,  wobei 
der  Muskel  sich  also  abermals  nicht  polarisirte,  ausgenommen  in  den 
unter  (2)  und  (3)  genannten  Zeiträumen.    In  allen  vier  Fällen  geschah 


1  Ueber  den  absoluten  Werth  dieser  Compensatorgrade  vergl.  die  binnen 
Karzern  folgende  Abhandlang  „Ueber  die  elektromotorische  Kraft  der  Muskeln 
o.  a.  w."  —  [S.  unten  8.  241.] 

1  8.  oben  Bd.  L  S.  154. 


198         XX»   Erscheinungsweise  des  Muskel-  and  Nervenstromes  u.  s.  w. 

die  Prüfung  der  Stromstärke  und  Kraft  von  fünf  zu  fünf  Minuten  eine 
Stunde  lang. 

Kommt  bei  der  Abnahme  der  Muskelstromkraft  die  innere  Polari- 
sation in  Betracht,  so  musste  in  den  drei  letzten  Fällen  diese  Abnahme 
eine  langsamere  sein,  als  in  dem  ersten.  Dies  gab  sich  nicht  deutlich 
zu  erkennen,  obschon  die  Versuche  meist  am  Sartorius  angestellt  wurden, 
an  dem,  wegen  seiner  Dünne,  abgesehen  von  dem  zu  rasch  absterbenden 
Cutaneus,  die  Polarisation  am  ehsten  bemerkbar  werden  konnte.  Ebenso- 
wenig gelang  es  5),  abwechselnd  schnelleres  und  langsameres  Sinken 
der  Stromstärke  und  Kraft  dadurch  herbeizuführen,  dass  der  Kreis  ab- 
wechselnd fünf  Minuten  geschlossen  und  fünf  Minuten  offen  gehalten 
wurde. 

Die  aus  anderen  Gründen  erfolgende  Abnahme '  der  Muskelstrom- 
kraft, welche  bald  schneller,  bald  langsamer  vor  sich  geht,  verdeckt  also 
die  durch  die  innere  Polarisation  bedingte  [270]  Schwächung  so,  dass 
letztere  sich  wenigstens  im  einzelnen  Versuch  nicht  darthun  lässt;  was 
jedoch  gelingen  müsste,  wenn  man  das  Mittel  aus  einer  hinlänglich 
grossen  Zahl  von  Versuchen  zöge. 

Hiernach  ist  zu  berichtigen,  was  ich  bei  früheren  Gelegenheiten 
über  die  Beständigkeit  des  Muskelstromes  bei  offenem,  und  sein  Sinken 
bei  geschlossenem  Kreise  gesagt  habe.1  Ich  bin  damals  durch  einen 
besonderen  Umstand  getäuscht  worden,  den  ich  erst  seitdem,  bei  aus- 
drücklich auf  diesen  Punkt  gerichteten  Bemühungen,  unterscheiden  ge- 
lernt habe.  Es  ist  der,  dass  nicht  selten  der  Muskelstrom,  anstatt  zu 
sinken,  kürzer  oder  länger  nach  dem  Auflegen  steigt,  dann  beständig 
bleibt,  und  nun  erst  sinkt.  Zwischen  diesem  Zustande  und  dem,  wo 
das  Sinken  sofort  beginnt,  liegt  ein  solcher,  wo  der  Strom  längere  Zeit 
ganz  beständig  erscheint.  Die  Beständigkeit  ist  zuweilen  so  gross,  dass 
während  einer  Viertelstunde  die  Stromstärke  sich  nicht  um  0*005  ändert 
Solchem  Verhalten  war  ich  zufallig  begegnet,  als  ich  mit  offenem  Kreise 
oder  mit  compensirtem  Muskelstrom  einzelne  Versuche  anstellte,  ans 
denen  ich  voreilig  schloss,  dass  der  Muskelstrom  längere  Zeit  beständig 
bleibe,  wenn  ihm  nicht  Gelegenheit  werde,  den  Muskel  innerlich  zu 
polarisiren. 


1  S.  oben  Bd.  L  S.  161.  Anm.  2.    Ueber  Wirkungen,  die  der  inneren  Polari- 
sation der  Muskeln  zugeschrieben  werden  könnten,  vergL  oben  S.  114.  115.  151. 152. 
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§.  TL    Die   öfter   vorkommende  Zunahme  der  Muskelstrom- 
kraft in   der   ersten   Zeit   nach    dem  Auflegen   wird   näher 

untersucht. 

Das  Ansteigen  des  Muskelstromes  nach  dem  Auflegen  —  eine  Er- 
scheinung, welche  natürlich  mit  polarisirbaren  Elektroden  sich  der  Beob- 
achtung entzog  —  ist  unter  Umstanden  so  beträchtlich,  dass  die  Starke 
um  mehr  als  den  vierten  Theil  zunimmt,  und  findet  alsdann  in  den 
ersten  Augenblicken  mit  solcher  Lebhaftigkeit  statt,  dass  man  das  Scalen- 
bfld  am  Faden  [271]  vorbeiwandern  sieht.  Die  Dauer  dieses  Wachs- 
thums  beläuft  sich  auf  1  bis  20  Minuten.  Der  Compensator  zeigt,  dass 
es  dabei  wesentlich  um  Wachsen  der  elektromotorischen  Kraft  sich 
handelt;  obschon,  wie  noch  genauer  erörtert  werden  soll,  auch  der  Wider- 
stand sinkt. 

Das  Steigen  der  Kraft  sieht  man  am  häufigsten  an  den  dickeren 
Muskeln,  dem  Gracilis  und  Semimembranosus,  viel  seltener  am  Sartorius, 
am  seltensten  am  Cutaneus,  und  zwar  kommt  es  am  oberen  künstlichen 
Querschnitt  der  dickeren  Muskeln  öfter  und  stärker  vor,  als  am  unteren. 
Es  ereignet  sich  zuweilen,  dass  man  es  mit  einem  bestimmten  Quer- 
schnitt nicht  beobachtet,  d.  h.  dass  der  davon  abgeleitete  Strom  sinkt, 
dass  aber  das  Steigen  sich  kundgiebt,  nachdem  man  einen  neuen  Quer- 
schnitt angelegt  hat  Auch  sieht  man  von  den  beiden  künstlichen 
Strömen,  dem  oberen  und  dem  unteren,1  den  einen  abnehmen,  den  an- 
deren, meist  alsdann  den  oberen,  zunehmen,  obschon  man  diesen  zuletzt 
beobachtet  Es  ist  gleichgültig,  ob  das  Thier  eben  getödtet  ist,  oder  ob 
die  Muskeln  schon  längere  Zeit  des  Kreislaufes  beraubt  sind  und  sich 
der  Starre  nähern;  ob  sie  in  der  Haut  aufbewahrt  wurden  oder  der  Luft 
ausgesetzt  waren;  ja  die  Erscheinung  wird  durch  längeres  Liegenlassen 
des  Thieres  nach  dem  Tode  eher  begünstigt  Auch  beim  Auflegen 
mehrere  Stunden  alter  Querschnitte,  ja  beim  wiederholten  Auflegen  von 
Querschnitten,  deren  Kraft  schon  einmal  den  Gipfel  erreicht  hatte,  kommt 
das  Wachsen  vor. 

Aehnliches  giebt  sich  kund  in  Bezug  auf  den  schwachen  Strom 
zwischen  verschiedenen  Punkten  des  Längsschnittes.  Hier  ist  es  sogar 
die  Regel,  dass  man  den  Strom  im  Wachsen  begriffen  findet,  und  das 
Wachsen  kann  eine  Verdoppelung  der  ursprünglichen  Stromstärke  herbei- 
führen. Auch  ist  es  etwas  ganz  Gewöhnliches,  dass  der  Strom  zwischen 
Aequator  und  einem  dem  Querschnitt  nahen  Punkte  noch  wächst,  zu 


1  8.  oben  S.  158. 
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einer  Zeit,  wo  der  Strom  zwischen  Längs-  und  Querschnitt  selber  bereits 
wieder  sinkt,  oder  an  einem  Ende  des  Muskels ,  oder  auch  an  einem 
Muskel  überhaupt,  wo  gar  kein  Steigen  des  [272]  letzteren  Stromes  beob- 
achtet wird.  Während  das  Steigen  des  Stromes  zwischen  Längs-  und 
Querschnitt,  wie  bemerkt,  an  den  dünneren  Muskeln,  dem  Sartorius  und 
Cutaneus,  viel  seltener  vorkommt,  sieht  man  die  Längsschnittsströme 
daran  wie  an  den  dickeren  Muskeln  wachsen. 

Die  Längsschnittsströme  sieht  man  auch  an  den  Nerven  wachsen, 
während  der  Strom  zwischen  Längs-  und  Querschnitt  hier  stets  sinkend 
angetroffen  wird. 

Endlich  auch  den  Strom  zwischen  verschiedenen  Funkten  eines  senk* 
rechten  künstlichen  Querschnittes  habe  ich  wachsen  sehen.1  Dagegen  ist 
mir  dies  mit  den  Neigungsströmen  in  wiederholten  Versuchen  nicht 
geglückt. 

Das  Steigen  des  Längsschnittsstromes  und  das  des  Stromes  vom 
Längs-  zum  Querschnitt  stellen  sich  nach  dem  Vorigen  als  von  einander 
unabhängige  Vorgänge  dar. 

Was  Ersteres  betrifft,  so  kann  wohl  kaum  ein  Zweifel  sein,  dass 
wir  darin  die  Entstehung  der  schwachen  Ströme  des  Längs-  und  Quer- 
schnittes auf  der  That  ertappt  haben,  wie  ich  sie,  auf  Grund  der 
Theorie  des  Hrn.  Helmholtz,  in  der  Abhandlung  'TTeber  das  Gesetz 
des  Muskelstromes  u.  s.  w.'  erläutert  habe. 

Der  überall  mit  peripolaren  Gruppen  gleich  starker  dipolarer  Mo- 
lekeln erfüllte  Muskel  würde  nur  den  Strom  zwischen  Längs-  und  Quer- 
schnitt zeigen.  Damit  in  einem  passend  angelegten  Bogen  die  schwachen 
Ströme  des  Längs-  und  des  Querschnittes  hervortreten,  muss  der  Muskel 
an  Längs-  und  Querschnitt  mit  einer  unwirksamen  oder  geschwächten 
Schicht  umgeben  sein. 

Bis  auf  die  jüngste  Zeit  bot  die  Entstehung  dieser  Schicht  am  aus- 
geschnittenen Muskel  beiläufig  eine  Schwierigkeit  dar.  Nach  Hrn. 
G.  v.  Liebio's  Angaben  über  die  grössere  Lebensdauer  ausgeschnittener 
Muskeln  in  Sauerstoff  und  atmosphärischer  Luft  im  Gegensatz  zu  Wasser- 
stoß und  Stick-  [273]  stoff  hätte  man  sich  denken  sollen,  dass  gerade 
die  oberflächlichen  Schichten  des  Muskels,  weil  im  Verkehr  mit  dem 
atmosphärischen  Sauerstoff  bevorzugt,  ihre  Lebenseigenschaften  länger  be- 
halten würden,  als  die  inneren,  jenem  Verkehr  entzogenen  Schichten. 
A.  a.  0.,  S.  114,  suchte  ich  dieser  Schwierigkeit  durch  die  Bemerkung 
zu  entgehen,  dass  es  keine  Art  gebe,  die  thierischen  Gebilde  auf  ihre 


1  Ueber  die  Art,  diesen  Strom  an  Froschmuskeln  zu  beobachten,  vergl.  oben 
S.  96. 
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Ströme  zu  prüfen,  wobei  nicht  ihre  oberflächlichen  Schichten  einer 
Aenderung  ihres  Wassergehaltes  ausgesetzt  seien.  Durch  die  neuen 
Untersuchungen  von  Hrn.  Lud.  Hebmann  ist  dieser  Widerspruch  be- 
seitigt Danach  treten  die  ausgeschnittenen  Muskeln  mit  dem  Sauerstoff 
eines  umgebenden  Gasgemenges  in  keinen  physiologischen,  d.  h.  in  keinen 
Verkehr,  der  einer  Fortsetzung  ihrer  Athmung  gliche,  sondern  der  Sauer- 
stoff bewirkt  im  Gregentheil  an  ihrer  Oberfläche  Zersetzungen,  die  als  der 
Anfang  der  Fänlniss  anzusehen  sind,  und  die  Hr.  Hebmann  unter  dem 
Namen  der  Oberflächenzehrung  begreift.1 

Es  ist  also  völlig  in  der  Ordnung,  dass  am  Umfange  des  ausge- 
schnittenen Muskels  sich  eine  geschwächte  Schicht  bildet;  und  da  die 
Starke  der  Langsschnittsströme  in  Bezug  auf  Dicke  und  Leitungsgüte 
der  geschwächten  Schicht  ein  Maximum  haben  muss,9  ist  es  ganz  ver- 
ständlich, dass  es  oft  gelingt,  in  der  ersten  Zeit  nach  dem  Auflegen 
jene  Ströme  noch  wachsen  zu  sehen,  sowie  dass  dies  selbst  da  vorkommt, 
wo  die  Negativitat  des  zugehörigen  Querschnittes  im  Sinken  begriffen 
ist.    Denn  die  Zunahme  des  Längsschnittsstromes   wegen   wachsender 
Dicke  und  Leitungsgüte  der.  geschwächten  Schicht  kann  die  Abnahme 
wegen   sinkender  elektromotorischer  Kraft   übertreffen.     Ebenso   würde 
natürlich  das  Wachsen  der  Ströme  zwischen  verschiedenen  Punkten  eines 
senkrechten  Querschnittes  aufzufassen  sein,  und  die  nämliche  Erklärung 
passt-  für  das  Wachsen  der  Längsschnittsströme  der  Nerven. 

Ungleich  schwerer  ist  es,  sich  eine  befriedigende  Vorstel-  [274]  hing 
m  bilden  über  die  Ursache  des  Steigens  des  Stromes  zwischen  Längs- 
und  Querschnitt  selber. 

Was  zunächst  einleuchtete,  war,  dass  die  Ursache  hiervon  nicht  ge- 
sucht werden  durfte  in  dem  Anlegen  eines  leitenden  Bogens  an  den 
Muskel,  oder  dem  Schliessen  des  Muskels  zum  Kreise,  mit  anderen 
Worten,  dass  es  sich  dabei  nicht  um  eine  Wirkimg  des  in  den  Multi- 
plicator  abgeleiteten  Stromärmes  handelt,  also  z.  B.  um  eine  Art  von 
posttiTer  Polarisation  des  Muskels.  Dies  folgt  bereits  daraus,  dass  das 
Steigen  auch  bei  compensirtem  Strome  vorkommt.  Man  kann  aber  auch 
unmittelbar  beobachten,  dass  die  Kraft  zu  wachsen  fortfahrt,  wenn  man 
den  Kreis  öffnet,  indem  man  sie  bei  erneutem  Schlüsse  grösser  findet 
als  vorher. 

Eine  andere,   sehr   nahe    liegende  Vermuthung   war,    dass  Tem- 


1  Untersuchungen  über  den  Stoffwechsel  der  Muskeln ,  ausgehend  vom  Gaa- 
weefasel  derselben,  Berlin  1867.  S.  41.  42;  —  [Vergl.  indess  Joh.  Ranke,  Die 
Lebensbedingungen  der  Nerren.    Leipzig  1868.    S.  28.] 

1  8.  oben  S.  113. 
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peraturerhöhung  die  Ursache  des  Steigens  sei.    Dem  würde  nicht  wider- 
sprechen, dass  das  Steigen  sich  oft  als  eine  nur  örtliche  Erscheinung 
darstellt,  insofern  man  es  nur  an  dem  zweitaufgelegten  Ende  des  Mas- 
keis wahrnimmt    Denn  man  kann  sich  denken,  der  zeitliche  Verlauf 
der  Kraft  sei  das  Ergebniss  zweier  entgegengesetzter  Wirkungen,  deren 
eine  das  zeitweise  Steigen,  die  andere  das  Sinken  nach  der  Zurichtung 
bedinge.   An  Nerven  und  an  dünnen  Muskeln,  wie  dem  Sartorius,  Cuta- 
neus,  und  so  auch  am  dünneren  Ende  des  Semimembranosus,  an  künst- 
lichen Muskelrhomben  habe  das  Sinken  regelmassig  die  Oberband;  aas 
unbekanntem  Grunde  auch  meist  am  unteren  Ende  des  Gracilis;  minder 
oft  am  oberen  Ende  dieses  Muskels  und  des  Semimembranosus.    Bei 
dieser  Vorstellung  kann  man  also  dem  Steigen  der  Kraft,  trotz  dessen 
scheinbarer  Oertlichkeit,  eine  überall  im  Muskel  oder  Nerven  wirksame 
oder  allgemeine  Ursache,  gleich  der  Temperaturerhöhung,  unterlegen;, 
indem  man  die  Oertlichkeit  vielmehr  der  entgegenwirkenden  Ursache  zu- 
schreibt, die  das  gleichzeitige  Sinken  der  Kraft  bedingt 

Allein  erstens  ist  es  noch  gar  nicht  gewiss,  dass  eine  Temperatur- 
erhöhung die  Kraft  der  Froschmuskeln  erhöhe.  Nach  Hrn.  Mattet cn 
und  Hrn.  Ctma  sollen  die  Muskeln  von  Fröschen,  welche  in  niederer 
Temperatur  verweilten,  einen  schwä-  [275]  cheren  Strom  liefern;  der 
Strom  soll  sich  heben,  wenn  man  die  Frösche  wieder  erwärme.1  Ich 
lasse  es  dahingestellt  sein,  ob  diese  schwer  tadelfrei  anzustellenden  Beob- 
achtungen richtig  seien.  Aber  sie  könnten  es  in  vollem  Maasse  sein, 
ohne  uns  hier  der  Entscheidung  naher  zu  bringen:  denn  es  könnte  die 
Verlangsamung  des  Kreislaufes  und  Hemmung  des  Stoffwechsels,  wie  sie 
bei  wechselwarmen  Thieren  die  Erkaltung  begleitet,  die  Schwächung  des 
Gegensatzes  von  Längs-  und  Querschnitt  mittelbar  bedingen,  ohne  dass 
am  ausgeschnittenen  Muskel  dieser  Gegensatz,  wenn  er  einmal  da  ist, 
durch  die  Temperatur  verändert  würde.  Und  es  ist  mir  nicht  gelungen, 
eine  Versuchsweise  zu  ersinnen,  um  dies  mit  Schärfe  zu  prüfen.  Die 
vergeblichen  Versuche,  die  ich  dazu  anstellte,  verweise  ich  in  eine  An« 
merkung, *  um  nicht  [276]  den  Gang  der  Erörterung  dadurch  länger. 


1  S.  meine  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  II.   S.  28. 

1  Zuerst  tauchte  ich  einfach  die  Muskeln,  nachdem  ich  ihre  Kraft  gemessen, 
bei  gewöhnlicher  Zimmerwärme  in  30°  C.  warme,  0-75procentige  Kochsalzlösung, 
lies*  sie  so  lange  darin,  daas  ich  annehmen  konnte,  sie  seien  durchwärmt,  und  legt« 
sie  dann  zum  zweiten  Mal  auf,  nachdem  ich  sie  mit  Flieaspapier  getrocknet  hatte. 
Das  Ergebniss  war  stets  eine  grössere  oder  geringere  Kraftabnahme.  Offenbar  Hess 
sich  aber  so  eine  kleine  Kraftzunahme  nicht  bemerken.  Dazu  war  nöthig,  dass 
der  Muskel  unverrückt  auf  den  Bäuschen  liegen  bleibe.  Dabei  war  es  aber  wieder 
schwierig,    den  Muskel  zu  durchwärmen,   dessen   Leitvermögen  für  die  Wanne 
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und  auf  alle  Falle  nutzlos,  zu  unterbrechen;  denn  das  Steigen  der  Kraft 
findet  auch  unter  Umstanden  statt,  wo  zu  keiner  irgend  merklichen 
Temperaturänderung  Anlass  ist,  wie  in  dem  Falle,  wo  die  zugerichteten 
Muskeln  eine  Zeit  lang  im  Laboratorium  in  einer  feuchten  Kammer 
neben  der  die  Zuleitungsgefasse  enthaltenden  Kammer  verweilt  haben. 

Ebensowenig  ist  sodann  zu  denken  an  das  Verschwinden  einer  Nach- 
wirkung der  letzten  während  des  Lebens  stattgehabten  Zuckungen.1 
Denn  die  Erscheinung  stellt  sich  auch  an  den  Muskeln  von  Thieren  ein, 
welche  nach  dem  Tode  längere  Zeit,  24  Stunden  und  mehr,  ruhig  liegen 
bleiben;  ja  sie  tritt  sogar  unter  diesen  Umständen  vorzüglich  stark  auf. 
Selbst  an  einem  mit  Curara  vergifteten  Frosche  wurde  24  Stunden  nach 
dem  Tode  gelegentlich  das  Steigen  beobachtet. 

Auch  durch  das  Verschwinden  einer  negativen  Polarisation  könnte 


sehr  klein  ist,   wie  aus  den  Versuchen  Küchenmeister^  über  die  Temperatur  im 
Inneren  grösserer  Stücke  Bratens  und  Kochfleisches  erhellt.    Das  Benetzen  des  auf- 
liegenden Muskels  mit  35°  warmem  Mandelöl   blieb   ganz   wirkungslos.    Als  ich 
einen  heissen  Wasserdampfstrahl  gegen  den  Muskel  richtete,  erhielt  ich  bald  Zu-, 
bald  Abnahme  der  Kraft.   Besser  war  der  Erfolg,  als  ich  dem  Muskel  einen  glühen- 
den Bolzen  näherte.    Ich  erhielt  dabei  stets  eine  Erhöhung  der  Kraft  um  einen 
kleinen  Bruchtheil,  so  von  349*5  auf  358*3  Of;  nach  Entfernung  des  Bolzens  sank 
fie  Kraft  sofort  wieder  (auf  344*0),  Hess  sich  aber  durch  Annäherung  des  Bolzens 
noch  mehrmals  in  die  Höhe  treiben.    Dies  scheint  zugleich  zu  beweisen,  dass  die 
Erhöhung  der  Kraft  nicht  auf  Trockniss  des  Muskelumfanges  beruhte,  wodurch  eine 
KebenscbliesBung  geschwächt,  oder,  wegen  der  Schrumpfung,  der  Umfang  des  Quer- 
schnittes vom  Thonschild  abgelöst  und  so  die  mittlere  Negativitat  des  Querschnittes 
erhöht  würde.    Auch  gelang  es  nicht,  Erhöhung  der  Kraft  dadurch  zu  erzielen,  dass 
ifh  dicht  unter  dem  aufliegenden  Muskel  ein  Gefäss  mit  Schwefelsäure  anbrachte, 
obschon  ein  neben  dem  Muskel  isolirt  aufliegender  Nerv  den  zugehörigen  Gastro- 
taemins  tetanisirte.    Es  scheint  danach  in  der  That,  als  ob  die  Temperaturerhöhung 
«inen  Zuwachs  der  Kraft  bedinge ,  doch  ist  nicht  unbedenklich ,  dass  bei  diesem 
Verfahren  die  Temperatur  nicht  im  ganzen  Muskel  und  an  beiden  Berührungastellen 
rit  den  Thonschildern  gleichmassig  erhöht  wird,   so  dass  die  Möglichkeit  einer 
Hydrothermowirkung  nicht  ausgeschlossen  ist    Dass  die  Strahlung  des  Bolzens  den 
Muskel  bis  zir  einer  gewissen  Tiefe  durchdringt,  unterliegt  keinem  Zweifel,  denn  ein 
Thermometer,  dessen  Kugel  ich  mit  den  Bauchmuskeln  eines  Frosches  umwickelt 
tote,  stieg  beim  Annähern  des  Bolzens  von  12  auf  27°  C.    Unmittelbar  darauf 
konnte  ich  diese  Muskeln  mittels  des  Zinkplatinbogens  zucken  lassen.    Merkwürdig 
*t  jedenfalls,   wie   verschieden   hiernach   beim  Bestrahlen   durch  den  Bolzen  sich 
Muskeln  und  Nerven  verhalten.    Von  den  letzteren  zeigte  ich  bekanntlich,  dass  sie 
fabei  ihre  Kraft  vorübergehend  ganz   einbüssen,  ja  dass  ihr  Strom  sich  umkehrt. 
(Untersuchungen  u.  s.  w.   Bd.  II.   Abth.  I.   S.  550.) 

1  Ueber  die  Nachwirkung  des  Tetanus   vergl.  meine  Untersuchungen  u.  s.  w. 
*i  H  Abth.  IL  S.  151.  —  [S.  auch  unten  Abh.  XXV.  XXVI.  XXVII.] 
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das  Steigen  erklärt  werden;  allein  es  fehlt  an  Allem,  um  diese  Yer- 
muthung  zu  rechtfertigen. 

Von  einer,  im  Vergleich  zu  der  im  lebenden  Thiere  statt-  [277] 
findenden  Athmung,  unter  dem  Einfluss  des  atmosphärischen  Sauerstoffes 
gesteigerten  postmortalen  Athmung  kann  nach  den  oben,  S.  200.  201,  an- 
gefahrten neueren  Untersuchungen  die  Bede  nicht  mehr  sein.1  Ohnehin 
sprach  schon  früher  gegen  jene  Vorstellung,  dass  auch  einzelne  ausge- 
schnittene Muskeln,  längere  Zeit  im  feuchten  Baume  kalt  aufbewahrt, 
die  Erscheinung  zeigen.  Diese  hätten  hinlänglich  Zeit  gehabt,  Sauerstoff 
physiologisch  zu  absorbiren,  und  doch  steigt  ihre  elektromotorische  Kraft, 
wenn  man  sie  querdurchschnitten  auf  die  Bäusche  bringt. 

Dass  und  wie  die  Austrocknung  des  Muskelumfanges  eine  Erhöhung 
der  Kraft  bedingen  könne,  ist  schon  so  eben,  in  der  Anmerkung  2.  auf 
S.  202,  angedeutet  worden.  Es  ist  fraglich,  ob  es  sich  mit  dieser  Er- 
klärung vertragen  würde,  dass  der  Längsschnittsstrom  nicht  selten  steigt, 
wo  der  Strom  vom  Längs-  zum  Querschnitt  sinkt.  Die  Erörterung  hier- 
über durchzuführen,  möchte  nicht  lohnen;  denn  einmal  ist  es  uns 
(s.  oben  ebendas.)  nicht  gelungen,  durch  künstlich  beförderte  Trockniss 
eine  Erhöhung  der  Kraft  zu  bewirken,  für's  zweite  wird  das  Steigen  der 
Kraft  auch  im  feuchten  Baume  beobachtet,  wo  keine  Trockniss  stattfindet. 

Dagegen  scheint  nunmehr  folgender  Umstand  eher  zur  Erklärung 
der  räthselhaften  Erscheinung  geeignet.  Am  Querschnitt  stirbt  bekannt- 
lich eine  mehr  oder  minder  dicke  Schicht  bald  ab,  und  wird  dabei  sauer. 
Um  den  Einfluss  zu  prüfen,  den  diese  Säurung  möglicherweise  in  elektro- 
motorischer Beziehung  ausübt,  maass  ich  zuerst  die  Kraft  eines  wie  ge- 
wöhnlich auf  die  Thonschilder  gebrachten  M.  gracilis  oder  semimera- 
branosus,  bestrich  dann  den  Querschnitt  mit  verdünnter  Milchsäure,  oder 
brachte  ein  damit  getränktes  Fliesspapierscheibchen  zwischen  den  Quer- 
schnitt und  das  entsprechende  Thonschild,  und  maass  dann  von  Neuem 
die  Kraft.  Es  zeigte  sich  regelmässig  eine  nicht  unerhebliche  Erhöhung 
der  Kraft, a  so  dass  die  natürliche  [278]  Säurung  des  absterbenden  Quer- 


1  Vergl.  inde88  Ranke  a.  a.  O. 

*  Ich  habe  noch  mit  anderen  Flüssigkeiten  als  mit  Milchsaare  ähnliche  Ver- 
suche angestellt  Essigsäure  wirkte  wie  Milchsaure.  Schwefel-  (S04H:HO::l:3). 
Salpeter-,  Chlorwasserstoff-,  Phosphorsaure  wirkten  minder  stark,  oft  ging  der  Er- 
höhung der  Wirkung  eine  Verminderung  vorauf,  und  einigemale  erfolgte  nur  eine 
solche.  Namentlich  war  dies  der  Fall,  wenn  der  Querschnitt  mit  den  Flüssigkeiten 
benetzt,  anstatt  dass  ein  damit  getränktes  Fliesspapierscheibchen  zwischen  Quer- 
schnitt und  Thonschild  gebracht  wurde.  Diese  Erscheinung  erklärt  sich  dadurch, 
dass  die  im  Vergleich  zur  Milch-  und  Essigsäure  besser  leitenden  Säuren,  indem  sie 
die  Grenze  vom  Quer-  zum  Längsschnitt  überschreiten,  eine  schwächende  Neben- 
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Schnittes  unstreitig  einer  elektromotorischen  Wirkung  fähig  ist,  wie  wir 
sie  brauchen,  um  das  Steigen  der  Kraft  zu  erklären.  Zwischen  einem 
alten  und  einem  frischen  Querschnitt  findet  man,  wie  ich  früher  zeigte,1 
allerdings  keinen  beständigen  elektromotorischen  Unterschied.  Diesem 
Einwände  Hesse  sich  indess  mit  der  Bemerkung  begegnen,  dass,  da  zwi- 
schen zwei  Querschnitten  keine  Kraft  von  beständiger  Grösse  und  Rich- 
tung herrscht,  unser  jetziger  Versuch  vielleicht  geeigneter  als  der  damalige 
ist,  um  die  elektromotorische  Wirkung  der  Säurung  wahrzunehmen; 
wonach  die  Bedeutung  des  letzteren  im  Grunde  nur  wäre,  dass  der  durch 
den  Altersunterschied  der  Querschnitte  gesetzte  elektromotorische  Unter- 
schied sich  inmitten  der  unregelmässigen  Wirkungen  zweier  Querschnitte 
überhaupt  nicht  geltend  machen  kann. 

Verstandlich  würde  so,  dass  an  älteren  Präparaten  die  Erscheinung 
stärker  hervortritt,  als  an  frischen;  denn  der  Querschnitt  absterbender 
Muskeln  wird  sich  schneller  säuern,  als  der  [279]  eben  erst  des  Kreis- 
laufes beraubter.  Freilich  scheint  auch  diese  Erklärung  des  Steigens  der 
Kraft  nicht  darauf  zu  passen,  dass  das  Steigen  noch  mit  Querschnitten 
vorkommt,  die  schon  seit  mehreren  Stunden  hergestellt  sind;  ja  dass  es 
mit  dem  nämlichen  Querschnitt  mehrmals  nach  einander  beobachtet 
werden  kann.  Die  Folge  wird  aber  lehren,  dass  trotzdem  die  fragliche 
Vermuthung  das  Rechte  trifft.  Um  zu  dieser  Einsicht  zu  gelangen, 
müssen  wir  jetzt  noch  von  einer  anderen  Erscheinung  Kenntniss  nehmen, 
»eiche  der  zeitliche  Verlauf  des  Muskelstromes  bietet,  und  welche  auf- 
zufassen auch  erst  mit  den  jetzigen  Hülfsmitteln  möglich  war. 


lätang  herstellen  (vergl.  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  II.  S.  57.  78). 
Zwischen  Längsschnitt  und  Thonschild  gebracht,  erzeugten  alle  Säuren  ausnahmslos 
ein«  ansehnliche  Schwächung  der  Kraft,  indem  hier  zur  Bildung  einer  Nebenschlies- 
snug  die  Gelegenheit  fehlt.  Sehr  befremdend  ist  nun  aber,  dass,  als  ich  die  näm- 
fchen  Versuche  an  Quer-  und  Längsschnitt  mit  alkalischen  Flüssigkeiten  —  mit 
Kalihydratlösung,  mit  Ammoniakimssigkeit,  mit  doppeltkohlensaurer  Natronlösung  (bei 
19°  C.  gesättigt  sowohl  wie  mit  dem  gleichen  Volum  Wassers  verdünnt)  —  wieder- 
holte, ich  genau  dasselbe  zu  sehen  bekam,  wie  mit  den  Säuren.  Die  umgekehrte 
Wirkung  dagegen,  Schwächung  vom  Querschnitt,  Verstärkung  vom  Längsschnitt 
wa,  erfolgte  merkwürdigerweise,  als  ich  das  Fliesspapierscheibchen  mit  destillirtem 
Wasser  tcankte,  von  dessen  ausgezeichneter  Rolle  in  den  Flüssigkeitsketten  über- 
haapt   ich    noch    an    einer    anderen    Stelle    handeln    werde.     [S.    die   folgende 

Abh.  xxi.  §.  vnj 

1  8.  oben  S.  170.  171. 
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§.  VII.    Abgesehen  von  der  in  der  ersten  Zeit  nach  dem  Auf- 
legen öfter  vorkommenden  scheinbaren  Zunahme  der  Muskel- 
stromkraft, wächst  letztere  an  nicht  enthäuteten  Präparaten 

fn  der  ersten  Zeit  nach  der  Zurichtung. 

Als  ich  behufs  der  in  den  Tabellen  zur  Abhandlung  'Ueber  das 
Gesetz  des  Muskelstromes  u.  s.  w.'  verzeichneten  Versuche  an  vielen 
Fröschen  die  obere  und  untere  künstliche  Stromkraft  an  den  vier  regel- 
mässigen Oberschenkelmuskeln  erst  auf  der  einen  Seite  A,  dann  auf  der 
anderen  B  maass,  bemerkte  ich  bald,  dass  die  Kräfte  auf  Seite  B  die  auf 
Seite  A  sehr  regelmässig  übertrafen.  Man  sieht  dies  deutlich  in  den  Ta- 
bellen IX  und  X,  wo  das  Mittel  aller  80  unter  A  stehenden  Zahlen  250, 
das  der  unter  B  stehenden  270  beträgt,  welche  Zahlen  zu  einander  sich 
verhalten  wie  100: 108.  Allein  bei  seitdem  zur  Prüfung  dieses  Umstandes 
besonders  angestellten  Versuchen  erhielt  ich  ein  noch  viel  auffallenderes 
Ergebniss  zu  Gunsten  des  zweiten  Beines.  Das  Mittel  der  40  Zahlen  für 
die  erstgeprüfte  Hälfte  von  5  Fröschen  fand  ich  zu  332,  das  für  die 
zweite  Hälfte  zu  408;  die  Muskeln  der  zweiten  Seite  wirkten  also  stärker 
als  die  der  ersten  im  Verhältnis  von  fast  123:100. 

Die  Frösche  wurden  dabei  in  gewohnter  Art  dicht  unter  dem  Kreuz- 
bein querdurchschnitten;  ihre  Beine  blieben  mit  der  Haut  überzogen 
liegen,  während  erst  die  Muskeln  der  [280]  einen,  dann  die  der  anderen 
Seite  nach  einander  in  der  Ordnung  zugerichtet  und  geprüft  wurden, 
welche  die  anatomischen  Verhältnisse  empfehlen:  zuerst  der  Sartorius, 
dann  der  Cutaneus,  dann  der  Gracilis,  endlich  der  Semimembranosus. 

Der  erste  Gedanke ,  auf  den  man  hier  kommt ,  ist,  dass  die  Maass- 
kette an  Kraft  verloren  habe.  Allein  die  in  meinen  Versuchen  mittels 
einer  geeigneten  Schaltung  stets  leicht  ausführbare  Controle  verrieth  von 
einer  solchen  Unbeständigkeit  Nichts.1 

Abgesehen  davon  beweist  die  mit  der  elektromotorischen  Kraft  der 
Muskeln  in  etwa  gleichem  Verhältnisß  gewachsene  Stromstärke  die  Un- 
richtigkeit jener  Vermuthung.    Die  folgende  Tabelle  lehrt  dies  z.  B.,  wo- 


1  In  dieser  Schaltung  befindet  sich  ausser  einer  Rolle  von  mehreren  tausend 
Windungen  feinen  Kupferdrahtes,  welche  im  Geleise  der  Bussole  aufgestellt  deren 
Spiegel  ablenkt,  noch  die  volle  Länge  eines  Rheostates  von  Siemens  und  Halske, 
entsprechend  etwa  5540  Quecksilbereinheiten,  ein  Widerstand,  gegen  den  der  Wider- 
stand der  GROVE'schen  Kette  verschwindet.  Die  Beständigkeit  der  durch  die  Maass- 
kette erzeugten  Ablenkung  der  Bussole  verbürgt  also  unmittelbar  die  Beständigkeit 
der  elektromotorischen  Kraft 
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riß  die  Vorzeichen  dieselbe  Bedeutung  haben  wie  früher,1  und  die  Ord- 
nungszahlen die  ßeihenfolge  lehren,  in  der  die  Muskeln  geprüft  wurden. 


B 


Strom- 
starke 


c 

2)  I  "    M 
•'1+44 

s 

1   -  163 
'  l   +  155 

G 

,v  1  -  358 
3)  \  +  825 

8m 

f  _  868 
'1+286 

Kraft 

103 
118 

277 
268 

480 
442 

492 
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Strom- 

starke 

Kra 

40 

121 

109 

233 

311 

518 

272 

523 

375 

526 

370 

485 

422 

583 

344 

509 

Mittel 


216 


326 


280 


437 


Die  Zeit,  welche  zwischen  der  Prüfung  zweier  gleichnamigen  Mus- 
keln bei  einem  solchen  Versuche  verstreicht,  beläuft  [281]  sich  auf  15 — 25 
Minuten.  Man  kann  aber  auch  zwischen  der  Prüfung  des  Semimembra- 
nosos  der  ersten,  und  des  Cutaneufc  oder  Sartorius  der  zweiten  Seite  eine 
kürzere  oder  längere  Frist,  je  nach  der  Temperatur,  verstreichen  lassen, 
und  immer  giebt  sich  noch  eine  Ueberlegenheit  der  zweiten  Seite  zu 
erkennen.  Zuletzt  kommt  ein  Punkt,  wo  der  Erfolg  unsicher  wird,  und 
bei  noch  längerem  Zwischenraum  kehrt  sich  der  Unterschied  um,  jetzt 
erscheint  die  zweite  Seite  als  die  schwächere.  Es  wurden  z.  B.  die  vier 
Muskeln  der  einen  Seite  A  von  7  Fröschen  geprüft.  Die  Frösche  wurden 
20— 25%  Stunden  in  niederer  Temperatur  aufbewahrt,  und  nun  die 
Prüfung  auf  der  anderen  Seite  vorgenommen.  Die  Mittelzahlen  aus  den 
56  Messungen  auf  jeder  Seite  waren  für 

A  B 

283  221; 

und  in  der  That  man  würde  ja,  bei  immer  längerer  Frist  zwischen 
beiden  Prüfungen,  auf  der  zweiten  Seite,  wenn  sie  ganz  abgestorben 
wäre,  zuletzt  die  Kraft  Null  erhalten.  Aus  Gründen,  welche  gleich 
erhellen  werden,  verwendete  ich  rbei  diesen  Versuchen  grosse  Sorgfalt 
darauf,  dass  die  Lymphsäcke  der  Seite  B  bei  der  Zurichtung  der  Seite  A 
nicht  oder  nicht  weiter  als  unvermeidlich  geöffnet  wurden. 

Die  Ueberlegenheit  der  zuletzt  geprüften  Hälfte  wird  nämlich  ver- 
niffit,  wenn  man,  anstatt  die  Beine  mit  der  Haut  bekleidet  liegen  zu 
lassen,  und  die  einzelnen  Muskeln  davon  nur  in  dem  Maasse  zu  trennen, 


1  S.  oben  S.  95. 
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wie  man  sie  prüft,  eist  die  Muskeln  der  Seite  B  einzeln  herauspräparirt, 
und  sie  im  feuchten  Baum  oder  unter  0*5procentiger  Kochsalzlösung 
aufbewahrt,  während  man  die  Muskeln  der  Seite  A  prüft  Mit  feuchter 
Luft  erhielt  ich  bei  diesem  Verfahren  folgende  Mittelzahlen  aus  den  24 
Messungen  an  den  vier  Muskeln  jeder  Seite  bei  3  Fröschen: 

A  B 

355  261, 

mit  verdünnter  Salzlösung  aus  den  16  Messungen  bei  2  Fröschen  diese: 

A  B 

351  334. 

[282]  Dabei  schien  das  Unterliegen  der  Seite  B  vorzüglich  durch  die 
dünnen  Muskeln,  den  Cutaneus  und  den  Sartorius,  bedingt. 

Ebenso  ist  der  Erfolg,  wenn  der  Frosch  sogleich  auf  beiden  Seiten 
enthäutet  wird,  und,  nach  Prüfung  der  ersten  Seite,  so  liegen  bleibt,  bis 
die  zweite  Seite  geprüft  wird.    Mittel  aus  16  Versuchen  jederseits: 

A  B 

,  288  222. 

Versuche  der  Art  dienen  beiläufig  zur  Verstärkung  des  Beweises, 
wenn  eine  solche  nöthig  wäre,  dass*  der  Erfolg  am  nicht  enthäuteten 
Frosch  keiner  Unbeständigkeit  der  Maasskette  zuzuschreiben  sei. 

Es  scheint  hiemach,  dass,  wenn  der  Frosch  unter  dem  Kreuzbein 
querdurchschnitten  und  mit  der  Haut  bedeckt  sich  überlassen  wird,  die 
elektromotorische  Kraft  zwischen  Längsschnitt  und  künstlichem  Quer- 
schnitt der  Oberschenkelmuskeln  zuerst  wächst,  ein  Marimmn  erreicht, 
und  dann  erst  abnimmt.' 

Die  Ueberlegenheit  der  Seite  B  über  die  Seite  A  würde  daher 
rühren;  dass  letzterer  nicht  Zeit  blieb,  ihre  volle  Kraft  zu  erlangen.  Das 
anfangliche  Wachsen  der  Kraft  kann  aber  verdeckt  werden  durch  ihr 
schnelleres  Sinken,  welches  dem  Entblössen  der  Muskeln  folgt;  daher 
Versuche,  in  denen  die  Seite  B  unterliegt,  nur  dann  beweiskräftig  sind, 
wenn  die  obenerwähnte  Bücksicht  genommen  wird,  die  Lymphsäcke  der 
zweiten  Seite  geschlossen  zu  lassen. 

Ist  diese  Anschauung  richtig,  so  muss  das  Bein  B  das  Uebergewicht 
haben,  so  lange  der  Versuch  (ohne  grösseren  Zeitraum  zwischen  dem 
letzten  Muskel  der  Seite  A  und  dem  ersten  der  Seite  B)  in  der  Periode 
der  steigenden  Kraft  angestellt  wird;  der  Unterschied  der  beiden  Beine 
muss  sich  verwischen  in  der  Gegend  des  Maximums;  über  dieses  hinaus 
aber  muss  er,  wenn  er  in  merklicher  Grösse  wiederkehrt,  was  nicht 
nöthig  ist  (s.  unten  S.  216),  sein  Zeichen  umkehren,  d.  h.  nun  muss  das 
Bein  A  das  Uebergewicht  erhalten. 

Merkwürdigerweise  nun  wollte  mir  der  Nachweis  dieses  scheinbar  so 
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bündig  erschlossenen  Verhaltens  nicht  glücken.  Auch  wenn  ich  die 
Frosche  48  Standen  liegen  Hess,  erhielt  [283]  ich  noch  stets  ein  TJeber- 
gewicht  der  zweiten  Seite.  Zwar  blieb  es  kleiner,  als  an  den  frischen 
Thieren,  es  schien  aber  sonderbarerweise  mit  dem  Alter  der  Präparate 
eher  zu-  als  abzunehmen. 

5b25'—  6h25';  Mittel  aus  32  Versuchen  (jederseits): 

A  B 

341  350 

(100-0)  (102-6) 

20— 24h;  Mittel  aus  32  Versuchen: 

A  B 

292  302 

(100-0)  (103-4) 

48 — 50h;  Mittel  aus  64  Versuchen: 
296  316 

(100-0)  (106-8). 

Die  eingeklammerten  Zahlen  zeigen,  wie  ich  nicht  zu  sagen  brauche, 
das  Verhältniss  der  Mittel  an. 

Allerdings  kamen  bei  diesen  Versuchen  an  16  Fröschen  Fälle  vor, 
*o  die  Seite  A  im  Mittel  der  acht  dazu  gehörigen  Zahlen  starker  war 
als  die  Seite  B;  allein  es  waren  solcher  Fälle  im  Ganzen  nur  4,  und  die 
reberlegenheit  war  sehr  gering, 

Es  lag  also  hier  ein  unbegreiflicher  Widerspruch.  Erfahrungsgemäß 
iioben  S.  207)  war,  unter  den  Umständen  der  Versuche,  nach  20  Stun- 
den die  Kraft  etwa  im  Verhältniss  von  100 :  125  kleiner,  als  zu  Anfang. 
Das  von  uns  vorausgesetzte  Maximum  war  also  in  den  nach  24  Stunden 
angestellten  Versuchen  zweifellos  überschritten,  wie  dies  auch  nach  nur 
5—6  Standen  unstreitig  bereits  der  Fall  war..  Es  mussten  folglich  die 
Seiten  A  und  B,  bei  nur  etwa  20  Minuten  Zwischenraum  zwischen  der 
Prüfung  der  gleichnamigen  Muskeln,  keinen  Kraftunterschied  erkennen 
lassen,  oder  wenn  ja,  im  Mittel  zahlreicher  Versuche,  ein  solcher  bemerk- 
bar wurde,  musste  er  zu  Gunsten  der  erstgeprüften  Seite  stattfinden. 
Dies  traf,  wie  gesagt,  nicht  zu,  und  selbst  nach  48  Stunden  noch  über- 
wogen scheinbar  die  Muskeln,  welche  etwa  20  Minuten  langer  mit  der 
Haut  bekleidet  liegen  geblieben  waren.  So  paradox  ist  diese  Thatsache, 
<bsg  ich  hoffen  darf,  dafür  Entschuldigung  zu  finden,  wenn  ich,  zu- 
[284]  erst  darauf  stossend,  in  den,  wie  man  sehen  wird,  folgenschweren 
Irrthum  verfiel,  was  ich  vor  mir  habe,  sei  nur  das  Werk  des  Zufalls, 
und  bei  noch  grösserer  Vervielfältigung  der  Versuche  würde  das  erwartete 
Ergebniss  nicht  ausbleiben,  die  Leistungen  der  beiden  Seiten  würden  sich 
bis  zum  Unmerklichen  der  Gleichheit  nähern.     Erst  als  ich  später  auch 

E.  d«  Boli-Reymond,  Gct.  Abh.  n.  14 
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noch  nach  jenen  128  Messungen  den  Ausschlag  stets  nach  derselben 
Seite  erfolgen  sah,  konnte  ich  mir  nicht  langer  verhehlen,  dass  es  für 
das  Ueberwiegen  der  zweiten  Seite  einen  von  dem  zeitlichen  Verlauf  der 
Muskelstromkraft  unabhängigen  Grund  geben,  mit  anderen  Worten,  dass 
dies  Ueberwiegen  die  Folge  sein  müsse  einer  in  den  Yersuchsbedingungen 
selber  wurzelnden  Ursache,  wodurch  die  nur  gleich  oder  gar  minder 
kraftigen  Muskeln  der  zweiten  Seite  regelmassig  als  die  stärkeren  er- 
schienen. 

Bei  fortgesetztem  Nachdenken,  und  indem  ich  den  hier  vorliegenden 
Thatbestand  mit  dem  am  Ende  des  vorigen  Paragraphen  verglich,  wurde 
ich  zuletzt  zu  dem  Schlüsse  getrieben:  durch  die  Berührung  des  Thoii- 
schildes  mit  dem  Querschnitt  werde  ersteres  in  der  Art  verunreinigt 
nämlich  mit  Saure  imprägnirt,  dass  die  Muskelstromkraft  dadurch  grosser 
erscheine.  Dass  so  das  stete  Ueberwiegen  der  zweitgeprüften  Hälfte  erklär: 
würde,  ist  deutlich;  zugleich  aber  sieht  man  leicht,  worauf  wir  unten 
noch  zurückkommen  werden,  dass  so  auch  für  die  Erklärung  des  Stei- 
gern der  Kraft  am  aufliegenden  Muskel  die  wesentliche  Schwierigkeit 
wegfallt. 

So  schwer  es  mir  geworden  war,  mich  zu  dieser  Vorstellung  führen 
zu  lassen,  so  leicht  fand  ich  es,  deren  Richtigkeit  daizuthun. 

Zuerst  überzeugte  ich  mich,  dass  der  von  mir  angewendete  Thon, 
obschon  mit  den  Händen  geknetet,  neutral  reagirt,  dass  aber  ein  Thon- 
schild,  nachdem  ein  Muskelquerschnitt  es  kurze  Zeit  berührt  hat,  mit  der 
Berührungsstelle  auf  blauem  Lakmusgrunde  wirklich  einen  rotheu  Fleck 
erzeugt.  Nach  längerem  Aufliegen  freilich  reagirt,  auch  ohne  Berührung 
eines  Querschnittes,  das  Thonschild  überall  sauer  von  durchgedrungener 
schwefelsaurer  Zinkoxydlösung;  doch  ist  keine  Möglichkeit,  diese  allgemein 
verbreitete  und  anfanglich  sehr  schwache  Wir-  [285]  kung  mit  jener  ört- 
lichen und  stets  sogleich  deutlich  ausgeprägten  zu  verwechseln. 

Demnächst  versuchte  ich,  ob  beim  abwechselnden  Anlegen  des  Quer- 
schnittes eines  Muskels  an  eine  alte  und  an  eine  neue  Berührungsstelle 
regelmässige  Kraftunterschiede  zu  Gunsten  der  ersteren  Stelle  bemerkbar 
würden.  In  der  That  ist  dies  der  Fall,  wenngleich  die  Schwankungen 
der  Kraft,  welche  nach  dem  oben  S.  194.  195  Gesagten  jede  Verrückung 
des  Querschnittes  am  ThonschUde  so  leicht  begleiten,  den  Versuch  zu 
keinem  sehr  sicheren  machen.  Doch  erhielt  ich  Beihen  wie  die  folgen- 
den ,  worin  die  Ordnungszahlen  die  Aufeinanderfolge  der  Prüfungen  an- 
zeigen. 


§.  Vü.  Postmortale»  Wichsen  der  Muakelstromkraft.  211 

L 
Nach  15  Minuten  Anfliegen  beträgt  die  Kraft  eines  Graoflis: 
an  der  nrsprönglichen  Stelle  an  neuer  Stelle  A 

1)  491  2)  484 

3)  490  4)  480 

5)  485  6)  478 

7)  479  an  neuer  Stelle  B 

8)  460 
9)  476  10)  479 

an  neuer  Stelle  G 
11)  462 


Mittel  484  473 

Nach  15  Minuten  Aufliegen  betragt   die  Kraft   eines  Semimem- 

branosus: 

an  der  ursprünglichen  Stelle  -  an  neuer  Stelle  A 

1).  404  2)  384 

3)  409  4)  387 

5)  392  6)  398 

an  neuer  Stelle  B 
7)  381 
8)  382  9)  392 

an  neuer  Stelle  C 
10)  379 

Mittel  397  386 

[286]  Ich  stellte  den  Versuch  auch  so  an,  dass  ich  den  Quer- 
«fanittsbaasch  mit  zwei  Thonschildern  versah,  einem  frischen  und  einem, 
welches  längere  Zeit  mit  Querscheiben  von  Froschmuskeln  belegt  ge- 
*tten  war;  abwechselnd  mittels  des  einen  und  des  anderen  Schildes 
?schah  die  Ableitung.  Diese  Versuchsweise  hatte,  ich  weiss  nicht  warum, 
Kinder  guten  Erfolg  als  die  vorige.  - 

Dagegen  gelang  es  leicht,  nachzuweisen,  dass  ein  Muskel,  dessen 
Verschnitt  ein  mit  verdünnter  Milchsäure  bestrichenes  Thonschild  be- 
fählt, stärker  elektromotorisch  wirkt,  als  mit  einem  gewöhnlichen  Thon» 
«dulde:  ein  Versuch,  der  sich  ja  nicht  wesentlich  von  dem  oben  S.  204 
beschriebenen  unterscheidet,  wo  die  Kraft  eines  Muskels  durch  Bestreichen 
*®n&  Querschnittes  mit  Milchsäure  oder  durch  ein  zwischen  Querschnitt 
utd  Thonschild  gebrachtes,  mit -Saure  getränktes  Fliesspapierscheibchen 
flhöht  erschien. 

Das  Wechseln  der  Stelle  des  Thonschildes,  welche  der  Muskel  mit 

14* 
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dem  natürlichen  Längsschnitt  berührt,  übt  keinen  irgend  erheblichen 
oder  regelmässigen  Einfluss  auf  die  Stromkraft  aus. 

Nach  der  Gesammtheit  dieser  Erfahrungen  kann  kein  Zweifel  daran 
sein,  dass  ein  Muskel,  mit  künstlichem  Querschnitt  gegen  ein  Thonschild 
gelehnt,  der  Berührungsstelle  die  Eigenschaft  ertheilt,  dass  derselbe  oder 
ein  frischer  Muskel  damit  stärker  wirkt  als  mit  einem  neuen  Thonschilde, 
wie  umgekehrt  in  den  obigen  Versuchen  I  und  II  die  neuen  Stellen 
durch  nur  wenige  Berührungen  des  Querschnittes  die  Eigenschaft  ver- 
lieren, dass  die  Kraft  damit  kleiner  erscheint,  als  mit  der  ursprünglichen 
Stelle. 

Das  ist  der  Fehler,  womit,  wie  oben  S.  193  gesagt  wurde,  meine 
sämmtlichen  bisherigen  Versuche  behaftet  sind,  so  ttass  man  z.  B.  daraas 
das  Verhältniss  der  Kraft  der  vier  regelmässigen  Muskeln  nicht  ent- 
nehmen darf.  Ja,  da  es  (s.  oben  S.  206)  durch  anatomische  Verhaltnisse 
geboten  ist,  dass  der  Gracilis  und  Semimembranosus  stets  nach  dem 
Cutaneus  und  Sartorius  geprüft  werden,  so  könnte  man  jetzt  den  Ver- 
dacht fassen,  als  sei  die  grossere  elektromotorische  Kraft  der  dickeren 
Muskeln  [287]  überhaupt  eine  Täuschung,  hervorgebracht  durch  den 
Umstand,  dass  sie  nach  den  dünneren  Muskeln  auf  dasselbe  Thonschild 
gelegt  wurden.  Doch  ist  dies  schon  an  sich  unwahrscheinlich,  da  der 
kleinere  Querschnitt  der  dünneren  Muskeln  nicht  eine  für  den  grösseren 
Querschnitt  der  dickeren  Muskeln  ausreichende  Stelle  verunreinigen 
könnte.  Auch  würde  jene  Erklärung  nicht  darauf  passen,  dass,  wenn  man 
einen  dünnen  und  einen  dicken  Muskel  einander  im  nämlichen  Kreise 
entgegensetzt,  der  dicke  sich  als  der  stärkere  erweist.  Ohnehin  wäre 
noch  zu  untersuchen,  ob  auch  bei  Anwendung  von  Kochsalzbäuschen 
und  Eiweisshäutehen  zur  Ableitung,  durch  die  Verunreinigung  der  letz- 
teren eine  mit  dem  Muskel  in  gleichem  Sinne  wirksame  Flüssigkeitskette 
entstehe.  Wie  dem  auch  sei,  ich  habe  mich  durch  besonders  darauf  ge- 
richtete Versuche  davon  überzeugt,  dass  unabhängig  von  der  Entstehung 
einer  solchen  Kette  bei  unserer  jetzigen  Art  der  Ableitung,  nämlich  selbst 
wenn  man  jeden  Muskel  mit  seinem  Querschnitt  eine  neue  Stelle  be- 
rühren lässt,  die  TJeberlegenheit  der  dickeren  Muskeln  sich  bewährt. 
Doch  kommt  es  allerdings,  wie  mir  hat  scheinen  wollen,  dabei  öfter  als 
sonst  vor,  dass  der  Cutaneus  eine  grössere  Kraft  liefert  als  der  Sartorius. 
Bei  dem  vergleichsweise  kleinen  Unterschiede  des  Querschnittes  des  Sar- 
torius und  Cutaneus,  kann  es  leichter,  als  beim  Vergleichen  eines  dieser 
Muskeln  mit  dem  weit  dickeren  Gracilis  oder  Semimembranosus  ge- 
schehen, dass  eine  zufallige  Störung,  denen  die  dünneren  Muskeln 
ohnehin  mehr  ausgesetzt  sind,  dem  kleineren  Querschnitt  den  Sieg  ver- 
schafft. 
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In  der  Abhandlung  'lieber  das  Gesetz  des  Muskelstromes 
u.  s.  w.'  finden  sich  Versuchsreihen,1  worin  Muskeln,  verkürzt,  nicht 
stets,  wie  sie  sollten,  eine  kleinere,  sondern  häufig,  und  auch  im  Mittel, 
eine  grössere  Kraft  lieferten,  als  vorher.  Jetzt  erscheint  es  möglich,  dass 
dies  die  Folge  der  hier  aufgedeckten  Störung  war,  d.  h.  dass  die 
scheinbar  grossere  Kraft  von  der  Verunreinigung  des  Thonschildes  her« 
röhrte;  und  ebenso  ist  anzunehmen,  dass  derselbe  Umstand  noch  andere 
Zahlen  jener  [288]  Abhandlung  verfälscht  habe,  ohne  dass  ich  indess 
einen  Punkt  ausser  den  beiden  angegebenen  wüsste,  worin  dies  von  Be- 
deutung würde. 

Was  das  Wachsen  der  Kraft  des  mit  Längs-  und  Querschnitt  auf- 
liegenden Muskels  betrifft,  das  wir  im  vorigen  Paragraphen  betrachteten, 
so  ist  es  nun  also  auch  sichtlich  hierauf  zurückzufuhren.  Während  der 
Querschnitt  das  Schild  berührt,  wird  er  sauer,  seine  Säure  dringt  in  das 
Schild  ein,  und  wenn  nur  die  eigentliche  Muskelstromkraft  nicht  zu 
schnell  sinkt,  welche  am  ausgeschnittenen  Muskel  stets  sofort  abnimmt, 
entsteht  der  Anschein  eines  Wachsens  der  Kraft.  Es  handelt  sich  dabei, 
wie  wir  jetzt  sehen,  nicht  bloss  um  das  Sauerwerden  des  Muskels,  son- 
dern auch  um  das  des  Schildes.  So  wird  verständlich,  was  uns  dort  un- 
klar blieb,  dass  mit  dem  nämlichen  Querschnitt,  dessen  Säure  nicht  mehr 
zunehmen  kann,  mehrere  Mal  nach  einander  das  Wachsen  beobachtet 
*iri  insofern  dabei  jedesmal  eine  neue  Berührungsstelle  zwischen  Thon 
und  Querschnitt  in's  Spiel  kommt. 

Es  entsteht  jetzt  die  Frage,  welche»  der  Sitz  der  zur  eigentlichen 
Muskelstromkraft  durch  die  Säurung  des  Thonschildes  hinzutretenden 
Kraft  sei  Es  scheint  in  dieser  Beziehung  keine  andere  Annahme  mög- 
lich als  die,  dass  dieser  Sitz  wesentlich  in  der  Dicke  des  Thonschildes  an 
der  Grenze  des  ungesäuerten  und  des  gesäuerten  Thones  sei.  Nur  so 
*iid  es  begreiflich,  dass  sowohl  die  Negativität  eines  ganz  frischen  Quer- 
schnittes wie  di3  eines  bereits  gesäuerten  mit  dem  gesäuerten  Thonschilde 
grfcser  ausfallt,  als  mit  dem  nicht  gesäuerten,  und  dass  die  Erhöhung 
der  Kraft  mit  demselben  gesäuerten  Querschnitt  jedesmal  wieder  beob- 
achtet wird,  dass  dieser  Querschnitt  einer  neuen  Stelle  des  Thonschildes 
oder  einem  neuen  Thonschild  angelegt  wird. 

Um  diesen  Schluss  auf  die  Probe  zu  stellen,  verfuhr  ich  folgender- 
maassen.  Ich  bettete  einen  unversehrten  Gracilis  quer  zwischen  den 
Thonschildern,  und  trennte  ihn  von  dem  einen  Thonschild  durch  ein 
Bümpchen  von  gewöhnlichem  Thon,  von  dem  anderen  durch  ein  Klümp- 
chenThon,  der  mit  verdünnter  Milchsäure  angeknetet  war.    Ich  ver- 

1  S.  oben  S.  95;  Tab.  L 
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sicherte  mich  zuerst,  indem  ich  [289]  auch  an  Stelle  des  letzteren 
Elümpchens  eines  von  gewöhnlichem  Thon  brachte,  dass  der  Muskel 
zwischen  den  beiden,  durch  die  Klümpchen  berührten  Funkten  in  der 
Quere  unwirksam  war;  oder  wenn  er  es  nicht  war,  compensirte  ich  den 
vorhandenen  Unterschied.  Es  zeigte  sich,  dass  mit  dem  sauren  Thone 
stets  eine  Wirkung  in  dem  erwarteten  Sinne,  d.  h.  vom  sauren  Thone 
durch  den  Muskel  zum  gewöhnlichen  Thon,  entstand.  Ein  Strom  in 
diesem  Sinne  trat  auch  auf,  wenn  ich  den  Muskel  durch  ein  Stück  Sehne 
oder  elastischen  Gewebes  vom  Bind  ersetzte,  und  nicht  minder,  wenn 
ich  statt  dessen  ein  Stück  sauren  Rindfleisches  nahm. 

Somit  scheint  sich  unsere  Yermuthung  zu  bestätigen.  Bei  dem 
Dunkel  indess,  worin  das  Wesen  der  Flüssigkeitsketten  noch  grösstentheik 
gehüllt  ist,  und  der  Beschränktheit  der  obigen  Erfahrungen,  hüten  wir 
uns,  die  Sache  bereits  für  ausgemacht  zu  halten.  Wir  begnügen  uns 
damit,  die  wichtige  Einsicht  gewonnen  zu  haben,  dass  unter  Umständen 
die  Ableitung  des  Stromes  vom  künstlichen  Querschnitt  auch  durch  die 
scheinbar  indifferentesten  '  Stoffe  zur  Entstehung  einer  Flüssigkeitskette 
von  merklicher  Kraft  Anlass  giebt;  und  wir  schreiten  jetzt  dazu,  mit 
Hülfe  dieser  Ermittelungen  den  Widerspruch  zu  schlichten,  vor  dem  wir 
oben  S.  209  stehen  geblieben  waren. 

Jetzt  ist  es  klar,  warum  auch  an  den  5 — 50  Stunden  alten  Prä- 
paraten stets  das  zweitgeprüfte  Bein  als  das  stärkere  erscheint  Es  liegt 
daran,  dass  die  Muskeln  dieses  Beines  ganz  natürlich  mit  ihrem  Quer- 
schnitt gegen  dieselbe  Stelle  desselben  Thonschildes  gelehnt  wurden,  die 
bereits  zur  Ableitung  der  Muskeln  des  ersten  Beines  gedient  hatte;  was 
nicht  zu  thun  von  vorn  herein  kein  Grund  vorlag,  ja  was  sich  empfahl, 
damit  möglichst  gleiche  Bedingungen  der  Ableitung  stattfanden.  Sogar 
das  Wachsen  der  Ueberlegenheit  der  zweiten  Seite  mit  dem  Alter  der 
Präparate,  insofern  es  nicht  auf  einem  Zufall  beruht,  erklärt  sich  auf  die- 
selbe Art  wie  das  häufigere  und  stärkere  Wachsen  des  Stromes  des  auf- 
liegenden Muskels,  wenn  dieser  einem  absterbenden  Präparat  entnommen 
ist  (s.  oben  S.  205), 

Ist  diese  Erklärung  richtig,  so  muss  der  Ueberlegenheit  [290]  des 
zweiten  Beines  dadurch  ein  Ende  gemacht  werden,  dass  vor  dessen  Prü- 
fung das  Thonschild  erneuert  wird,  oder  dass  alle  Muskeln  beider  Beine 
stets  mit  ihrem  Querschnitt  gegen  neue  Stellen  der  Thonschilder  gelehnt 
werden.  Dies  ist  wirklich  der  Fall,  wie  aus  folgender  Tabelle  hervorgeht, 
deren  vier  senkrechte  Spalten  nachstehende  Bedeutung  haben. 

Die  erste  Spalte  (A)  zeigt  die  Mittel  aus  den  8  Zahlen  für  die  vier 
Muskeln  des  ersten  Beines  A  von  10  Fröschen,  nach  24 — 48  Stunden 


§.  VII.   Postmortales  Wachsen  der  Muakelstromkraft. 


215 


für  4,  und  nach  48 — 51  Stunden  für  6  Frösche,  wie  sie  für  jeden  Frosch 
mit  einem  und  demselben  Thonschild  gewonnen  werden. 


Nach  24  -  28h 

1 

231 

223 

247 

239 

2 

270 

295 

308 

306 

3 

321 

244 

264 

238 

4 

252 

285 

283 

285 

Nach  48-51h 

5 

334 

316 

359 

6 

301 

282 

297 

% 

7 

255 

303 

310 

8 

313 

304 

323 

307 

9 

270 

268 

277     - 

263 

10 

284 

311 

317 

308 

Mittel 

282-5 

282-1 

297-9 

Die  zweite  Spalte  Ba  zeigt  die  entsprechenden  Zahlen  für  die  vier 
Muskeln  des  zweiten  Beines  B,  nach  Erneuerung  des  Thonschildes. 

Die  dritte  Spalte  B  b  zeigt  die  entsprechenden  Zahlen,  welche  erhal- 
ten wurden,  indem  die  Muskeln  des  zweiten  Beines,  ganz  wie  es  sonst 
geschah,  auf  dieselbe  Stelle  desselben  Thonschildes  gelegt  wurden,  die  zur 
Ableitung  der  Muskeln  des  ersten  Beines  gedient  hatte. 

Die  vierte  Spalte  Bc  zeigt  die  entsprechenden  Zahlen,  welche  erhal- 
ten wurden,  indem  in  mehreren  Versuchen  die  Muskeln  des  zweiten 
Beines  nochmals  mittels  einer  ganz  neuen  Stelle  abgeleitet  wurden. 

Die  Mittelzahlen  am  Fusse  der  Spalten  endlich  sind  gewonnen,  in- 
dem in  die  Summe  aller  einzelnen  Beobachtungen  [291]  mit  ihrer  Zahl 
dhidirt  wurde.1  Die  absoluten  Grössen  der  Zahlen  1 — 4  sind  aus  Grün- 
den, welche  nicht  hierhergehören,  nicht  mit  denen  der  Zahlen  5  — 10 
vergleichbar. 

Die  Betrachtung  der  zweiten  Spalte  lehrt,  dass,  während  früher,  als 
dasselbe  Thonschild  beibehalten  wurde,  nur  4  Mal  auf  16  die  zweite 
Säte  unterlag  (s.  oben  S.  209),  sie  jetzt,  mit  Wechsel  des  Schildes,  6  Mal 
auf  10  sich  als  die  schwächere  erweist.  Die  Mittel  der  ersten  und  zweiten 
Seite  feilen  so  genau  zusammen,  dass  der  Unterschied  verschwindet.  Dies 

1  Diese  war  nicht  genau  80,  sondern  nur  11,  weil  durch  Tetanus  drei  Beob- 
lehtongen  verloren  gingen  (s.  oben  S.  196).  Deshalb  findet  man  etwas  andere  Mittel 
als  die  angegebenen,  wenn  man  in  die  Summe  der  Zahlen  in  einer  der  drei  Spalten 
mit  10  diyidLrt,  während  sonst  das  so  gefundene  Mittel  mit  jenem  zusammenfallen 
mMe. 
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ist  indess,  bei  der  im  Vergleich  zur  Grösse  der  Schwankungen  noch 
immer  kleinen  Zahl  der  Versuche,  wohl  nur  ein  Zufall,  wie  auch,  dass 
der  vorhandene  kleine  Unterschied  zu  Gunsten  der  ersten  Seite  stattfindet. 
Denn  wenn  auch  nach  so  langer  Zeit  die  Kraft  noch  rasch  genug  sänke, 
damit  20  Minuten  einen  merklichen  Unterschied  herbeiführten,  so  ist 
doch  wenig  wahrscheinlich,  dass  das  Sinken  in  beiden  Beinen  stets  mit 
*so  gleicher  Schnelle  geschehe,  wie  es  nöthig  wäre,  damit  immer  das  nur 
20  Minuten  ältere  Präparat  unterliege  (vergL  oben  S.  208). 

Schon  diese  Wahrnehmung  hätte  genügt,  um  zu  beweisen,  dass  das 
früher  an  den  48  Stunden  alten  Fröschen  beobachtete  Ueberwiegen  des 
zweiten  Beines  auf  dem  Beibehalten  desselben  Thonschildes  beruhte. 
Dieser  Beweis  gewinnt  aber  an  Stärke  durch  die  Zahlen  der  dritten  Spalte, 
welche  9  Mal  auf  10  die  der  zweiten,  und  8  Mal  auf  10  die  der  eisten 
Spalte,  wie  auch  im  Mittel  beide  um  eine  ansehnliche  Grösse  übertreffen. 
Man  sieht  also,  dass  bei  Benutzung  desselben  Thonschildes  der  frühere 
Erfolg  sofort  wiederkehrt. 

Um  mich  aber  zu  überzeugen,  dass  die  höhere  Zahl  der  Spalte  Bh 
nicht  von  einem  Wachsen  der  Kraft,  sondern  wirklich  von  der  Ableitung 
durch  eine  alte  Stelle  herrührte,  dienten  [292]  die  Versuche  der  vierten 
Spalte.  6  Mal  auf  7  fallen  die  Zahlen  darin  wieder  kleiner  aus  als  die 
der  dritten  Spalte,  wenn  auch  nur  3  Mal  kleiner  als  die  der  ersten.  Ein 
Mittel  zu  ziehen  wäre  hier  sinnlos  gewesen,  da  es  mit  den  Mitteln  der 
übrigen  Spalten  nicht  vergleichbar  gewesen  wäre. 

So  war  ich  also  das  Paradoxon  glücklich  los  geworden,  welches 
meinen  Fortschritt  hemmte.  Aber  noch  mehr,  es  knüpfte  sich  auch  an 
dies  Ergebniss  die  Hoffnung,  das  Wachsen  der  Muskelstromkraft  im 
nicht  enthäuteten  Präparat  überhaupt,  und  damit  eine  der  dunkelsten 
Verwickelungen,  worauf  die  Untersuchung  der  thierisch-elektrischen  Ströme 
mich  bisher  geführt  hatte,  sich  in  eine  Täuschung  auflösen  zu  sehen. 
Möglicherweise  beruhte  auch  an  den  frischen  Präparaten  die  Ueberlegen- 
heit  des  zweiten  Beines  nur  darauf,  dass  stets  dieselbe  Stelle  desselben 
Schildes  zum  Ableiten  aller  Muskeln  beider  Seiten  diente.  Zwar  war  dies 
wenig  wahrscheinlich,  weil  sich  im  Mittel  zahlreicher  Versuche  eine 
grössere  Ueberlegenheit  der  zweiten  über  die  erste  Seite  an  den  frischen 
Fröschen  im  Vergleich  zu  den  mehrere  Stunden  alten  ergiebt  (veigl.  oben 
S.  206.  209).  Inzwischen  musste  der  Versuch  angestellt  werden.  107 
Messungen  an  jeder  Seite  von  14  frischgetödteten  Fröschen1  mit  neuen 
Thon8childern  für  die  zweite  Seite  lieferten  die  Mittel 


1  Fünf  Versuche  gingen  durch  Tetanas  verloren  (S.  oben  S.  196.  215  AnmJ. 
Ich  bemerke  beiläufig,  dass  ich  nicht  versäumte,  abwechselnd  die  rechte  und  die 
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A  B 

344  372 

(100-0)  (108-1) 

[293]  In  24  dieser  Versuche  wurde  verfahren,  wie  oben  mit  den 
alten  Präparaten,  d/  h.  die  Muskeln  der  zweiten  Seite  wurden,  nachdem 
sie  mit  dem  neuen  Thonschild  abgeleitet  worden  (B  a),  mit  der  Stelle  des 
alten  Thonschildes  abgeleitet,  die  für  die  ersten  Muskeln  gedient  hatte 
(Bb),  und  dann  nochmals  mit  einer  ganz  neuen  Stelle  geprüft  (Bc). 
Dies  gab  im  Mittel 

A  B 


a  b  c 

353  368         387  374 

Diese  Versuche  lassen  keinen  Zweifel  daran,  dass  auch  unabhängig 
Ton  der  durch  die  Verunreinigung  des  Thonschildes  gesetzten  elektromo- 
torischen Kraft,  die  sich  zur  Muskelstromkraft  hinzufügt,  wie  B  b  im  Ver- 
gleich zu  Ba  und  Bc  zeigt,  ein  Wachsen  der  Kraft  im  nicht  enthäute- 
ten Präparate  vor  sich  geht.  Der  Unterschied  zu  Gunsten  der  zweiten 
Seite  beträgt  jetzt  nur  noch  etwa  8  pCt,  statt,  wie  wir  oben  S.  206 
ohne  Thonschilderwechsel  fanden,  23  pCt.  Abgesehen  davon,  dass  durch 
die  Einschränkung  der  Erscheinung  auf  eine  etwas  geringere  Grösse  die 
Bedeutung  des  Problems,  das  sich  uns  darin  darbietet,  nicht  wesentlich 
beeinträchtigt  würde,  werden  wir  gleich  sehen,  dass  diese  Art,  die  Grösse 
des  Phänomens  zu  schätzen,  eine  irrige  ist. 

Wir  wollen  die  durch  die  Untersuchungen  dieses  Paragraphen  aus 
dem  Gedränge  zuerst  damit  vermischter  experimenteller  Nebenwirkungen 
ausgeschiedene  Erscheinung  fortan  kurz  das  postmortale  Wachsen 
der  Muskelstromkraft  nennen. 

§.VIIL  Nähere  Untersuchung  des  postmortalen  Wachsens  der 
Muskelstromkraft,  seiner  Bedingungen  und  seiner  Ursache. 

Leider  bin  ich  bis  jetzt  nicht  im  Stande,  über  die  Bedingungen 
unserer  Erscheinung,  geschweige  über  deren  Ursache,  so  Ausführliches 


linke  Seite  der  Frösche  zur  ersten  zu  machen.  Es  war  ja  denkbar,  wenn  auch  sehr 
unwahrscheinlich,  dass  zwischen  den  beiden  Seiten  eines  Frosches  ein  beständiger 
Unterschied  des  elektromotorischen  Vermögens  obwalte;  wie  denn  Hr.  JCboensen 
einen  beständigen  Unterschied  in  der  Haltung  oder  Länge  der  herabhängenden  Beine 
«{gehängter  Frösche  bemerkt  haben  will  (Studien  des  physiologischen  Instituts  zu 
Breslau.  Herausgegeben  von  Heidbnhain.  Leipzig  1861.  S.  152.  155.  —  Vergl.  frei- 
lieh Cohhbtbix  in  der  Medicinischen  Central-Zeitung.  18.  Dec.  1861.  XXX.  Jahrg. 
8.  801). 
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und  Sicheres  mitzutheilen ,  wie  deren  Bedeutung  wohl  erheischen 
würde.  Viele  hunderte  von  Versuchen  in  dieser  Richtung,  die  Monate 
mühseliger  Arbeit  gekostet  hatten,  mussten  verworfen  werden,  nachdem 
ich  zu  der  Ein-  [294]  sieht  gelangt  war ,  dass  durch  die  Verunreinigung  des 
Thonschildes  mit  der  Muskelsaure  eine  Kraft  im  Sinhe  der  Muskelstrom- 
kraft entstehe,  und  dass  so  ein  Wachsen  der  letzteren  auch  da  vorge- 
spiegelt werden  könnte,  wo  die  wirkliche  Muskelstromkraft  beständig 
bleibt  oder  sinkt  Alle  solche  Versuche  nämlich,  in  denen  ich  ohne  Thon- 
schilderwechsel  eine  Ueberlegenheit  der  zweiten  Seite  über  die  erste  beob- 
achtet hatte,  waren  jetzt  unbrauchbar;  denn  die  Ueberlegenheit  brauchte 
nicht  davon  herzurühren,  dass  unter  den  besonderen  Umstanden  des  Ver- 
suches die  Muskelstromkraft  wirklich  wächst,  sie  rührte  vielleicht  ganz, 
wie  zum  Theil  ja  gewiss,  von  der  Verunreinigung  des  Thonschildes  her. 
So  büsste  ich  schwer  genug  den  Fehler,  den  ich  beging  (veigL  oben 
S.  209.  210),  als  ich  die  auch  an  tagealten  Präparaten  sich  stets  noch 
kundgebende  Ueberlegenheit  der  zweiten  Seite  für  ein  Werk  des  Zufalls 
nahm,  und  vorläufig  darüber  zur  Tagesordnung  schritt,  anstatt  vor  allen 
Dingen  auf  Lösung  des  Widerspruches  bedacht  zu.  sein,  der  sich  mir 
warnend  in  den  Weg  stellte. 

Die  gegenwärtigen  Versuche  haben  vor  den  übrigen  Schwierigkeiten 
thierisch-elektrischer  Versuche  noch  die  unglückliche  Eigentümlichkeit 
voraus,  dass  man  nur  durch  die  statistische  Methode,  unter  Benutzung 
grösserer  Beobachtungsreihen,  zu  entscheidenden  Ergebnissen  gelangt1 
Jeder  einzelne  noch  so  unbedeutende  Schritt  in  der  experimentellen 
Schlussfolge  kostet  immer  mehrere  Tage  einer  ganz  mechanischen  Arbeit 
Dies  beruht,  wie  oben  S.  195.  196  dargelegt  wurde,  auf  der  Unmöglich- 
keit, zwei  Muskelquerschnitte,  oder  auch  denselben  Querschnitt  zweimal 
nacheinander,  in  genau  gleicher  Art  abzuleiten.  Es  werden  dadurch  diese 
Versuche  zu  den  zeitraubendsten  und  mühsamsten  des  Gebietes,  und 
nachdem  ich  ihnen,  unter  Hintansetzung  wichtiger  Fragen,  welche  längst 
der  Erledigung  harren,  schon  eine  ganz  unverhältnissmässige  Zeit  geopfert 
hatte,  musste  ich  mir  die  Unmöglichkeit  eingestehen,  die  misslungene 
Untersuchung  gegenwärtig  von  Neuem  aufzunehmen  und  zu  Ende  zu 
führen.    Das  Folgende  ist  daher  nur  als  ein  Bruchstück  anzusehen,  aus 


1  [Es  verdient  bemerkt  zu  werden ,  dass  die  in  dieser  Abhandlung  zuerst  in 
Anwendung  gebrachte  statistische  Methode  bald  darauf  in  H.  Robbbr'b  Händen  sich 
zur  Entscheidung  verwandter  Fragen  sehr  nützlich  erwies.  Vergl.  Archiv  für  Ana* 
tomie  u.  s.  w.  1869.  S.  440:  „Ueber  den  Einfluss  des  Curare  auf  die  elektromoto- 
rische Kraft  der  Muskeln  und  Nerven",  und  1870.  S.  615 :  „Ueber  die  Natur  der 
negativen  Nachwirkung  des  Tetanus  auf  die  elektromotorische  Kraft  der  Muskeln.**] 
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dem  die  Richtung  erhellt,  in  der  sich  die  [295]  Untersuchung,  meines 
Erachtens,  jetzt  hier  zu  bewegen  haben  würde. 

Die  erste  Frage,  die  sich  zur  Beantwortung  aufdrangt,  ist  die  nach 
der  Dauer  des  Wachsens  der  Kraft,  oder  nach  der  Lage  ihres  Maxi- 
mums in  der  Zeit  Eine  etwas  genauere  Betrachtung  der  Zahlen  unserer 
obigen  Versuche  an  14  Fröschen  (s.  oben  S.  216.  217)  erlaubt  bereits  eine 
Yermuthung  hierüber.  Zieht  man  nämlich  die  Mittel  aus  den  28  für 
jeden  einzelnen  Muskel  erhaltenen  Zahlen,1  so  ergiebt  sich  Folgendes: 


A 

B 

c 

198-7 

243-8 

(100-0) 

(122-7) 

s 

275-6 

294-5 

(100-0) 

(107-1) 

G 

423-5 

488-3 

(100-0) 

(103-5) 

Sm 

454-2 

454-5 

(100-00) 

(100-04) 

Man  sieht,  dass  die  Ueberlegenheit  der  zweiten  Seite  wesentlich  durch 
die  dünneren  Muskeln  zu  Stande  kommt,  ja  dass  der  Semimembranosus 
daran  keinen  merklichen  Antheil  hat  Dies  scheint  beim  ersten  Anblick 
zu  lehren,  dass  das  postmortale  Wachsen  der*Kraft  um  so  grosser  sei ,  je 
dünner  die  Muskeln.  Allein  es  ist  noch  eine  andere  Erklärung  möglich, 
nämlich  die,  dass  die  dünnen  Muskeln,  aus  anatomischen  Gründen,  früher 
als  die  dicken  zur  Untersuchung  gelangen  (s.  oben  S.  206.  212).  Der 
Semimembranosus  der  ersten  Seite  kommt  frühestens  eine  Viertelstunde 
nach  der  Zurichtung  zur  Prüfung.  Möglicherweise  ist  alsdann  das  Wachsen 
der  Kraft  beendet,  oder  nahezu,  so  dass,  bei  der  Langsamkeit,  womit 
deren  Abnahme  geschieht ,  der '  eine  Viertelstunde  spater  zur  Prüfung 
kommende  zweite  Semimembranosus  dem  ersten  an  Kraft  gleicht  Aller- 
dings fallt  es  hierbei  auf,  dass  das  Wachsthum  der  Kraft  am  Gutaneus 
das  am  Sartorius  bedeutend  übertrifft,  obschon  der  [296]  Cutaneus  in 
etwa  der  Hälfte  der  Versuche  erst  nach  dem  Sartorius  an  die  Reihe  kam. 

Dies  kann  ein  Zufall  sein ,  insofern  unter  den  vier  regelmässigen 
Muskeln  der  Cutaneus  die  grossten  Schwankungen  der  Kraft  bietet,  und 
daher  eine  grossere  Zahl  von  Beobachtungen  dazu  gehört,  dass  diese  sich 
ausgleichen.  Möglicherweise  findet  auch  das  Wachsen  an  den  dünneren 
Muskeln  wirklich  in  grösserem  Maasse  statt  Wie  dem  auch  sei,  um  zu 
erfahren,  ob  die  gleiche  Kraft  der  beiden  Semimembranosi  bei  der  obigen 


1  Beim  Cutaneus  sind  es  nur  23,  wegen  der  5  durch  Tetanus  verlorenen  Mes- 
Ringen. 
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Versuchsweise  daher  rühre,  dass  der  der  ersten  Seite  geprüft  wurde,  als 
das  Wachsen  bereits  vollendet  war,  muss  es  genügen,  den  Versuch  so  zu 
leiten,  dass  unmittelbar  nach  der  Zurichtung  der  erste,  eine  Viertelstande 
bis  25  Minuten  darauf  der  zweite  Semimembranosus  und  der  erste  Sar- 
torius, nach  abermals  derselben  Frist  der  zweite  Sartorius  geprüft  werden. 
Diese  Muskeln  eignen  sich  besonders  für  unseren  Zweck,  weil  der  den 
Sartorius  enthaltende  Lymphsack  geschlossen  bleiben  kann,  während  man 
den  Semimembranosus  loslost.  36  solcher  Versuche  an  jedem  der  beiden 
Muskeln  und  an  jeder  Seite  von  18.  Fröschen  lieferten  im  Mittel 

A  B 

S      361-8  366-3 

(100-0)  (101-3) 

Sm    433-5  444-6 

(10O«0)  (102-5) 

Wie  man  sieht,  zeigt  jetzt  der  Semimembranosus  ein  deutliches  post- 
mortales Wachsen  der  Kraft.  Allein  nicht  nur  ist  dieses  erheblich 
schwächer  als  das  oben  am  Sartorius  und  Cutaneus  bemerkte,  sondern 
der  Sartorius  fahrt  auch  unter  den  jetzigen  Umständen  fort,  in  geringem 
Grade  postmortales  Wachsen  der  Kraft  zu  zeigen.  Wenn  hier  nicht  noch 
eine  Täuschung  obwaltet,  dadurch  bedingt,  dass  unsere  Mittelzahlen  noch 
immer  nicht  hinlänglich  zahlreichen  Beobachtungen  entnommen  sind,  so 
würde  folgen,  dass  erstens  das  postmortale  Wachsen  der  Kraft  nach 
20—25  Minuten  noch  nicht  beendet  ist,  zweitens  dass  die  dünneren 
Muskeln  wirklich  die  Erscheinung  in  grosserem  Maassstabe  zeigen. 

[297]  Die  geringere  Kraft  des  Sartorius  im  Vergleich  zu  der  des  Semi- 
membranosus in  den  letzten  Versuchen,  wo  der  Sartorius  zuletzt  geprüft 
wurde,  verdient  Beachtung,  insofern  man  jetzt  glauben  könnte,  die 
grossere  Kraft  der  dickeren  Muskeln  sei  uns  durch  das  postmortale 
Wachsen  vorgespiegelt  worden,  wozu  man  diesen  Muskeln  Zeit  Hesse, 
während  man,  wie  es  in  der  Regel  geschieht,  vor  ihnen  die  dünneren 
Muskeln  prüft. 

Die  Untersuchung  über  die  Bedingungen  und  Ursache  des  Wachsens 
der  Kraft  nach  der  Zurichtung  beginnt  natürlich  wieder  mit  der  Frage, 
mit  der  wir  oben  S.  201  die  der  gegenwärtigen  verwandte  Erörterung 
eröffneten,  ob  es  sich  nicht  dabei  um  einen  Einfluss  der  Temperatur 
handele.  Unter  der  freilich  (s.  das.)  noch  nicht  gehörig  bewiesenen  Vor- 
aussetzung, dass  die  Kraft  mit  der  Temperatur  wachse,  läge  es  nahe, 
sich  zu  denken,  dass  die  Präparate  sich  während  der  ersten  Zeit  etwas 
erwärmten,  und  dass  darauf  die  Kraftzunahme  beruhte.  Es  wurde  in- 
zwischen nicht  allein  stets  die  Vorsicht  beobachtet,  die  Frosche  minde- 
stens erst  24  Stunden  in  dem  Zimmer  zu  halten,  wo  die  Untersuchung 
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geschah;  sondern  ich  habe  mich  auch  mit  Thermometern,  welche  in 
Zehntel  Grade  C.  getheilt  waren,  unmittelbar  überzeugt,  dass  vom  Augen- 
blick des  Todes  bis  nach  der  Prüfung  des  letzten  Muskels  die  Temperatur 
des  Frosches,  in  den  Lymphsäcken  des  Oberschenkels  gemessen,  nur  um 
wenige  Zehntel,  und  zwar  bald  im  einen,  bald  im  anderen  Sinne 
schwankte. 

Was  den  Muskeln,  bei.  der  bisher  geübten  Art  der  Zurichtung  (s.  oben 
S.  206),  begegnet,  ist  nach  unseren  Kenntnissen  folgendes.  Sie  werden  des 
Kreislaufes,  d.  h.  der  Zu-  und  Abfuhr  des  Blutes,  beraubt,  das  noch  in 
ihnen  enthaltene  Blut  kann  aber  durch  Arterien  und  Venen  so  weit  ab- 
fressen, als  die  Capillaritat  gestattet;  diese  Entleerung  wird  durch  die 
Zuckungen  beim  Durchschneiden  der  Nerven  mehr  oder  weniger  unter- 
stützt Der  unmittelbare  Einfluss  der  Durchschneidung  der  Nerven  in 
der  ersten  Zeit  kann  höchstens  dahin  gehen,  die  Beugemuskeln  der 
dauernden  Innervation  zu  entziehen,  die  ihnen  Einige  zuschreiben;  auch 
werden  die  vasomotorischen  Nerven,  deren  Dasein  in  den  vorderen  Wur- 
zeln Hr.  Pflüger  physiologisch  er-  [298]  wiesen  hat,1  ihres  Tonus  be- 
raubt, so  dass  die  Oberfläche  der  Gefasse,  soweit  sie  contractu  sind, 
wachst,  und  ihre  Wandung  verdünnt  wird. 

Der  erste  Gedanke,  der  sich  mir  hier  darbot,  war  nunmehr  dieser. 

Im  Verfolg  seiner  Versuche  über  die  chemische  Ermüdung  der  Mus- 
keln hat  Hr.  Joh.  Rahke  gefunden,  dass  frische  und  nicht  weiter  an- 
gestrengte Muskeln  oft  durch  Auswaschen  des  Blutes  mit  passenden 
Flüssigkeiten  —  verdünnter  Kochsalz-,  Harnstoff-  und  Zuckerlösung  — 
eine  ansehnliche  Steigerung  ihrer  ursprünglich  geringen  mechanischen 
und  elektromotorischen  Leistungsfähigkeit  erfahren.  Er  experimentirte 
am  Gastroknemius,  dessen  Strom  er  vom  natürlichen  Längs-  und  Quer- 
schnitt der  Bückenfläche  ableitete.  Ich  selber  hatte  früher  schon  einmal, 
wie  Hr.  Ranks  in  Erinnerung  brachte,  von  den  beiden  im  nämlichen 
Kreise  mit  natürlichem  Längs-  und  künstlichem  Querschnitt  einander 
entgegenwirkenden  Graciles  desselben  Frosches,  deren  einer  mit  Zucker- 
wasser  ausgespritzt  war,  letzteren  siegen  sehen.  Diese  Erscheinungen 
sind,  wie  Hr.  Ranke  dargethan  hat,  nicht  so  zu  erklären,  wie  ich  die 
Möglichkeit  davon  angedeutet  hatte, 2  nämlich  als  boten  die  Flüssigkeiten, 
durch  die  das  Blut  verdrängt  wurde,  dem  Muskelstrom  eine  Nebenleitung 
toi  grösserem  Widerstände  dar,  als  das  Blut    Auch  geht  bereits  aus 


1  Allgemeine  Medicinische  Central  •  Zeitung.  Berlin  1855.  XXIV.  Jahrgang. 
S.  M7.  601.   1856.  XXV.  Jahrgang.    S.  249.      - 

1  De  Pibrae  muscularis  Eeactione  ut  ChemiciB  viBa  est  acida.  Berolini 
HDCCCUX.  p.  42;  —  g.  oben  S.  38. 
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Hrn.  Ranke's  Versuchen  die  Unmöglichkeit  einer  anderen  Deutung  her- 
vor, auf  die  man  jetzt  hier  verfallen  könnte,  dass  durch  das  Entfernen 
des  Blutes  der  Querschnitt  minder  alkalisch  oder  mehr  sauer  werde. 
Sondern  es  scheint  das  Ersetzen  des  Blutes  durch  eine  andere  unschäd- 
liche Flüssigkeit  den  Sinn  zu  haben,  dass  in  dem  Muskel  enthaltene 
Erzeugnisse  seines  Stoffwechsels,  welche  dessen  Fortgang  hemmen,  etwa 
wie  die  Asche  die  Verbrennung  auf  einem  Hoste,  dadurch  entfernt  [299] 
werden.  Im  Einklang  hiermit  fand  Hr.  Ranke,  ja  dies  jst  die  Wahr- 
nehmung, die  ihn  auf  die  Spur  der  chemischen  Ermüdung  brachte,  dass 
scheinbar  erschöpfte  Muskeln  durch  blosses  Ausbluten  ihre  mechanische 
Leistungsfähigkeit  wieder  erhalten.1  Das  Ausbluten  wirkt  also  auf  die 
medianische  Leistungsfähigkeit  in  demselben  Sinne,  wie  Auswaschen  des 
Blutes  mit  einer  unschädlichen  Flüssigkeit;  und,  wenn  auf  alle  diese 
Angaben  bereits  sicher  zu  bauen  ist,  dürfte  es  nicht  zu  kühn  sein,  weiter 
zu  schliessen,  dass  gelegentlich  durch  das  Ausbluten  auch  die  elektromo- 
torische Leistungsfähigkeit  der  Muskeln  vermehrt  werden  könne. 

Um  zu  ermitteln,  ob  dies  die  Ursache  des  postmortalen  Wachsens 
der  Kraft  bei  unserer  bisherigen  Versuchsweise  sei,  verfuhr  ich  so,  dass 
ich  vor  der  Zurichtung,  die  wie  sonst  geschah,  den  Frosch  über  den 
Oberschenkeln  mittels  eines  Bindfadens  zusammenschnürte,  so  dass,  wenn 
er  über  dem  Unterbande  querdurchsohnitten  wurde,  kein  Blut  ausfloss. 
Im  Mittel  von  48  Versuchen  an  jeder  Seite  von  6  Fröschen  erhielt  ich 
dergestalt,  unter  fortwährender  Erneuerung  der  Ableitungsstelle  für  den 
Querschnitt, 

A  B 

321  362 

(100-0)  (112-8) 

und  auch  an  jedem  einzelnen  Frosch  übertraf  das  Mittel  der  acht  Zahlen 
für  die  Seite  B  das  der  Zahlen  für  die  Seite  A,  obschon  sichtlich,  bis 
die  Präparation  die  Seite  B  erreichte,  diese  kein  Blut  verlor. 

Die  auf  die  RANKE'sche  Lehre  gegründete  Erklärung  der  Erscheinung 
musste  somit  aufgegeben  werden. 

Ich  versuchte  nun,  ob  es  vielleicht  die  Entziehung  des  arteriellen 
Blutes  sei,  welche  das  postmortale  Wachsen  der  Kraft  bedinge.  War 
dies  der  Fall,  so  musste  die  Erscheinung  auch  dadurch  herbeigeführt 
werden  können,  dass  die  Arterien  unterbunden  wurden.  Anstatt  also 
die  Frösche  unter  dem  Kreuz-  [300]  bein  quer  zu  durchschneiden,  unter- 
band ich  an  den  lebenden  Fröschen  die  Aorta,  und  schnitt  nacheinander 


i  Tetanus.    Eine  physiologische  Studie  n.  s.  w.   Leipzig  1S65.   S.  420.  421. 
438.  489.  442.  443. 
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die  vier  regelmässigen  Muskeln  eist  auf  der  einen,  dann  auf  der  anderen 
Seite  aas.  Die  Nerven  blieben  unversehrt,  und  bis  zuletzt  behielten  die 
Frösche  die  Herrschaft  über  ihre  Beine  so  vollständig,  als  es  bei  den 
fehlenden  Muskeln  und  dem  gehemmten  Kreislauf  möglich  war.  Dieser 
Versuch  wurde  15  Mal  wiederholt.  7  Messungen  jederseits  gingen  durch 
Unfälle  verloren.   Das  Mittel  aus  den  113  übrigen  auf  jeder  Seite  betrug 

A  B 

352  348 

(100-98)  (100-00) 

Das  Unterbinden  der  Aorta  schien  also  bei  dieser  Versuchsweise 
Dicht  gleich  dem  Durchschneiden  der  Arterien  und  Venen  bei  der  ur- 
sprünglichen Zurichtung  zu  wirken,  da  im  Mittel  so  zahlreicher  Messungen 
nicht  nur  das  Steigen  der  Kraft  vermisst  wurde,  sondern  sogar  die  erste 
Seite  den  Sieg  davon  trug. 

Indess  gab  sich  bei  diesen  Versuchen  ein  Umstand  zu  erkennen, 
der  schwerlich  bloss  auf  einem  durch  die  Zahl  der  Beobachtungen  noch 
unausgeglichenem  Zufall  beruhte,  und  das  Ergebniss  in  wesentlich  ver- 
schiedenem Licht  erscheinen  lasst.  Es  wurden  die  Versuche  nämlich 
im  December  zuerst  an  Fröschen  angestellt,  die  seit  dem  Herbst  auf- 
bewahrt waren,  und  die  das  Steigen  der  Kraft  bei  der  gewöhnlichen 
Zurichtungsweise  deutlich  zeigten;  in  der  That  ich  liess  mit  einem  Ver- 
suche, in  welchem  die  Aorta  unterbunden  wurde,  meist  einen  solchen 
abwechseln,  wobei  auf  die  gewöhnliche  Art  verfahren  wurde,  und  der  zu 
der  Reihe  der  14  Versuche  gehörte,  über  deren  Ergebniss  oben  S.  216 
berichtet  wurde.  Ausnahmslos  nun  hatte  bei  diesen  Fröschen,  sobald 
die  Unterbindung  der  Aorta  an  die  Stelle  der  gewöhnlichen  Zurichtung 
gesetzt  wurde,  die  erste  Seite  A  die  Oberhand  über  die  zweite,  so  dass 
die  Mittel  aus  den  48  gelungenen  Messungen  jederseits  waren  für 

A  B 

394  370 

(106-6)  (100-0). 

Als  ich  jedoch,  wegen  Erschöpfung  dieses  Vorrathes  von  [301] 
Frischen,  die  Versuche  an  Thieren  fortsetzte,  welche  im  December  frisch 
gefangen  waren,  erhielt  ich  nur  an  2  Fröschen  auf  8  ein  Uebergewicht 
der  ersten  Seite  im  Mittel  der  acht  Zahlen  jeder  Seite,  und  die  Mittel 
ans  den  63  gelungenen  Messungen  jederseits  betrugen  für 

A  B  i 

333  362 

(100-0)  (108-7). 

Es  scheint  also,  dass  das  postmortale  Wachsen  der  Kraft  an  gewisse 
Bedingungen  von  Seiten  des  Individuums  geknüpft  ist,  welche  von  seiner 
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Lebensweise  abhängen;  und  damit  wird  der  Schwierigkeit  der  hier  übrig 
bleibenden  Ermittelungen  die  Krone  aufgesetzt.  Es  war  beiläufig  diese 
neue  Sippschaft  Frosche  dieselbe,  an  der  die  eben  beschriebenen  Versuche 
mit  Massenligatur  angestellt  wurden;  so  dass  auch  das  Ergebniss  dieser 
dadurch  in  seiner  Allgemeingültigkeit  verdächtigt  wird. 

Hier  ist  der  Ort  zu  bemerken,  dass  ich  noch  nicht  einmal  im  Stande 
bin  zu  sagen,  ob  das  postmortale  Wachsen  der  Kraft  bei  unserer  gewöhn- 
lichen Versuchsweise  auch  an  frischen  Sommerfröschen  vorkommt;  da 
meine  früheren  Versuche,  welche  dies  zu  bejahen  schienen,  durch  den 
im  vorigen  Paragraphen  aufgedeckten  Fehler  entwerthet  sind. 

Unter  der  Voraussetzung,  dass  das  Steigen  der  Kraft  bei  der  Massen- 
ligatur stattfindet,  bei  der  Aortenunterbindung  nicht,  wäre  denkbar,  dass 
der  Unterschied  des  Erfolges  in  beiden  Fällen  daher  rühre,  dass  in  dem 
Versuch  mit  der  Massenligatur  nachträglich  auch  die  Nerven  zerschnitten 
wurden,  während  sie  in  dem  Versuch  mit  der  Aortenunterbindung  dauernd 
den  Verkehr  mit  dem  Centralnervensystem  vermittelten,  so  dass  noch  Zu- 
sammenziehungen der  Muskeln  stattfanden.  Ich  habe  daher  zwei  Ver- 
suchsreihen begonnen,  in  deren  einer  ich  die  Massenligatur  am  lebenden 
Frosch  mit  Erhaltung  der  Nerven,  in  deren  anderer  aber  ich  die  Aorten- 
Unterbindung  mit  Durchschneidung  der  Nerven  vornehme.  Die  wenigen 
Versuche  der  Art,  die  ich  bisher  angestellt  h&be,  erlauben  noch  kein 
Urtheil  über  den  Einfluss,  den  die  Nerven  hier  ausüben  mögen. 

Ich  versuchte  auch,  ob  an  mit  Curara  vergifteten  Fröschen  [302]  das 
Wachsen  der  Kraft  sich  zeige;  kam  aber  nichts  in's  Klare,  weil  bei  den 
Winterfröschen  die  Resorption  so  langsam  geschieht,  dass  20 — 25  Minuten 
verstrichen,  bis  starke  Reizung  der  Nerven  sicher  keine  Zuckung  mehr 
auslöste. 

Endlich  habe  ich  bereits  zu  ermitteln  versucht,  ob  sich  etwas  dem 
Wachsen  der  Kraft  zwischen  natürlichem  Längsschnitt  und  künstlichem 
Querschnitt  Aehnliches  an  den  unverletzten  Muskeln  kundgebe.  Ich 
brachte  Gastroknemien  und  Tricipites,  welche  dem  erst  eben  auf  die  ge- 
wöhnliche Art  zugerichteten  Thier  entlehnt  waren,  mit  ihrer  oberen  tmä 
unteren  Sehne  zwischen  die  Thonschilder  und  maass  die  Kraft  des  natür- 
lichen Neigungsstromes  des  Achillesspiegels  und  des  entsprechenden  Seh- 
nenspiegels des  Unterschenkelstreckers.1  20—30  Minuten  darauf  verfahr 
\ph  ebenso  mit  den  Muskeln  der  anderen  Seite,  die  bis  dahin  mit  der 
Haut  bedeckt  geblieben  waren.  Der  Versuch  wurde  36  Mal  angestellt, 
und  es  kamen  alle  möglichen  Stufen  der  Parelektronomie  vor;  Mustek 


i  S.  oben  S.  131.  136. 
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welche  — 80  ***,  und  solche,  welche,  ohne  dass  sie  ein  bekannter  ent- 
wickelnder Einfluss  getroffen  hatte,  gegen  +  700 cgr  gaben. 

Die  Kraft  der  Muskeln,  wenn  sie  zwischen  den  Thonschildern  rahig 
liegen  blieben,  schien  sich  ihrem  zeitlichen  Verlaufe  nach  verschieden  zu 
verhalten,  je  nachdem  die  Muskeln  mehr  oder  weniger  parelektronomiscb 
waren.  Bei  stark  parelektronomischen  Gfastroknemien  sah  ich  sie  minuten- 
lang ganz  bestandig,  während  die  Kraft  der  schwach  parelektronomischen 
Muskeln  ziemlich  schnell  wuchs.  In  einigen  Fällen  fand  ich  auch  negativ 
wirksame  Muskeln  stärker  negativ  wirksam,  wenn  ich  sie  nach  kürzerem 
oder  längerem  Aufenthalt  im  feuchten  Baume  zum  zweiten  Mal  auflegte. 

Was  die  verhältnissmässige  Kraft  der  erst-  und  zweitgeprüften  Mus- 
keln betrifft,  so  zeigte  sich  23  Mal  auf  36  ein  bedeutendes  Uebergewicht 
der  ersten  Seite,  wenn  man  dazu  die  Fälle  rechnet,  in  denen  die  Wir- 
kung des  ersten  Muskels  positiv,  die  des  zweiten  negativ,  und  die,  in 
denen  die  eine  und  die  andere  [303]  Wirkung,  die  zweite  aber  stärker, 
negativ  war.  Solcher  Fälle  kamen  10  vor,  während  nur  4  Mal  die  erste 
Seite  negativ,  die  zweite  positiv  war.  Das  Mittel  aus  allen  36  Versuchen, 
wobei  die  negativen  Kräfte  von  den  positiven  abgezogen  sind,  war  für 
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Es  scheint  kaum,  als  könne  bei  36  Beobachtungen  dies  Ergebniss 
ganz  ein  Werk  des  Zufalls  sein,  wenn  auch  die  Grösse  des  Unterschiedes 
sich  im  Mittel  zahlreicherer  Messungen  geringer  herausstellen  dürfte.  Auch 
hier  habe  ich  nicht  unterlassen,  bald  die  rechte,  bald  die  linke  Seite 
zar  ersten  zu  machen  (vergl.  oben  S.  216.  Anm.  1.).  Danach  würde  also 
unter  denselben  Umständen,  unter  denen  der  künstliche  Querschnitt  post- 
mortal negativer  wird,  der  senkrechte  natürliche  Querschnitt  positiver 
werden,  denn  dieser  Veränderung  entspricht  die  Abnahme  des  aufsteigen- 
den, die  Zunahme  des  absteigenden  natürlichen  Neigungsstromes,  auf  den 
sich  unsere  Beobachtungen  beziehen;  es  würde  die  postmortale  Erhöhung 
der  Muskelstromkraft  allein  mit  künstlichem  Querschnitt  wahrnehm- 
bar sein, 

§.DL  Von  der  wahrscheinlichen  Bedeutung  des  postmortalen 

Wachsens  der  Muskelstromkraft. 

Soll  schliesslich  von  der  Bedeutung  der  neuen  Erscheinung  die  Bede 
sein,  so  ist  zunächst  zu  bemerken,  dass  postmortales  Wachsen]  auch 
der  mechanischen  Leistung  der  Muskeln  bereits  beobachtet  ist.  Hr.  Lud. 
Hebmann  spricht   in    seinen   'Untersuchungen    über  den    Stoff- 

E.  du  BoH-Reymond,  Ge«.  Abb.  IL  15 
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Wechsel  der  Muskeln  u.  s.  w.'  S.  50  von  der  Erregbarkeitserhöhung 
ausgeschnittener  Muskeln  als  von  etwas  ganz  Gewöhnlichem.  Aus  seinen 
ungedruckten  Versuchsprotocollen ,  welche  er  auf  meine  Bitte  so  gütig 
war,  in  Bezug  hierauf  durchzusehen,  Hess  sich  entnehmen,  dass  dieselbe 
Erscheinung  auch  an  mit  Curara  vergifteten  Fröschen  vorkomme.  Ent- 
sprechenden Wahrnehmungen  begegnet  man  in  Hrn.  Ranke's  Versuchs- 
tabellen, und  zwar  zeigt  sich  darin  nicht  bloss  ein  Ansteigen  der  Erreg- 
barkeit, sondern  auch  der  Hubkraft  der  Muskeln,  letzteres  ge-  [304]  rade 
an  Curarafröschen.1  Freilich  stimmen  die  Bedingungen,  unter  welchen 
bis  jetzt  die  postmortale  Erhöhung  der  mechanischen  Leistung  wahrge- 
nommen wurde,  nicht  völlig  mit  denen  überein,  unter  welchen  wir  die 
elektromotorische  Leistung  wachsen  sahen.  In  Hrn.  Hermanns  Ver- 
suchen waren  die  Muskeln  ausgeschnitten,  und  deren  Stromkraft  würde 
also  im  Sinken  angetroffen  worden  sein.  In  Hrn.  Ranke's  Versuchen 
waren  die  Muskeln  zwar  mit  der  Haut  bedeckt,  aber  die  Nerven  waren 
undurchschnitten,  und  die  zweite,  stärkere  Zuckung  oder  die  höhere  Er- 
regbarkeit wurde  nach  sehr  viel  kürzerer  Zeit  beobachtet,  als  wir  ver- 
streichen lassen,  um  die  postmortale  Steigerung  der  Stromkraft  wahrzu- 
nehmen. Hrn.  Ranke's  Versuche  beziehen  sich  dabei  ausschliesslich  auf 
den  M.  gastroknemius,  an  dem  das  Vorkommen  der  postmortalen  Er- 
höhung der  elektromotorischen  Kraft  im  unversehrten  Zustande  nicht  nur 
nicht  beobachtet,  sondern  nach  den  vorliegenden  Thatsachen  eher  zu  be- 
zweifeln ist.  Damit  es  erlaubt  sei,  die  postmortale  Erhöhung  der  mecha- 
nischen mit  der  der  elektromotorischen  Leistung  in  Zusammenhang  zu 
bringen,  müssten  beide  unter  einerlei  Bedingungen  wahrgenommen  wor- 
den sein.  Immerhin  wird  durch  die  Thatsache,  dass  es  eine  postmortale 
Erhöhung  der  mechanischen  Leistung  giebt,  der  postmortalen  Erhöhung 
der  elektromotorischen  Kraft  die  gefahrliche  Spitze  abgebrochen,  die  sie 
beim  ersten  Anblick  wider  die  Bedeutung  zu  kehren  scheint,  welche 
wir  den  thierisch-elektrischen  Erscheinungen  zuzuschreiben  gewohnt  sind. 
Inzwischen  hat  auch  möglicherweise  die  postmortale  Erhöhung  der 
elektromotorischen  Kraft  mit  der  eigentlichen  Muskelstromkraft,  oder  der 
Kraft  der  elektromotorischen  Muskelmolekeln,  Nichts  zu  schaffen.  Viel- 
leicht ist  diese  vom  Augenblick  der  Zurichtung  an  im  Sinken  begriffen 
(abgesehen  von  einer  mit  der  mechanischen  Leistung  parallelen  positiven 
Schwankung),  mit  der  Unterbrechung  des  Kreislaufes  aber  beginnt  eine 
Störung  des  Stoffwechsels  im  Muskel,  in  Folge  deren  das  Innere  der 
[305]  Primitivbündel,  folglich  jeder  künstliche  Querschnitt  minder  alka- 


i  A.  a.  0.    S.  225.  3.  (Curarafrosch)  352.   I.  1.  2.  359.   II.  1.  2.  (Curarafrosch) 
363.  VI.  VII.  1.  887.  I. 
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lisch  oder  mehr  sauer  reagirt,  so  dass  beim  Ableiten  des  Stromes  vom 
künstlichen  Querschnitt  zwischen  diesem  und  dem  Thon  eine  den  Muskel- 
ström  unterstützende  Flüssigkeitskette  gestärkt  oder  eine  ihm  entgegen- 
wirkende Kette  geschwächt  wird;  wobei  der  Längsschnitt  in  Berührung 
mit  dem  Thon  ein  unverändertes  Kettenglied  abgiebt.  Die  Summe  der 
Wirkungen  der  Flüssigkeitskette  und  der  eigentlichen  Muskelstromkraft 
wächst  so  bis  zu  einem  Maximum,  von  dem  sie  wieder  herabsinkt,  weil 
die  eigentliche  Muskelstromkraft  zu  sinken  fortfahrt,  die  Kraft  der  Kette 
aber  eine  beständige  Grösse  erreicht,  oder  deren  Veränderung  verhältniss- 
mässig  langsamer  vor  sich  geht.  An  den  von  der  Haut  entblössten 
Muskeln  erfolgt  statt  des  Wachsens  sofortiges  Sinken  der  Gesammtkraft, 
weil  das  Sinken  der  eigentlichen  Muskelkraft  zu  rasch  geschieht. 

Mit  .dieser  Vorstellung  würde  es  stimmen,  dass  bei  Ableitung  des 
Stromes  vom  natürlichen  Querschnitt  (am  Gastroknemius)  die  postmortale 
Erhöhung  der  Kraft  vermisst  wird.     Dass  die  Aortenunterbindung  in 
unseren  Versuchen  oft  nicht  so  wirkte,  wie  die  gewöhnliche  Zurichtung 
und  die  Massenligatur,  erklärt  sich  vielleicht  so,  dass  bei  dem  erhaltenen 
Zusammenhange  der  Muskeln  mit  dem  Centralnervensystem  durch  die 
Nerven  die  Muskeln  sich  stark  und  viel  zusammenzogen,  so  dass  die 
eigentliche  Muskelstromkraft  schneller  als  sonst  sank.    Dagegen  ist  es 
mir  allerdings  nicht  geglückt,  einen  Unterschied  nachzuweisen  zwischen 
der  Beaction  von  Muskeln,  die  unmittelbar  nach  der  gewöhnlichen  Zu- 
richtung ausgeschnitten  wurden,  und  der  von  Muskeln  der  anderen  Seite, 
welche  eine  Viertelstunde  langer  in  der  Haut  verweilt  hatten.   Doch  liegt 
die  Rechtfertigung  nahe,  dass  die  elektromotorische  Wirkung  immer  noch 
ein  zarteres  Reagens  abgebe,  als  das  empfindlichste  Lakmuspapier  oder  die 
besten  LiEBREiCH'schen  Täfelchen. 

Das  Ausbleiben  der  postmortalen  Erhöhung  der  Muskelstromkraft, 
wie  sie  auch  zu  Stande  komme,  sobald  die  Muskeln  von  der  Haut  ent- 
blösst  sind,  ist  an  und  für  sich  von  Bedeutung.  Dass  die  Entfernung 
der  Muskeln  aus  ihrer  natürlichen  Umgebung  in  dem  Maasse  verderb- 
lich auf  ihr  elektromotorisches  [306]  Vermögen  wirke,  ist  neu,  aber  zu- 
gleich in  vollkommenem  Einklänge  mit  den  oben  S.  201  bereits  erwähn- 
ten Ermittelungen  des  Hrn.  Hebmann  über  die  Oberflächenzehrung  der 
Muskeln.  Damit  stimmt  noch  insbesondere,  dass  es  vorzüglich  die  dün- 
neren Muskeln  sind,  durch  welche  an  enthäuteten  Präparaten  die  zweite 
Seite  unterliegt  (s.  oben  S.  208).  Unsere  Theorie  der  Ströme  am  Längs- 
und am  Querschnitt,  ihres  sichtbaren  Wachsens  im  aufliegenden  Muskel, 
des  Gesetzes  der  Spannweiten,  der  grösseren  Kraft  längerer  und  dickerer 
Muskeln,  erhält  durch  diese  Thatsachen  eine  erfahrungsmässige  Grund- 
lage.   Es  laden  diese  sodann  zu  grösserer  Vorsicht  ein,  als  sie  bis  jetzt 
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beobachtet  worden  ist,  bei  allen  Arten  von  Versuchen  am  Muskel,  wobei 
man  fast  ausnahmslos  an  enthäuteten,  der  Luft  ausgesetzten  Moskebi 
gearbeitet  hat,  ohne  zu  beachten,  was  erst  jetzt  völlig  klar  ward,  das 
solche  Muskeln  sich  stets  sogleich  mit  einer  absterbenden  Schicht  benei- 
den, die  möglicherweise  von  erheblichem  Einfluss  auf  die  Ergebnisse  ist 
In  vielen  Fällen  wird  dies  nicht  zu  ändern  sein,  und  alsdann  wird  nun 
sich  damit  begnügen  müssen,  den  nun  erkannten  Fehler  so  gut  wie  nVe- 
lich  in  Rechnung  zu  ziehen.  Wo  aber  das  Enthäuten  der  Muskeln  ver- 
mieden werden  kann,  wird  dies  fortan  stets  geschehen  müssen. 

Unsere  Erfahrungen  in  Verbindung  mit  den  HEBMANN'schen  sind 
endlich,  wie  mir  scheint,  auch  geeignet,  Licht  auf  den  verderblichen  Ein- 
fluss zu  werfen,  den  die  Berührung  der  Luft  auf  Wunden  und  eiternd'' 
Flächen  übt,  und  somit  auf  die  heilsame  Wirkung  luftabspenendir 
Salben  und  Pflaster,'  sowie  auf  den  günstigen  Erfolg  subcutaner  Opera- 
tionen.1 


§.  X.    Fernere  Bemerkungen  über  den  Muskel-  und  Nerven* 

ström  im  n-icht  polarisirbaren  Kreise. 

Die  Nerven  habe  ich  auf  ein  postmortales  Wachsen  ihrer  Kraft,  wie 
es  bei  den  Muskeln  vorkommt,  noch  nicht  untersucht 

Ist  im  Verlaufe  der  Zeit  die  Kraft  des  mit  Längsschnitt  und  künst- 
lichem Querschnitt  aufliegenden  Muskels  tiefer  gesunken,  so  gelingt  es 
nicht,  wie  ich  dies  ehemals  glaubte,  durch  An-  [307]  frischen  des  Qurr- 
schnittes  deren  Hebung  zu  bewirken.  Ich  bin  zu  der  Ueberzeugung  er- 
langt, dass  dies  eine  Täuschung  war,  erzeugt  durch  die  Polarisation  4«? 
Elektroden.8  Ich  finde  jetzt,  dass  nach  Anfrjschen  des  Querschnittes  <l-r 
Strom  zuweilen  genau  dieselbe  Grösse  zeigt  wie  vorher;  andere  Mal  **- 
merkt  man  eine  geringe  Abnahme,  noch  andere  Male  eine  geringe  Zu- 
nahme. Allein  diese  Schwankungen  sind  nicht  grosser  als  die  ohm 
S.  194  erwähnten,  die  sich  beim  blossen  Abheben  und  Wiedeniuffcpn 
ohne  Erneuerung  des  Querschnittes  kundgeben.  So  ist  das  Verhalt*« 
nicht  allein  mit  Thonschildern,  sondern  auch  mit  Eiweisshäutchen.  und 


1  [Ich  brauche  kaum  zu  bemerken,  dass  die  grosse  leitende  Idee  der  hratiftt 
Chirurgie,  die  desinflcirende  Behandlung  der  Wunden,  zur  Zeit,  wo  dies  geschritt»» 
wurde,  noch  nicht  in  dem  Maasse  Gemeingut  geworden  war,  wie  heute.] 

*  Ich  habe  dies  schon  vorläufig  angezeigt  in  Molbschott/s  Untersurhuap  * 
zur  Naturlehre  des  Menschen  und  der  Thiere.  Bd.  VIII.  1862.  S.  409.  Ann.  i- 
und  im  Archiv  für  Anatomie  u.s.  w.  1863.  S.  662;  [—  S.  oben  S.  147.]  Hier  Ms 
sich  die  Stellen  angeführt,  wo  ich  jene  unrichtige  Lehre  vortrug. 
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auch  wenn  man  diese  von  den  Zinkbäuschen  der  unpolarisirbaren  Zulei- 
tung^ fasse  durch  Kochsalz  -  Hülfebäusche  trennt;  zum  Beweise,  dass 
meine  froheren  Erfolge  nicht  davon  abhingen,  dass  ich  mich  anderer 
Stoffe  zur  Ableitung  bediente,  als  jetzt,  sondern  von  der  Folarisirbarkeit 
der  Vorrichtung. 

Dies  Ergebniss  ist  von  Wichtigkeit,  indem  es  die  Dinge  an  dieser 
Stelle  vereinfacht  Um  die  Hebung  des  Stromes  durch  das  Anfrischen 
des  Querschnittes  zu  erklären,  habe  ich  voraussetzen  müssen,  dass  eine 
am  Querschnitt  absterbende  Schicht  ihre  Kräfte  zum  Theil  umkehre,  so 
dass  sich  gleichsam  eine  kunstliche  parelektronomische  Schicht  bilde.1 
Später  habe  ich  dazu  an  das  Wegfallen  eines  secundären  Widerstandes 
in  der  entfernten  Muskelquerscheibe  gedacht;  und  jetzt  würde  man  sich 
auch  noch  darauf  berufen  können,  dass  diese  Scheibe  innerlich  polarisirt 
sein  müsse,  wenn  nicht  glücklicherweise  alle  diese  Annahmen  sich  als 
unnöthig  erwiesen.  Zur  Erklärung  des  kleinen  positiven  Ausschlages, 
den  man  manchmal  beim  Anätzen  und  Brennen  des  künstlichen  Quer- 
schnittes eines  mit  asymmetrischen  Längsschnittspunkten  auf-  [308]  lie- 
genden Muskels  erhält,  muss  man  aber  jetzt  zur  Vorstellung  zurück- 
kehren, dass  er  von  einer  Annäherung  des  Querschnittes  an  den  nächsten 
aufliegenden  Punkt, herrührt.8 

Auch  bei  den  Nerven  findet  keine  Hebung  der  gesunkenen  Strom- 
kraft durch  Auftischen  des  Querschnittes  statt 

Heber  die  im  weiteren  Verlauf  eintretende  Abnahme  der  elektromo» 
tonschen  Kraft  ausgeschnittener  und  auf  die  Multiplicatorenden  gebrachter 
Muskeln  hat  schon  vor  Jahren  Hr.  Jules  Begnauld  Messungen  mitge- 
theflt  Er  bestimmte  die  Zeiten,  welche  verflossen,  während  die  Kraft 
der  mit  Kniestumpf  und  Querschnitt  aufgelegten  unteren  Oberschenkel- 
hälfte vom  Frosch  (Element  Matteucci)  um  eine  seiner  thermoelektri- 
schen  Einheiten  (Wismuth  und  Kupfer  bei  0°  und  100°)  sank,  und  sah 
diese  Kraft  von  9 — 10  Einheiten  binnen  31  Minuten  auf  4 — 3,  binnen 
73  Minuten  (im  Ganzen)  uuf  3 — 2,  binnen  193  Minuten  auf  1  Einheit  und 
darunter,  fallen;  zuerst  also  schneller,  dann  immer  langsamer  abnehmen. 
Eine  ähnliche  Reihe  wurde  mit  dem  Soleus  des  Kaninchens  angestellt,  wo- 
bei die  Art  der  Ableitung  sich  nicht  angegeben  findet  Das  Sinken  geschah 
daran,  früheren  Erfahrungen  gemäss,  noch  schneller  als  am  Froschpräparat.3 

Es  ist  meine  Absicht  nicht,  hier  auf  eine  erneute,  gründliche  Unter- 


1  Untersuchungen  o.  s.  w.    Bd.  II.  Abth.  II.  S.  113  ff. 
*  Ebenda«.  S.  77  fc 

8  Comptea  renduß  etc.   15  Mai  1854.   t.  XXXVIII.   p.  890;  —  Archive«  des 
Sciences  physiques  et  naturelles  etc.    T.  XXVII.   p.  47. 
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suchung  des  zeitlichen  Verlaufes  der  thierisch-elektrischen  Strome  einzu- 
gehen, wie  die  jetzigen  Hülfsmittel  sie  gestatten,  mir  jedoch  der  Mangel 
an  zusammenhängender  Arbeitszeit,  welche  dazu  das  eiste  Erforderniss 
ist,  sie  untersagen  würde.  Ich  will  diesen  Punkt  nur  so  weit  berühren 
als  nöthig,  um  das  Bild  der  thierisch-elektrischen  Ströme  bei  der  jetzigen 
Versuchsart  zu  vervollständigen.  In  diesem  Sinne  bemerke  ich,  dass 
Hrn.  Begnauld's  Angaben  eine  übertriebene  Vorstellung  von  der  Ver- 
gänglichkeit des  Muskelstromes  erwecken,  insofern  bei  ihm  die  Kraft  un- 
gleich schneller  sank,  als  dies  meinen  Erfahrungen  nach  der  Fall  zu  sein 
pflegt.  Obschon  nämlich  nicht  [309]  in  der  Lage,  eine  vollständige  Ver- 
suchsreihe über  den  zeitlichen  Verlauf  der  Muskelstromkraft  mitzutheilem 
besitze  ich  doch  den  Anfang  einer  solchen  in  den  oben  S.197. 198  erwähnten 
Messungen  an  Sartorien  und  Graciles,  wobei  die  Kraft  und  die  Strom- 
stärke eine  Stunde  lang  alle  fünf  Minuten  abgelesen  wurden.  Es  ergiebt 
sich  daraus,  dass  bei  meiner  Art  der  Behandlung  die  Kraft  eines  ein- 
zelnen  querdurchschnittenen  Oberschenkelmuskels  vom  Frosch  im  Mittel 
aus  6  Beobachtungen  binnen  30  Minuten  erst  etwa  auf  0*75,  binnen 
60  Minuten  auf  0-59  ihres  ursprünglichen  Werthes  sinkt  Noch  nach 
120  Minuten  betrug  im  Mittel  aus  2  Beobachtungen  am  Gracilis  die 
Kraft  0*38  der  ursprünglichen,  d.  h.  sie  war  verhältnissmässig  fast  noch 
so  gross  wie  Hr.  Regnauld  sie  nach  31  Minuten  fand. 

Ueber  den  Grund  dieses  Unterschiedes  weiss  ich  nichts  Bestimmtes  zu 
sagen.  Meine  Versuche  sind  im  December,  an  Winterfröschen  und  im  ge- 
heizten Zimmer  angestellt;  Hr.  Regnauld  sagt  nichts  über  die  zur  Zeit  der 
seinigen  herrschende  Temperatur.  Aus  seinen  Mittheilungen  erhellt  auch  nicht, 
ob  er  die  Muskeln  gegen  Trockniss,  und  ob  und  wie  er  sie  gegen  Be- 
rührung der  Zinklösung  geschützt  habe.  Dass  die  Erhöhung  der  Kraft 
durch  Säurung  des  Thonschildes  am  Querschnitt  (s.obenS.  212)  in  meinen 
Versuchen  eine  grössere  Beständigkeit  vorgespiegelt  habe,  ist  kaum  denk- 
bar. Wohl  aber  mögen  die  in  der  Mitte  ihrer  Länge  querdurchschnitte- 
nen  Oberschenkelmuskeln  des  von  Hrn.  Regnauld  angewendeten  Prä- 
parates ihrer  Kürze  halber  schneller  abgestorben  sein.  Was  aber 
unstreitig  die  Hauptsache  war,  es  entwickelte  sich  in  dem  Sehnenspiegel 
des  Triceps  femoris  eine  elektromotorische  Gegenkraft  durch  Zerstörung 
der  parelektronomischen  Schicht;  wie  man  dies  sieht,  wenn  man  die 
untere  Hälfte  eines  Gastroknemius  einerseits  mit  künstlichem  Querschnitt, 
andererseits  mit  dem  Achillesspiegel  auf  nackte  oder  mit  Eiweisshäutchen 
bekleidete  Bäusche  bringt.1 

Beobachtet  man,  bei  Gegenwart  eines  Muskels  im  Kreise,  Strom- 


i  S.  oben  S.  147. 
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starke  und  Kraft,  und  dividirt  man  mit  der  Zahl  für  [310]  erstere  in 
die  für  letztere,  so  erhält  man  ein  relatives  Maass  des  Gesammtwider- 
standes  des  Kreises.  Indem  ich  diese  Berechnung  mit  den  Zahlen  der  oben 
8.  197.  198  erwähnten  Beobachtungsreihen  vornahm,  fand  ich,  dass  der 
Gesammtwiderstand,  gewisser  Schwankungen  ungeachtet,  im  Allgemeinen 
mit  wachsender  Versuchsdauer  abnahm,  so  dass  er  bei  Anwendung  des 
Sartorius  nach  einer  Stunde  nur  noch  etwa  0*9  seines  Anfangswerthes 
betrug.  In  Folge  davon  fiel  in  jenen  Beihen,  wenn  die  Kraft,  wie  wir 
jetzt  wissen,  durch  Säurung  des  Thonschildes  am  Querschnitt  anfanglich 
stieg,  das  Maximum  der  Starke  oft  nicht  zusammen  mit  dem  der  Kraft, 
sondern  meist  trat  jenes  etwas  spater  ein  als  dieses. 

Einer  Erwärmung  des  Muskels  und  der  zur  Ableitung  dienenden 
feuchten  Leiter  kann  diese  Abnahme  des  Widerstandes  schwerlich  zuge- 
schrieben werden.  Sie  kann  dagegen  herrühren  von  dem  Eindringen  der 
Zinklösung  in  den  Thon,  und  von  der  Säurung  des  Muskelquerschnittes. 
Diese  kann  in  doppelter  Weise  dazu  beitragen,  erstens  insofern  der  Wider- 
stand der  abgestorbenen  Schicht  am  Querschnitt,1  zweitens  insofern  der 
Widerstand  des  den  Querschnitt  berührenden  Thonschildes  dadurch  ver- 
mindert wird.  Es  wäre  übrigens  auch  möglich,  dass  der  Widerstand  des 
ganzen  Muskels  eine  allmähliche  Verminderung  erführe,  als  Anfang  der 
mit  seinem  Tode  verknüpften  bedeutenden  Herabsetzung.2 


1  Nach  Hrn.  Ranke  betragt  der  eigentümliche  Widerstand  des  todtenstarren 
Muskels  nur  noch  ein  Drittel  des  Widerstandes  des  frischen  Muskels.  (Der  galva- 
nische Leitungswiderstand  des  lebenden  Muskels.  Geschrieben  pro  facultate  legendi  etc. 
Ansbach  1862.  S.  32  ff.  55;  —  Tetanus  n.  s.  w.  S.  35.). 

1  [Die  hier  ans  den  oben  S.  218.  219  angegebenen  Gründen  abgebrochene 
Untersuchung  wieder  aufzunehmen  fand  ich  noch  nicht  Zeit.  —  Hr.  Bobbbb  über- 
zeugte sich,  wie  er  mir  sagte,  vom  postmortalen  Wachsen  der  Stromkraft  auch  an 
Sommerfröschen  (S.  oben  S.  224).  —  Die  S.  225  am  Gastroknemins  und  Triceps  an- 
gestellten Versuche  sind  mit  Rücksicht  auf  die  seitdem  erkannten  verwickelten  Be- 
dingungen der  Stromableitung  dieser  Muskeln  am  sehnigen  Ende  regelmässiger 
Muskeln  zu  wiederholen  (Vergl;  unten  Abh.  XXIV.  §.  VIII— X).  —  In  Betreif  der 
Versuche  mit  Massenligatur  und  Aortenunterbindung  endlich  ist  Bobbeb's  Unter- 
suchung über  die  Zunahme  der  Muskelstromkraft  in  hyperamischen  Zuständen  nach- 
zusehen (Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1869.  S.  440.) 
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lieber  die  elektromotorische  Kraft  der  Nerven  und 

Muskeln.1 

(Hierzu  Fig.  1-7  auf  Taf.  III.) 

§.  L    Einleitung. 

Wenn  in  den  thierisch- elektrischen  Versuchen,  bis  auf  die  neueste 
Zeit,  fast  stets  nur  die  Bede  von  Stromstarken  war,  so  lag  dies  doch  nur 
daran,  dass  man  in  solchen  Versuchen  die  elektromotorische  Kraft  selber 
nicht  gehörig  zu  messen  verstand,  wahrend  man  andererseits  annahm, 
dass  die  Stromstarken  ein  hinlänglich  treues  Bild  der  elektromotorischen 
Kräfte  gaben.  Wenige  Fälle  ausgenommen,  waren  es  aber  in  der  That 
letztere,  um  deren  Kenntniss  es  sich  handelte,  und  der  Widerstand  der 
thierischen  Theile  hatte  im  Allgemeinen  nur  die  Bedeutung,  durch  seine 
wandelbare  und  meist  schlecht  vergleichbare  Grösse  den  Schluss  aus  der 
Stromstärke  auf  die  elektromotorische  Kraft  zu  erschweren.  Es  ist  daher 
als  einer  der  bedeutendsten  Fortschritte  auf  diesem  Gebiet  anzusehen, 
dass  gegenwärtig,  durch  das  von  mir  angegebene  Verfahren,  die  unmittel- 
bare Messung  der  elektromotorischen  Kraft  der  Nerven  und  Muskeln 
ebenso  scharf  und  zugleich  bequemer  ausfuhrbar  ist,  als  nur  bisher  die 
der  Kraft  irgend  einer  Hydro-  oder  Thermokette.  Ich  habe  bereits  in 
meinen  Abhandlungen  (Ueber  das  Gesetz  des  Muskelstromes, 
mit  besonderer  Be-  [418]  rücksichtigung  des  M.  gastroknemius 
vom  Frosch'  und  cUeber  die  Erscheinungsweise  des  Muskel- 
und  Nervenstromes  bei  Anwendung  der  neuen  Methoden 
zu  deren  Ableitung'2  gezeigt,  welchen  Vortheil  dies  Verfahren  ge- 
währe, wenn  es  bloss  darauf  ankommt,  die  elektromotorische  Thätigkeit 
eines  und  desselben  Muskels  unter  verschiedenen  Umständen,  oder  die 


1  Aus  dem  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1867.  S.  417. 
*  S.  oben  S.  163—182;  —  S.  188—231. 
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Kräfte  verschiedener  Muskeln  untereinander,  zu  vergleichen.  Allein  das- 
selbe Verfahren  kann  auch  zur  Beantwortung  einer  anderen  wichtigen 
Frage  dienen, .  nämlich  der  nach  der  absoluten  Grösse  der  elektro- 
motorischen Kraft  der  Nerven  und  Muskeln.  Darunter  verstehe 
ich,  wie  ich  kaum  zu  sagen  brauche,  nicht  etwa  diese  Kraft,  gemessen 
nach  absolutem  WEBEB'schen  Maasse,  sondern  nur  dieselbe  ausgedrückt 
in  einer  bekannten  Einheit,  z.  B.  als  Bruchtheil  der  Kraft  einer  Danieli*- 
schen  Kette.  Meines  Wissens  sind,  zur  Erledigung  dieser  Präge,  erst 
zweimal  Versuche  angestellt  worden. 

Hr.  Jules  Regnauld  hat  darauf  das  von  ihm  empfohlene  Verfahren 
zur  Messung  elektromotorischer  Kräfte  angewendet,  welches  im  Wesent- 
lichen darin  besteht,  die  Kette,  deren  Kraft  zu  bestimmen  ist,  durch  eine 
passende  Anzahl  hinreichend  schwacher  thermoelektrischer  Elemente  zu 
compensiren.  Die  REONAim)'sche  thermoölektrische  Krafteinheit  ist  be- 
kanntlich die  Kraft  einer  Wismuthkqpferkette  bei  0°  und  100°  ihrer 
Löthstellen,  und  =  Vm  der  Kraft  einer  DANiEii/schen  Kette.1  Hr. 
Regnauld  giebt  die  elektromotorische  Kraft  des  Gastroknemius  und  des 
Sartorios  vom  Frosch  zu  4 — 5,  die  eines  querdurchschnittenen  Frosch- 
oberschenkels (Element  Matteucci)  zu  9 — 10  solcher  Einheiten  an.  Die 
Kraft  möglichst  rasch  zugerichteter,  querdurchschnittener  Kaninchenmuskeln 
fand  er  am  Biceps  brachii  =  5 — 6,  am  Gastroknemius  =»  6 — 7,  am 
Solens  =  10—11  Einheiten.1 

[419]  Sodann  giebt  Hr.  Wundt,  ohne  seine  Methode  zu  beschreiben, 
in  seinem  'Lehrbuch  der  Physiologie  des  Menschen'  (Erlangen 
1863)  8.  416  an,  dass  er  die  Kraft  zwischen  Längs-  und  Querschnitt  des 
Gastroknemius  vom  Frosch  im  Mittel  =  1/40  Daniell  gefunden  habe, 
was  mit  Hrn.  Regnauld's  Beobachtungen  sehr. nahe  übereinstimme.  In 
der  That  sind  4  -  5  REGNAULn'sche  Einheiten  =  1j&™  Daniell. 

Sowohl  Hrn.  Regnauld's  wie  Hrn.  Wundt's  Versuche  sind  aber 
dadurch  entwerthet,  dass  sie,  den  Versuch  des  Ersteren  am  Sartorius  aus- 
genommen, nicht  an  regelmassigen  Muskeln  angestellt  and,  sondern  an 
theüweise  durch  schrägen  natürlichen  Querschnitt  begrenzten,  unregel- 
mäßigen Muskeln  oder  Muskelmassen,  auf  welche  die  Begriffe  von  Langs- 
und Querschnitt  nicht  ohne  Weiteres  anwendbar  sind,  an  denen  die  von 
mir  sogenannten  Neigungsströme  in's  Spiel  kommen,  und  deren  Wirkung 
überdies  von  ihrer  Parelektronomie  abhängt.    Die  Folge  wird  denn  auch 


1  Annale*  de  Chimie  et  de  Physique.  3™  Sene.  t  XLIV.  1S55.  p.  491.  — 
VagL  Comptes  rendus  etc.  9  Janvier  1854.  t.  XXXYIII.  p.  41. 

*  Comptes  rendus  etc.  15  Mai  1854.  t  XXXVm.  p.  890;  —  Archive»  des 
Sciences  physique»  et  naturelles  etc.  1854.  t.  XXVII.  p.  47.  -  Vergl.  oben  S.  229  ff. 
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lehren,  dass  die  von  beiden  Forschern  erhaltenen  Zahlen,  obschon  an  sich 
immerhin  so  richtig,  dass  es  auf  den  Fehler  nicht  ankommt,  von  der 
elektromotorischen  Kraft  der  Muskeln  eine  irrige,  nämlich  eine  viel  zu 
kleine 'Vorstellung  geben. 


§.  II.    Versuchsweisen. 

Das  von  mir  abgeändert«  PoGGENDORFF'sche  C!ompensationsverfahren 
bestimmt  die  zu  messende  elektromotorische  Kraft  y,  z.  B.  des  Muskels 
M  in  Fig.  1 ,  als  Bruchtheil  der  Kraft  E  der  Maasskette  D  durch  die 
Formel 

y  =  L+W  •*' 

wo  W  den  Widerstand  der  die  M^asskette  enthaltenden  Hauptleitung  bis 
zum  Nebenschliessdraht  NB'DS,  L  den  Widerstand  des  Nebenschliess- 
drähtes  NrSj  k  den  Widerstand  der  zum  Compensiren  aufgewendeten 
Strecke  des  letzteren  Drahtes  Nr  bedeuten.  Der  Widerstand  der  die 
Kraft  y  und  die  zum  Compensiren  bestimmte  Bussole  B  enthaltenden 
Zweigleitung,1  die  wir  den  Messkreis  nennen  wollen,  fallt  bekanntlich 
aus  der  Formel  heraus.1  Ist  der  Nebenschliessdraht  in  N  Theile  getheilt, 
und  [420]  wurde  das  Gleichgewicht  im  Messkreise  bei  dem  Theüstrich  » 
erreicht,  so  hat  man 


und  folglich 


*  =  £•£, 


y  =  —, ™  •  E. 

n[1  +  'l) 


Es  ist  aber 


w        r 


m  —  1 


wenn  man  das  Verhältniss 


setzt,  welches  man  findet,  indem  man  bei  offenem  Messkreise  an  der  in 
die  Hauptleitung  eingeschalteten  Bussole  B'  einmal  die  Stromstärke 

E 


I  = 


W 


1  Vergl.  oben  Bd.  I.  S.  176.  257;  —  Bd.  II.  S.  83  Amn.  1. 
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das  andere  Mal  die 

1        W+  L 

beobachtet;  und  folglich 

m— 1     _ 
*  mN 

In  diesem  Ausdruck  stellt  der  ächte  Bruch 

m — 1      ,  1 

— -*=-,  den  wir  =  T 

setzen  wollen,  mit  E  multiplicirt  den  Bruchtheil  der  Kraft  der  Maass- 
kette vor,  um  den  sich  die  zu  messende  Kraft  ändert,  wenn  für  den 
Fall  des  Gleichgewichtes  im  Messkreise  n  sich  um  die  Einheit  ändert. 
Mit  anderen  Worten,  der  Nebenschliessdraht  einer  solchen  Vorrichtung 
ist  einem  Maassstabe  für  elektromotorische  Kräfte  zu  vergleichen,  der  in 
N  Atel  E  getheilt  wäre,    k  bestimmen,  heisst  den  Werth  eines  Scalen- 

theiles  des  Maassstabes  ausmitteln ,    und  der  Bruch  -j ,  den  wir     ' 

schreiben  [421]  wollen,  ist,  was  man  fuglich  die  Graduationsconstante 
der  Vorrichtung  nennen  kann. 

Diese  Graduationsconstante  lässt  sich  an  einer  gegebenen  Vorrich- 
tung noch  anders  bestimmen,  nämlich  statt  unmittelbar,  wie  eben  erklärt 
wurde,  mittelbar  unter  Zuhülfenahme  einer  bereits  bekannten  elektromo- 
torischen Kraft. 

Diese  kann  entweder  die  einer  beständigen  Kette  sein.  Es  sei 
deren  Kraft  z.  B.  =  einem  viel  Daniell.  Man  schaltet  die  Kette  in 
den  Messkreis',  als  wollte  man  ihre  Kraft  messen,  und  liest  den  Theil- 
strich  n'  ab,  wobei  das  Gleichgewicht  erreicht  wird.    Dann  hat  man 

\E\  * 

wo  !  y    die  zu  bestimmende  Graduationsconstante ;  folglich,  ohne  für  die 

Torrichtung  das  Verhältniss  W\  L  zu  kennen, 


D--n> 

V 


[ 


E\  =  D 


k]       n'v* 

und  beim  nachmaligen  Gebrauch  der  so  graduirten  Vorrichtung  allgemein 
eine  zu  bestimmende  elektromotorische  Kraft 

D 

*  n'v 

Oder  die  elektromotorische  Kraft,  die  zur  mittelbaren  Bestimmung 
der  Constanten  dienen  soll,  wird  in  derselben  Weise  dem  bereits  gra- 
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duirten  Schliessdraht  einer  Kette  entlehnt,  wie  dies  beim  Messen  einer 
elektromotorischen  Kraft  geschieht.  Fig.  2  stellt  die  hierzu  nöthige  An- 
ordnung vor.  /  ist  die  bereits  graduirte,  II  die  zu  graduirende  Vorrich- 
tung, B  die  Bussole;  D,  K  sind  die  beiden  Ketten,  deren  elektromoto- 
rische Kräfte  JS^,  Ei  heissen  sollen,  Nx  Sif  Nt  S2  die  beiden  Neben- 
schliessdrähte;  endlich  rx  und  r2  zwei  bewegliche  Verbindungen.  Ist  bei 
geöffneter  Verbindung  r^r^  der  Spannungsunterschied  {Nv  SL)  >  (Nv  St\ 
so  kann  man  nach  Schliessung  von  r,J3ra  für  jede  Stellung  von  rt  auf 
dem  Nebenschliessdraht  N%S2  eine  Stellung  von  rx  auf  NlSi  finden, 
wobei  der  Strom  in  der  Bussole  verschwindet  Alsdann  ist  auch  kein 
Strom  in  der  Leitung  NXN%\  die  Punkte  NVN%\  rv  r%  haben  einerlei 
Spannung  und  die  Spannungsunterschiede  (N^rJ,  (Nvrz)  sind  gleich 
gross.    Es  ist  aber 

[422]  (Ai, 'J  -  *  [|j] , 

wo  ni  die  Zahl  der  Theilstriche  zwischen  Nx  und  rx  bei  der  gewählten 
Stellung  von  ra,  und  U-1  die  bekannte  Graduationsconstante  der  Vor- 
richtung /  bedeuten.    Ebenso  ist 

{N%fr%)  =  «f[^Jf 

wo  na  die  Zahl  der  Theilstriche  zwischen  N%  und  ra,  und    y*    die  zu 

bestimmende  Graduationsconstante  der  Vorrichtung  II  bedeuten.  Man 
hat  also 


".[?]--.[!]. 


folglich,  ohne  für  die  Vorrichtung  II  das  Verhältniss  L :  W  zu  kennen, 


La, j      »a 


kx\> 


y  =  n  .  — 

3        «1 


und  beim  nachmaligen  Gebrauch  dieser  Vorrichtung  allgemein  eine  zu 
bestimmende  elektromotorische  Kraft 

Die  Graduationsconstante  einer  Vorrichtung  ist  bei  gleicher  Länge 
des  Nebenschliessdrahtes  und  bei  gleicher  Feinheit  der  Theilung  um  so 
grosser,  je  grosser  die  Kraft  E  der  Maasskette,  je  dünner  der  Neben- 
schliessdraht und  je  kleiner  der  Widerstand  W.  Von  diesen  Umstanden 
bietet  der  letztere  ein  leichtes  Mittel,  um  nach  Belieben  einen  gewissen 
Werth  der  Graduationsconstanten  herbeizuführen,  indem  man  W  durch 
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Ein-  und  Ausschalten  von  Drahtstrecken  nach  Bedürfniss  verändert  Je 
kleiner  nämlich  die  Constante  bei  gleicher  Lange  des  Nebenschliessdrahtes, 
am  so  genauer  misst  man  daran  die  elektromotorischen  Kräfte,  um  so 

ktaer  ist  aber  auch  der  Maassstab,  dessen  Länge  durch  A  U-    bestimmt 

wird;  und  es  kommt  darauf  an,  zwischen  jenem  Vortheil  und  diesem 
Xachtheil  die  passende  Mitte  zu  finden.  Ausserdem  erscheint  es  auch 
noch  wünschenswert!! ,  der  Graduationsoonstanten  einen  möglichst  be- 
quemen numerischen  Werth  in  dem  Sinne  zu  geben,  dass  deren  Nenner 
[423]  eine  gut  zu  handhabende  ganze  Zahl  sei.  Bei  dem  unmittelbaren 
Verfahren  erreicht  man  dies,  indem  man  den  Werth  von  m  berechnet, 
und  durch  Verandern  von  W  herbeifuhrt,  der  den  gewünschten  Werth 
von  k  bedingt;  bei  dem  ersten  mittelbaren  Verfahren,  indem  man  den 

E 


Werth  n'  berechnet,  der  in  -    -  eingesetzt, 

n*  •  v 


k\ 


den  gewünschten  Werth 


giebt,  dann  die  bewegliche  Verbindung  so  einstellt,  dass  n  =  n',  und  nun 
#7so  lange  verändert,  bis  der  Strom  in  der  Bussole  verschwindet;  bei  dem 
zweiten  mittelbaren  Verfahren  endlich,  indem  man  einen  Werth  für  nx  an- 
nimmt, dem,  vermöge  des  Umfanges  der  Theilung  der  Vorrichtung.  II, 
sicher  noch  ein  Werth  von  14  entspricht,  dann  den  Werth  von  n8  be- 
rechnet, der  in  —  ~     eingesetzt  |  ~    den  gewünschten  Werth  ertheilt, 

hierauf  r,  die  entsprechende  Stellung  giebt,  und  nun  W  so  lange  ver- 
ändert, bis  der  Strom  in  der  Bussole  verschwindet. 

Ich  habe  bei  den  folgenden  Versuchen  von  den  beiden  Graduations- 
methoden,  der  unmittelbaren  sowohl  wie  der  mittelbaren,  Gebrauch 
gemacht 

Bei  einem  Theil  dieser  Versuche  diente  mir  als  Maasskette  ein 
Daniell,  der  mit  möglichst  reinem  Material  angesetzt  war,  und  dessen 
verdünnte  Schwefelsäure  bei  25°  C.  1-171  Dichte  besass.1  Als  Neben- 
schüessdraht  benutzte  ich  einen  auf  einer  eichenen  Schiene  zwischen  zwei 
darin  eingelassenen  Messingklötzen  [424]  gerade  ausgespannten  Platin-. 


1  Die  DANiKLi/sche  Kette  eignet  sich  mehr  als  die  GROVB'sche  zu  Messungen, 
wie  sie  hier  bezweckt  werden,  weil  ihre  elektromotorische  Kraft,  wenn  sie  mit 
«imger  Sorgfalt  frisch  zusammengesetzt  ist,  stets  nahe  denselben  Werth  zeigt,  wäh- 
rend die  Kraft  der  GROVE'schen  Kette  durch  die  Salpetersäure  beeiniiusst  wird,  die 
um  im  Handel  nicht  immer  von  gleicher  Beschaffenheit  erhalt.  Dagegen  ist  aller- 
dings die  G&ovis'sche  Kette,  bei  hoher  Concentration  der  Salpetersäure,  an  Bestän- 
digkeit der  Kraft  der  DANiELi/schen  sehr  überlegen,  lieber  die  Art,  wie  ich  die 
B*tindigkeit  der  Kraft  meiner  Maassketten  controlirte,  vergl.  den  Aufsatz:  „üeber 
die  Erscheinungsweise  u.  s.  w."  oben  S.  206.,  Anmerkung. 
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draht  von  0*5 mm  Durchmesser.  Der  Abstand  der  Messingklötze  betrug 
1500 mm,  und  eine  Millimetertheilung  war  dem  Draht  entlang  auf  die 
Schiene  geklebt.  Die  bewegliche  Verbindung  dieses  Drahtes  mit  dem 
einen  Ende  des  Messkreises  wurde  auf  die  von  Hrn.  Kxbchhoff  ange- 
gebene Art  vermittelt  durch  einen  mit  Blei  ausgegossenen  hölzernen 
Läufer,  der  mit  einer  Platinschneide  dem  Draht  aufruhte.1 

Bei  Anwendung  dieser  Vorrichtung  wurde  die  Graduationsconstante 
mittels  der  in  Fig.  3  schematisch  dargestellten  Anordnung  unmittelbar 
bestimmt.  NS  ist  wie  früher  der  Nebenschliessdraht,  Nr  dessen  Strecke 
vom  Widerstand  A,  r  der  Läufer,  M  der  Muskel,  dessen  Kraft  gemessen 
werden  soll,  ©  der  Ort  eines  Schlüssels,  G  der  Stromwender,  D  der 
Daniell,  a  der  Bussolspiegel;  NBDS  ist  die  Hauptleitung,  NGMASGr 
der  Messkreis.  Der  Stromwender  ist  in  letzteren  Kreis  eingeschaltet, 
weil  dessen  Widerstand  aus  dem  Ergebniss  herausfällt,  so  dass  ein  etwaiger 
Unterschied  in  dem  Widerstände  des  Stromwenders  bei  seinen  beiden 
Lagen,  wie  er  bei  dem  PoHL'schen  Gyrotropen  z.  B.  in  geringem  Maasse 
unvermeidlich  ist,  unschädlich  wird.  Das  Besondere  der  beschriebenen 
Anordnung  besteht  darin,  dass  eine  und  dieselbe  Wtkdema Kusche  Bus- 
sole zur  Messung  von  /  und  Ix  und  auch  zum  Erkennen  des  Gleich- 
gewichtes im  Messkreise  diente.  Sie  war  dazu  mit  zwei  Bollen  A  und  B 
versehen.  Dem  Spiegel  möglichst  nahe  und  in  den  Messkreis  einge- 
schaltet, um  das  Eintreten  der  Compensation  zu.  beobachten,  befand  sich 
zunächst  eine  Bolle  oder  vielmehr  ein  doppeltes  Bollenpaar  A  von  im 
Ganzen  25700  Windungen  dünnen  Drahtes.2  Die  zur  Auswerthung  der 
Gra-  [425]  duationsconstanten  bestimmte,  in  der  Haupleitung  befindliche 


1  Poggendorff's  Annalen  u.  s.  w.  1857.  Bd.  C.  S.  180.  Taf.  HL  Fig.  5.  - 
Es  war,  bis  auf  geringe  Aenderungen,  dieselbe  Vorrichtung,  welche  Hr.  Joh.  Rauke 
bei  seinen  in  meinem  Laboratorium  angestellten  Widerstandsmessungen  als 
WHSATSTONE'sche  Brücke  benutzt  hat.  Der  galvanische  Leitungswiderstand  des 
lebenden  Muskels.  Ansbach  1802.  S.  14;  —  Tetanus.  Eine  physiologische  Studie 
U.  s.  w.    Leipzig  1865.  S.  20.  —  [Vergl.  oben  Bd.  I.  S.  167.  Anm.  194.  Anm.  1.]. 

2  Es  bestand  aus  dem  früher  beschriebenen  Rollenpaar  von  12000  Windungen 
[S.  oben  Bd.  I.  S.  49],  in  Verbindung  mit  den  von  Hrn.  Heidenhain  angegebenen 
Hülfsrollen  (Mechanische  Leistung,  Wärmeentwicklung  und  StofFumsatz  bei  der 
Muskelthätigkeit  u.  s.  w.  Leipzig  1864.  S.  59  ff.),  wodurch  die  Zahl  der  Windungen, 
wie  sich  aus  Obigem  ergiebt,  mehr  als  verdoppelt,  die  Empfindlichkeit  der  Bassole 
jedoch  mit  einem  Nerven  im  Kreise  nur  um  etwa  0«4,  mit  dem  M.  sartorius  nur 
um  etwa  0«3  erhöht  wurde.  Dass  der  Zuwachs  an  Empfindlichkeit  nicht  bedeuten- 
der ist,  obschon  der  Widerstand  des  Gewindes  durch  die  Hülfsrollen  viel  weniger 
wächst  als  die  Zahl  der  Windungen,  erklärt  sich  aus  der  Kleinheit  des  Halbmessers 
der  Hülfsrollen,  in  Folge  deren  die  horizontale  Componente  ihrer  Wirkung  auf  den 
Spiegel  nur  klein  ausfällt. 
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Me  B  hatte  dagegen  nur  106  Windungen  dicken  Drahtes,  und  wurde, 
wenn  sie  wirken  sollte,  in  solcher  Entfernung  vom  Spiegel  aufgestellt, 
das  die  Stromstarke  I  eine  Ablenkung  von  höchstens  300 8C  erzeugte. 
Da  diese  Entfernung  etwa  400  mm,  die  der  Scale  vom  Spiegel  aber 
2300 mm  betrug,  so  konnten  die  Stromstarken  /  und  Ix  ohne  merklichen 
Fehler  den  entsprechenden  Verschiebungen  des  Scalenbildes  proportional, 
oder  diese  al,  alv  wo  a  eine  Constante,  gleichgesetzt  werden.  Bei 
offenem  Messkreise  wurde  nun  zuerst  die  Ablenkung  al  ohne  Neben- 
schüessdraht,  dann  die  alx  mit  Nebenftchliessdraht  beobachtet,  und  so 

m  =  y  bestimmt    Diese  Grösse  ergab  sich  bei  der  getroffenen  Anord- 

ming  zufällig  so  nahe  =  2,  dass  der  Unterschied  zu  vernachlässigen 
war.  Die  Graduationsconstante  der  Vorrichtung  betrug  unter  diesen  Um- 
ständen also  s — ^z-prjT  D  =  or^  D,    und    es   liess    sich  daran  eine 
2  x  1500  3000      ' 

Kraft  bis  zu  Qr^  D  =  -~   messen.     Diese  Werthe  lagen   so  bequem, 

dass  an  der  Vorrichtung  durch  Verändern  von  W  nichts  zu  verbes- 
sern war. 

Wurde  dann  die  Bolle  2?,  die  dazu  mit  langen  wohl  isolirten  Lei- 
tungsdrähten versehen  war,  so  weit  von  der  Bussole  entfernt,  dass  sie 
keine  merkliche  Wirkung  mehr  auf  den  Spiegel  übte,  wie  es  die  Figur 
in  NBXD  schematisch  zeigt,  so  [426]  konnte  mittels  der  Bolle  A  zu 
elektromotorischen  Kraftmessungen  im  Messkreise  geschritten  werden, 
deren  Sicherheit  jedoch  auf  der  Unveränderlichkeit  der  Kraft  der  Maass- 
kette und  ihres  Widerstandes,  wie  auch  des  Widerstandes  der  Drahtlei- 
tungen fusst 

Die  Schwierigkeiten  in  dieser  Einsicht,  welche  übrigens  auch  bei  der 
PoGOENDOEFF'schen  Compensationsmethode,  und  bei  den  anderen  Mes- 
sungsmethoden für  die  elektromotorische  Kraft  obwalten,  entspringen  aus 
der  Veränderung  der  Kettenflüssigkeiten  durch  Diffusion,  Zinkauflösung 
und  Wasserbildung,  und  aus  den  Temperaturschwankungen  des  Kreises, 
theüs  wegen  der  Witterung,  theils  wegen  der  Wärmeentwickelung  durch 
den  Strom  und  durch  örtliche  chemische  Wirkung. 

Man  hat 

N    JV+L 

und  also  n  grösser,  wenn  E  kleiner  wird,  aber  auch  grösser,  wenn  W 
wächst  und  wenn  L  abnimmt.  Dies  sind  gerade  die  Veränderungen, 
welche  im  Lauf  einer  längeren  Versuchsreihe  entstehen,  indem  Polari- 
sation eintritt,  die  Kettenflüssigkeiten  schlechter  leitend,  und  die  Drähte 


240       XXI.   Ueber  die  elektromotorische  Kraft  der  Nerven  und  Muskeln. 

erwärmt  werden.  Es  ist  deshalb  gut,  so  oft  als  man  es  für  nöthig  hält, 
ij  leicht  und  bequem  nachsehen  zu  können.  Dazu  konnte  ich  der  Bolle 
B  immer  genau  dieselbe  Stellung  dem  Spiegel  gegenüber  wieder  er- 
theilen.  Weil  dies  für  deren  Leitungsdrahte,  insofern  ihre  Wirkungen 
sich  nicht  aufhoben,  nicht  in  gleichem  Maasse  thunlich  war,  hatte  diese 
Bolle  eine  viel  grossere  Windungsanzahl  als  sonst  nöthig  gewesen  wäre, 
damit  nämlich  gegen  die  Wirkung  der  Bolle  selber  die  der  Drähte  ver- 
schwinde. 

Die  Witterung  verdient  Beachtung,  wenn,  wie  es  bei  mir  der  Fall 
war,  die  Kettenflüssigkeiten  in  einem  ungeheizten  Baum  aufbewahrt  wer- 
den, und  also  im  Sommer  und  im  Winter  ursprünglich  um  30°  ver- 
schiedene Temperatur  haben  können,  im  Winter  aber  später  die  Tem- 
peratur des  geheizten  Arbeitsraumes  annehmen.  So  lange  nicht  die 
Temperatur  der  Kette  stationär  ward,  ist  überhaupt,  worauf  mich 
[427]  Hr.  Dr.  Wbbner  Siemens  aufmerksam  machte,  auf  keine  Bestän- 
digkeit ihrer  Kraft  zu  rechnen. 

Die  Wärmeentwickelung  durch  den  Strom  kommt  auch  insofern  in 
Betracht,  als  die  durch  den  Strom  I  die  durch  den  Strom  Jj  um  das 
m'fache  übertrifft,  an  meiner  Vorrichtung  also  z.  B.  um  das  Vierfache, 
so  dass,  wenn  man  /  misst,  W  kleiner  und  L  grösser  ist,  als  wenn  man 
It  misst.  Man  kann  diesen  Uebelstand  dadurch  verringern,  dass  man 
bei  der  Messung  von  I  rasch  verfahrt,  bei  der  von  Ix  aber,  wie  später 
bei  der  Compensation,  den  stationären  Zustand  abwartet. 

Uebrigens  braucht  kaum  bemerkt  zu  werden,  dass  es  in  dem  Ge- 
biete, wo  sich  meine  Messungen  bewegten,  auf  solche  Feinheiten  nicht 
ankommt;  wie  ich  es  auch  nicht  für  der  Mühe  werth  hielt,  die  Wahr- 
scheinlichkeitsrechnung auf  meine  Beobachtungsreihen  anzuwenden. 

Bei  einem  anderen  Theil  meiner  Versuche  ersetzte  ich  die  vorige 
Vorrichtung,  die  ich  den  langen  Compensator  nenne,  durch  den 
früher  beschriebenen  runden  Compensator,1  mit  einer  grösseren 
GrBOVE'schen  Kette  als  Maasskette.  Die  Handhabung  des  runden  Com- 
pensators  ist  ungleich  bequemer  als  die  des  langen;  allein  in  seiner 
jetzigen  Verfassung  verhinderte  ein  Umstand  daran  die  Bestimmung  der 
Graduationsconstanten  sowohl  auf  dem  unmittelbaren,  als  auf  dem  zweiten 
mittelbaren  Wege,  daher  der  erste  mittelbare  Weg  hier  eingeschlagen 
wurde. 

Als  Kette  von  beständiger  Kraft,  um  in  der  oben  geschilderten  Weise 
damit  die  Messung  zu  übertragen,  empfahl  sich  natürlich  eine  Thermo- 
säule.    Durch  die  Güte  meines  Freundes  Dr.  Siemens  stand  mir  eine 


i  S.  oben  Bd.  I.  S.  176.  257. 
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solche  von  ihm  eigentümlicher  Einrichtung  zu  Gebote,  in  der  50  Eisen- 
Xeosüber-Elemente  und  50  Elemente  aus  galvanoplastischem  Kupfer  und 
Silber  mittels  Stöpselumschaltung  beliebig  verbunden  werden  können. 
Die  elektromotorische  Kraft  dieser  Säulen  bei  0°  und  [428]  100°  ihrer 
LöthsteHen  maass  ich  am  langen  Compensator,  und  fand  im  Mittel  zahl- 
recher  Versuche,  deren  Ergebnisse  nur  um  sehr  kleine  Grossen  ausein- 
andergehen, 

die  Kraft  der  50  Cu-Ag-EL      «  0-0254  Daniell, 
„        „      „     „    Fe-Neus.-El.  =  0-1144       „ 
Die  Kraft  der  beiden  Säulen  zusammen  ergab  sich  statt  zu 

0*1399,  wie  sie  hätte  sein  müssen,  zu 

0-1407,  also  um  nur 

00008  zu  gross. 
0-  00051  und  0-00229  Daniell  werden  beziehlich  sehr  genaue  Durch- 
üchnittswerthe  für  die  Kraft  eines  einzelnen  Elementes  der  beiden  Thermo- 
säulen  sein.1 

Nachdem  so  die  Kraft  der  Thermosäulen,  deren  Strom  sich  als 
durchaus  beständig  erwies,  auf  die  des  Daniells  bezogen  war,  wurde  die 
Kupfer-Silber-Säule  in  den  Messkreis  des  runden  Compensators  gebracht, 
der  wieder  die  Rolle  A  enthielt,  der  Zeiger  auf  203-2  gestellt  und  der 
Widerstand  W  der  Hauptleitung  jso  lange  verändert,  bis  der  Strom  im 
Messkreise  verschwand.    Nun  war  ein  Grad  der  tausendtheiligen  Scale 

des  Compensators   =  *cw\  —  0-000125  D,  die  ganze  Theilung  aber  Q 

fferth,  denn  man  hat 

203-2  -  0-0254  x  8000.3 
[429]  Um  die  Eisen-Neusilber-Saule  zu  compensiren,  musste  jetzt  der 
Zeiger  im  Mittel  aus  zehn  Versuchen  auf  895-6  gestellt  werden.     Dies 
giebt  für  die  Kraft  dieser  Säule 


1  Die  letztere  Zahl  stimmt  schlecht  mit  der  von  Kohlbausch  auf  elektrosko- 

pisehem  Wege  für  das  Eisen-Neusilber-Element   ermittelten   von  ---  bei  10—15° 

Temperatur-  Unterschied  (Poggendorff's  Annalen  u.  s.  w.  1852.  Bd.  LXXXIL 
s-  418),  was,  die  Proportionalität  der  Kraft  mit  dem  Temperaturunterschiede  voraus- 
flactet,  nur  0*00101— 0-00151  D  bei  100°  entsprießt. 

2  Dies  ist  beiläufig  der  Werth  der  in  der  Abhandlung  „Ueber  die  Erschei- 
wagsweise  u.  s.  w."  (S.  das.  S.  197)  gebrauchten  Compensatorgrade.  Bei  den  in 
der  Abhandlung  „üeber  das  Gesetz  des  Muskelstromes  u.  s.  w."  (s.  oben  S.  179) 
vorkommenden  Kraftmessungen  war  die  Aufstellung  des  Compensators  eine   etwas 

feiKhiedene,  und  der  Werth  seiner  Graduationsconstanten  betrug  ^^ . 

£•  daBois-Reymond,  Ge«.  Abh.  II.  16 
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statt  0*1144  Daniell,  nur 
0-1117       „     ;  d.  h. 
0-0027       „       zu  wenig. 

Fortan  konnte  also  der  runde  Compensator  zu  absoluten  Kraftmes- 
sungen gebraucht  werden,  unter  derselben  Bedingung  wie  der  lange, 
dass  die  Maasskette  unverändert  blieb.  Ich  habe  ihn  vorzüglich  zu  den 
Versuchen  an  den  thierischen  Elektromotoren  angewendet,  wahrend  ich 
für  die  im  Folgenden  vorkommenden  Versuche  über  Flüssigkeitsketten, 
wo  ich  oft  unvermuthet  eines  grösseren  Umfanges  der  Theilung  bedurfte, 
meist  den  langen  Compensator  wählte.  Doch  sind  auch  mehrere  der 
Versuche  an  Muskeln  und  Nerven  an  letzterer  Vorrichtung  angestellt 
weil  der  Umfang  der  Theilung  des  runden  Compensators,  wie  sie  einmal 
graduirt  war,  für  die  zu  messenden  Kräfte  nicht  reichte.  In  dem  Fol- 
genden sind  alle  elektromotorischen  Kräfte  auf  die  der  DANEBLi/schen 
Kette  als  Einheit  bezogen. 

Wo  es  nöthig  war,  wie  in  den  Versuchen  an  Nerven,  und  in  solchen, 
wo  sich  destillirtes  Wasser  im  Messkreise  befand ,  wurde  der  Bussolspiegel 
bei  den  Ablesungen  in  diesem  Kreise  mittels  des  HAUY'schen  Verfahrens 
astatisch  gemacht. 


§.  III.    Von  der  Grösse  der  elektromotorischen  Kraft  der 

Muskeln. 

Es  ist  schon  oben  angedeutet  worden,  weshalb  eine  Messung  der 
elektromotorischen  Kraft,  an  unregelmässigen  und  zum  Theil  durch  natür- 
lichen Querschnitt  begrenzten  Muskelmassen  angestellt,  werthlos  ist,  und 
es  ist  klar,  dass  es  vom  Standpunkte  der  Theorie  aus  hier  vor  Allem 
zwei  Fragen  sind,  welche  beantwortet  sein  wollen.  Die  erste  Frage  ist 
die,  welchen  Werth  die  elektromotorische  Kraft  zwischen  Aequator  und 
Polen  eines  durch  zwei  senkrechte  künstliche  Querschnitte  begrenzten 
Muskels  erreiche,  weil  nämlich  die  Kraft  der  elektromotorischen  Molekeln 
mindestens  doppelt  so  gross  sein  muss.  Die  zweite  Frage  ist  die,  welchen 
Werth  die  elektromotorische  [430]  Kraft  au  den  natürlichen  und  künst- 
lichen Muskelrhomben  in  Folge  der  unvollkommenen  säulenartigen  Anord- 
nung am  schrägen  Querschnitt  erlange;  denn  diese  Kraft  ist  überhaupt 
die  höchste,  welche  an  Muskeln  vorkommt,  und  deren  Kenntniss  kann 
wichtigen  Schlüssen  zur  Grundlage  dienen. 

Die  beste  Art,  zum  Zwecke  der  Beantwortung  der  ersten  Frage  den 
Muskel  in  den  Messkreis  zu  bringen,  besteht'  darin,  ihn  passend  unter- 
stützt mit  dem  Aequator  auf  den  von  Glimmer  entblössten  Band  des 
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Thonschildes  eines  der  gewöhnlichen  Zuleitungsgefasse  zu  legen,  den  Pol 
aber,  <L  h.  den  negativsten  Punkt  des  Querschnittes,  mit  der  Thonspitze 
einer  unpolarisirbaren  Zuleitungsröhre  aufzusuchen. 

Man  muss  sich  dabei  hüten,  sich  durch  den  von  mir  in  dem  Auf-: 
satz  'Ueber  die  durch  Dehnung  der  Muskeln  hervorgerufe- 
nen Xeigungsströme' l  beschriebenen  Umstand  täuschen  zu  lassen. 
Die  Thonspitze  klebt  leicht  dem  MuskelqueYschnitt  an,  und  beim  Versuch, 
äe  vom  Querschnitt  zu  lösen,  folgt  ihr  dieser  in  Gestalt  eines  Kegels. 
Der  Mantel  dieses  Kegels  verhält  sich  als  schräger  künstlicher  Quer- 
schnitt, so  dass  die  Spitze  des  Kegels  stärker  negativ  erscheint,  als  bei 
ebenem  Querschnitt.  Man  muss  sich  zweitens  bei  solchen  Messungen  zur 
Ableitung  vom  Querschnitt  einer  frischen  Thonspitze  bedienen,  damit 
nicht  zur  eigentlichen  Muskelkraft  die  Kraft  hinzutrete,  die,  wie  ich  letzt- 
hin zeigte,3  der  Säurung  des  Thones  durch  den  Querschnitt  entspringt. 

Verfahrt  man  so  an  den  beiden  dickeren  unter  den  regelmässig  ge- 
faserten Oberschenkelmuskeln  des  Frosches,  dem  M.  gracilis3  und  semi- 
membranosus,  so  gelangt  man  unter  günstigen  Umständen  zu  einem 
Kraftwerth  von  0*08  Daniell,  der  also  schon  den  höchsten  von  Hrn. 
Beonauld  überhaupt,  nämlich  an  Kaninchenmuskeln,  beobachteten  Werth 
(ll/l79  =  0-061)  erheblich  übertrifft. 

[431]  Beim  Anlegen  eines  Thonschildes  an  den  Gesammtquerschnitt 
schwankt  die  Kraft  des  Gracilis  und  des  Semimembranosus,  je  nach  der 
Art,  wie  der  Querschnitt  berührt  wird,  und  nach  dem  Ernährungs- 
zustände, weniger  nach  der  Grösse  des  Thieres,1  zwischen  0-035  und 
0  075;  ein  Werth  der  Kraft  um  0*05  herum  ist  das  ge wohnlichste. 

lieber  die  verhältnissmässige  Grösse  der  Kraft  bei  verschiedener 
Lage  der  Ableitungsstellen  am  Muskel  Zahlen  mitzutheilen,  mit  anderen 
Worten,  das  Gesetz  des  Muskelstromes  durch  die  Messung  der  elektro- 
motorischen Kraft,  statt,  wie  bisher,  der  Stromstärke,  darzuthun,  wäre 
jetzt  ein  Leichtes;  indessen  liegt  dies,  wie  aus  dem  Vorigen  erhellt,  hier 
nicht  in  meiner  Absicht.  Ein  Theil  der  Fragen,  die  sich  in  dieser  Be- 
ziehung darbieten,  findet  sich  übrigens  schon  in  meinen  Abhandlungen 
üeber  das  Gesetz  des  Muskelstromes  u.  s.  w/  und 'Ueber  die 
Erscheinungsweise  des  Muskel-  und  Nervenstromes  u.  s.  w.' 
^antwortet 


1  S.  oben  S.  187. 

1  S.  die  vorige  Abhandlung:  „Ueber  die  Ersclninungsweiae  u.  s.  w.",  oben 
».  204  ff. 

5  In  Bezog  anf  die  hier  und  fortan  von  mir  gebrauchten  Muskelnamen  vergl. 

«Wndtt.  S.  193  Anm.  2. 

1  S.  ebendas.  S.  193  ff. 

lö* 
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Ueber  die  verhältnismässige  Kraft  der  verschieden  dicken  Ober* 
schenkelmuskeln  s.  letztere  Abhandlung,  oben  S.  193.  212.  220.  Wegen 
des  in  dieser  Abhandlung  aufgedeckten  Fehlers  der  bisherigen  Versuche 
sind  neue  mit  Vermeidung  dieses  Fehlers  angestellte  Messungen  not- 
wendig, um  darüber  etwas  Sicheres  aussagen  zu  können, 

Nach  meinen  älteren  Versuchen l  hoffte  ich  noch  höhere  Kraftwerthe 
zu  erhalten,  wenn  ich  mich  statt  eines  einzelnen  G-racilis  oder  Semimem- 
branosus  beider,  als  Ein  Muskel  zugerichteter  Muskeln  zugleich  bediente. 
Ich  hatte  damals  beim  Compensiren  eines  einzelnen  Muskels  mit  einem 
solchen  Doppel-Präparat  das  Uebergewicht  meist  auf  des  letzteren-  Seite 
gefunden.  Nur  das  obere  Ende  des  Semimembranosus  zeigte  sich  manch- 
mal starker  als  die  vereinten  Muskeln.  Jetzt  maass  ich  an  zehn  Fröschen 
auf  Seite  A  die  obere  und  die  untere  Kraft  des  einzelnen  Gracilis  und 
Semimembranosus  zwischen  Aequator  und  Gesammtquerschnitt,  auf  Seite 
B  die  [432]  der  vereinten  Muskeln,  und  zwar  begann  ich  abwechselnd 
mit  der  einen  und  mit  der  anderen  Prüfung,  wodurch  das  Ergebniss 
gegen  die  erst  seitdem  dawider  denkbar  gewordenen  Einwürfe  gesichert 
erscheint,  dass  die  Säurung  des  Thonschildes  am  Querschnitt  und  die 
postmortale  Erhöhung  der  Muskelstromkraft  sich  darin  eingemischt  hätten.2 
Das  Ergebniss  war,  dass  am  oberen  Ende  nur  4,  am  unteren  5  Mal,  im 
Ganzen  also  nur  9  auf  20  Mal,  die  vereinten  Muskeln  sich  starker  er- 
wiesen, als  der  stärkste  der  einzeln  aufgelegten.  Folgende  Tabelle  zeigt 
beiläufig  die  Mittel  aus  diesen  Versuchen. 


D  =  1 

Oberes    | 
En 

Unteres 
de 

J 

G 

,    0-0371 

0-0382 

1 

Sm 

0-0479 

0-0447 

"\ 

Q  +  Sm 

•    0-0476     ! 

0-0458 

Die  Zahlen  sind  an  sich  klein,  weil  der  Versuch  an  Winterfröschen  an- 
gestellt wurde.  Der  Erfolg  entspricht,  wie  man  sieht,  des  gehegten  Er- 
wartung nicht,  und  ich  habe  es  daher  unversucht  gelassen,  in  der 
besseren  Jahreszeit  mit  einer  Thonspitze  am  Querschnitt  der  vereinten  Mus- 
keln noch  höhere  Werthe  zu  erhalten,  als  den  auf  voriger  Seite  verzeich- 
neten Maximalwerth  der  elektromotorischen  Kraft  zwischen  Aequator  und 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.   Bd.  I.    1848.   S.  711. 

*  S.  die  Abhandlung  „Ueber  die  Erscheinungsweise  u.  s.  w.",  oben  S.  210. 217. 
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Fol  von  Froschmuskeln.  Ich  halte  es  für  wahrscheinlich,  dass  in  dem 
Fall,  wo  die  vereinten  Muskeln  starker  wirkten  als  die  einzelnen  der  an- 
deren Seite,  jeder  oder  wenigstens  einer  von  ihnen,  dies  auch  gethan 
hatte,  und  ich  glaube,  dass  ich  meine  älteren  Versuche  nicht  hinreichend 
vervielfältigt  hatte,  um  den  wahren  Sachverhalt  zu  erfahren.  In  der 
That  ist  es  auch  jetzt  theoretisch  nicht  mehr  gut  denkbar,  dass  das  Zu- 
sammenlassen der  Muskeln  ihre  elektromotorische  Kraft  erheblich  be- 
günstige. Denn  die  [433]  Erhöhung  der  Kraft  durch  den  grosseren 
Querschnitt  erklären  wir  uns  jetzt  so,  dass  der  Umfang  des  dickeren 
Muskels  im  Verhältnis  zu  seinem  Querschnitt  ein  kleinerer  ist,  und  dass 
dadurch  der  verderbliche  Einfluss  der  Luft  u.-s.  w.  eingeschränkt  wird. 
Wenn  man  aber  auch  den  Gracilis  und  Semimembranosus  als  Einen 
Muskel  präparirt,  so  hängen  diese  Muskeln  doch  nur  seitlich  mit  einem 
schmalen  Streif  ihres  Umfanges  zusammen,  so  dass  das  Verhältnis  des 
Gesammtumfanges  zum  Oesammtquerschnitt  nahe  das  nämliche  bleibt. 
Namentlich  am  oberen  Ende  ist  dies  der  Fall,  und  vielleicht  ist  dies  der 
Grund,  weshalb  hier  das  Zusammenlassen  der  Muskeln  seltener,  und  im 
Mittel  gar  nicht,  eine  höhere  Kraft  liefert  Uebrigens  ist  nicht  zu  ver- 
gessen, erstens,  dass  die  Kraft  der  Muskeln  mit  ihrem  Querschnitt  sich 
asymptotisch  einer  .Grenze  nähern  muss,  welche  bei  Muskeln  von  der 
Dicke  des  Gracilis  und  Semimembranosus  vielleicht  schon  nahe  erreicht 
ist;  zweitens,  dass,  während  diese  Muskeln  zusammen  nur  etwa  doppelt 
so  dick  sind  wie  die  einzelnen  Muskeln,  deren  jeder  etwa  fünfmal 
dicker  ist  als  der  Sartorius,  zehnmal  dicker  als  der  Cutaneus.1  Könnte 
man  den  obigen  Versuch  mit  einer  fünf  oder  zehn  statt  mit  einer  nur 
zwei  Mal  dickeren  Muskelgruppe  anstellen,  so  würde  man  vermuthlich 
einen  deutlicheren  Ausschlag  zu  deren  Gunsten  erhalten.  Diese  Betrach- 
tungen dienen  dazu,  dem  Schluss  vorzubeugen,  den  man  zu  ziehen  jetzt 
geneigt  sein  könnte,  dass  die  grössere  elektromotorische  Kraft  der  dickeren 
Muskeln  nicht  auf  ihrem  grosseren  Querschnitt,  sondern  auf  einer  spe- 
zifisch grösseren  Leistungsfähigkeit  beruhe:  eine  Vorstellung,  gegen  die 
auch  die  Thatsache  spricht,  dass  das  dickere  obere  Ende  des  Semimem- 
branosus sich  stärker  negativ  als  das  dünnere  untere  gegen  den  Aequator 
verhält2 

Hier  ist  der  Ort,  den  Versuch  des  Hrn.  Regnauld  an  der  unteren 
Hälfte  eines  querdurchschnittenen  Froschoberschenkels,  dem  sogenannten 
«Element  Matteucci"  (s.  oben  S.  233),    [434]   näher  zu  besprechen. 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I.  S.  705. 

*  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I.   S.  712;  —  Ueber  das  Gesetz  des  Muskel' 
Stromes  il  s.  w.  S.  oben  S.  168. 


246        XXI.   Utber  die  elektromotorische  Kraft  der  Nerven  und  Muskeln. 

Hr.  Matteucci,  anstatt  den  Muskelstrom  auf  den  Gegensatz  zwischen 
Längs-  und  Querschnitt  zurückzuführen,  blieb  bekanntlich  bei  jenem  Prä- 
parat als  angeblich  einfachstem  Träger  der  elektromotorischen  Thätigkeit 
der  Muskeln  stehen,  und  benutzte  es  bei  zahlreichen  Versuchen  in  dem 
Sinne,  wie  etwa  ich  den  durch  zwei  senkrechte  Querschnitte  begrenzten 
Gracilis,  indem  er  es  einerseits  mit  dem  Querschnitt,  andererseits  mit  dem 
Knie  auflegte.1  Ich  brauche  wohl  kaum  die  an  sich  einleuchtenden  Gründe 
zu  wiederholen,  aus  denen  diese  Versuchsweise  zu  nicht«  führen  kann.  Ab- 
gesehen  davon,  dass  der  Querschnitt  des  Oberschenkels,  wegen  des  ungleichen 
Zurückziehens  der  Muskeln,  treppenformig  ausfällt  und  Längsschnitt  ein- 
gemischt enthält,  hat  man  es  am  Knie  nicht  mit  Längsschnitt,  sondern 
mit  verwickelt  gestalteten  schrägen  natürlichen  Querschnitte^  zu  thun, 
deren  Wirkung  Ton  ihrer  Parelektronomie  abhängt-  Nur  bei  hoher  Par- 
elektronomie  wird  sich  also  das  Knie  neutral,  d.  h.  so  positiv  wie  Längs- 
schnitt gegen  den  Querschnitt  verhalten.  Bei  geringer  Parelektronomie 
oder  nach  zerstörter  parelektronomischer  Schicht  am  Sehnenspiegel  des 
Triceps  wird  es  im  Gegentheil  sich  negativ  verhalten,  und  bei  längerem 
Aufliegen  kann  sogar  leicht  der  Strom  sich  umkehren,  wie  er  dies  nicht 
selten  an  einem  Gastroknemius  thut,  den  man  oben  mit  einem  auf  die 
Muskelaxe  senkrechten  künstlichen  Querschnitt,  unten  mit  dem  Achilles- 
spiegel auflegt.2  Eine  Bestimmung  der  Kraft  des  MATTEucci'schen  Prä- 
parates ist  .also  ohne  jedes' Interesse,  und  anstatt  dass  so  ein  Maximal- 
wert!} der  Kraft  der  Muskeln  zu  beobachten  wäre,  ist  der  Erfolg  vielmehr 
völlig  dem  Zufall  überlassen.  Bei  einigen  gelegentlich  an  diesem  Prä- 
parat ausgeführten  Messungen  fand  ich  dessen  Kraft  denn  auch  erheblich 
kleiner  als  die  eines  richtig  aufgelegten  Gracilis  oder  Semimembranosus 
desselben  Frosches,  und  selbst  Hrn.  Regnauu>'s  höchster  Werth  für  die 
Kraft  des  MATTEucci'schen  [435]  Präparates  (10/179  =  0-056  Daniell) 
fallt  mit  unserem  Mittelwerthe  für  die  Wirkung  eines  dieser  Muskeln 
zusammen. 

Um  die  elektromotorische  Kraft  der  Neigungsstrome  zu  messen,  be- 
darf man  zweier  unpolarisirbarer  Zuleitungsröhren  mit  Thonspitzen.  Der 
runde  Compensator  ist,  wegen  des  zu  geringen  Umfanges  seiner  Theilung, 
mit  dem  geraden  zu  vertauschen.  An  künstlichen  Muskelrhomben  erhielt 
ich  zwischen  dem  Längsschnitt  der  stumpfen  Ecke  nahe  und  einem 
kleinen  senkrechten  Querschnitt,  durch  den  die  spitze  Ecke  abgestumpft 
war,  Spannungsunterschiede    bis   zu    0*107    Daniell.     Die  Kraft  aber 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I.   S.  529  ff.  —  Vergl.  Coreo  di  Elettro-Fisio- 
logia  in  sei  Lezioni.   Torino  1861.   p.  95.  98.  102. 
*  S.  oben  S.  147. 
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zwischen  der  Hauptsehne  des  Gastroknemius  und  einem  kleinen  senk- 
rechten Querschnitt  unmittelbar  über  der  Achillessehne  nach  Zerstörung 
der  parelektronomischen  Schicht  durch  Kreosot  oder  Essigsäure  ergab  sich 
sogar  im  Mittel  aus  12  Versuchen  zu  0-114  Daniell;  darunter  sah  ich 
sie  zweimal  auf  0*141,  d.  h.  5-6  Mal  höher  steigen,  als  Hr.  Kegnatjld 
und  Hr.  Wmn)T. 

Wir  kommen  nun  zu  einer  Frage,  deren  Entscheidung  sehr  wün- 
sehenswerth  wäre,  und  jetzt  leicht  erscheint,  nämlich  der  nach  der  ver- 
hältnissmässigen  Kraft  der  warm-  und  der  kaltblütigen  Muskeln.  *  Der 
regere  Stoffwechsel  in  den  ersteren,  ihre  grösseren  mechanischen  Lei- 
stungen, insofern  ein  Zusammenhang  der  elektromotorischen  mit  der 
mechanischen  Thätigkeit  angenommen  wird,  lassen  auf  eine  überlegene 
elektromotorische  Kraft  schliessen;  und  eine  solche  ist  denn  auch  bereits 
als  Thatsache  mehrfach  behauptet  worden. 

Aus  den  grosseren  Ausschlägen,  die  er  von  Muskelmassen  frisch  ge- 
tödteter  warmblütiger  Thiere  trotz  der  raschen  Abnahme  ihres  Stromes 
nach  dem  Tode  «erhielt,  schloss  Hr.  Matteucci  auf  eine  ursprünglich 
grössere  Kraft  dieser  Muskeln,  und  er  sah  eine  Bestätigung  seines  Satzes 
darin,  dass  eine  Säule  aus  lebenden  Tauben  einen  stärkeren  Strom  gab, 
als  eine  Säule  aus  einer  gleichen  Anzahl  von  lebenden  Fröschen,  indem 
er  jener  den  grösseren  Widerstand  beimass.1  Doch  blieb  er  damals 
[436]  den  Beweis  hierfür  schuldig,  da  er  gerade  bei  dieser  Gelegenheit 
versäumte,  [das  ihm  doch  sonst  geläufige  Compensationsverfahren  anzu- 
wenden, was  sich  daraus  erklärt,  dass  ihm  der  Vortheil  dieses  Verfahrens, 
den  Widerstand  zu  eliminiren,  nicht  deutlich  war.2 

Seitdem  hat  aber  Hr.  Matteucci  dies  Versäumniss  nachgeholt.  Er 
bat  Säulen  aus  Tauben-  und  Kaninchenmuskeln  solchen  aus  Frosch- 
moskeln  entgegengesetzt,  und  gesehen,  dass  anfanglich  erstere  die  Ober- 
hand hatten,  dass  dann  nach  20—30  Minuten  der  Strom  Null  ward, 
und  nach  einer  Stunde  der  Ausschlag  Im  Sinne  der  Froschmuskeln  ge- 
schah.8 Er  stellte  auch  den  Versuch  mit  nur  einem  querdurchschnitte- 
nen Oberschenkel  vom  Frosch  und  vom  Kaninchen  oder  der  Taube  an, 
und  Hess  die  Querschnitte  einander  unmittelbar  berühren.4 


1  VergL  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  H.  Abth.  I.  S.  145 ;  —  Abth.  IL  S.  3. 
—  Hr.  Matteucci  spricht  zwar  dabei  stets  von  der  „Intensität"  statt  von  der 
elektromotorischen  Kraft;  doch  ist  klar,  dass  er  letztere  meint. 

*  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I.  S.  246. 

3  Phflosophical  Transactions  etc.    For  the  Year  1S57.    P.  I.  p.  184. 

4  Lezioni  di  Elettro-Fisiologift.    Corso  dato  nell'  Universita  di  Pisa  nelT  anno 
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Hrn.  Matteucci's  ältere  sowohl  als  neuere  Versuche  hat  Hr.  Cma 
in  gleicher  Art  wiederholt,  nur  dass  er  in  letzteren  den  halben  Kanin- 
chen- oder  Tauben-Oberschenkel  durch  einen  einzigen  davon  abgelösten 
Muskel  ersetzte.1 

Hr.  Regnauld  endlich  hat,  wie  wir  bereits  sahen,  als  höchste  Kraft 
der  Kaninchenmuskeln  n/i79  =  0*061  Daniell,  als  höchste  der  Frosch- 
muskeln  10/179  =  0-056  angegeben  (S.  oben  S.  233.  243.  246). 

Inzwischen  sind  alle  diese  Versuche  deshalb  nicht  beweisend,  weil 
sie  mit  unregelmäßigen  Muskelmassen  angestellt  [437]  sind.  Das  Mat- 
TEüCci'sche  Präparat  kann  aus  den  oben  erwähnten  Gründen  nicht  das 
Maass  der  Kraft  der  Froschmuskeln  liefern,  und  Hrn.  Regnauu/s  Zahl 
für  letztere  ist,  wie  wir  sahen,  bedeutend  zu  klein.  Die  Kraft  der  richtig 
behandelten  Froschmuskeln  übertrifft  vielmehr  die  von  ihm  den  Sauge- 
thiermuskeln  zugeschriebene  Kraft.  Ebensowenig  aber  kann  nunmehr  ein 
auf 8  Gerathewohl  abgehacktes  Kaninchenbein,  noch  auch  ein  so* unregel- 
mässiger Muskel,  wie  die  von  Hrn.  Regnauld  angewendeten,  ein  Maass 
der  Kraft  der  warmblütigen  Muskeln  liefern.  Und  es  ist  wohl  zu  be- 
merken, dass  an  einem  unregelmässigen  Präparat  der  Art  die  Kraft 
ebensowohl  zu  gross,  wie  zu  klein  erscheinen  kann:  wenn  nämlich  schräge 
natürliche  Querschnitte  ihre  elektromotorische  Wirkung  in  gleichem  Sinne 
mit  der  des  Stromes  zwischen  Längsschnitt  und  Querschnitt  üben.  Zur 
Erläuterung  hiervon  dient  das  Verhalten  eines  durch  zwei  künstliche 
Querschnitte  begrenzten  Gastroknemius  oder  Triceps  vom  Frosch,  wie  es 
aus  den  Tabellen  DI.  und  X.  in  der  Abhandlung  cTJeber  das  Gesetz 
des  Muskelstromes  u.  s.  w.'  erhellt.  Vor  Zerstörung  der  parelektio- 
nomischen  Schicht  findet  man  an  einem  solchen  Präparat  die  obere  und 
untere  Stromkraft  nahe  gleich,  nach  der  Zerstörung  übertrifft  die  untere 
Kraft  die  obere  um  eine  ungeheure  Grosse.  Wenn  also  an  den  unregel- 
mäßigen Kaninchenmuskeln  schwach  parelektronomische  Sehnenspiegel 
gleichsinnig  mit  dem  künstlichen  Querschnitt,  am  halben  Froschober- 
schenkel aber  umgekehrt  wirkten,  so  konnte  dies  den  Kaninchenmuskeln, 
trotz  geringerer  specifischer  Kraft,  das  Uebergewicht  verschaffen. 

Ich  habe  mich,  zur  Beantwortung  der  vorliegenden  Frage,  an  die 
regelmässigen  Muskeln  gewendet,  an  denen  es  auch  bei  den  warmblütigen 


1856.    Torino  1856.  p.  85;  —  Corso  di  Elettro-Fisiologia  in  Bei  Lezioni  date  in 
Torino  ec.    Torino  1861.  p.  100. 

1  Saggio  •  •  •  solle  Correnti  elettro-fisiologiche.  In  Zantkdeschi's  Raccolta  Fi- 
sico-chimica  italiana,  ec.  1848.  Vol.  IQ.  p.  484;  —  Ricerche  intorno  ad  alcuni  panti 
di  Elettro-Fisiologia,  Memorie  dell'  Accademia  delle  Seienze  di  Bologna  1858. 
Tom.  IX.  p.  35;  —  II  nuovo  Cimento  ec.  1859.  Tom,  X.  p.  413. 
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Thieren  nicht  ganz  fehlt.  Ausser  dem  Sartorius  des  Hundes,  auf  den 
schon  Hr.  Kühne  aufmerksam  gemacht  hat,1  besitzen  wir  einen  solchen, 
recht  gut  zugänglichen,  auch  noch  an  dem  M.  stemo-cleido-mastoldeus 
des  Kaninchens.  Bei  diesen  Versuchen  praparirte  ein  Gehulfe  mög- 
[438]  liehst  rasch  die  Muskeln,  während  ich  die  Messvorrichtung  in  Be- 
reitschaft hielt  und  handhabte.  So  oft  ich  nun  aber  auch  die  regel- 
mässigen Kaninchenmuskeln  so  wann  und  zuckend  wie  möglich  auf  die 
Thonschilder  meiner  Vorrichtung  brachte,  nie  gelang  es  mir  bisher,  auch 
nur  eine  gleich  grosse  elektromotorische  Kraft  zu  beobachten,  wie  an  gut 
genährten  und  richtig  behandelten  Froschmuskeln,  sondern  die  höchste 
Kraft,  die  ich  gelegentlich  erhielt,  betrug  nur  0*049. 

Noch  weniger  vorteilhaft  erwies  es  sich,  von  den  beiden  Thonspitzen 
der  unpolarisirbaren  Zuleitungsröhren  die  eine  dem  Längsschnitt,  die 
andere  dem  Querschnitt  der  am  lebenden  Kaninchen  entblössten  und 
durch  eine  klaffende  Querwunde  getrennten  Muskelmasse  fdes  Oberschen- 
kels zu  nähern.    Die  Wirkungen  erreichten  nicht  einmal  die  obige  Grösse. 

Ich  bin  weit  entfernt,  hieraus  schliessen  zu  wollen,  dass  die  elektro- 
motorische Kraft  der  lebenden  warmblütigen  Muskeln  kleiner  ist  als  die 
der  kaltblütigen.  Erwägt  man  das  ausserordentlich  rasche  Absterben  der 
ersteren,  welches  bekanntlich  nicht  erlaubt,  sie  ausserhalb  des  lebenden 
Körpers  vom  Nerven  aus  erfolgreich  zu  tetanisiren,  geschweige  ihre 
mechanischen  Leistungen  gleich  denen  der  Froschmuskeln  zu  studiren, 
so  erscheint  unser  Ergebniss  ganz  erklärlich,  auch  unter  der  Voraus- 
setzung einer  ursprünglich  höheren  elektromotorischen  Kraft  der  Kanin- 
chenmuskeln. Unstreitig  würde  man  auch  die  speeifische  mechanische 
Kraft  warmblütiger  Muskeln  unter  denselben  Umständen  kleiner  finden, 
als  die  der  Froschmuskeln.  Durch  den  Versuch  darthun  aber  lässt  sich 
die  elektromotorische  Ueberlegenheit  der  warmblütigen  Muskeln  nicht. 
Hrn.  Matteücci's,  Hrn.  Cima's  und  Hrn.  Regnauld's  Erfolg  erklärt 
sich  daraus,  dass  sie  die  Froschmuskeln  nicht  richtig  behandelten;  und 
der  absolut  höhere  Wertty  den  Hr.  Regnauld  für  die  Kraft  der  Kanin- 
chenmuskeln im  Vergleich  zu  unserer  Bestimmung  fand,  beruht  vermuth- 
lich  auf  der  Mitwirkung  der  Sehnenspiegel  an  den  von  ihm  angewende- 
ten Muskeln,  [439]  deren  Parelektronomie  zu  zerstören  schon  die  Berüh- 
rung mit  dem  Finger  hinreicht. 

Versuche  an  Vogelmuskeln  konnten  sich  natürlich  hiernach  nicht 
lohnen.    Von  grossem  Interesse  wäre  es,  die  elektromotorische  Kraft  von 


1  Archiv  ftr  Anatomie  u.  s.  w.  1859.  S.  604.  —  [Hr.  Krause  empfiehlt  als 
regelmässigen  Muskel  den  Tensor  f anriete  eruris  der  Katze  (Die  motorischen  End- 
pUtten  der  quergestreiften  Muskelfasern.    Hannover  18G9.   S.  2)]. 

1  Untersuchungen  u.  s.  w.    Bd.  II.  Abth.  II.  S.  341. 
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Saugethiermuskeln  zu  bestimmen,  die  nach  Hm.  Claude  Berkakd's 
Angabe  kaltblütig  gemacht  wurden,1  wie  auch  die  der  Winteischläfer  in 
ihrer  Lethargie.  Ich  habe  noch  nicht  Zeit  gehabt,  den  ersten,  und  noch 
nicht  Gelegenheit,  den  zweiten  dieser  Versuche  anzustellen. 


§.  IV.    Von  der  Grösse  der  elektromotorischen  Kraft  der 

Nerven  in  der  Ruhe. 

Hr.  Matteucci  hat  mittels  des  Compensationsverfahrens  die  elektro- 
motorische Kraft  von  Nerv  und  Muskel  verglichen  und  gefunden,  dass 
8 — 11  Nerven,  säulenartig  angeordnet,  dazu  nöthig  sind,  um  einem  halben 
Oberschenkel  das  Gleichgewicht  zu  halten.2  Hr.  Cima  hat  ähnliche  Ver- 
suche angestellt,  indem  er  die  elektromotorische  Wirkung  der  oberen 
Hälfte  eines  Gastroknemius  durch  4 — 5  säulenartig  angeordnete  Nerven 
aufhob.8  Auch  diese  Versuche  sind  entwerthet  durch  die  Anwendung 
unregelmässiger  Muskelmassen.  Auf  alle  Fälle  ist  die  Kraft  der  Nerreu 
grösser,  als  Hr.  Matteucci  und  Hr.  Cima  sie  veranschlagen. 

Am  dickeren  Abschnitt  des  Ichiadnerven  nämlich,  oberhalb  des  Ab- 
ganges der  Oberschenkeläste,  habe  ich  sie  zu  0*022  gefunden,  also  nicht 
volle  vier  Mal  kleiner  als  die  grösste  an  senkrecht  durchschnittenen 
Muskeln  vorkommende  Kraft.  Am  dünneren  unteren  Abschnitt  betragt 
die  Kraft  durch-  [440]  schnittlich  nur  etwa  0-018.  Die  Kraft  der 
Froschnerven  ist  sonach  etwa  eben  so  gross  wie  die  des  doch  viel  dickeren 
oberen  Endes  des  Cutaneus,  die  sich  zu  durchschnittlich  0*019  veran- 
schlagen lässt  Die  elektromotorische  Kraft  der  Nerven  ist  also  im  Ver- 
gleich zu  der  der  Muskeln  sehr  viel  grösser  als  der  Querschnitt  der 
Nerven  im  Vergleich  zu  dem  der  Muskeln;  und  man  darf  schliesseu, 
dass  sie  bei  gleichem  Querschnitt  grösser  sein  würde  als  die  der 
Muskeln. 


1  Lecons  bot  les  effets  des  Substances  toxiques  et  mädicamenteuses.  Paris 
1857.  p.  128;  —  Lecons  sur  la  Physiologie  et  la  Pathologie  du  Systeme  nerveux. 
Paris  1858.  t  II.  p.  12;  —  Lecons  sur  les  Proprietes  des  Tissus  vivants.  Paris 
1866.  p.  274;  —  [Lecons  de  Pathologie  experimcntale.  Paris  1872.  p.  236.  240.  554. 
—  Vergl.  Schiff  in  Brown-Säquard,  Chabcot  et  Vülpian,  Archives  de  Physiolo- 
gie normale  et  pathologique.    1869.  t.  IL  p.  166.] 

*  Philosophical  Transactions  etc.  For  the  Year  1857.  P.  I.  p.  135;  —  Lexiom 
di  Elettro-Fisiologia.  Corso  dato  nell'  Universita  di  Pisa  nell'  anno  1856  ec.  To- 
rino  1856.  p.  43;  —  »Corso  di  Elettro-Fisiologia  in  sei  Lezioni  ec.  Torino  1861. 
p.  107. 

3  Ricerche  intorno    ad   alcuni   punti  di  Elettro-Fisiologia  ec.     Bologna  is:>$. 
p.  98  e  seg. 
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Die  Kraft  der  Nerven  warmblütiger  Thiere  maass  ich  am  N.  ischia- 
dicus  des  Kaninchens.  Der  höchste  Werth,  den  ich  erhielt,  0-026,  über- 
stieg nicht  sehr  den  höchsten  am  oberen  Abschnitt  des  Ischiadicus  vom 
Frosche  beobachteten  Werth,  da  doch  in  Betracht  des  grösseren  Quer- 
schnittes schon  bei  gleicher  Beschaffenheit  der  Nerven  eine  grössere  Kraft 
zu  erwarten  gewesen  wäre.  Es  wiederholt  sich  also  liier  das  was  wir 
schon  bei  Untersuchung  der  Säugethiermuskeln  erfuhren,  dass  nämlich 
eine  grössere  elektromotorische  Kraft  der  warmblütigen  Gewebe  unmittel- 
bar nicht  nachzuweisen  ist.  iBei  den  Muskeln  liess  sich  dies  darauf 
zurückfahren,  dass  sie,  wie  die  schnell  sinkende  mechanische  Leistung 
bekundet,  zu  rasch  absterben,  als  dass  sich  die  vorausgesetzte,  ursprüng- 
liche Ueberlegenheit  ihrer  Kraft  geltend  machen  könnte.  Bei  den  Nerven 
scheint  es  nicht,  als  ob  diese  Rechtfertigung  ihrer  verhältnissmässig  nicht 
grosseren  elektromotorischen  Kraft  zulässig  wäre.  Denn  die  Nerven  der 
Säugethiere,  wenn  nur  die  Organe,  auf  die  sie  wirken,  leistungsfähig 
bleiben,  wie  dies  z.  B.  für  den  Vagus  der  Fall  ist,  bleiben  ihrerseits 
erkaltet  und  ohne  Kreislauf  lange  leistungsfähig,  wie  sie  denn  auch  auf 
ihrem  Querschnitt,  im  Vergleich  zu  den  Muskeln,  arm  an  Blutgefässen 
sind.  Nur  wo  krafterzeugende  Ganglienkugeln  vorhanden  sind,  in  der 
sogenannten  grauen  Substanz,  in  der  Ganglienkugelschicht  der  Betina,  ist 
das  Nervengewebe  gefässreich,  zum  Zeichen  des  hier  stattfindenden  an- 
sehnlichen Stoffverbrauches. 


[441]    §.  V.  Von  der  Grösse  der  elektromotorischen  Kraft 

der  Nerven  im  Elektrotonus. 

Ich  wendete  mich  nun  dazu,  die  elektromotorische  Kraft  zu  bestim- 
men, welche  an  den  Nerven  im  Elektrotonus  hervortritt.  Zur  Zuleitung 
des  erregenden  Stromes  und  zur  Ableitung  des  Stromes  des  elektrotoni- 
sirten  Nerven  dienten  Zuleitungsröhren  mit  Thonspitzen.  Die  Aufstellung 
des  Nerven  geschah  folgendermaassen.  An  der  wagerechten  Glasstange 
eines  NöEREMBEBG'schen  (aus  Glas  und  Kork  verfertigten)  Trägers1  ver- 
schoben sich  zwei  gefirnisste  Korkstücke  von  der  in  Fig.  4  abgebildeten 
Gestalt  In  der  Rinne  längs  der  First  der,  wie  man  sieht,  dachähnlich 
zugeschnittenen  Stücke  lag  der  Nerv,  und  man  konnte  ihm  so  die  Thon- 
spitzen von  oben  her  bequem  und  sicher  anlegen,  ohne  dass  er  seitlich 
auswich.    Die   den    elektrotonisirenden  Strom   zuführenden    Thonspitzen 


1  Monatsberichte  der  Akademie.   1861.  S.  1105.  1106.  —    Vergl.  unten  Abh. 
XXIX.  §.  1. 
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wurden  ijber  dem  einen,  die  den  Elektrotonnsstrom  abführenden  Thon- 
spitzen  über  dem  anderen  Kork  dem  Nerven  angelegt,  wie  die  Figur 
zeigt.  So  waren  die  erregte  und  die  abgeleitete  Strecke,  abgesehen  von 
ihrer  Verbindung  durch  den  Nerven  selber,  so  sicher  wie  möglich 
von  einander  isolirt.  Die  Länge  dieser  beiden  Strecken  betrug  bei  den 
folgenden  Versuchen  beiläufig  stets  10 mm;  die  Länge  der  ableitenden 
Strecke,  wie  wir  die  Strecke  zwischen  der  erregten  und  der  abgeleiteten 
Strecke  nennen  wollen,  wurde  nach  Bedürfhiss  verschieden  gewählt  Die 
ganze,  aus  dem  NöBREMBEBG'schen  Träger  und  den  vier  unpolaiisirbaren 
Zuleitungsröhren  bestehende  Vorrichtung  befand  sich  in  einer  feuchten 
Kammer.  Die  erregende  Kette  war  eine  zehngliederige  GnovE'sche  Säule 
der  kleineren  Art,  deren  Strom  durch  ein  Bheochord  abgestuft  wurde. 
Waren  sämmtliche  Stöpsel  aus  dem  Bheochord  entfernt,  so  wurde  bei 
Gegenwart  eines  Nerven  im  Kreise  die  Stromstärke  durch  das  Bheochord 
nur  um  Vs0  vermindert.1 

Gleich  die  ersten  Versuche  zeigten,  dass  mit  den  jetzigen  [442]  Hülfs- 
mitteln  hier  eine  Fülle  neuer  Erscheinungen  zu  beobachten  ist.  Unter 
den  früheren  Umständen  waren  die  elektromotorischen  Wirkungen  des 
elektrotonisirten  Nerven  immer  nur  flüchtig,  und  deshalb  schwer  aufzu- 
fassen. Dies  lag  wesentlich  an  drei  Ursachen,  die  jetzt  fortfallen:  1.  an 
der  Trockniss  des  (noch  überdies  durch  den  Strom  erwärmten)  Nerven, 
2.  an  der  Zerstörung  des  Nerven  durch  die  an  den  Platinelektroden  aus- 
geschiedenen Ionen,  3.,  und  vorzüglich,  an  der  doppelten  Polarisation, 
nämlich  der  an  den  Platinelektroden  der  stromzufuhrenden  Vorrichtung, 
und  der  an  den  Platinplatten  der  Zuleitungsgefässe.  Demgemäss  treten 
die  Elektrotonusströme  jetzt  mit  einer  Stärke  und  Beständigkeit  auf,  dass 
man  seinen  Augen  kaum  traut,  und  es  geben  sich  Umstände  kund,  von 
denen  früher  keine  Andeutung  vorhanden  war,  und  welche  die  ganze 
Angelegenheit  in  einem  neuen  Licht  erscheinen  lassen.  Obschon  es  nicht 
in  meiner  Absicht  liegt,  hier  ausführlich  auf  diesen  Gegenstand  einzu- 
gehen, bin  ich  doch  genöthigt,  um  das  gegenwärtige  Ziel  zu  erreichen, 
Einiges  davon  zur  Sprache  zu  bringen. 

Es  wird  zweckmässig  sein,  dabei  die  früher  von  mir  gebrauchte 
Terminologie  mit  Bücksicht  auf  die  seitdem  in  diesem  Gebiete  gemachten 
Fortschritte  abzuändern.  Die  Ausdrücke  'positive'  und  'negative  Phase1 
verdankten. ihre  Entstehung  der  Art,  wie  ich  zuerst  zur  Beobachtung  des 
Stromzuwachses  im  Elektrotonus  kam,  wobei  sich  dieser  Zuwachs  als  eine 
Verstärkung  oder  Schwächung  des  ursprünglichen  Nervenstromes  dar- 
stellte.   Sie  sind  aber  sichtlich  ungeeignet,  den  veränderten  Zustand  zu 


1  [Vergl.  oben  Bd.  I.  S.  189.  191.  194.] 
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bezeichnen,  in  den  die  beiden  extrapolaren  Strecken  versetzt  sind,  da  nur, 
wenn  der  Aequator  in  der  intrapolaren  Strecke  liegt,  beide  extrapolare 
Strecken  sich  ihrer  ganzen  Länge  nach  beziehlich  in  der  positiven  und 
negativen  Phase  befinden.  Liegt  der  Aequator  in  der  einen  extrapolaren 
Strecke,  so  trennt  er  eine  Nervenhälfte  in  positiver  von  einer  in  nega- 
tiver Phase,  während  er  doch  auf  Fortpflanzung  des  Elektrotonus  einen 
Einflnss  weder  übt  noch  üben  kann.  In  diesem  Falle  wird  es  geradezu 
falsch,  wenn  man  z.  B.  sagt,  der  Zuwachs  in  der  positiven  übertreffe  den 
in  der  negativen  Phase.  Halltet  gar  der  Aequatorjdie  abgeleitete  Strecke, 
so  ist  der  [443]  ursprüngliche  Strom  Null,  und  jene  Ausdrücke  verlieren 
vollends  alle  Bedeutung.  Deren  Beibehaltung  würde  aber  auch,  abgesehen 
von  diesen  Uebelständen,  die  Einsicht  erschweren  in  den  Zusammenhang 
der  von  mir  beobachteten  mit  den  PFLüGEn'schen  Thatsachen.  Es  ist 
klar,  dass,  was  ich  als  positive  und  negative  Phase  des  Elektrotonus  zu 
bezeichnen  pflegte,  beziehlich  mit  dem  Anelektrotonus  und  mit  dem  Kat- 
elektrotonus  zusammenfallt.  Demgemäss  wird  künftig,  statt  vom  Strom- 
zuwachs in  der  einen  oder  anderen  Phase,  vom  anelektrotonischen  und 
katelektrotonischeh  Stromzuwachs,  oder  auch  vom  Anelektrotonus-  oder 
Katelektrotonus-Strom  schlechthin,  die  Bede  sein.  liegt  der  Aequator  in 
der  intrapolaren  Strecke,  für  welchen  Fall  allein,  wie  wir  eben  sahen, 
die  Ausdrücke  positive  und  negative  Phase  zutreffen,  so  entspricht  die 
scheinbare  Verstärkung  des  ursprünglichen  Stromes  also  der  Herabsetzung, 
dessen  scheinbare  Schwächung  der  Erhöhung  der  Erregbarkeit 

Ein  erster  Fortschritt,  der  mir  jetzt  hier  gelang,  betrifft  die  Täu- 
schungen, denen  man  durch  das  Hereinbrechen  des  erregenden  Stromes 
in  den  Bussolkreis  ausgesetzt  ist.  Ich  wollte  natürlich  nicht  unterlassen, 
bei  der  so  sehr  gesteigerten  Empfindlichkeit  der  Vorrichtung  mich  von 
Xeuem  hierüber  zu  unterrichten.  Ich  verfuhr  dabei  im  Wesentlichen 
wie  früher,  indem  ich  bald  den  Nerven  in  der  ableitenden  Strecke  zer- 
schnitt, bald  statt  des  Nerven  einen  mit  einer  0-75procentigen  Koch- 
salzlösung getränkten  Wollfaden  in  die  Rinne  der  Vorrichtung  bettete. 

Es  zeigte  sich  zunächst,  dass  bei  grösseren  Stromstärken  (seclis 
Grove,  keine  Stöpsel),  trotz  der  vollkommensten  Isolation,  die  sich  in  der 
feuchten  Kammer  erreichen  Hess,  eine  unipolare  Wirkung  der  Art,  wie 
ich  ae  in  meinem  Werke  beschrieben  habe,1  im  Betrage  von  etwa  ±  1 sc 
übrig  blieb.  Auf  diese  wird  man  also  stets  gefasst  sein  und  sich  hüten 
müssen,  sie  als  einen  die  Durchschneidung  der  ableitenden  Strecke  über- 
dauernden Best  von  Elektrotonus  anzusehen,  wozu  die  Uebereinstimmung 
öffer  Richtung  mit  der  des  Elektrotonusstromes  ver-  [444]  leiten  kann. 


1  A.  a.  O.  Bd.  II.  Ahth.  I.  S.  496. 
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Ihre  Natur  wird  leicht  erkannt  dadurch,  dass  sie  fortbesteht,  auch  wenn 
man  den  Bussolkreis  zwischen  der  Bussole  und  der  entfernteren  Thon- 
spitze  öffnet  oder  letztere  vom  Nerven  abhebt.  Dadurch  wird  auch  be- 
wiesen, dass  es  sich  nicht  um  einen  Zweig  eines  Stromzweiges  handelt 
der  von  der,  der  abgeleiteten  Strecke  näheren  Thonspitze  der  Säule  durch 
Nerv,  Kork  und  Glas  sich  zu  der  von  jener  Strecke  enfernteren  Thon- 
spitze begäbe. 

Abgesehen  von  dieser  Störung  treten,  wenn  die  ableitende  Strecke 
sehr  kurz,  d.  h.  nur  etwa  1  mm  lang  ist,  bei  grösserer  Stromstarke  Wir- 
kungen auf,  welche  keinem  Gesetz  zu  gehorchen  scheinen,  da  sie  bald 
stark,  bald  schwach,  bald  dem  Elektrotonusstrome  gleich,  bald  ihm  ent- 
gegengesetzt gerichtet  sind.  Solchen  Wirkungen  war  ich  schon  früher 
manchmal  begegnet,  wenn  ich  nach  Durchschneidung  des  Nerven  den 
einen  oder  anderen  Abschnitt  wieder  auflegte,  und  bei  sehr  verkürzter 
ableitender  Strecke  die  Durchschneidung  nochmals  vornahm.  Es  hatte 
dann  öfter  den  Anschein,  als  bestanden  trotz  der  Durchschneidung  die 
Elektrotonusstrome  geschwächt  fort,  und  zuweilen,  als  hätten  sich  diese 
Ströme  zugleich  umgekehrt.  Bei  der  jetzigen  Art  der  Ableitung,  mittels 
der  Thonspitzen,  fiel  es  auf,  dass  eine  sehr  geringe  quere  Verschiebung 
der  einen  oder  anderen  Spitze  am  Umfang  des  Nerven  oder  Fadens  hin- 
reichte, um  die  Grösse  der  Wirkung  bedeutend  zu  verändern,  ja  deren 
Sinn  umzukehren. 

Folgende  Ueberlegung  deckt  den  Grund  dieser  Erscheinungen  auf. 
Man  denke  sich  der  Oberfläche  eines  leitenden  gleichartigen  Cylinders, 
in  einer  der  Axe  parallelen  Geraden,  ein  stromzuführendes  Elektroden- 
paar +  E  und  —  E  (s.  Fig.  5)  angelegt,  so  wird  die  Durchschnittslinie 
einer  durch  die  Axe  und  jene  Gerade  gelegten  Ebene  mit  der  Cylinder- 
bberfläche  eine  Strömungscurve  sein.  In  den  beiden  punktirten  Parallel- 
kreisen e1  e2 ,  «j  *2  denka  man  sich  ferner  der  Cylinderoberfläche  die 
Enden  eines  ableitenden  Bogens  angelegt.  Im  Allgemeinen  wird  sich 
durch  den  Bogen  ein  Stromzweig  ergiessen;  und  zwar  ist  leicht  zu  sehen, 
dass  er  von  ex  nach  ^  und  ea  wie  der  Elektrotonusstrom,  von  «,  und  £, 
nach  e2  umgekehrt  [445]  fliessen  wird.  Geht  der  ableitende  Bogen  aus 
einer  der  ersteren  Lagen  in  eine  der  letzteren  über,  so  muss  der  Strom- 
zweig durch  Null  hindurch  sein  Zeichen  wechseln.  Auch  von  ev  nach  es 
und  von  *x  nach  «a  wird  man  natürlich  Stromzweige  im  Bogen  erhalten. 
Das  Verhalten  bleibt  im  Wesentlichen  dasselbe,  wenn  — E  nach  —  E, 
hin  gerückt  wird.  Dies  Alles  fliesst  zu  einfach  aus  bekannten  Grund- 
sätzen, als  dass  ein  Zweifel  daran  sein  könnte;  doch  unterliess  ich  nicht, 
mich  von  der  Richtigkeit  obiger  Schlüsse  durch  den  Versuch  an  einem 
etwa  8  mm  dicken  Cylinder  zu  überzeugen,  den  ich  aus  Thon  formte,  und 
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dem  ich,  gleich  einem  Nerven,  die  beiden  Paare  von  Thonspitzen  an- 
legte. 

Lässt  man  in  Gedanken  den  Cylinder  im  Vergleich  zu  den  angeleg- 
ten Spitzen  und  ihrem  Abstand  *  immer  dünner  werden ,  bis  die  Verhält- 
nisse denen  am  Nerven  oder  Faden  ähnlich  sind,  so  bleiben  doch  die 
Curven  an  seiner  Oberfläche  im  Wesentlichen  dieselben.  Man  versteht 
ako  dergestalt  die  raschen  Wechsel  der  Grosse  und  Richtung  des  abge- 
leiteten Stromzweiges  bei  kleinen  seitlichen  Verschiebungen  der  Spitzen 
wenigstens  in  mehreren  Hauptfallen.  Bei  anderen  Lagen  der  den  Strom 
zufahrenden  Spitzen  kann  man  nicht  mehr  mit  gleicher  Sicherheit  die 
Betrachtang  durchfuhren ;  man  sieht  aber  leicht,  dass  die  Sache  stets  auf 
das  Nämliche  hinauslaufen  wird,  und  man  wird  ohnehin  darauf  verzichten 
müssen,  in  jedem  einzelnen  Falle  Grösse  und  Richtung  des  Stromzweiges 
genau  zu  erklären,  weil  der  Punkt,  wo  die  verhältnissmässig  grobe  und 
auch  nachgiebige  Thonspitze  den  Umfang  des  Nerven  oder  Fadens  ab- 
leitend berührt,  nicht  scharf  anzugeben  ist. 

Von  diesen  Wirkungen  sind  die  dem  Elektrotonus  angehörigen  ste^s 
leicht  durch  ihre  Stärke  und  durch  die  Beständigkeit  ihrer  Sichtung  zu 
unterscheiden.  Sie  wurden  fortan  nur  noch  zwischen  Punkten  des  natür- 
lichen Längsschnittes  des  Nerven  und  in  solcher  Entfernung  von  beiden 
Querschnitten  beobachtet,  dass  der  ursprüngliche  Strom  so  gut  wie  Null 
war;  und  was  etwa  von  diesem  übrig  blieb,  wurde  mit  Hülfe  des  im 
Xervenkreise  befindlichen  Compensators  vernichtet,  so  dass  Anelektrotonus- 
und  Eatelektrotonus-Strom  rein  hervortraten.  Die  [446]  neue  und  wichtige 
Thatsache,  die  sich  jetzt  sogleich  ergab,  besteht  darin,  dass  der  Zu- 
stand des  Nerven  im  Elektrotonus  kein  Zustand  des  Gleich- 
gewichtes, sondern  einer  der  steten  Veränderung  ist,  und 
dass  diese  Veränderung  im  Anelektrotonus  und  Katelektro- 
tonus,  wie  sie  sich  elektromotorisch  ausspricht,  nach  ver- 
schiedenem Gesetze  vor  sich  geht. 

Es  zeigt  sich  nämlich,  dass  vom  ersten  Augenblick  an,  wo  die  Be- 
obachtung möglich  ist,  der  Eatelektrotonusstrom  sinkt,  um  sich  asympto- 
tisch einer  unteren  Grenze  zu  nahem;  der  Anelektrotonusstrom  hingegen 
von  dem  entsprechenden  Augenblick  an  wächst,  ein  Maximum  erreicht, 
und  erst  dann  nach  {vergleichsweise  langer  Zeit  sinkt.  Die  Curveni  in 
Fig.  6  stellen  in  ihrer  ausgezogenen  Strecke  dieses  Verhalten  schematisch 
dar.  Die  Curve  ax  a^  bezieht  sich  auf  den  Anelektrotonus,  die  beiden 
Curven  £,  k^ ,  kl  k*  auf  den  Katelektrotonus.  Der  Augenblick  s  soll  der 
der  Schliessung  der  erregenden  Kette,  der  tx  der  sein,  wo  der  Spiegel  zur 
Buhe  gekommen  ist;  doch  ist  zu  bemerken,  dass  der  Abschnitt  stv  dem 
in  Wirklichkeit  nur  wenige  Secunden  entsprechen,  im  Vergleich  zu  der 
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sonstigen  Länge  der  Zeichnung  viel  zu  gross  ist ,  da  bis  zum  Maximum 
des  Anelektrotouu8stromes  Minuten  verstreichen. 

Das  Verhalten  ist,  im  Grossen,  unabhängig  von  der  Richtung,  in 
der  sich  der  Elektrotonus  ausbreitet,  <L  h.  man  beobachtet  es  sowohl  bei 
auf-  wie  bei  absteigendem  Elektrotonus.  Ich  habe  es  wahrgenommen  mit 
erregenden  Strömen  von  jeder  Stärke,  bis  zu  der  vollen  Starke  der  zehn- 
gliederigen  GsovE'schen  Säule;  und  bei  jeder  Länge  der  ableitenden 
Strecke  von  lmm  bis  zu  15mm;  doch  verwirrten  sich  hier  zuletzt  die  Er- 
scheinungen. 

Von  dem  Maassstab,  in  dem  sich  diese  Phänomene  bewegen,  mögen 
folgende  Zahlen  eine  Vorstellung  geben.  Ein  Grove,  (ohne  Neben- 
schliessung);  Elektrotonus  aufsteigend;  HAuy'sche  Astasie;  Länge  der  ab- 
leitenden Strecke  5mm;  Anelektrotonusstrom.  Sobald  beobachtet  werden 
kann ,  zeigt  sich  der  Spiegel  bei  170*°  in  vorschreitender  Bewegung  be- 
griffen. Nach  etwa  3  Minuten  ist  das  Maximum  bei  211  erreicht;  die 
[447]  Kette  wird  geöffnet,  und  nach  einigen  Minuten  in  umgekehrter 
Richtung  geschlossen.  Eatelektrotonusstrom  kann  zuerst  beobachtet  wer- 
den bei  155;  sinkt  in  wenigen  Minuten  auf  90;  nach  längerer  Zeit  wird 
der  Spiegel,  noch  immer  langsam  sinkend,  auf  66  gefunden. 

In  einem  Versuch  mit  vier  Grove  (ohne  Nebenschliessung  und  ohne 
HAUY'sche  Astasie)  wuchs  der  Anelektrotonusstrom  von  122ac  bis  333, 
also  fast  um  das  doppelte;  der  Eatelektrotonusstrom  sank  von  145  sehr 
rasch  bis  80,  dann  langsamer  bis  35,  wo  die  Beobachtung  aufhörte. 

Das  Wachsen  des  Anelektrotonusstromes  kann,  als  Thatsache,  nicht 
anders  aufgefasst  werden,  als  wie  es  im  Obigen  geschehen  ist ;  das  Sinken 
des  Katelektrotonusstromes  hingegen  könnte  auch  daher  rühren,  dass  der 
erregende  Strom  unbeständig  wäre.  Bringt  man  in  den  erregenden  Kreis 
eine  Bussole,  so  macht  sich  in  der  That,  und  zwar  je  starker  der  iStrom 
ist,  um  so  schneller,  eine  Abnahme  des  Stromes  bemerkbar.  Wird  der 
Strom  im  Nerven  plötzlich  umgekehrt,  so  erfolgt  ein  kleiner  Sprung,  dem 
eine  Spur  langsamen  Wachsens  folgt;  der  Strom  bleibt  aber  schwächer, 
als  er  ursprünglich  war.  Der  Sprung  rührt  wohl  vornehmlich  her  vou 
innerer  Polarisation  des  Nerven;  das  langsame  Wachsen  deutet  auf  eia 
geringes  Maass  secundären  Widerstandes,  der  sich  zum  Theil  wenigstens 
als  äusserer  secundärer  Widerstand  dadurch  kundgiebt,  dass  das  Rücken 
der  positiven  Spitze,  auch  nach  Aussen,  einen  positiven  Sprung  der  Strom- 
ötärke  zur  Folge  hat. 

Vier  Grove  gaben  z.  B.  im  ersten  Augenblick  118-5  •*;  nach  15' 
war  die  Ablenkung  auf  96  gesunken.  Umlegen  der  Wippe  bewirkt 
Sprung  auf  104  und  der  Strom  erhebt  sich  langsam  auf  110.  Sehern 
der  Vergleich  dieser  Zahlen  mit  den  oben  angeführten,  welche  den  Ver- 
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lauf  des  Katelektrotonusstromes  bei  der  gleichen  Stromstärke  erläutern, 
zeigt  dass  dieser  Verlauf  nicht  füglich  allein  der  Unbeständigkeit  des 
erregenden  Stromes  zuzuschreiben  sei;  denn  während  letzterer  nur  um 
tfwa  1js  seiner  ursprünglichen  Stärke  sinkt,  beträgt  der  Verlust  des  Kat- 
elektrotonusstromes über  3/4.  Dennoch  hielt  ich  es  für  rathsam,  diesen 
Punkt  durch  besonders  darauf  gerichtete  Ver-  [448]  suche  ausser  Zweifel 
zu  stellen,  zu  welchem  Zweck  ich  zwei  Wege  einschlug. 

Bade  setzen  voraus,  dass  in  den  Kreis  des  Elektrotonusstromes  imd 
in  den  des  erregenden  Stromes  gleichzeitig  Bussolen  eingeschaltet  sind 
und  abgelesen  werden.  Die  Beobachtungen  an  der  letzteren  Bussole 
übernahm  Hr.  Dr.  Bosknthal.  Zuerst  gingen  wir  so  zu  Werke,  dass 
wir  alle  viertel  Minuten  auf  ein  gegebenes  Zeichen  den  Stand  unserer 
Bassolen  ablasen.  Es  wäre  nutzlos,  die  sämmtlichen  Zahlen  der  sechs 
«o  angestellten  Versuchsreihen,  wobei  2,  4,  5,  10  Grove  in  auf-  und  in 
absteigender  Richtung  zur  Anwendung  kamen,  hier  abzudrucken.  Es 
genüge  zu  bemerken,  dass  stets  das  Sinken  des  Katelektrotonusstromes 
unverhältnissmässig  schneller  erfolgte,  als  das  des  erregenden.  Bei 
4  Grove  und  absteigendem  Strome  sank  dieser  in  4  Minuten  beispiels- 
weise von  45  auf  41 ;  der  Katelektrotonusstrom  gleichzeitig  von  65  auf 
22;  jener  um  l/n,  dieser  um  2/3  seiner  ursprünglichen  Grosse  u.  s.  f. 
Das  zweite  Verfahren  bestand  darin,  dass,  während  ich  alle  viertel  Minuten 
ablas,  Hr.  Dr.  Rosenthal  bemüht  war,  den  erregenden  Strom  mittels 
eines  Bheochords,  das  er  als  Bheostat  handhabte,  beständig  zu  erhalten. 
Obschon  dies  in  vier  Versuchsreihen,  gleichfalls  bei  beiden  Stromrich- 
tungen, so  gelang,  dass  die  Stromstärke  nur  um  wenige  Hundertel  auf 
und  ab  schwankte,  zeigte  doch  der  Katelektrotonusstrom  dieselbe  schnelle 
Abnahme,  welche  also  im  Wesen  des  Vorganges  begründet  ist. 

Das  Maximum  des  Anelektrotonusstromes  liegt  immer  weit  über  dem 
erstbeobachteten  Werthe  des  Katelektrotonusstromes;  dagegen  der  erst- 
beubachtete  Werth  des  Anelektrotonusstromes  bald  über,  bald  unter  dem 
entsprechenden  Werthe  des  Katelektrotonusstromes  lag,  wie  dies  die 
Conen  ^Äj,  ^A2  erläutern.  Der  höhere  Anfangswerth  des  Katelektro- 
tonusstromes kam  auch  vor,  wenn  der  Katelektrotonus  nach  dem  Anelek- 
trotonus  beobachtet  wurde,  so  dass  eine  Täuschung  durch  die  Ermüdung 
des  Nerven  ausgeschlossen  scheint.  Dies  Verhalten  ist  im  Widerspruch 
mit  der  älteren  Erfahrung,  wonach  beim  Tetanisiren  mittels  des  Poggen- 
DORFF'schen  Inversors,  wobei  doch  nur  die  Anfangswerthe  der  Ströme 
zur  Wirkung  kommen,  abgesehen  [449]  von  der  negativen  Schwankung, 
»tete  der  Anelektrotonus  die  Oberhand  hat,1  und  es  bedarf  weiterer  Versuche, 


1  Untersuchungen  u.  8.  w.  Bd.  II.  Abth.  I.  S.  470. 

R  da  Boii-Reymond,  Ges.  Abb.  II.  17 
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mit  einer  Bussole  auch  im  erregenden  Kreise,  um  diesen  Punkt  aufzu- 
klaren, wie  denn  überhaupt  hinsichtlich  der  feineren  Züge  des  zeitlichen 
Verlaufes  der  Elektrotonusströme  noch  Alles  zu  thun  ist,  ja  die  Unter- 
suchung dieser  Strome  auch  in  anderer  Richtung  jetzt  so  gut  wie  von 
vorn  anzufangen  hat. 

Um  aber  die  Bedeutung  der  über  den  Verlauf  der  Elektrotonusströme 
ermittelten  Thatsache  mit  einem  Worte  zu  beleuchten ,  genügt  es  auszu- 
sprechen, dass  dieser  Verlauf  im  Wesentlichen  übereinstimmt 
mit  dem  der  von  Hrn.  Pflüöeb  erforschten  Erregbarkeits- 
veränderungen im  Elektrotonus. 

Vom  absteigenden  extrapolaren  Anelektrotonus  durch  schwächere 
polarisirende  Strome  sagt  Hr.  Pflügeb:1  „Erstaunt  bemerken  wir,  die 
„wir  daran  gewöhnt  sind,  die  Bewegungserscheinungen  an  den  Nerven 
„mit  den  Sinnen  unfassbarer  Geschwindigkeit  vor  sich  gehen  zu  sehen, 
„wie  der  Anelectrotonus  nicht  urplötzlich  bei  der  Schliessung ....  vor- 
„handen  ist,  sondern  nur  sehr  langsam  anschwillt,  und  nach  vielen 
„Secunden  erst  sein  Maximum  erreicht"  Wenn  er  hinzufügt:  ,Jeh 
„habe  nicht  selten  bei  schneller  Beizung  nach  erfolgter  Schliessungs- 
„zuckung  keine  Spur  einer  veränderten  Erregbarkeit  nachweisen  können. 
„die  nach  30  Secunden  oder  1  Minute  doch  sehr  stark  herabgesetzt  war. 
—  so  ist  dies  wohl  nicht  so  zu  verstehen,  als  sei  die  Erregbarkeitsver- 
änderung im  ersten  Augenblick  Null,  sondern  nur  so,  als  sei  sie  unter 
den  gegebenen  Umständen  gerade  nicht  nachweisbar  gewesen.  Denn 
dass  sie  mit  gleicher  Geschwindigkeit  von  der  Anode  absteige,  wie  die 
den  Anelektrotonus  erzeugende  Veränderung  des  Nerven,  also  zugleich. 
nach  Hrn.  Helmholtz,2  wie  der  Innervationsvorgang,  hat  Hr.  Pflüger 
selber  durch  einen  ebenso  einfachen  wie  sinn-  [450]  reichen  Versuch  un- 
mittelbar dargethan.9  Ebenso  heisst  es  vom  aufsteigenden  Anelektrotonus 
er  wachse  sehr  langsam  nach  der  Schliessung  des  polarisirenden  Strome* 
an.  „Darum  wurde  bei  allen  vorhergehenden  Versuchen  . . .  stets  25  Se- 
„kunden  nach  der  Schliessung  gewartet,  ehe  die  Beizung  vorgenommen 
„worden  ist . . .  Während  der  Schliessung  nimmt  dann  später  der  Au- 
„elektrotonus  bei  fortdauernder  Schliessung  in  seiner  Wirkung  wieder 
„langsam  ab".4 

Im  Gegensatz  hierzu  wird  der  zeitliche  Verlauf  des  absteigenden 
Katelektrotonus  so  geschildert:    „Bei  der  Schliessung  des  polarisirenden 


1  Untersuchungen  über  die  Physiologie  des  Electrotonus.    Berlin  1839.  S.  31^. 

2  Monatsberichte  der  Berliner  Akademie,   1954.  S.  329.  330. 

3  A.  a.  O.   S.  442  ff. 

4  A.  a.  O.  S.  390. 
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^Stromes  erscheint  mit  den  Sinnen  entschwindender  Geschwindigkeit  der 
„absteigende  Katelectrotonus  und  wächst  dann  noch  rasch  um  ein  Ge- 
„ringes  an.  Bei  fortdauernder  Schliessung  nimmt  er  ganz  allmählich  und 
^sehr  langsam  wieder  ab . . ." l  Ebenso  der  Verlauf  des  aufsteigenden 
Katelektrotonus:  „Soviel  lässt  sich  . . .  bereits  ohne  alle  feineren  Hülfs- 
jmUel  wahrnehmen ,  dass  sehr  kurze  Zeit  nach  erfolgter  Schliessungs- 
^zuckung  der  katelectrotonische  Zustand  noch  nicht  sein  Maximum 
«.erreicht  hat,  da  man  gewöhnlich  bei  dauernder  Schliessung  an- 
züglich keine  so  bedeutende  Verstärkung  der  Zuckung  wahrnimmt 
«als  nachher.  Gleichwohl  aber  ist  dieser  Unterschied  klein  und  durch- 
«aas  nicht  besonders  auffallend".1 

Der  Parallelismus  der  Erscheinungen  ist  für  den  Anelektrotonus,  wie 
man  sieht,  vollständig;  der  Anelektrotonusstrom  und  die  Verminderung 
der  Erregbarkeit  erreichen  beide  mit  ziemlicher  Langsamkeit  ein  Maxi- 
mum und  sinken  allmählich  wieder  davon  herab.  Was  den  Katelektro- 
tonos  betrifft,  so  scheint  dagegen  eine  Abweichung  des  zeitlichen  Verlaufes 
des  Stromes  und  der  Erregbarkeitsveränderung  darin  zu  liegen,  dass 
während  der  Katelektrotonusstrom  von  uns  stets  bereits  sinkend  ange- 
troffen wurde,  Hr.  Pflüge»  die  Erhöhung  der  Erregbarkeit  während  der 
ersten  Augenblicke  der  Schliessung  noch  um  [451]  eine  kleine  Grosse 
wachsen  sah.  Allein  die  Untersuchung  auf  die  Erregbarkeitserhöhung 
kann  innerhalb  einer  Secunde  nach  der  Schliessung  des  polarisirenden 
Stromes  vorgenommen  werden,  dagegen  8 — 10  Secunden  verstreichen,  ehe 
die  Bussole  den  Verlauf  der  Stromstärke  ohne  Weiteres  erkennen  lässt.3 
Anstatt  bereits  eine  Abweichung  des  Ganges  der  elektromotorischen  Er- 
scheinungen von  dem  der  Erregbarkeitsveränderungen  im  Eatelektrotonus 
anzuerkennen,  dürfen  wir  also  bis  auf  Weiteres  annehmen,  dass  unsere 
Beobachtung  minder  vollständig  ist,  als  die  des  Hrn.  Pflüger.  Der 
Oang  des  Katelektrotonusstromes  ist  vielleicht  der,  dass  nach  einer  Zeit, 
die  hier  ausser  Acht  bleibt,  der  Strom  in  endlicher  Stärke  vorhanden  ist, 
um  eine  kleine  Grosse  ansteigt,  sofort  ein  Maximum  erreicht,  und  darauf 
rasch  sinkt;  das  letztere  Stadium  wäre  es,  worin  er  stets  bereits  von  uns 
angetroffen  wurde.  Das  punktirte  Curvenstück  k°kl  zwischen  s  und  V  in 
Fig.  6  würde  diesen  Gang  darstellen,  wie  das  entsprechende  Stück  aQax 
den  Gang  des  Anelektrotonusstromes  in  demselben  Zeitraum.     Wie  ein 


1  A.  a.  O.  S.  349. 

2  A.  a.  O.  S.  265. 

*  [Diese  Versuche  sind  noch  vor  Erfindung  des  aperiodischen  Magnetes  ange- 
stellt ,  mit  dessen  Hülfe  jetzt  vielleicht  das  Wachsen  des  Katelektrotonusstromes  in 
den  ersten  Secunden  nach  der  Schliessung  aufgefasst  werden  könnte.] 
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Bück  auf  die  Figur  zeigt,  hat  diese  Annahme  den  Vortheil,  dass  dabei 
der  oben  bezeichnete  Widerspruch  zwischen  unseren  jetzigen  und  den  mit 
dem  PoGGENDOBFF'schen  Inversor  gemachten  Erfahrungen  leicht  zu  lösen 
ist  Ist  sie  richtig,  so  würde  der  Verlauf  beider  Strome  somit  doch 
mehr  übereinstimmen,  als  es  jetzt  zuerst  schien.  Beide  Ströme  hatten 
danach  ein  Maximum,  nur  läge  das  des  Katelektrotonusstromes  viel  tiefer 
und  dem  Schliessungsaugenblick  viel  näher,  als  das  des  Anelektrotonus- 
stromes.  Ja  es  wäre  möglich,  dass  allein  dem  Katelektrotonusstrom  wirk- 
lich ein  Maximum  zukäme.  Das  Herabsinken  des  Anelektrotonusstromes 
von  seinem  Maximum  könnte  so  aufgefasst  werden,  als  strebe  dieser  Strom 
asymptotisch  einer  Grenze  zu,  sänke  aber  wegen  abnehmender  Leistungs- 
fähigkeit des  Nerven  und  wegen  der  Unbeständigkeit  des  erregenden 
Stromes  zuletzt  schneller,  als  er  sich  jener  Grenze  nähere. 

Diese  und  viele  andere  Fragen  für  den  Augenblick  zur  Seite  lassend, 
schritt  ich  endlich  dazu,  die  elektromotorische  Kraft  der  Elektrotonus- 
ströme  zu  messen.  Dies  Unternehmen  wird  durch  die  jetzt  erkannte 
Unbeständigkeit  der  Ströme  sehr  [452]  erschwert,  welche  sich  bei  deren 
Compensiren  im  Wesentlichen  ganz  ebenso  kundgiebt,  und  also  nicht 
oder  nur  zu  einem  kleinen  Theile  von  Polarisation  oder  von  Widerstands- 
änderungen  abgeleitet  werden  könnte.  Dafür  beschränkt  sich  aber  unsere 
Aufgabe  jetzt  darauf,  bei  möglichst  starkem  erregenden  Strom  und  mög- 
lichst kurzer  ableitender  Strecke  das  Maximum  der  Anelektrotonusstrom- 
kraft  zu  bestimmen,  wobei  uns  jene  Unbeständigkeit  am  wenigsten  stört. 
Es  wird  genügen,  wenn  ich  anführe,  dass  ich  bei  vier  bis  fünf  Grove  im 
erregenden  Kreise  (ohne  Nebenschliessung),  15 mm  langer  abgeleiteter  und 
etwa  2mra  langer  ableitender  Strecke  mehrmals  eine  Kraft  von  über 
0*5  Daniell  beobachtet  habe,  wo  nach  dem  Durchschneiden  der  ableiten- 
den Strecke  nur  ±  1 gc  Wirkung  übrig  blieb.  Die  untere  Grenzkraft  des 
Katelektrotonusstromes  unter  den  nämlichen  Umständen  belief  sich  nur 
auf  0-05. 


§.  VI.    Von  der  Grösse  der  elektromotorischen  Kraft  der 

Drüsen. 

Aus  Versuchen,  welche  theils  früher  von  mir,1  theils  neuerdings  von 
Hrn.  Dr.  Rosenthal  angestellt  sind,2  scheint  zu  folgen,   dass  zu  den 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  IL  S.  9  ff.  —  Monatsberichte  u.  b.  w. 
1851.  S.  380;  —  Molkschott's  Untersuchungen  zur  Naturlehre  des  Menschen  und  der 
Thiere.  Bd.  II.  S.  138. 

2  Fortschritte  der  Physik  u.  s.  w.  1860.  S.  545.  —  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  tr. 
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Organen  der  elektromotorischen  Fische  und  den  Muskeln  und  Nerven 
auch  die  Drüsen  als  elektromotorische  Organe  zu  rechnen  sind.  Wo  ab- 
sondernde Drusen  mosaikförmig  auf  einer  Flache  nebeneinander  stehen. 
scheint  diese  Flache  der  Sitz  einer  darauf  senkrechten  elektromotorischen 
Kraft  zu  sein,  welche  nach  meinen  Versuchen  bei  der  äusseren  Haut  der 
Amphibien  und  nach  Hih.#Bo6ENThaIj  bei  der  Magen-  und  Darmschleim- 
haut von  der  freien  Fläche  in's  Innere  gerichtet  ist. 

Es  war  von  Wichtigkeit,  die  elektromotorische  Kraft,  welche  diesen 
neuen  thierisch-elektrischen  Strömen  zu  Grunde  liegt,  [453]  mit  der  Kraft 
der  Muskeln  und  Nerven  zu  vergleichen.  Dies  geschah  mittels  einer  der  von 
Hrn.  Rosenthal  a.  a.  0.  beschriebenen  ganz  ähnlichen  Vorrichtung.  Ein 
Stück  Froschhaut  wurde  zwischen  zwei  Glimmerblätter  gelegt,  welche  an 
gegenüberliegenden  Stellen  von  einem  kreisrunden  Loche  von  2*5 mm 
Durchmesser  durchbohrt  waren;  durch  dies  Loch  wurde-  jederseits  ein 
Thonzapfen  gegen  die  Haut  gepresst,  welcher  der  vorderen  Fläche  der  Thon- 
schilder  angeknetet  war. 

Es  zeigte  sich  zunächst,  dass  bis  zu  einer  gewissen  Grenze  die  Kraft 
mit  der  Grösse  des  Hautstückes  rasch  wächst.  Ein  kleines  nur  eben  das 
Loch  deckendes  Stück  gab  eine  Kraft  von  nur  etwa  0  ■  004 ;  ein  grosseres. 
unmittelbar  neben  jenem  geschnittenes  etwa  die  zehnfache  Kraft.  Auch 
am  Bande  eines  grosseren  Stückes  erhält  man  kleinere  Werthe.  Diese 
Ergebnisse  entsprechen  völlig  den  Forderungen  der  von  Hrn.  Dr.  Rosen- 
thal entwickelten  Theorie.  Die  grösste  Kraft,  die  ich  so  beobachtet  habe, 
betrug  0*051.  Die  hier  vorkommenden  Kräfte  sind  also  von  gleicher 
Ordnung  mit  denen  zwischen  Längs-  und  Querschnitt  der  Muskeln,  ob- 
schon  sie  die  der  dickeren  Muskeln  nicht  erreichen. 

Die  Kraft  der  Magenschleimhaut  des  Frosches  fand  ich  nur  =0*012. 

§.  VDL    Von  der  Grösse  der  elektromotorischen  Kraft  einiger 

Flüssigkeitsketten. 

An  sich  haben  die  mitgetheilten  Messungen  keine  grosse  Bedeutung. 
Ob  den  thierisch-elektrischen  Strömen,  wie  wir  sie  ableiten,  ein  Span- 
nungsunterschied  von  so  vielen  Tausendteln  oder  so  vielen  Zehnteln  eines 
Daniells  zu  Grunde  liege,  kann  gleichgültig  erscheinen,  da  ich  durch 
vollkommen  scharfe  Schlüsse  gezeigt  habe,  dass  aus  der  Kleinheit  der 
nach  aussen  wirksamen  elektromotorischen  Kraft  nicht  auf  die  Kleinheit 
der  im  Inneren  thätigen  zu  schliessen  sei,  vielmehr  diese  fast  beliebig 


1865.  S.  301.  —  [Vergl.  Roeber  in  demselben  Archiv,  1869.  S.  633;  —  Edelmann 
in  Pflügrb's  Archiv  für  die  gesammte  Physiologie.  1872.  Bd.  VI.  8.  97.] 
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grösser  sein  könne.1  Nicht  ihrer  absoluten  Grösse  verdanken  die  elektri- 
schen Erscheinungen  der  Muskeln,  Nerven  und  Drüsen  [454]  ihre  Be- 
deutung, sondern  den  Beziehungen  zu  den  übrigen  Functionen,  welche 
sich  in  ihren  Gesetzen  und  in  ihrer  Abhängigkeit  von  verschiedenen  Um- 
standen aussprechen. 

Gegenüber  der  hergebrachten  Vorstellung,*  wonach  es  sich  bei  jenen 
Erscheinungen  um  kaum  wahrnehmbare  Grössen  handelt,  überrascht  es 
jetzt  zu  finden,  dass  in  einem  Kreise  von  hinlänglichem  Widerstand  eine 
Säule  aus  sieben  Gastroknemien  einen  Daniell  ersetzen  würde;  einen 
höheren  Werth  aber  werden  unsere  Zahlen  erst  erhalten,  wenn  sie  uns 
hinsichtlich  des  Ursprunges  und  der  Bedeutung  der  thierisch-elektrischen 
Ströme  zu  neuen  Einsichten  verhelfen. 

Wenn  sich  z.  B.  auf  Grund  unserer  Messungen  ergäbe,  dass  die 
höchste  aus  einer  bestimmten  Ursache  entspringende  elektromotorische 
Kraft  unter  der  Kraft  der  thierischen  Erreger  bliebe,  so  wäre  dadurch  ohne 
Weiteres  der  Beweis  gefuhrt,  dass  diese  Ursache  die  der  thierisch-elektri- 
schen Ströme  nicht  sei. 

Yon  den  bekannten  Ursachen  galvanischer  Ströme  sind  es  nur  drev 
an  welche  man,  behufs  der  Erklärung  der  elektromotorischen  Kraft  der 
Nerven,  Muskeln  u.  s.  w.,  denken  kann.  Dies  ist  1.  die,  welche  die 
Ströme  in  den  Ketten  aus  mehreren  Flüssigkeiten,  2.  die,  welche  die 
Wnj)'schen  Hydro-Thermoströme,  8.  die,  welche  die  QuiNCKE'schen  Dia- 
phragmaströme erzeugt  Die  elektromotorische  Kraft  der  beiden  letzteren 
Arten  von  Strömen  ist  durch  deren  Entdecker  sogleich  in  mehreren 
Fällen  genau  bestimmt  worden;  dagegen  über  die  der  ersten  Axt  besitzen 
wir  fast  gar  keine  Nachrichten.  Abgesehen  von  einer  Angabe  des  Hrn. 
Scoutetten  über  das  was  er  die  elektromotorische  Kraft  zwischen  arte- 
riellem und  venösem  Blute  nennt  (s.  unten  S.  282.Anm.2),  sind  mir  keine 
anderen  Kraftmessungen  an  Flüssigkeitsketten  bekannt  geworden,  als  zwei 
von  Hrn.  Wild  bei  Gelegenheit  seiner  Versuche  über  Hydro-Thermo- 
ströme veröffentlichte.2  Es  blieb  mir,  um  die  vorige  Untersuchung  in 
der  angedeuteten  Richtung  fruchtbar  zu  machen,  also  nichts  übrig,  als 
hier  selber  Hand  an's  Werk  zu  legen.  Dazu  boten,  was  die  Messung 
der  Kräfte  betrifft,  mein  Verfahren  und  meine  [455]  im  Vorigen  ange- 
wendeten Vorrichtungen  das  bequemste  Mittel  dar.  Es  handelte  sich 
nur  noch  darum ,  die  hier  zweckmäßigste  Gestalt  der  Flüssigkeitsketten 
festzustellen. 

Da  ich  eine  sehr  grosse  Anzahl  von  Versuchen  vor  mir  sah,  konnte 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I.  S.  688  ff. 

2  Poggendorff'b  Annalen  u.  s.  w.  1858.  Bd.  CIIL  S.  353. 
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ich  Hrn.  Wild's  Anordnung  nicht  wohl  annehmen,  welche  unstreitig 
die  vollkommenste,  aber  im  Gebrauch  etwas  zu  umständlich  ist,  wenn 
es  darauf  ankommt,  zahlreiche  Versuche  rasch  hintereinander  abzu- 
machen. 

Ich  versuchte  zuerst,  woran  ja  auch  Hr.  Wild  gedacht  hatte,  die 
vun  Hrn.  Magnus  für  elektrolytische  Versuche  angegebene  Vorrichtung,1 
<Iie  mir  letzterer  freundlichst  lieh,  für  meine  Zwecke  zu  verwenden.  Sie 
besteht  aus  einer  Anzahl  viereckiger  Spiegelplatten,  deren  jede  an  einer 
Seite  mit  einem  etwa  halbkreisförmigen  Ausschnitt  versehen  ist.  Indem  die 
senkrecht  gestellten  Platten  mit  den  nach  oben  gekehrten  Ausschnitten 
aufeinandergepasst  und  mittels  Schrauben  zusammengepresst  werden,  ent- 
steht eine  Kinne;  durch  zwei  volle  Platten  zu  beiden  Enden  des  Satzes 
wird  die  Rinne  zum  Geßss  begrenzt,  und  durch  poröse  Scheidewände, 
die  man  zwischen  die  Platten  klemmt,  das  Gefass  in  Zellen  getheilt, 
wenn  man  will  in  so  viele,  als  ausgeschnittene  Platten  in  seinen  Bau 
eingehen.  Mein  Plan  war,  wie  ich  kaum  zu  sagen  brauche,  diese  Zellen 
mit  den  verschiedenen  Flüssigkeiten  zu  füllen,  und  die  zu  beobachtende 
elektromotorische  Wechselwirkung  durch  die  porösen  Scheidewände  hin- 
durch stattfinden  zu  lassen.  Als  poröse  Scheidewand  nahm  ich  das  hier 
käufliche  Pergamentpapier,  welches  auch  nach  längster  Zeit  destillirtem 
Wasser  keine  saure  Reaction  mittheilte.  Als  ich  aber  mit  dieser  Vor- 
richtung zu  arbeiten  anfing,  stiess  ich  auf  die  sonderbare  Thatsache,  dass 
die  Kraft  der  Flüssigkeitsketten  von  einer  kleinen  Grösse  langsam  bis  zu 
einem  Maximum  wuchs  und  dann  wieder  sank.  Gegenversuche  mit  den- 
selben Ketten  ohne  poröse  Scheidewand  nach  der  gleich  zu  beschreiben- 
den Methode  angesteflt,  wobei  kein  irgend  vergleichbares  Maximum  ein- 
trat, bestätigten  mich  in  dem  Verdacht,  dass  eine  Störung  [456]  durch 
jene  Wand  obwalte.  Da  das  allmähliche  Durchdringen  des  Pergaments 
nur  eine  Verminderung  des  Widerstandes,  folglich  nur  eine  Vermehrung 
der  Stromstärke,  nicht  der  Kraft,  mit  sich  bringen  kann,  so  bleibt  es 
vorläufig  unverständlich,  wie  die  Membran  die  Kraft  beeinflusse.  Dem 
sei  wie  ihm  wolle,  ich  hielt  es  danach  für  gerathen,  auf  den  Gebrauch 
der  MAGNüs'schen  Vorrichtung  und  jeder  anderen,  wobei  die  Flüssigkeiten 
anders  als  durch  ihre  Dichte  von  einander  getrennt  sind,  bei  diesen 
Versuchen  zu  verzichten,  und  so  entschied  ich  mich  zuletzt  für  folgende 
Anordnung,  die  sich  jedenfalls  durch  Einfachheit  und  Bequemlichkeit 
empfahl,  wenn  sie  auch  auf  strenge  Erfüllung  aller  hier  zu  stellenden 
Bedingungen  keinen  Anspruch  macht 

Ich  beschaffte  eine  hinreichende  Anzahl  cylindrischer  (durch  Ab- 


1  Poggxhdorff's  Annalen  u.  s.  w.  1857.  Bd.  CIL  8.  25.  26. 
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schneiden  von  Flaschen  hergerichteter)  Glaser,  von  etwa  35 mm  Tiefe  und 
50 mm  Durchmesser.  Diese  wurden  in  eine  Eeihe  gestellt,  mit  den  Flüs- 
sigkeiten gefüllt,  und  durch  12mm  weite  Heberröhren  mit  einander  ver- 
bunden, die  mit  der  minder  dichten  der  beiden  Flüssigkeiten  gefällt 
waren. 

Um  die  Röhren,  mit  der  Flüssigkeit  gefüllt,  in  die  zu  verbindenden 
Gefasse  umzustürzen,  wurden  ihre  beiden  Oeffhungen  mit  Scheiben  aus 
Wachspapier  oder  Glimmer  verschlossen;1  die  Oeffhungen  müssen  dazu 
in  Einer  Ebene  abgeschliffen  sein.  Nach  dem  Eintauchen  der  Rohre 
pflegt  die  Scheibe  auf  Seiten  der  mit  der  Flüssigkeit  in  der  Röhre  gleich- 
artigen Flüssigkeit,  je  nachdem  sie  aus  Wachspapier  oder  aus  Glimmer 
besteht,  fortzuschwimmen  oder  abzufallen.  Die  Scheibe,  welche  die  bei- 
den ungleichartigen  Flüssigkeiten  von  einander  trennt,  wird  darauf  durch 
Verschieben  in  ihrer  Ebene  mit  Vorsicht,  um  möglichst  wenig  Strö- 
mungen zu  erregen,  entfernt;  doch  kann  eine  so  scharfe  Grenze  zwischen 
den  beiden  Flüssigkeiten,  wie  Hr.  Wild  sie  beschreibt,  dabei  freilich 
nicht  erhalten  werden. 

Die  beiden  letzten  Gefasse  der  Reihe  enthielten  stets  gesattigte 
schwefelsaure  Zinkoxydlösung,  in  welche  verquickte  Zinkplatten  als  Enden 
des  Messkreises  tauchten.  Wegen  der  [457]  grossen  Dichte  der  Zinklösung 
(1-441  bei  14-4°  C.)  musste  stets  das  darin  tauchende  Rohr  mit  der 
Flüssigkeit  des  nächsten  Gefasses  gefüllt  werden.  Da  durch  die  Verun- 
reinigung der  Zinklösung  mit  dieser  Flüssigkeit  die  Gleichartigkeit  und 
TJnpolarisirbarkeit  der  Vorrichtung  gefährdet  worden  wäre,  so  wurde 
noch  jederseits  vor  dem  Endgefass  ein  zweites  mit  Zinklösung  gefülltes 
Gefäss  angebracht,  in  welches  das  Rohr  mit  der  anderen  Flüssigkeit 
tauchte.  Oft  war  diese  jederseits  dieselbe;  sie  war  dann  die 'zuleitende' 
Flüssigkeit  (A)  im  Sinne  Fechneb's,  und  zwischen  den  beiden  damit  ge- 
füllten Gefässen  folgten  die  Gefasse  mit  den  beiden  'erregenden'  Flüssig- 
keiten (B  und  C),2  so  dass  die  vollständige  Anordnung  acht  durch  sieben 


i  Vergl.  oben  Bd.  I.  S.  4. 

2  Ueber  die  Ausdrücke  „zuleitende  Flüssigkeit'*  und  .»erregende  Flüssigkeiten'* 
vergl.  Fechneb  in  Poüobndorff's  Annalen  u.  s.  w.  1839.  Bd.  XLVTI1.  S.  5.  Sie 
sind  theoretisch  falsch,  wie  Hr.  Fechneb  selber  sehr  gut  wusste,  insofern  die  zu- 
leitende Flüssigkeit  auch  bei  der  Erregung  betheiligt  ist,  und  jede  der  beiden  er- 
regenden Flüssigkeiten  mit  gleichem  Erfolge  zur  zuleitenden  gemacht  werden  kann, 
dadurch,  dass  man  sie  in  zwei  Massen  vertheilt,  und  zwischen  diese  die  stromprü- 
fende Vorrichtung  einschaltet.  Um  aber  schnell  ein  deutliches  Bild  von  der  Anord- 
nung des  Versuches  zu  erwecken,  sind  jene  Ausdrücke  gut  brauchbar,  und  sie  mögen 
deshalb  beibehalten  werden. 
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Heberröhren  verbundene  Gefasse  in  sich  schloss;  wenn  Z  die  Zinklösung 
bezeichnet,  nach  dem  Schema 

Z,  Z,  A,  B,  C,  A,  Z,  Z. 

In  anderen  Fällen  war  die  Zinklosung  selber  die  zuleitende  Flüssigkeit, 
wo  dann  zwei  Gefasse  und  Heberröhren  fortfielen. 

Von  grosser  praktischer  Wichtigkeit  bei  Anstellung  solcher  Versuche 
ist  der  scheinbar  unbedeutende  Umstand,  dass  alle  Gefasse  genau  gleiche 
Höhe  haben.  Sind  sie  ungleich  hoch,  so  gleitet  leicht  die  Heberröhre  in 
das  niedrigere  der  beiden  damit  überbrückten  Gefasse,  und  oft  ist  dann 
der  Versuch  dahin. 

Die  Dichte  bestimmte  ich  theils  mittels  eines  GEissLEB'schen  Araeo- 
meters,  theils,  wenn  ich  nur  über  kleine  Mengen  gebot,  mittels  des  Tau- 
sendgranfläschchens.  Die  Stoffe  waren  die  reinsten  in  Berlin  käuflichen; 
das  Chlornatrium  Stassfurter  Steinsalz.  Die  Temperatur  während  der 
Zeit  wo  ich  diese  [458]  Versuche  anstellte,  war  meist  eine  hohe,  zwischen 
22-5  und  30°  C. 

In  den  folgenden  Gleichungen,  welche  die  Ergebnisse  der  Versuche 
kurz  aussprechen,  steht  im  linken  Gliede  die  Combination ,  welche  die, 
rechts  befindliche  Kraft  geliefert  hat.  Die  durch  einen  senkrechten  Strich 
getrennten  chemischen  Zeichen  sind  die  der  Stoffe,  die  mit  einander 
elektromotorisch  wirkten;  AiB  bedeutet  die  aus  der  Wechselwirkung  von 
A  und  B  entspringende  Kraft,  ohne  Bücksicht  darauf,  ob  die  Stoffe  A 
und  B  Glieder  einer  der  von  Hrn.  Wild  und  im  Verfolg  seiner  Versuche 
toü  Hrn.  Schmidt1  ermittelten  Spannungsreihen  sind.  Die  gemes- 
sene Kraft  ist  gleich  der  Resultirenden  oder  der  algebraischen  Summe 
aller  jener  Einzel  Wirkungen,  deren  Symbole  demgemäss  durch  Pluszeichen 
verknüpft  sind.  Da  die  Tennen,  welche  die  elektromotorische  Wirkung 
zwischen  der  Zinklösung  und  der  zuleitenden  Flüssigkeit  A  ausdrücken, 
einander  gleich  und  entgegengesetzt  sind,  so  sind  sie  weggelassen,  um 
die  Formeln  nicht  unnütz  zu  verlängern.  ^  Die  Richtung  des  Stromes  ist 
stets  in  der  Kette  von  links  nach  rechts.  Die  Zahlen  unter-  (einige 
Hai  ober-)  halb  der  Flüssigkeiten  bedeuten  die  Dichte,  oder  das  Verhält- 
nis, in  dem  die  Flüssigkeit  dem  Volum  nach  mit  Wasser  verdünnt 
worden;  wo  keine  Angabe  der  Art  vorhanden  ist,  war  die  Flüssigkeit 
gesattigt. 

Ich  begann  mit  Wiederholung  von  Hrn.  Wild's  beiden  Messungen, 
um  zq  sehen,  wie  die  meinigen  damit  stimmen  würden.  Seine  Bestim- 
mungen lauten  in  der  eben  angegebenen  Schreibweise 


1  Poggbkdorfp'b  Annalen  u.  s.  w.  1860.  Bd.  CIX.  S.  106. 
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(1)  CuS04  |  KNQ6  +  KNQ6  |  N06  +  N05  |  CuS04        =  0-00997 

1*10  1*07  1-05  1-10 

(2)  ZnSO,  |  HSQ4  +  HS04  |  CuS04  +  CuS04  |  ZnS04  =  0- 00864  » 

1-20  1-05  1-10  1-20 

Ich  fand  die  eiste  Kraft  =  0-01120  =  0-00997  +  0-00123, 
die  zweite  Kraft  =  000762  _  0-00864  —  0-00102. 

[459]  Der  Unterschied  mag  gross  erscheinen ,  da  er  in  beiden  Fällen  sich  auf 
etwa  12%  der  Wünschen  Zahlen  beläuft.  ludessen  will  bedacht  sein, 
dass  Hr.  Wild  bei  20,  ich  bei  fast  30°  C.  arbeitete,  und  dass,  wie  er 
selber  hervorhebt,  die  kleinsten  Verunreinigungen  der  Stoffe  einen  Ein- 
fluss  auf  die  Kraft  üben.3 

Da  ich  wissen  wollte,  ob  die  Flüssigkeitsketten  hinreichende  Kraft 
besitzen,  um  sie  irgendwie  zur  Erklärung  der  thierisch-elektrischen  Ströme 
zu  verwenden,  begann  ich  mit  der  Messung  der  Kraft  derjenigen  Ketten, 
welche  von  früheren  Forschern  als  besonders  wirksam  bezeichnet  worden 
sind. 

Unter  allen  Flüssigkeitsketten  an  Kraft  obenan  stellt  Hr.  Fechkeb, 
der  in  diesem  Gebiete  wohl  die  weitesten  Erfahrungen  gesammelt  hat, 
die  Combinationen 


i  Wild,  a.  a.  O.  S.  384.  410.  —  Bei  Wiederholung  des  Versuches  (2)  folgte 
jederseits  auf  das  Gefass  mit  der  verdünnten  noch  ein  Gefass  mit  gesättigter  Zink- 
lösung, welches  erst  die  verquickten  Zinkelektroden  enthielt. 

*  Hier  mag  angeführt  werden,  dass  ich  auch  die  Kraft  der  BscQUERBi/scben 
Säure- Alkali-Kette 

(3)     Pt  |  KO  +  KO  |  N06  +  N05  |  Pt 

1-820  1-185 

gelegentlich  gemessen,  und  erheblich  grösser  gefunden  habe,  als  sie  von  einigen  An- 
deren angegeben  ist  Nach  Hrn.  Poggendorpf,  der  concentrirtere  Flüssigkeiten  als 
ich  anwendete,  ist  sie  0-737  (Poggendorff's  Annalen  u.  s.  w.  1841.  Bd.  LIV.  S.  364; 
—  Yergl.  Weedemann,  die  Lehre  vom  Galvanismus  u.  s.  w.  Bd.  I.  1861.  S.  225 
[1872.  S.  373.]),  nach  Hrn.  Joule  sogar  nur  0-81  (The  Philosophical  Magazine  et*. 
1844.  tXXIV.  p.  113).  Lbnz  und  Saweljeff  geben  vier  Bestimmungen,  welche 
wenig  Vertrauen  erwecken,  da  sie  von  0*470  bis  1-272  schwanken  (Bulletin  de 
l'Academie  de  St  Petersbourg.  1844.  t  V.  p.  1;  —  Poggendorff's  Annalen  u.  s.  w. 
1846.  Bd.  LXVII.  S.512.  513).  Doch  schliesst  sich  meine  Zahl  gerade  der  letzten 
am  besten  an.  Ich  fand  es  nämlich  nöthig,  um  die  Kraft  jener  Kette  zu  compfn- 
siren,  statt  eines  Daniells  deren  zwei  als  Maasskette  zu  nehmen,  und  ausserdem  den 
langen  Compensator  mit  einem  dünneren  Platindrahte  zu  bespannen.  Die  Kraft  ergab 
sich  dergestalt  zu  1-152.  Dass  dieselbe  auch  bei  offenem  Kreise  rasch  sinkt,  hat 
bereits  Hr.  Poggendorff  gezeigt,  und  kann  ich  bestätigen. 
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(4)  NaCl     |  CuS04  +  CuS04  |  KS6  +  KS6  |  NaCl1  und 

(5)  NH4C1  |  CuS04  +  CuS04  |  KS6  +  KSß  I  NH4C1.2 

[460]  Es  zeigte  sich  wirklich,  dass  diese  Ketten  von  sehr  bedeutender 
Kraft  sind.  Leider  ist  diese  zugleich  so  unbeständig,  dass  sie  sich  kaum 
messen  lässt.  Das  Bild  der  Scale  flattert  hin  und  her,  wobei  jedoch  im 
Allgemeinen  die  Kraft  sinkt;  eine  geringe  Bewegung  im  Schwefelleber- 
gefiss  nahe  der  Mündung  des  mit  Kupferlösung  gefüllten  Heberrohres, 
wo  ach  ein  Niederschlag  bildet,  zieht  die  heftigsten  Schwankungen,  bald 
im  einen,  bald  im  anderen  Sinne,  nach  sich.  So  viel  ich  sehen  konnte, 
wogte  die  Kraft  der  ersten  Kette  auf  und  ab  zwischen  0  •  290  und  0  •  372, 
die, der  zweiten  zwischen  .0-297  und  0*349.  Diese  Werthe  fallen,  wie 
sich  zeigen  wird,  im  Vergleich  zu  denen,  welche  die  meisten  ähnlichen 
Flfissigkeitsketten  liefern,  so  aus  der  Ordnung,  dass  ich  vermuthe,  es 
handle  sich  dabei  um  eine  Wirkung  anderer  Art  Bei  der  Wechselwir- 
kung des  Kupfervitriols  und  deT  Schwefelleber  entstehen  Schwefel,  Schwe- 
felkupfer und  schwefelsaures  Kali: 

KSB  +  CuS04  =  S4+CuS  +  KS04. 
Es  liegt  nahe  sich  zu  denken,  dass  die  metallisch  leitenden  Schwefel- 
kupfertheilchen  bei  ihrer  Entstehung  auf  Seiten  der  Kupferlösung  und 
der  Schwefelleber  mit  verschiedenen  Flüssigkeiten  in  Berührung  sind» 
Sie  würden  dann  elektromotorisch  wirken,  wie  eine  auf  der  einen  Seite 
mit  Säure,  auf  der  anderen  mit  Alkali  benetzte  metallische  Zwischen- 
platte; und  dass  so  im  Allgemeinen  eine  grössere  elektromotorische  Kraft 
entstehe,  als  durch  Flüssigkeiten  allein,  ist  bekannt/  Mit  dieser  Erklä- 
rung stimmt  die  auffallend  heftige  Wirkung,  die  eine  Erschütterung  des 
Niederschlages  auf  die  Kraft  übt.  Durch  Störung  der  Orientirung  der 
Zwischenplättchen  könnte  die  Erschütterung  negativ,  positiv  dadurch 
wirken,  dass  Zwischenplättchen,  welche,  von  gleichartiger  Flüssigkeit  be- 
spült, nicht  mehr  primär  elektromotorisch  thätig,  aber  durch  den  schlecht 
eompenarten  Strom  polarisirt  sind,  aus  ihrer  Lage  gebracht  würden. 

Wie  dem  auch  sei,  sehr  unerwartet  wird  gewiss  Vielen  wie  mir  die 
ms  dem  Folgenden  sich  ergebende  Schwäche  der  aus  concentrirten  Sauren, 
Alkalien  und  Salzlösungen  gebildeten  [461]  Flüssigkeitsketten  sein,  welche 
nächst  den  Schwefelleberketten  bisher  für  die  wirksamsten  galten,4  und 
stets  als  Typen  der  Erscheinung  angeführt  wurden. 

1  Wegen  der  beinahe  gleichen  Dichte  der  gesättigten  Kupfer-  und  der  Stein- 
ttlzlösniig  wurde  das  mit  der  Knpferlösnng  gefüllte  Heberrohr  auf  Seiten  des  Stein* 
alzes  mit  Blase  überhanden,  die  in  Steinsalzlösung  gesotten  war. 

*  Poggendobff's  Annalen  u.  s.  w.    1839.  Bd.  XLYI1I.  S.  14.  22.  23.  24S.  254. 

3  Vergl.  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I.  S.  135.  210.  211. 

4  Vergl.  unter  anderen  Fbchneb  a.  a.  0.  8.  3.  4.  13.  20.  253. 
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(6)  KNOa  |  NOs  +  N05  |  KO  +  KO  |  KN06  =0-045 

1-185  1-389 

(7)  KNO„  |  NOg  +  N05  |  KO  +  KO  |  KN06  =0-062 

1.185  1/4;  1-130 

(8)  N06  |  NaCl  +  NaCl  |  KNOe  +  KN06  |  NO,  =0-009 

1-185  1-185 

(9)  NaCl  |  N06  +  NO„  |  KO  +  KO  |  NaCl  =0-006 


■v 


1-185  1-389 

(10)  NaCl  I  HSO,  +  HS04  |  KN06  +  KNO,  |  NaCl      =0-003 

1-225 

(11)  KN06    HSO.  +  HS04  ;  NH.C1+  NH,C1 1  KNO  •  -  0-015 

1-225 

Hier  schliessen  sich  noch  die  bereits  oben  S.  266  mitgetheilten  Glei- 
chungen (1)  und  (2)  für  die  Wünschen  Combinationen  an. 

Die  Richtung  des  Stromes  habe  ich  in  den  Ketten  (6),  (7),  (8),  (11) 
umgekehrt  gefunden  wie  Hr.  Fechner.  Solche  Umkehr  der  Kraft,  bei 
dem  Namen  nach  gleicher  Zusammensetzung  der  Flüssigkeitsketten, 
scheint  nichts  Ungewöhnliches  zu  sein,  und  Nobeli  sagt  schon,  dass  er 
mit  Kalilösung  oft  den  entgegengesetzten  Erfolg  beobachtet  habe,  wie  mit 
einem  Stück  feuchten  Aetzkali's.1  Ich  selber  habe  schon  vor  langer  Zeit 
einmal  den  Strom  einer  Kette  aus  Essigsaure  und  kohlensaurem  Natron 
das  eine  Mal  in  der  einen,  das  andere  Mal  in  der  anderen  Richtung 
fliessen  sehen,2  und  wir  werden  im  Folgenden  noch  andere  Beispiele  des- 
selben Verhaltens  kennen  lernen. 

Die  Kraft  der  Flüssigkeitsketten  ist,  wenigstens  bei  meiner  Anordnung, 
keineswegs  bestandig,  sondern,  auch  wenn  sie  offen  stehen,  im  Sinken 
begriffen;  zuweilen  kommt  erst  ein  geringes  Wachsen  der  Kraft  vor. 

[462]  Welche  Rolle  in  diesen  Erscheinungen  die  örtlichen  Tempera- 
turunterschiede spielen,  wie  sie  durch  die  chemische  Wechselwirkung 
z.  B.  des  Kali's  und  der  Salpetersäure  bedingt  werden,  ist  seit  Hrn. 
Wild's  Nachweis  der  Hydro-Thermoströme  eine  offene  Frage,  die  hier 
unerörtert  bleibt. 

Hr.  Feohneb  scheint  als  Regel  anzunehmen,  dass  die  Kraft  der  Flüssig- 
keitsketten mit  der  Concentration  der  Flüssigkeiten  gleichen  Schritt  halte3 
Hr.  Wild  lässt  sie  sich  zwar  mit  der  Concentration  allgemein  ändern,  hat 
aber  wirklich  beobachtet  auch  nur  den  Fall,  dass  die  Kraft  mit  abneh- 


1  Memorie  ed  Osservazioni  edite  ed  inedite.    Firenze  1834.  t  I.   p.  76. 
8  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  II.  S.  271.   Anm.  2. 
3  A.  a.  0.   S.  236.  237. 
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inender  Concentration  sank.  Abnahme  der  Kraft  mit  der  Coucentration 
wird  im  Folgenden  öfter  vorkommen.  In  den  obigen  Versuchen  zeigt 
sich  jedoch  schon  ein  Beispiel  auch  des  entgegengesetzten  Erfolges,  indem 
die  Kette  (7)  die  (6)  bedeutend  an  Kraft  übertrifft,  obschon  die  in  (6) 
angewendete  Kalilösung  in  (7)  mit  dem  dreifachen  Volum  Wassers  ver- 
dünnt war.  Ein  viel  auffallenderes  Beispiel  eines  solchen  Verhaltens. aber 
liefern  die  folgenden  Versuche. 

Ich  wollte  wissen,  wie  sich  die  elektromotorische  Kraft  der  Salpeter- 
säure-Kali-Kette  gestalten  würde,  wenn  ich  als  zuleitende  Flüssigkeit, 
statt  gesättigter  Salpeter-  oder  Kochsalzlösung,  0*75procentige  Kochsalz- 
lösung oder  den  damit  angekneteten  Thon  wie  bei  Ableitung  des  Muskel- 
.Stromes  anwendete.  Der  Thon  wurde  in  Gestalt  eines  gekrümmten 
Stabes  über  das  mit  Zinklösung  gefüllte  Endgefass  und  das  nächste 
erregende  Gefass  gebrückt,  so  dass  er  die  Stelle  des  zuleitenden  Gelasses 
vertrat    Ich  erhielt  zu  meinem  Erstaunen 

(12)  Thon  |  KO  +  KO  |  N05  +  NOB  |  Thon  «  0-105 

1*389  1-185 

(13)  NaCl  |  KO  +  KO  |  N05  +  N06  \  NaCl  «  0-148;  0-131. 


0-75o;0         1*389  1-185  0-75<>o 

Mit  anderen  Worten,  durch  die  äusserste  Verdünnung  der  Chlornatrium- 
teung  in  der  Kette  (9),  der  die  Combination  (13)  sonst  völlig  entspricht, 
wird  die  Kraft  von  0-006  auf  0-148,  d.  h.  auf  mehr  als  das  24 fache 
♦Mrhuht.  Mit  dem  Thone  fallt  [463]  die  Kraft  kleiner  aus,  vielleicht  nur, 
weil  beim  Ankneten  und  Aufbewahren  die  Lösung  sich  etwas  concentrirt. 
Beständig  waren  die  Ketten  (12)  und  (13)  so  wenig -wie  die  früheren. 
*4r  bemerkenswerte  ist,  dass  jetzt  die  Richtung  des  Stromes  in  der 
Kette  die  vom  Kali  zur  Saure  war,  also  die  entgegengesetzte  von  der  mit 
der  gesattigten  Kochsalzlösung.  Es  wird  also  gelegentlich  nicht  bloss  die 
Grösse  der  Kraft,  sondern  auch  ihr  Sinn,  durch  die  Concentration  der 
Flüssigkeiten  bedingt. 

Wenn  jetzt  auch  die  erregenden  Flüssigkeiten  verdünnt    wurden, 
sank  allerdings  wieder  die  Kraft: 

(14)  Thon  |  KO  f  KO  |  N08  +  N06  |  Thon     =  0-018 

'  V6;  1-093  Vg;  f-035 

(15)  NaCl  |  KO  +  KO  |  NT06  +  N06 

0-75O/o 

(16)  Thon  |  KO  +  KO  |  N06  +  N06 

(17)  NaCl  |  KO  +  KO  |  N05  +  N06 

0-75% 


NaCl 

= 

0-030 

0-75°'ü 

Thon 

= 

0-003 

NaCl 

__ 

0-024 

0-75  0,0 
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Immerhin  erschien  sie  bei  der  zehnfachen  Verdünnung  noch  etwa 
viermal  grösser  als  mit  den  concentrirten  Säuren  und  der  gesättigten 
Chlornatriumlösung. 

Da  die  Verdünnung  der  Kochsalzlösung  solche  Erhöhung  der  Kraft 
lieferte,  so  versuchte  ich,  wie  destillirtes  Wasser  an  deren  Stelle  .wirken 
würde.  Destillirtes  Wasser  als  Glied  von  Flüssigkeitsketten  ist  bisher 
nur  wenig  angewendet  worden.  Hr.  Fechner  bedauert,  in  seiner  klas- 
sischen Abhandlung  über  diese  Ketten,  mit  destillirtem  Wasser  nicht 
haben  experimentiren  zu  können,  weil  er  wegen  des  zu  grossen  Leitungs- 
widerstandes, der  dadurch  in  die  Kette  trat,  bei  Anwendung  verschiede- 
ner, sonst  sehr  wirksamer  Combinationen  keinen  bemerklichen  Ausschlag 
erhielt.1  Hr.  Wild  hat  Hydro-Thefmoströme  mit  destillirtem  Wasser 
beobachtet,  deren  Kraft  aber  gleichfalls  des  zu  grossen  Widerstandes  halber 
nicht  ordentlich  messen  können.2  Hr.  LfiON  Fotjcault3  und  Hr.  Bbcque- 
bel  (464)  d.  V.4  haben  zwar  bereits  Flüssigkeitsketten  zusammengestellt 
deren  eines  Glied  destillirtes  Wasser  war,  ohne,  wie  es  scheint,  durch 
dessen  Widerstand  behindert  zu  werden:  da  sie  aber  nicht  die  elektro- 
motorische  Kraft,  sondern  die  Stromstärke  berücksichtigten,  musste  ihnen 
die  bemerkenswerthe  Bolle  entgehen,  die  das  destillirte  Wasser,  nach 
meinen  jetzigen  Wahrnehmungen,  als  Glied  von  Flüssigkeitsketten  spielt; 
und  nicht  anders  erging  es  mir  selber  bei  einigen  früheren  Versuchen, 
in  denen  ich  destillirtes  Wasser  zur  Bildung  von  Flüssigkeitsketten  be- 
nutzte.8 Um  trotz  dem  Widerstand  des  destillirten  Wassere  scharfe 
Messungen  zu  erlangen,  versah  ich  jetzt  die  Bussole  mit  der  HAüY'schen 
Compensation  (s.^  oben  S.  242) ;  alsdann  war  deren  Empfindlichkeit  für 
alle  Fälle  völlig  ausreichend.    Ich  fand 

(18)  HO  |  KO  +  KO  |  N06  +  N06  |  HO  »  0-323;  0-323;  0-307. 

1-389  1-185 

Dies  ist  ein  Werth,  der  nahe  an  den  mit  den  Schwefelleberketten 
erhaltenen  reicht.  Er  übertrifft  fast  54  Mal  den,  welchen  Salpetersäure 
und  Kali  zwischen  gesättigter  Kochsalzlösung,  mehr  als  7  Mal  den,  wel- 
chen sie  zwischen  Salpeterlösung,  und  noch  immer  mehr  als  2  Mal  den, 
welchen  sie  zwischen  0-75procentiger  Kochsalzlösung  liefern,  d.  h.  den 
weitaus  höchsten  aller  bisher  beobachteten  Kraftwerthe  unbezweifelt 
ächter  Flüssigkeitsketten.     Auch  hier  war  die  Kraft  sehr  unbeständig. 


i  A.  a.  0.  S,  255. 

*  A.  a.  O.   S.  407. 

*  Comptes  rendos  etc.    17  Octobre  1853.  t.  XXXVII.  p.  582. 

4  Annale«  de  Ohimie  et  de  Physique.   1854.   3«n«  Serie,   t.  III.   p.  396. 

5  Untersuchungen  u.  e.  w.   Bd.  II.   Abth.  II.  S.  270. 
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aber  diesmal  zeigte  sich  wenigstens  ein  Grund  davon  deutlich.  Während 
nämlich  die  Kraft  schnell  sank,  wuchs  merkwürdigerweise  die  Stromstarke 
ebenso  schnelL  Offenbar  verunreinigte  sich  das  destülirte  Wasser  mit 
den  angrenzenden  Flüssigkeiten,  Zinklösung,  Kali  und  Salpetersaure;  die 
minder  scharfe  Grenzfläche  wurde  der  Sitz  einer  geringeren  Kraft,  aber 
der  Kraftverlust  wurde  mehr  als  aufgewogen  dadurch,  dass  das  Wasser 
zugleich  an  Widerstand  verlor. 

Kette  (18)  schliesst  sichr  unter  den  obigen  angeblich  stärksten  Ketten, 
den  Fallen  (6),  (7)  und  (9)  an;  ich  habe  aber  [465]  auch  in  dem  Fall 
(11)  die  zuleitende  Salpeterlösung  durch  destülirtes  Wasser  ersetzt,  und 
eine  Erhöhung  der  Kraft  um  nahe  das  15 fache,  zugleich  jedoch  deren 
Umkehr  erhalten,  denn  ich  fand 

(19)  HO  |  NH4C1  +  NH4C1  |  HSQ4  +  HSQ4  |  HO  =  0-215;  0-221. 

1-225 

Fast  stets,  wenn  ich  destülirtes  Wasser  mit  anderen  Flüssigkeiten 
zor  Kette  zusammenstellte,  fand  ich  eine  im  Vergleich  zu  der  mit  con- 
centrirten  Flüssigkeiten  erhaltenen  unerwartet  hohe  elektromotorische 
Kraft  vot,  wie  folgende  TJebersicht  lehrt 

(20)  ZnS04  |  N05  +  N06  |  HO  +  HO  |  ZnS04     =  0-167 

(21)  ZnS04  |  NO,  +  N06  |  HO  +  HO  |  ZnS04     -  0-094 

v—V 

(22)  ZnS04  |  H304  +  H804  |  HO  +  HO  |  ZnS04  =  0-175 

1^225 

(23)  ZnSO.  |  C1H  +  C1H  |  HO  +  HO  |  ZnSO.    =0-134 

X ' 

1*115 

(24)  ZnSO,  |  A  +  A  |  HO+HO  |  ZnS04  =  0- 139 

1-052 

(25)  Thon  |  Ä  +  Ä  |  HO  +  HO  |  Thon  =  0- 140 

1-Ö52 

(26)  Thon  |  I  +  Ä  |  HO  +  HO  |  Thon  =  0-067 

(27)  Thon  |  L  +  L  |  HO  +  HO  |  Thon  =  0-153 

1-196 

(28)  Thon  |  L  +  L  |  HO  +  HO  |  Thon  =  0-117 

(29)  ZnS04  |  HO  +  HO  |  KO  +  KO  |  ZnS04         =0-088 
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(30)  ZnS04  |  HO  +  HO  |  KO  +  KO  |  ZnS04  =  0029 

(31)  ZuS04  |  HO  +  HO  |  NaCl  +  NaCl  |  ZnS04  =  0-053;  0047 

(32)  ZnS04  |  HO  +  HO  |  NaCl  +  NaCl  |  ZnSO«  =  0-024 

0-75  o/0 

(33)  ZnS04  |  HO  +  HO  |  NaCl  +  NaCl  |  ZnS04  =  0-017 

[466]  Vsiw 

(34)  ZnSo4  |  HO  +  HO  |  CaCl  +  CaCl  |  ZnS04  =  0-025 

1-390 

Bohr-  Rohr-  |  /  I 

(35)  ZnS04    zucker-  +  zucker-   HO  +  HO  '  ZnS04  =  0-023 

lösung         lösung '  | 

Vs  Z.  d.  Gew.  nach. 

(36)  znso4 :  ^ssssr  +  sssr ,  ho + ho  '  znso<  -  om 

(37)  ZnS04  .  ^SfJ"  +  ^ü!!*   HO  +  HO  ,  ZnSO«'    =0-001 
v    '  *  |   eiweiss  «weiss  '  * 

(38)  ZnS04  |  Alkohol  +  Alkohol  |  HO  +  HO  |  ZnS04         =0-020 

von  0-809;  Vs 

(39)  ZnS04  |  Glycerin  +  Glycerin  |  HO  +  HO  |  ZnS04      =  0-013 

(40)  ZnSO.    Brunnen-  +  Brunnen-    HQ      H()  j  ZüS0        Q.m. 


wasser  wasser 

Mau  sieht,  dass  die  Sauren,  auch  organische,  selbst  bei  sehr  grosser 
Verdünnung,  mit  destillirtem  Wasser,  gleichviel  ob  zwischen  Zinklösung 
oder  verdünnter  Kochsalzlösung  (Thon),  ausserordentlich  stark  elektromo- 
torisch wirken,  während  Kalihydratlösung  verhältnissmassig  schwach  wirkt. 
Diesem  Umstände  verdankt  wohl  der  den  Lakmus  bekanntlich  stark 
röthende  Mimosenschleim  seine  bedeutende  Ueberlegenheit  über  ein  ande- 
res Collold,  das  alkalisch  reagirende  Hühnereiweiss.  Wer  den  jetzt  ruhen- 
den Kampf  der  Contacttheorie  und  der  Hypothese  vom  chemischen  Ur- 
sprünge des  galvanischen  Stromes  mit  erlebte,  wird  sodann  nicht  ohne 
Interesse  bemerkt  haben,  dass  Zuckerlösung,  Alkohol,  Glycerin,  mit 
Wasser  verdünnt,  um  sie  etwas  besser  leitend  zu  machen,  und  mit  destil- 
lirtem Wasser  und  Zinklösung  zur  Kette  verbunden,  eine  grössere  elek- 
tromotorische Kraft  liefern,  als  die  meisten  der  gepriesenen  Säure-Alkali- 
Ketten,  deren  seichte  Untersuchung  durch  Hrn.  Becquerel  d.  V.  einst 
der  Ausgangspunkt  einer  so  heillosen  Verwirrung  ward. 
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r 

Welche  Bolle  das  destülirte  Wasser  hier  im  Besonderen  spiele,  da- 
rüber lässt  sich  vor  der  Hand  nichts  Sicheres  aussagen;  im  Allgemeinen 
scheint  wohl  klar,  dass  es  sich  dabei  [467]  um  nichts  als  um  Hydratation 
handeln  könne.  Ich  habe  den  Gegenstand  nicht  weiter  verfolgt,  dessen 
Ergrondung  ich  für  eine  sehr  schwierige  Aufgabe  halte,  zu  deren  Bewälti- 
gung noch  zahllose  Versuche  erforderlich  sind,  und  ich  muss  mich,  hinsicht- 
lich der  Lehre  von  den  Flüssigkeitsketten  an  sich,  damit  begnügen,  ge- 
zeigt zu  haben,  wie  mittels  der  nach  meiner  Vorschrift  zu  einer  blossen 
Längenmessung  gewordenen  elektromotorischen  Kraftbestimmung  für  die 
Entwicklung  dieser  Lehre  jetzt  eine  neue  Bahn  eröffnet  ist.1  Für  meine 
Zwecke  hatte  ich  vorläufig  genug  davon  erfahren,  und  wir  schreiten  nun 
zur  Anwendung  dieser  mehr  allgemeinen  Ermittelungen  auf  unsere  be- 
sonderen Aufgaben. 


§.  VHL   Von  dem  angeblichen  Ursprünge  der  thierisch-elek- 
trischen  Ströme  aus  äusseren  chemischen  Ungleichartig- 

keiten. 

Zuerst  sollen  unsere  elektromotorischen  Kraftmessungen  uns  dienen, 
gewissen  immer  wieder  auftauchenden  Verdächtigungen  der  thierisch- 
elektrischen  Ströme  hinsichtlich  ihres  Ursprunges  einmal  gründlich  ein 
Ende  zu  bereiten. 

Bekanntlich  hat  es  seit  Entdeckung  dieser  Ströme  nie  an  Solchen 
gefehlt,  die  sich  einer  weisen  Skepsis  zu  befleissigen  glaubten,  wenn  sie 
in  äusseren  chemischen  Ungleichartigkeiten  der  Muskeln  und  Nerven  den 
einzigen  und  wahren  Quell  der  elektromotorischen  Kraft  suchten.  Na- 
mentlich französische  Physiker  huldigten  dieser  Meinung,  ja  sie  erhielt  in 
dem  Bericht,  den  1850  Hr.  Poüillet  im  Namen  der  aus  ihm,  Hrn. 
Bkcquebel  d.  V.,  Hrn.  Rayer,  Despretz  und  Magendje  zusammen- 
gesetzten Commission  über  einen  Theil  meiner  Untersuchungen  abstattete, 
gleichsam  officiellen  Ausdruck  im  Schoosse  der  Academie  des  Sciences. 
»Dans  Tetat  actuel  des  choses",  sagte  Hr.  Pouillet,  „la  Commission  ria 
,.pas  ete  unanime  pour  tirer  une  conclusion  definitive;  eile  se  Lome  ä  dire 
^eulement  que  Vensemble  des  phenomenes  porte  ä  regarder  comme  extre. 
„mement  probable  que  ces  courants  organitpies  ne  sont  pas  reffet  (Tune 
.,action  chimique  exterieure,   mais   il  serait  bon  cVen  donner  des  preuves 


1  [Hr.  Wobm  Müller  hat  nach  mir  diese  Bahn  mit  ausgezeichnetem  Erfolg 
betreten.  8.  seine  „Untersuchungen  über  Flüssigkeitsketten,  Leipzig  1869."  —  Vergl. 
PooeEJTDORFF's  Annalen  n.  s.  w.  1870.  Bd.  CXL.  S.  114.  380.] 

E.  du  Bois>  Reymond,  G«s.  Abh.  n.  18 
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„plus  incontestahles  que  Celles  qui  ont  ete  produites  [468]  jusquä  et 
jour." 1  Doch  gab  es  damals  schon  für  jeden  Unbefangenen,  wenn  auch 
nicht  für  Hrn.  Becquerel,  völlig  sichere  Beweise  dafür,  dass  die  thie- 
risch-elektrischen  Ströme  nicht  im  Wesentlichen  von  äusseren  chemischen 
Ungleichartigkeiten  entspringen  können.  Hr.  Matteucci  führte  mit  Recht 
als  einen  solchen  Beweis  an  die  Vervielfältigung  der  elektromotorischen 
Kraft  seiner  Muskelpräparate  durch  deren  Anordnung  zur  Säule,  und  die 
Beständigkeit  der  Sichtung  des  Stromes  in  solchen  Säulen,  gleichviel  in 
welche  Flüssigkeit  er  deren  Enden  tauchte,  worauf  wir  unten  (S.  284) 
noch  zurückkommen  werden.2 

Ich  selber  war  zwar  auf  die  Erörterung  dieser  Frage  nicht  ausdrück- 
lich eingegangen,  aber  unter  den  von  mir  beschriebenen  Erscheinungen 
gab  es  viele,  welche  im  gleichen  Sinne  Zeugniss  ablegten.  Nachdem  ich 
gezeigt  hatte,  dass  die  verschiedenen  Gewebe  des  Thierkörpers,  Muskeln. 
Nerven,  Sehnen,  Haut,  Knochen,  zwischen  Kochsalzlösung  mit  einander 
elektromotorisch  unwirksam  sind,  reichte  schon  der  Strom  vom  Längs- 
schnitt zum  natürlichen  Querschnitt  aus,  um  jene  Vermuthung  zu  wider- 
legen. Noch  deutlicher  sprach  dagegen  der  Strom  zwischen  den  sehnigen 
Enden  eines  und  desselben  Muskels,  z.  B.  zwischen  Haupt-  und  Achilles- 
sehne eines  Gastroknemius.  Die  schwachen  Ströme  des  Längs-  und  des 
Querschnittes,  das  Gesetz  der  Spannweiten,  die  grössere  elektromotorische 
Kraft  längerer  und  dickerer  Muskeln,  die  verhältnissmässige  Unwirksam- 
keit anderer  Gewebe  beim  Auflegen  mit  Längs-  und  Querschnitt  nach 
Art  der  Muskeln  und  Nerven,  Hessen  sich  ebenso  verwerthen.  Der 
Muskelstrom  fahrt  fort  zu  erscheinen,  auch  wenn  zwischen  Längsschnitt 
und  Bausch  eine  quere  Muskelscheibe,  oder  zwischen  Querschnitt  und 
Bausch  ein  Muskel  der  Länge  nach  angebracht  wird.  Hr.  Poütllet  be- 
dauert in  seinem  Bericht,  mich  nicht  ersucht  zu  haben,  unter  den' Augen 
der  Commission  einen  Versuch  anzustellen,  den  ich  vermuthlich  [469]  im 
Laufe  meiner  Untersuchungen  gemacht  hätte,  nämlich  den  Strom  von 
einem  unterbundenen  Nerven  so  abzuleiten,  dass  das  Unterband  sich 
zwischen  den  beiden  Ableitungspunkten  befände.  Wenn  hierbei  der 
Nervenstrom  ausbliebe,  würde  es  schwer  sein,  meint  Hr.  Poüillet,  diesen 
Strom  von  einer  äusseren  chemischen  Wirkung  herzuleiten.  Der  Versuch, 
den  Hr.  Poütllet  so  zu  einem  Experimentum  crucis  stempelt,  stand 
nun  wirklich  schon  in  meinem  Buch,  und  zwar  ist  sein  Erfolg  der  Art 
dass  er  mit  dem  von  Hrn.  Poüillet  verlangten  jedenfalls  gleiche  Bedeu- 


1  Coinptes  rendus  etc.  15  Juillet  1850.  t.  XXXI.   p.  42.  43. 
*  Annales  de  Chimie   et  de  Physique.    1842.  p™  Serie,    t.  VI.  :p.  S3d;  - 
Comptes  rendus  etc.   2  Septembre  1850.   t.  XXXI.   p.  319. 
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tung  hat.  Es  erschien  nämlich  der  Strom  dabei  oft  sehr  geschwächt, 
manchmal  umgekehrt.1  Endlich  die  negative  Schwankung  des  Muskel- 
und  Nervenstromes  beim  Tetanisiren  auf  beliebigem  Wege,  die  Strom- 
umkehr  beim  Absterben  u.  s.  w.,  die  elektromotorischen  Erscheinungen 
im  Elektrotonus  sind  auch  nicht  aus  äusseren  chemischen  Wirkungen  zu 
begreifen-2  Allerdings  waren  die  beiden  letzteren  Gruppen  von  That- 
sachen  dem  Berichterstatter  fremd  geblieben. 

Worin  die  chemischen  Ungleichartigkeiten  bestehen  sollen,  aus  denen 
die  thierisch-elektrischen  Ströme  entspringen,  mit  anderen  Worten,  wel- 
ches die  Glieder  der  Flüssigkeitskette  sein  sollen,   die  am  Längs-  und 
Querschnitt  des  Muskels  —  um  zunächst  bei  diesem  stehen  zu  bleiben 
—  vorausgesetzt  wird,  darüber  hat  sich  die  Pariser  Commission  nicht 
ausgesprochen.  Dagegen  hatte  schon  früher,  im  Jahre  1847,  Hr.  v.  Liebig 
in  seinen  Untersuchungen  über  das  Fleisch  sich  folgendermaassen  ver- 
nehmen lassen:     „Die  Blut-    und    Lymphgefässe    enthalten    eine    alkä- 
ische Flüssigkeit;  die   sie  umgebende  Fleischflüssigkeit  ist  sauer,  die 
„Substanz  dieser  Gefasse  selbst  ist  für  die  eine  oder  andere  dieser  Flüs- 
sigkeiten durchdringlich.    Es  sind  dies  zwei  Bedingungen  zur  Hervor- 
„bringung  eines  elektrischen  Stromes,  und  es  ist  wohl  nicht  unwahr- 
scheinlich, dass  ein  solcher  [470]  an  den  vitalen  Processen  einen  gewissen 
nAntheil  nimmt,  obschon  seine  Wirkung  in  eigentlich  elektrischen  Effecten 
„nicht  immer  wahrnehmbar  ist.    Hr.  Büfp",  fügt  Hr.  v.  Liebig  in  einer 
Anmerkung  hinzu,  „hat  auf  meine  Veranlassung  eine  Säule  construirt, 
?.die  aas  mit  Blut  durchtränkten  Filzscheiben,  Muskelsubstanz  (Fleisch) 
„und  Gehirn  bestand.    Durch  diese  Vorrichtung  wurde  eine  sehr  starke 
„Ablenkung  der  Galvanometernadel  hervorgebracht,  die  einen  Strom  in 
„der  Richtung  des  Blutes  nach   dem  Muskel  anzeigte.    Wasser  anstatt 
„des  Gehirns  angewendet,  gab  eine  weit  schwächere  Wirkung".3 

Wenn  die  Vorstellung  der  Chemiker,  wonach  die  Muskeln  bereits  im 
Leben  sauer  sein  sollten,  richtig  gewesen  wäre,  hätte  sich  in  der  That 
Hrn.  v.  Ltjsbig's  Anschauung,  wenigstens  für  den  Strom  vom  Längs- 
schnitt zum  künstlichen  Querschnitt,  eine  gewisse  Berechtigung  nicht  ab- 
sprechen lassen.  Die  Bolle  freilich,  die  er  dem  Blute  zuweist,  spielt  dies 
sicher  nicht,  da,  wie  ich  zeigte,  mit  Zuckerwasser  ausgespritzte  Muskeln 
ebenso  stark  elektromotorisch  wirken  wie  bluthaltige.4     Inzwischen  hätte 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  IL   Abth.  I.    1849.    S.  552. 

*  Vergl.  die  Fortschritte  der  Physik  in  den  Jansen  1850  und  1851.  Dargestellt 
?on  der  physikalischen  Gesellschaft  zu  Berlin.    Berlin  1855.   S.  758. 

3  Chemische  Untersuchung  über  das  Fleisch  u.  s.  w.    Heidelberg  1847.   S.  83. 
-  8.  oben  8.  36.  37.  38. 

*  S.  oben  S.  38. 

18* 
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man  doch  am  Längsschnitt  eine  der  des  Blutes  ähnliche  alkalische  Beac- 
tion,  am  Querschnitt  die  saure  Reaction  des  Inhaltes  der  Muskelbündel 
gehabt,  und  die  Frage  konnte  nur  sein,  ob  Richtung  und  Stärke  der  aus 
dieser  Ungleichartigkeit  hervorgehenden  Wirkung  denen  des  Muskel- 
stromes entsprächen. 

Ich  selber  hatte  daher,  wie  ich  schon  anderswo1  erzählte,  sobald 
mir  im  Sommer  1842  der  Gegensatz  von  Längs-  und  Querschnitt  klar 
geworden  war,  nichts  Eiligeres  zu  thun,  als  zu  versuchen,  ob  nicht  dieser 
Gegensatz  aus  der  verschiedenen  Reaction  der  beiden  Schnittflächen,  mit 
Hinblick  auf  die  BERZEUUs'sche  Lehre  von  der  sauren  Natur  des  Bündel- 
inhaltes, zu  erklären  sei.  Ich  fand  aber  bekanntlich,  dass  die  von  den 
[471]  Chemikern  im  lebenden  Muskel  angenommene  Säure  darin  noch 
nicht,  wenigstens  im  freien  Zustande,  nachweisbar  ist,  sondern  dass  der 
frische  Muskelquerschnitt  entweder  gleich  dem  Längsschnitt  nach  Art  des 
Blutserums,  nur  schwächer,  alkalisch,  oder  in  jener  eigenthümlichen 
Weise  neutral  reagirt,  die  von  Hrn.  Heidenhain  neuerdings  passend  als 
amphichromatische  Reaction  bezeichnet  worden  ist.3  Erst  beim  Absterben 
wird  innerhalb  der  Bündel  Fleischmilchsäure  frei,  und  es  kommt  ein 
Punkt,  wo  der  Querschnitt  deutlich  sauer  reagirt,  während  der  Längs- 
schnitt noch  alkalisch  ist.  Später  diffundirt  der  saure  Inhalt  der  todten- 
starren  Bündel  durch  Sarkolemma  und  Perimysium,  und  Längs-  und 
Querschnitt  reagiren  beide  gleich  stark  sauer. 

Diesen  Thatsachen  gegenüber  kann  von  der  LiEBiG'schen  Vorstel- 
lung die  Rede  nicht  mehr  sein,  und  als  er  sie  bekannt  machte,  war  sie 
für  mich  längst  ein  überwundener  Standpunkt. 

Man  hätte  sich  aber  nun  die  Meinung  bilden  können,  dass  der  Strom 
von  der  alkalischen  Reaction  des  Längsschnittes  und  der  minder  alka- 
lischen oder  neutralen  des  Querschnittes  herrühre.  Gerechtfertigt  erschei- 
nen würde  hierbei  freilich  das  Verschwinden  des  Stromes  mit  vollendeter 
Starre,  insofern  alsdann  Längs-  und*  Querschnitt  gleich  sauer  reagiren; 
allein  diesem  Verschwinden  müsste,  wenn  jene  Meinung  richtig  wäre, 
ein  Wachsen  der  Stromkraft  beim  Absterben  des  Muskels  und  ein  Maxi- 
mum der  Kraft  dem  Zeitpunkt  entsprechend  voraufgehen,  wo  der  Längs- 
schnitt noch  alkalisch,  der  Querschnitt  bereits  sauer  reagirt  Man  konnte 
jetzt  hierauf  die  in  der  Abhandlung  l  Ueber  die  Erscheinungs- 
weise u.  s.  w.'  dargelegte  Thatsache  beziehen  wollen,  dass  die  elektro- 
motorische Kraft  des  Muskels  durch  Säurung  des  dem  Querschnitt  an- 


1  S.  oben  S.  8. 

2  Vergl.  oben  S.  8.  Anm.  1. 
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liegenden  Thonschildes  wächst.1  Doch  ist  diese  Erhöhung  im  Vergleich 
zu  der  stattfindenden  Aenderong  der  Eeaction  des  Querschnittes  gerade 
iiel  zu  Hein,  um  nicht  im  Gegentheil  zu  zeigen,  dass  der  [472]  Muskel- 
strom, der  Hauptsache  nach,  nicht  von  dem  Beactionsunterschiede  her- 
rührt. In  demselben  Sinne  spricht  die  (relative)  elektromotorische  Un- 
wirksamkeit von  Muskelstücken,  die  mit  einem  alten,  schon  gesäuerten, 
und  mit  einem  frischen,  noch  neutralen  Querschnitt  aufgelegt  werden.2 

Ohnehin  sind  zu  den  oben  aufgezahlten,  mit  keiner  solchen  Annahme 
über  den  Quell  der  Muskelstromkraft  zu  reimenden  Thatsachen  jetzt  noch 
die  künstlichen  Neigungsstrome,  sowohl  an  den  schräggeschnittenenf  wie 
an  den  diagonal  gedehnten4  Muskeln  als  eine  Erscheinung  getreten,  welche 
der  Deutung  durch  'äussere  chemische  Ungleichartigkeiten  vollends 
spottet  Auch  dass  der  nahe  dem  sehnigen  Ende  angelegte  künstliche 
Querschnitt  sich  zuweilen  elektromotorisch  unwirksam,  ja  positiv  gegen 
den  Längsschnitt  verhält,  während  der  Querschnitt  des  abgeschnittenen 
Endes  das  gesetzliche  Verhalten  zeigt,  ist  damit  schlechterdings  unver- 
einbar.5 

Abgesehen  von  allen  Betrachtungen  der  Art  kann  aber  hier  zuletzt 
ganz  einfach  gefragt  werden:  Ist  die  Vertheilung  der  ßeactionen  am 
Muskel  die  erforderliche,  um  einen  Strom  im  Sinne  des  Muskelstromes 
zu  erzeugen,  und,  wenn  dies  der  Fall,  ist  der  vorhandene  elektrochemi- 
sche Gegensatz  gross  genug,  um  ihn  als  Quell  der  elektromotorischen 
Kraft  des  Muskels  anzusehen? 

Die  letztere  Frage  zu  beantworten,  sind  wir  durch  unsere  jetzigen 
Vorrichtungen  und  Versuchsweisen  völlig  in  Stand  gesetzt.  Wir  kennen 
die  absolute  Grosse  der  elektromotorischen  Kraft  der  Muskeln ;  es  handelt 
sich  also  nur  noch  darum,  auch  die  von  Flüssigkeitsketten  zu  bestimmen, 
welche  die  im  Muskel  vorausgesetzten  Bedingungen  möglichst  treu  nach- 
ahmen. Bei  der  gleichen  Gelegenheit  wird  sich  ergeben,  ob  [473]  die 
Bichtung  des  Stromes  in  diesen  Ketten  die  ist,  deren  wir  zur  Erklärung 
des  Muskelstromes  bedürfen ,  was  weder  aus  der  Analogie,  noch  für  jetzt 
aus  der  Theorie,  sicher  abgeleitet  werden  kann. 

Concentrirte  Salpetersäure  und  Kalihydratlösung  zwischen  0-75pro- 
centiger  Chlornatriumlösung  oder  damit  angeknetetem  Thon  liefern,  wie 
wir  sahen  (s.  oben  S.  269.,  (12),  (13))  eine  die  Kraft  der  thierischen 


1  8.  oben  S.  210. 

*  S.  oben  S.  170.  Tab.  VUL 

*  S.  oben  S.  96. 

*  S.  oben  S.  183. 

5  8.  oben  S.  194.  Anm.  1. 
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Erreger,  abgesehen  vom  Elektrotonus,  erheblich  übertreffende  Kraftgrosser 
und  wenn  ich  früher  geäussert  habe,1  dass  die  Froschhaut  die  wirksamste 
Säure-Alkali-Kette  an  Kraft  übertreffe,  so  war  dies  ein  Irrthum,  der  daher 
rührte,  dass  ich  damals  mit  den  Physikern,  die  dieses  Gebiet  bearbeitet 
haben,  für  die  wirksamsten  Flüssigkeitsketten  die  ganz  aus  concentrirten 
Flüssigkeiten  gebildeten  hielt. 

Werden  aber  in  den  Ketten  (12),  (13)  auch  die  erregenden  Flüssig- 
keiten verdünnt,  so  sinkt  (S.  269,  (14)— (17))  die  Kraft  sogleich  dergestalt, 
dass  schon  bei  vierfacher  Verdünnung  der  mit  der  0*75procentigen  Chlor- 
natritlmlösung  erhaltene  Werth  nicht  ausreichen  würde,  um  die  elektro- 
motorische Leistung  eines  Muskels  zu  erklären;  der  nütThon  bei  gleicher 
Verdünnung  beobachtete  würde  nicht  einmal  für  einen  Froschnerven 
reichen.  Und  doch  welch  eine  Kluft  trennt  den  Unterschied  zwischen 
den  Reactionen  von  Längs-  und  Querschnitt  eines  Muskels,  selbst  wenn 
er  am  grössten  ist,  von  dem  zwischen  Salpetersäure  von  1  •  093  und  Kali- 
hydratlösung von  1035  Dichte!  Ausserdem  ist  nicht  zu  übersehen,  dass 
die  Richtung  des  Stromes  in  diesen  Ketten  die  entgegengesetzte  ist  von 
der,  welche  wir  brauchen  würden,  nämlich  vom  Kali  zur  Säure  in  der 
Kette,  wonach  also  der  Querschnitt  positiv  statt  negativ  gegen  den 
Längsschnitt  sein  müsste,  und  dass  der  Muskel  seine  Kraft  auch 
zwischen  gesättigten  Lösungen  behält,  während  die  Flüssigkeitskette  sie 
einbü8st. 

Jetzt  ersetzte  ich  die  Salpetersäure  und  das  Kali  durch  Flüssigkeiten, 
welche  ihrer  Natur  nach  den  am  Muskel  als  wirksam  gedachten  näher 
stehen.  Als  solche  wählte  ich  Milch-  [474]  säure  (L)  und  Essigsäure  (A) 
einerseits,  andererseits  einfach-  und  doppeltkohlensaures  Natron.  Es  war 
ja  möglich,  dass  Ketten  aus  dergleichen  Flüssigkeiten  ungewöhnlich  wirk- 
sam seien.  Das  Heberrohr  zwischen  den  erregenden  Flüssigkeiten  wurde 
bei  diesen  Versuchen  durch  einen  Docht  aus  weisser  Stickwolle  ersetzt, 
weil  durch  die  Kohlensäureentwickelung  das  Rohr  sich  von  Flüssigkeit 
entleerte.  Die  Ableitung  geschah  zunächst  nur  durch  Thon,  was  die 
Analogie  der  Versuche  mit  den  thierisch-elektrischen  Versuchen  vollstän- 
diger macht,  auch  sie  sehr  erleichtert.2 

Mit  der  Essigsäure  fand  sich 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.    Bd.  II.  Abth.  IL  S.  20. 

2  Den  gegenwärtigen  verwandte  Versuche  habe  ich  bereits  bei  einer  früheren 
Gelegenheit  angestellt  und  veröffentlicht  (Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  IL  Abth.  II. 
S.  270).  Diese  können  aber  mit  den  jetzigen  nur  in  Bezug  auf  die  Ströniungsrieli* 
tung  verglichen  werden,  da  nicht  die  elektromotorischen  Kräfte,  sondern  Multipli- 
catorableukungen  damals  beobachtet  wurden. 
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(41)  Thon  |  Ä  +  i  |  NaCOs+  NaCOs  |  Thon        -  0-018 

1-Ö52 

(42)  Thon  |  Ä  +  Ä  |  Na  CO,  +  Na  CO,  |  Thon       =0-008 

Vi 

(43)  Thon  ;  Ä  +  Ä , NaO,2CO,  +  NaO,2C02  Thon  =  0-009 

1-Ö52 

(44)  Thon  ;  A  +  Ä  NaO,2COa  +  NaO,2CO,  |  Thon  =  0-004 

v      — — —     ■       i" 

Die  Richtung  des  Stromes  in  diesen  Ketten  ist  wohl  die  für  Er- 
klärung des  Muskelstromes  erforderliche,  ihre  Kraft  aber  so  klein,  dass 
sie  sogar  mit  den  concentrirten  Flüssigkeiten  bestenfalls  nur  an  die  des 
Nervenstromes  reicht  Ob  die  geringere  Wirksamkeit  des  doppeltkohlen- 
sauren Natrons  auf  dessen  geringerer  Löslichkeit,  oder  auf  der  geringeren 
Alkalescenz  beruhe,  ist  nicht  zu  sagen;  ich  wendete  aber  fortan  nur  das 
einfachkohlensaiire  Natron  an,  indem  ich  annahm,  dass,  wenn  eine  Flüs- 
sigkeitskette damit  zu  schwach  sei,  um  zur  Erklärung  des  [475]  Muskel- 
stromes zu  dienen,  sie  mit  dem  doppeltkohlensauren  Natron  es  vollends 
sein  würde. 

Mit  der  Milchsäure  gab  sich  zunächst  der  bemerkenswerthe  Umstand 
zu  erkennen,  dass  mit  der  syrupsdicken ,  concentrirten  Säure  die  Rich- 
tung der  Kraft  die  umgekehrte  war  von  der,  welche  dieselbe  Säure,  mit 
dem  gleichen  Volum  Wassers  verdünnt,  gab.    Man  hat 

(45)  Thon  |  NaCOs  +  NaC03  |  L  +  L  |  Thon  =  0-023;  aber 

1-196 

(46)  Thon  |  L  +  L  |  NaCQ3  +  NaCQ3  |  Thon  =0-005 

Vi 

(47)  Thon  |  L  +  L  j  NaCQ3  +  NaCQ3  |  Thon  =  0-010. 

Zwischen  der  Kette  (45)  und  der  Kette  (46)  hat  die  Curve  der 
Kraft  bezogen  auf  die  Verdünnung  der  Flüssigkeiten  die  Abscissenaxe 
geschnitten;  die  grössere  Kraft  der  Kette  (47)  im  Verhältniss  zur  Kette 
(46)  lasst  sich  darauf  deuten,  dass  die  Ordinate  vom  Schneidepunkt  an 
wieder  wächst.  Die  Kraft  hat  jetzt  wieder  die  zur  Erklärung  des  Muskel- 
stromes erforderliche  Richtung,  ihr  absoluter  Werth  ist  aber  viel  zu  klein 
dazu;  doch  war  die  Frage,  ob  dieser  Werth,  bei  wachsender  Verdünnung, 
weht  die  nöthige  Grosse  erreiche. 

Ich  verfolgte  die  Wirkung  der  Verdünnung  weiter,  indem  ich  das 
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Volum  der  Flüssigkeit  stets  durch  Zusatz  von  "Wasser  verdoppelte,  also 
die  Verdünnung  nach  Potenzen  von  2  fortschreiten  liess.  Die  unver- 
dünnte Säure  hatte  diesmal  nur  1*157  Dichte;  der  Strom  hatte  damit 
sogleich  die  Richtung,  die  er  mit  der  früher  angewendeten  Säure  erst  bei 
deren  Verdünnung  annahm.    Denkt  man  sich  in  der  Gleichung 

Thon  |  L  +  L  |  NaC^  +  XaCOa  I  T*1011  =  E 

VA 

für  A  folgweise  eingesetzt  1 ,  2  und  die  Potenzen  von  2,  so  zeigt  die  fol- 
gende Tabelle  die  Werthe,  die  ich  dem  entsprechend  E  annehmen  sah. 

[476]  (48—59) 


A 

E 

Ä 

E 

1 

0  028 

64 

0  006— 8 

2 

0-006 

• 

128 

0  006 

4 

0-008 

256 

0-005 

8 

0-014 

512 

0-008 

16 

0-010 

1024 

0  009 

32 

0-008- 

-10 

2048 

0-009 

Bei  der  letzten  Verdünnung  bläute  die  Sodalösung  nicht  mehr  das  Lak- 
muspapier, die  Milchsäure  röthete  es  noch  deutlich.  Die  Zahlen  lassen 
kein  Gesetz  erkennen.  Eine  andere  Versuchsreihe,  die  ich  bis  zur  256- 
fachen  Verdünnung  führte,  fiel  nicht  besser  aus.  Worauf  diese  Unregel- 
mässigkeit beruhte,  weiss  ich  nicht  zu  sagen.  Wie  die  Seihen  sind, 
reichen  sie  aus,  um  zu  zeigen,  dass  in  derartigen  Ketten  auch  bei  Ver- 
dünnungen von  gleicher  Ordnung  mit  denen  der  thierischen  Flüssig- 
keiten keine  der  Kraft  der  thierischen  Ketten  vergleichbare  Kraft  entsteht 
Noch  ähnlicher  den  Verhältnissen  am  Muskel  lässt  sich  unsere  An- 
ordnung machen,  indem  bei  passender  Verdünnung  der  Milchsäure  die 
Sodalösung  durch  Blutserum  ersetzt  wird.  Mit  Serum  vom  Rinde  er- 
hielt ich 

(60—62)  Thon  |  L  +  L  |  Serum  +  Serum  |  Thon  -  0-006—8; 

— (J-  =  0-013—14;  =  0-003—4, 

für  A  =  50;  =256;  =2048.  Ob  der  grössere  Werth  von  E  bji 
A  =  256  auf  einer  Unregelmässigkeit  beruhte  gleich  denen,  welche  in 
den  Versuchen  48 — 59  hervortreten,  oder  ob  es  sich  um  ein  Maximum 
handle,  bedingt  dadurch,  dass  mit  concentrirter  Milchsäure  der  Sinn  der 
Kraft  verkehrt  ist,  bleibt  unentschieden. 

Ein  fernerer  Schritt  liegt  darin,  dass  jetzt  auch  noch  die  verdünnte 
Milchsäure  durch  todtenstarres,  saures  Muskelfleisch  ersetzt  wird.  Solches 
Fleisch  vom  Binde  mit  Blutserum,  Sehne  oder  Nackenband  von  dem- 
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selben  Thiere  (63 — 65)  gab  zwischen  Thon  indess  keine  merkliche  Wir- 
kung.   Dagegen  fand  sich  [477] 

(66)  NaCl  |  Fleisch  +  Fleisch  |  Sehne  +  Sehne  |  NaCl        -  0-003 1 

(67)  NaCl  |  Fleisch  +  Fleisch  |  Nackenband  +  Nackenband  |  NaCl 

=  0-006 

(68)  NaCl  |  Fleisch  +  Fleisch  |  Serum  +  Serum  |  NaCl  =  0-008 

und  ebenso 

(69)  NaCl  |  I ;  +  L  |  Serum  +  Serum  |  NaCl  =  0-014 

Wenn  die  Gleichungen  (60)  und  (69)  richtig  sind,  was  ich  wegen 
der  bei  grösserer  Verdünnung  der  Flüssigkeiten  sich  einstellenden  Un- 
regelmässigkeiten nicht  unbedingt  verbürgen  mag,  so  liefern  also  auch 
verdünnte  Michsäure  und  Serum  zwischen  gesättigter  Kochsalzlösung  eine 
grossere  Kraft,  als  zwischen  Thon.    Man  hat  hier  den  umgekehrten  Fall 
Ton  dem  mit  der  Salpetersäure-Kali-Kette  beobachteten,  insofern  letztere 
zwischen  Thon  oder  verdünnter  Kochsalzlösung  stärker  wirkt  als  zwischen 
geättigter  Losung  (s.  oben  S.  269).     Die  Unwirksamkeit  des  sauren 
Fleisches  und  alkalischen  Sehnengewebes  zwischen  Thon  ist  auffallend, 
wegen  der  in  der  Abhandlung  'lieber  die  Erscheinungsweise  u.  s.w.' 
erkannten  Thatsache,  dass  die  Kraft  des  Muskels  grösser  erscheint,  wenn 
der  Querschnitt  das  Thonschild  gesäuert  hat.     Allein    ich  habe  mich 
wiederholt  auf  das  Bestimmteste  davon  überzeugt;  einigemal  erfolgte  eine 
sehr  schwache  Wirkung  im  umgekehrten  Sinne  von  dem,  der  mit  der 
Kochsalzlösung  beobachtet  wird.    Uebrigens  habe  ich  bereits  in  jener 
Abhandlung  darauf  hingewiesen,  dass  vermuthlich  der  Sitz  der  Kraft, 
welche  in  Folge  der  Säurung  des  Thonschildes  zur  eigentlichen  Muskel- 
stromkraft  hinzutritt,  an  der  Grenze  des  sauren  und  des  unveränderten 
Thones  zu  suchen  ist.2  Hierher  gehören  die  dort  schon  erwähnten  Ketten. 

[478]  '  Mit  verd.     Mit  verd.  ]   Längsschnitt  eines  frischen 

(70-7«to  Thnn    L     ange-  ,  L  ange- 1  Froschmuskels, 

1<U    7d)  lllon      kneteter  +  kneteter   Sehne,  Nackenband,  \  vom    + 

Thon  Thon    i       saures  Fleisch      /  Binde 

Längsschnitt  eines  frischen 

Froschmuskels,  w,  A  AAQ    A  AA_ 

Sehne,  Nackenband,  {  vom    Thon  =  0  •  003-0  •  007. 

saures  Fleisch     /Kinde 

1  Die  elektromotorische  üeberlegenheit  eines  mit  Längs-  und  Querschnitt  der 
Kette  (66)  im  nämlichen  Kreise  entgegenwirkenden  Froschmuskels  habe  ich  schon 
froher  angezeigt.  De  Fibrae  muscularis  Reactione  etc.  Berolini  MDCCCLIX.  4°. 
P.  43.  -  8.  oben  S.  39. 

1  S.  oben  8.  213. 
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Es  war  interessant,  zuzusehen,  wie  derartige  Ketten  mit  destfllirtem 
Wasser  als  ableitender  Flüssigkeit  sich  verhalten  würden:    Ich  erhielt 

(74)  HO  |  Sehne  +  Sehne  |  Fleisch  +  Fleisch  |  HO  =0-033 

(75)  HO  I  Nackenband  +  Nackenband  I  Fleisch  +  Fleisch  |  HO 

=  O-O20 

(76)  HO  |  Serum  +  Serum  |  Fleisch  +  Fleisch  |  HO  =  0-052 

(77)  HO  |  Serum  +  Serum  |  L  +  L  |  HO  =0-083. 

J/60 

Die  Kraft  fallt  also  mit  dem  destülirten  Wasser  bedeutend  grosser  aus 
als  mit  der  gesättigten  Kochsalzlösung,  so  dass  dies  auch  hier  eine  be- 
vorzugte Eolle  spielt,  allein  die  Richtung  der  Kraft  ist  die  umgekehrte 
von  der  zur  Erklärung  des  Muskelstromes  erforderlichen.  Wir  werden 
von  diesen  Thatsachen  bald  eine  wichtige  Anwendung  zu  machen  haben. 

Solche  Versuche  mit  Serum  und  Gewebetheilen  halte  ich  für  bessere 
Nachbildungen  der  am  Muskel  vorausgesetzten  Verhältnisse,  als  die  oben 
S.  275  erwähnte  von  den  HH.  v.  Liebig  und  Büff  aus  blutgetränktem 
Pilz,  Hirn  und  Fleisch  errichtete  Säule,  wie  eine  solche  übrigens  schon 
Lagkave  im  Anfange  des  Jahrhunderts  erbaut  hatte.1 

Es  ist  somit  ausgemacht,  dass  keine  Ungleichartigkeit,  wie  sie  je  am 
Muskel,  sogar  im  Verlaufe  des  Absterbens,  vorkommt,  eine  Kraft  liefert, 
welche  auch  nur  der  des  Nerven  entspräche;  und  damit  wird  das  Gerede 
über  den  möglichen  Ursprung  der  thierisch  -  elektrischen  Ströme  aus 
äusseren  chemischen  Ungleichartigkeiten  hoffentlich  sein  Ende  erreicht 
haben;  obschon,  [479]  wie  wir  sogleich  sehen  werden,  die  Beweise  gegen 
diese  Lehre  noch  nicht  erschöpft  sind. 

Vielleicht  ist  es  nicht  unnütz,  hinzuzufügen,  dass  auch  die  wirksamste 
Hydro-Thermokette,  die  Hr.  Wild  beobachtet  hat,  an  Kraft  weit  hinter 
den  Muskeln  zurückbleibt,  ja  nur  eben  die  Nerven  übertrifft.  Es  war 
nämlich  bei  100°  Temperaturunterschied 

CuS04  (Dichte  1-10)  — S0S  (Dichte  1-05)  =  0-027.2 


1  S.  oben  S.  38. 

2  A.  a.  O.  S.  410.  —  Ich  will  hier  noch  anführen,  dass  ich  versucht  habe, 
Hrn.  Scoütetten's  Angabe  über  die  elektromotorische  Wechselwirkung  von  art<> 
riellem  und  venösem  Blute  zu  bestätigen.  Hr.  Scoutetten  trennte  die  beiden  frisch 
den  Gefassen  eines  Pferdes  entnommenen,  ungeschlagenen  Blutarten  von  einander 
und  von  der  Zinklösung,  in  welche  die  verquickten  Zinkenden  des  Multiplicators 
tauchten,  durch  eine  poröse  Thonwand,  und  fand 

ZnS04  |  ven.Blut  +  ven.Blut  |  artBlut  +  artBlut  |  ZnS04  «  0-031, 
eine  Kraft,  welche  an  die  schwächerer  Muskeln  reichen  würde.    Hrn.  Scoutkttkx's 
Kraftmessung  war  zwar  nicht  sehr  genau,  da  er  dabei  an  einem  gewöhnlichen  Mal- 
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[480]    §.  IX.  Von  dem  durch  äussere  chemische  Ungleich- 
artigkeiten des  Muskels,  neben  dem  inneren  oder  eigentlichen 

Muskelstrom,  erzeugten  Strome. 

Wenn  im  Vorigen  die  Ansicht  endgültig  widerlegt  wurde,  wonach 
äussere  chemische  Ungleichartigkeiten  der  Quell  des  vom  Längsschnitt 
zum  künstlichen  Querschnitt  fassenden  Muskel-  und  Nervenstromes 
wären,  so  soll  natürlich  nicht  damit  gesagt  sein,  dass  solche  Ungleich- 
artigkeiten, insofern  es  deren  wirklich  giebt,  nicht  auch  unter  Umständen 
elektromotorisch  wirken,  und  dadurch  den  eigentlichen  Muskelstrom,  den 
wir  fortan  zum  Unterschiede  von  dem  durch  jene  Ungleichartigkeiten 
erzeugten  äusseren  Strom  den  inneren  nennen  wollen,  verstärken  oder 
schwächen.  Um  so  weniger  kann  diese  Möglichkeit  bezweifelt  werden, 
als  nicht  allein  das  Dasein  solcher  Ungleichartigkeiten  nicht  zu  läugnen 
ist,  sundern  auch  bereits  in  einem  einzelnen  Falle  deren  Betheiligung  an 
4er  elektromotorischen  Wirkung  des  Muskels  erkannt  wurde;  ich  spreche 
von  der  in  der  Abhandlung  'Ueber  die  Erscheinungsweise  u.  s.  w.' 
beschriebenen,  durch  die  Säurung  des  den  Querschnitt  berührenden  Thon- 
«childes  herbeigeführten  Verstärkung  des  Stromes  eines  aufliegenden  Mus- 
kels. Um  nun  aber  den  etwaigen  Einfluss  der  Ungleichartigkeit  von 
längs-  und  Querschnitt  allgemeiner  zu  untersuchen,  bietet  sich  der  Weg, 
»fe  Muskelstromkraft  bei  Ableitung  des  Stromes  durch  verschiedene  Flüs- 
sigkeiten vergleichend  zu  bestimmen.  Zeigt  mit  allen  Flüssigkeiten  der 
Muskel  gleiche  Kraft,  so  ist  freilich  auf  diesem  Wege  nichts  auszurichten. 
Zeigt  sich  aber  ein  Unterschied,  so  kann  dieser  nur  daher  rühren,  dass 

tiplicator  die  Stromstarken  den  Tangenten  noch  zwischen  50  und  70°  proportional 
setzte;  allein  der  so  begangene  Fehler  musste  vielmehr  die  Kraft  kleiner  erscheinen 
tasen  als  sie  war  (De  l'Electricite  consideree  comme  cause  principale  de  Faction  des 
Eaux  minerales  gar  l'Organisme.    Paris  1864.   p.  196  et  suiv.). 

Ich  nahm  geschlagenes  noch  warmes  Hammelblut,  schüttelte  einen  Theil  da- 
von mit  Sauerstoff,  einen  anderen  mit  Kohlensäure,  so  dass  der  grösstmögliche  Far- 
Wtranfcrschkd  erreicht  war,  füllte  zwei  der  oben  S.  264  beschriebenen  Glaser  mit 
den  beiden  Blutarten ,  verband  sie  mit  den  die  Zinklösung  enthaltenden  G<. fassen 
durch  mit  dem  gleichen  Blute  gefüllte  Heberröhren,  untereinander  aber  durch  eine 
fahre,  welche  bald  mit  dem  einen  bald  mit  dem  anderen  Blute  gefüllt,  an  der 
Mündung ,  wo  die  beiden  Blutarten  zusammentrafen ,  mit  Fliesspapier  überbunden 
*ir.  Es  gelang  mir  aber  in  wiederholten  Versuchen  nicht,  eine  elektromotorische 
Wirkung  in  dem  von  Hrn.  Scovtetten  angegebenen  Sinne  sicher  wahrzunehmen. 
Wenfalls  war  die  elektromotorische  Kraft  an   meinen  Vorrichtungen  unmessbar. 

Unter  der  Voraussetzung,  dass  Hrn.  Scoutkttbn'b  Ergebniss  richtig  ist,  würde 
Ms  meinen  Versuchen  folgen,  dass  die  elektromotorische  Wirkung  der  beiden  Blut- 
eten nicht  von  ihrem  verschiedenen  Gasgehalt  herrührt. 
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die  algebraische  Summe:  Flüssigkeit  |  Längsschnitt  +  Längsschnitt  |  Quer- 
schnitt (um  von  weiteren  Verwickelungen  abzusehen)  +  Querschnitt  I 
Flüssigkeit,  erstens  nicht  Null  ist  und  zweitens  nicht  für  alle  Flüssig- 
keiten einerlei  Werth  und  Zeichen  hat;  womit  also  ihr  Dasein  jedenfalls 
festgestellt  sein  würde. 

Versuche  mit  verschiedenen  Ableitungsflüssigkeiten  hat,  woran  oben 
S.  274  bereits  erinnert  wurde,  schon  Hr.  Matteucci  angestellt,  um  zu 
zeigen,  dass  der  Strom  nicht  äusseren  che-  [481]  mischen  Ungleichartig- 
keiten  entspringe.  Er  tauchte  die  Endglieder  seiner  Muskelsaulen  in 
Salpeter-,  Schwefel-,  Chlorwasserstofifsäure;  Kochsalz-  und  schwefelsaure 
Kalilösung;  Kali-,  Natron-,  Aetzkalk-  und  Aetzbarytlösung,  ohne  dass  ihm 
eine  Abweichung  von  dem  gewöhnlichen  Verhalten  auffiel.  Ich  habe 
solche  Versuche  früher  gleichfalls,  jedoch  an  einzelnen  Muskeln  und  Ner- 
ven, angestellt,  indem  ich  auf  die  gewöhnlichen  Zuleitungsbäusche  zuerst 
Sicherheitsbäusche,  dann  Hülfsbäusche  legte,  die  mit  verdünnter  Schwefel- 
saure ( :  HO  : :  1  :  3)  oder  Kalihydratlösung  (:HO : :  1 : 1)  getränkt  waren. 
Der  Muskel  sowohl  als  der  Nervenstrom  erschienen  in  der  richtigen  Rich- 
tung, und,  soviel  sich  am  Multiplicator  beurtheilen  liess,  der  gewohnten 
Stärke.  Dasselbe  habe  ich  gelegentlich  mit  verschiedenen  Salzlösungen 
gesehen:  mit  gesättigter  Kochsalz-,  Salpeter-,  schwefelsaurer  Zink-  und 
Kupferlösung.  Da  auch  mit  Brunnen-  und  destillirtem  Wasser,  mit  ver- 
dünnter Kochsalzlösung,  mit  Ei  weiss,  endlich  mit  thierischen  Gewebe- 
theilen,  z.  B.  mit  Froschhaut,  der  Strom  für  die  gewöhnliche  Wahrneh- 
mung in  ganz  gleicher  Art  erschien,  so  habe  ich  mich  Jahre  lang  hier- 
bei beruhigt,  und  insofern  mit  Recht,  als  es  sich  für  mich  wie  für 
Hrn.  Matteucci  zunächst  nur  darum  handelte,  den  Strom  von  dem  Ver- 
dacht eines  äusseren  chemischen  Ursprunges  zu  reinigen. 

Für  unseren  jetzigen  Zweck  indessen  sind  derartige  Versuche,  wie  ich 
zu  sagen  kaum  nöthig  habe,  unbrauchbar.  Nicht  allein,  dass  dabei  dtf 
Polarisation  noch  nicht  ausgeschlossen  war,  und  dass  dem  Multiplicator 
kleinere  Unterschiede  verhältnissmässig  grosser  Stromstärken  entgehen,  e> 
ist  auch  klar,  dass  wegen  des  verschiedenen  Widerstandes  der  ableitenden 
Flüssigkeiten  hier  im  Allgemeinen  nur  dadurch  ein  sicheres  Ergebnis* 
erlangt  werden  kann,  dass  man  statt  der  Stromstärke  die  elektromoto- 
rische Kraft  misst.    Ich  verfuhr  nunmehr  so : 

Auf  den  mit  Zinklösung  getränkten  Zuleitungsbäuschen  befand  sich 
ausser  dem  gewöhnlichen  noch  ein  zweites  Paar  Thonsohilder,  welches 
nur  bestimmt  war,  die  Verunreinigung  der  Zinkbäusche  mit  den  ver- 
schiedenen Flüssigkeiten  zu  verhüten.  Auf  diesen  Thonschildern,  welche 
für  jede  Flüssigkeit  erneuert  wurden,  lagen  Hülfsbäusche,  mit  der  wr 
Ableitung   [482]    zu   benutzenden   Flüssigkeit   getränkt     Der   Muskel 
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(die  Versuche  blieben  zunächst  auf  Muskeln  beschrankt)  wurde  zuerst  nüt 
Längs-  und  Querschnitt  auf  die  ge wohnlichen  Thonschilder  gelegt,  sein 
Strom  compensirt  und  die  Stellung  des  Läufers  abgelesen;  dann  wurde 
er  in  möglichst  gleicher  Art  über  die  Hülfsbäusche  gebruckt,  und  sein 
Strom  abermals  compensirt,  wobei  sich  zeigen  sollte,  ob  die  Natur  der 
Flüssigkeit  von  Einfluss  auf  die  Kraft  sei.  Aus  leicht  ersichtlichen 
Gründen  konnte  der  Versuch  an  jedem  Muskel  fuglich  nur  zweimal  an- 
gestellt werden;  nämlich  das  zweite  Mal  nach  erneuertem  Querschnitt, 
indem  der  Muskel  mit  einer  anderen  Stelle  seines  Umfanges  aufgelegt 
wurde.  Die  angewendeten  Muskeln  waren  der  Sartorius,  Gracilis  und 
Semimembranosus. 

Wie  zu  erwarten  war,  stellten  sich  bei  diesen  Versuchen  bedeutende 
Störungen  dadurch  ein,  dass  die  Flüssigkeiten  den  Muskel  anätzten.  Nicht 
selten  entstand  Tetanus,  da  denn  der  Versuch  verloren  war;  aber  auch 
sonst  sank  die  Kraft  oft  so  schnell,  dass  von  deren  Vergleichung  mit  der 
bei  Ableitung  durch  Thon  gefundenen  nicht  wohl  die  ttede  sein  konnte. 

Dies  trat  z.  B.  ein  bei  Ableitung  des  Stromes  mit  verdünnter  Schwe- 
felsäure (:HO  : :  1 : 3  und  : :  1:9)  und  mit  Kalihydratlösung  (: HO : :  1 : 4, 
Dichte  1*074  bei  23-5°  C);  die  Kraft  wurde  in  diesen  drei  Fällen  nur 
=  etwa 0-03  gefunden,  während  sie  mit  dem  Thon  etwa  0-05  betrug. 
Allein  sobald  abgelesen  werden  konnte,  wurde  sie  auch  schon  rasch  sin- 
kend angetroffen,  so  dass  sie  im  Augenblicke  des  Auflegens  eben  so 
gross  oder  grösser  gewesen  sein  mochte,  als  mit  dem  Thon.  Ebenso, 
nur  minder  ausgesprochen,  war  der  Erfolg  mit  Salpeterlösung.  Mit  Sal- 
miaklösung dagegen  fiel  die  Wirkung  mehrmals  stärker  aus,  als  mit  dem 
Thon,  doch  gelangte  ich,  heftiger  Störungen  wegen,  zu  keiner  Sicherheit. 
Endlich  mit  schwefelsaurer  Zinkoxydlösung  war  gar  kein  Unterschied 
vom  Thon  zu  bemerken;  im  Mittel  aus  6  Versuchen  wurde  jederseits  die 
Kraft  =  0*056  gefunden. 

Soweit  scheinen  diese  Versuche  den  gewünschten  Aufschluss  zu  ver- 
sagen. Dagegen  mit  gesättigter  Chlornatriumlösung  erscheint  regelmässig 
die  Kraft  etwas  grösser  als  mit  dem  Thon.  [483]  Im  Mittel  aus 
14  Yeisuchen  war  sie  mit  der  Lösung  0 .  060 ,  mit  dem  Thon  wieder  nur 
0  056.  Umgekehrt  habe  ich  im  destillirten  Wasser  eine  Flüssigkeit  ge- 
funden, womit  die  Kraft,  ohne  irgend  rascher  als  sonst  zu  sinken,  erheb- 
lich kleiner  ausfallt,  als  mit  dem  Thon.  Im  Mittel  aus  16  Versuchen, 
in  deren  jedem  dies  zutraf,  war  sie  mit  dem  Wasser  0*039,  mit  dem 
Thon  abermals  0-056.  Die  dreimalige  Wiederkehr  des  letzteren  Mittel- 
Berthes  für  die  Kraft  bei  der  Ableitung  durch  Thon  beweist  beiläufig 
die  Zuverlässigkeit  der  Versuchsweise. 

Hatte  ich  den  Muskel  mehreremal  an  derselben  Stelle  der  Hülfs- 
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bausche  aufgelegt,  so  verminderte  sich  der  Unterschied  zwischen  den  mit 
Thon  und  den  mit  destillirtem  Wasser  erhaltenen  Wirkungen.  Liess  ich 
den  Muskel  auf  den  Hülfsbäuschen  liegen,  so  fand  nicht  nur  kein  schnel- 
leres Sinken  als  sonst  statt,  sondern  ich  sah  im  Gegentheil  die  Kraft  be- 
deutend zunehmen.  Dies  Verhalten  entspricht  dem  mit  den  Thonschil- 
dern  beobachteten,  welches  in  der  Abhandlung  cUeber  die  Erschei- 
nungsweise u.  s.  w.'  beschrieben  wurde,1  und  rührt  augenscheinlich 
von  der  Verunreinigung  des  destillirten  Wassers  mit  löslichen  Muskel- 
stoffen,  unter  anderen  mit  Saure,  her. 

Nach  diesen  Versuchen  unterliegt  es  keinem  Zweifel,  dass  die  elek- 
tromotorische Kraft  des  Muskels  durch  die  Natur  der  ableitenden  Flüs- 
sigkeit beeinflusst  wird,  und  zwar  in  gar  nicht  geringem  Grade:  denn  die 
mit  Kochsalzlösung,  mit  Thon  und  mit  destillirtem  Wasser  erhaltenen 
Wirkungen  sind  zu  einander  wie  1-00  :  0-93  :  0*65.  Die  Art,  wie  die 
ableitenden  Flüssigkeiten  diesen  Einfluss  üben,  wird  durch  die  Ergebnisse 
erläutert,  zu  denen  wir  am  Schlüsse  des  vorigen  Paragraphen  gelaugten. 
Saures  Fleisch,  verdünnte  Michsäure  gaben  mit  Serum,  Sehne,  oder 
elastischem  Gewebe  zwischen  Thon  keine  merkliche  Wirkung,  zwischen 
gesättigter  Chlornatriumlösung  einen  Strom  von  der  Säure  zum  Alkali  in 
der  Kette.  Da  die  Reaction  des  Querschnittes  im  Vergleich  zu  der  de* 
Längsschnittes  sich  zum  Sauren  neigt,  erscheint  es  in  der  Ordnung,  dass 
die  elektromotorische  Kraft  des  Muskels  zwischen  gesät-  [484]  tigter 
Chlornatriumlösung  grösser  ausfallt,  als  zwischen  Thon;  denn  die  äussere 
Kraft  summirt  sich  zur  inneren,  eigentlichen  Muskelstromkraft.  Hin- 
gegen zwischen  destillirtem  Wasser  gab  saures  Fleisch  oder  verdünnte 
Milchsäure  mit  Serum,  Sehne  oder  elastischem  Gewebe  eine  bedeutend 
stärkere  Wirkung  in  umgekehrter  Richtung,  von  dem  Alkali  zur  Säure 
in  der  Kette.  Dem  entspricht  die  erheblich  kleinere  Grösse  der  elektro- 
motorischen Kraft  des  Muskels  bei  Ableitung  durch  destillirtes  Wasser 
statt  durch  Thon ;  denn  nun  zieht  sich  die  stärkere  und  verkehrte  äussere 
Kraft  von  der  inneren  eigentlichen  Muskelstromkraft  ab.2 


i  S.  oben  S.  210. 

2  In  der  Abhandlung  „lieber  die  Erscheinungsweise  u.  8.  w."  (s.  oben 
S.  205  Anm.)  sind  den  gegenwärtigen  scheinbar  sehr  ähnliche  Versuche  beschrieben. 
Zwischen  den  Querschnitt  oder  den  Längsschnitt  eines  wie  gewöhnlich  aufliegenden 
Muskels  und  das  entsprechende  Thonschild  wurde  dort  ein  mit  destillirtem  Wasser 
getränktes  Fliesspapierscheibchen  gebracht;  im  ersteren  Fall  erfolgte  Verminderung, 
im  zweiten  Vermehrung  der  Kraft.  Man  könnte  danach,  beim  ersten  Blick,  den 
Vorgang  in  unserem  jetzigen  Versuche  näher  dahin  bestimmen  wollen,  dass  zwischen 
Muskel  und  Wasser  allgemein  eine  Kraft  vom  ersteren  zum  letzteren,  starker  jedoch 
am  Querschnitt  als  am  Längsschnitt,  thätig  sei.     Allein  eine  etwas  genauere  Zer- 
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Em  besserer  Beweis  für  den  Nicht-Ursprung  des  Muskelstromes  aus 
änderen  chemischen  Ungleichartigkeiten,  als  der  in  diesen  Versuchen 
enthaltene,  lässt  sich  schwerlich  liefern.  Denn  hier  werden  diese  Un- 
jdeichartigkeiten  wirklich  nachgewiesen;  ihre  Wirkungen  sind  nicht  mehr 
blosse  Vermuthung,  sondern  nach  Grosse  und  Richtung  genau  beobachtet, 
ja  erklärt;  und  es  findet  sich,  dass  diese  Wirkungen  etwas  vom  Muskel- 
strome ganz  verschiedenes  sind,  was  sich  algebraisch  zu  ihm  hinzufugt, 
j*  nach  den  Umstanden  ihn  verstärkt  oder  schwächt. 

Die  wichtige  Frage,  welche  sich  jetzt  aufdrängt,  wie  sich  in  dem  ge- 
wöhnlichen Falle  der  Ableitung  durch  Thon  jener  äussere  Strom  verhalte, 
scheint  auch  bereits,  und  zwar  in  einer  für  uns  sehr  glücklichen  Weise, 
im  Früheren  beantwortet  zu  [485]  sein.  Da  verdünnte  Milchsäure  und 
saures  Fleisch  mit  Serum,  Sehne  und  elastischem  Gewebe  zwischen  Thon 
keine  merkliche  Kraft  entwickeln,  sind  wir  wohl  zu  der  Annahme  be- 
rechtigt, dass  mit  Thon  (und  dann  auch  mit  schwefelsaurer  Zinkoxyd- 
foung)  der  äussere  Strom  so  gut  wie  Null  sei. 

Im  Principe  scheint  sich  diese  Frage  noch  auf  einem  anderen  Wege 
^antworten  zu  lassen.  Dazu  würde,  sollte  man  beim  ersten  Blick 
meinen,  nur  nöthig  sein,  nach  Messung  der  elektromotorischen  Kraft  des 
Muskels ,  zwischen  Querschnitt  und  Thonschild  einen  zweiten  Muskel  so 
zu  lagern,  dass  Querschnitt  und  Thonschild  gleichartigen  Längsschnitt 
des  letzteren  berühren,  oder  auch  zwischen  Längsschnitt  und  Thonschild 
eine  durch  zwei  Querschnitte  begrenzte  Muskelscheibe  so  anzubringen, 
dass  Längsschnitt  und  Thonschild  gleichartigen  Querschnitt  berühren,  und 
nun  die  Kraftmessung  zu  wiederholen.  Diese  Anordnungen  sind,  wie 
man  sich  entsinnt,  nicht  neu;  vielmehr  gehören  sie  zu  meinen  ältesten 
Versuchen,  und  an  den  Erfolg,  den  man  dabei  mit  rohen  Mitteln  beob- 
achtet, ist  erst  kürzlich  erinnert  worden  (s.  oben  S.  274):  der  Muskelstrom 
erscheint  in  gewohnter  Kichtung,  und,  soweit  der  Multiplicator  zu  urthei- 
len  erlaubt,  in  der  Stärke,  die  man  entsprechend  dem  durch  die  Ein- 
schaltung des  zweiten  Muskelstückes  erhöhten  Widerstände  zu  erwarten 
hat.1 

Sehr  schwierig  aber  wird  jetzt  der  Versuch  gegenüber  den  höher 
gespannten  Anforderungen,  die  wir  an  ihn  stellen,  und  zwar  deswegen, 
*eil  die  Bedingung  der  Gleichartigkeit  des  dazwischengebrachten  Längs- 
ter Querschnittes  so  selten  sicher  erfüllt  ist.    Vorzüglich  gilt  dies,  nach 


eik'tfcnmg  lehrt,  dass  dieser  Schluss  nur  gerechtfertigt  wäre  unter  der  unwahr- 
scheinlichen, jedenfalls  unbewiesenen  Voraussetzung:  Thon  |  HO  =  Thon  |  Quer- 
Khnitt  =  Thon  |  Längsschnitt. 

1  Untersuchungen  u.  s.  w.   Bd.  I.  S.  558*  Taf.  V.  Fig.  50.  51. 
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bekannten  Erfahrungen,  für  die  beiden,  die  Muskelscheibe  begrenzenden 
Querschnitte;  aber  auch  zwischen  Punkten  des  Längsschnittes,  die  auf 
dem  Aequator  oder  einem  Parallelkreise  gelegen  sind,  trifft  man  oft 
grossere  Spannungsunterschiede  an,  als  man  hier  vernachlässigen  darf, 
während  es  aus  Gründen,  die  ich  nicht  ausführlich  darlegen  will,  unaus- 
führbar ist,  diese  zu  messen  und  in  Rechnung  zu  ziehen.  Mit  der  Be- 
schreibung der  kleinen  [486]  Kunstgriffe,  durch  deren  Hülfe  ich  diese 
Schwierigkeit  zu  überwinden  versucht  habe,  mag  ich  auch  nicht  den 
Leser  ermüden.  Ohne  diese  Angabe  unbedingt  verbürgen  zu  wollen, 
glaube  ich  sagen  zu  dürfen,  dass  die  elektromotorische  Gesammtkraft  des 
Muskels  durch  das  Dazwischenbringen  eines  zweiten  Muskelstückes  in  der 
einen  oder  anderen  der  beiden  beschriebenen  Arten  um  eine  kleine 
Grösse  verringert  erscheint.    Mit  anderen  Worten,  die  Flüssigkeitekette: 

Thon  1  Querschnitt  +  Querschnitt  |  Längsschnitt  +  Längsschnitt 

i  Thon 

würde  eine  im  Vergleich  zur  eigentlichen  Muskelstromkraft  zwar  sehr 
unbedeutende,  immerhin  jedoch  nachweisbare  Kraft  in  gleichem  Sinne 
.  mit  jener  entwickeln ;  ein  Ergebniss ,  welches  mit  dem  Erfolg  der  \  er- 
suche mit  saurem  Fleisch,  Serum  u.  s.  w.  zwischen  Thon  im  Wider- 
spruch ist. 

Inzwischen  zeigt  es  sich  bei  näherer  Ueberlegung,  dass  unser  Ver- 
suchsplan doch  so  einwurfsfrei  nicht  ist,  wie  er  anfänglich  sich  darstellt* 
Es  kann  nämlich  sehr  wohl  bezweifelt  werden,  dass  die  elektromotorische 
Kraft  A  zwischen  dem  Längsschnitt  eines  und  dem  künstlichen  Quer- 
schnitt eines  anderen  Muskels  die  nämliche  sei,  wie  die  A',  welche,  ab- 
gesehen von  den  elektromotorischen  Molekeln,  innerhalb  eines  und  des- 
selben  Muskels  durch  die  Berührung  aller  der  Stoffe  erregt  werde,  die 
darin  vom  künstlichen  Querschnitt  bis  zum  Perimysium  des  Längsschnittes 
aufeinander  folgen.    Sobald  dies  nicht  der  Fall  ist,  haben  wir  in  unseren 
Versuchen  zwar  den  Unterschied  der  Kräfte  ausser  Spiel  gebracht,  die 
zwischen  dem  Thon  und  einerseits  dem  Quer-,  andererseits  dem  Längs- 
schnitt ihren  Sitz  haben;  dafür  haben  wir  aber  den  Unterschied  der 
Kräfte  A-A'  in's  Spiel  gebracht,  von  dem  wir  gar  nichts  wissen,  und 
der  sehr  leicht  der  Grund  des  bezeichneten  Widerspruches  sein  könnte. 
Wie  dem  auch  sei,  der  äussere  Muskelstrom  fallt  bei  der  gewöhn- 
lichen Ableitung  jedenfalls  so  schwach  aus,  dass  er  für  eine  zu  vernach- 
lässigende Erscheinung  gelten  kann,  und  dass  seine  Bedeutung  vielmehr 
darin  besteht,  wie  oben  gesagt  wurde,   dadurch,  dass  in  ihm  sich  die 
wahre  Wirkung  der   äusseren  Un-   [487]    gleichartigkeiten    kundgiebt 
zum  Beweise  des  Nicht-Ursprunges  des  Muskelstromes  aus  diesen  Tn- 
gleichartigkeiten,  den  Schlussstein  abgegeben  zu  haben. 
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§.  X.    Von  der  Erscheinungsweise  der  thierisch-elektrischen 

Ströme  bei  Ableitung  durch  Metalle. 

Auch  bei  unmittelbarer  Berührung  der  Muskeln  mit  den  metalli- 
schen Multiplicatorenden  lässt  Hr.  Matteucci  den  Strom  in  gewohnter 
Art  erscheinen.1  Es  ist  schwer  zu  begreifen,  dass  ihm  bei  diesem  Ver- 
suche nicht  dasselbe  begegnet  ist,  was  mich  bei  dessen  Anstellung  vor 
Jahren  in  grosse  Verlegenheit  setzte,  aus  der  ich  erst  durch  mein  jetziges 
Verfahren  der  elektromotorischen  Kraftmessung  gezogen  ward.  Ich  ver- 
fertigte damals  aus  Kork  eine  kleine  Vorrichtung  der  Art,  dass  ein 
Muskel  oder  Nerv  mit  seinem  Aequator  bequem  auf  einen  ausgeglühten 
Streifen  Platinblech  gelagert  werden  konnte,  wahrend  sein  künstlicher 
Querschnitt  wider  ein  ähnliches,  senkrecht  gegen  jenes,  aufgestelltes 
Blech  stiees.  Ich  überzeugte  mich  zuerst,  indem  ich  die  Bleche  mit 
symmetrischen  Längsschnittspunkten  berührte,  von  der  ausreichenden 
Gleichartigkeit  der  beiden  Bleche.  Wie  betroffen  war  ich  aber,  als  ich 
nun  den  Muskel  in  die  wirksame  Lage  brachte,  und  am  Muskel-Multi- 
plicator  der  Strom  nicht  erschien,  während  am  Nerven-Multiplicator 
selbst  der  kräftigste  Muskel  nur  eine  Wirkung,  der  eines  Nerven  ver- 
gleichbar, erzeugte,  vom  Nervenstrome  selber  aber  beim  Auflegen  eines 
Nerven  nichts  wahrzunehmen  war.  Und  doch  fiel  bei  dieser  Anordnung 
der  Widerstand  der  feuchten  Zuleitung  zwischen  Muskel  oder  Nerv  und 
metallischen  Multiplicatorenden  fort,  der  keinen  unbedeutenden  Theil  des 
Gesammtwiderstandes  des  Kreises  ausmacht 

Die  beste  Erklärung,  .die  ich  mir  von  diesem  räthselhaften  Verhalten 
zu  geben  wusste,  war  die,  dass  mit  dem  Platin  das  Alkali  des  Längs- 
schnittes und  die  relative  Säure  des  Querschnittes  nach  Art  einer 
BECQUEBEL'schen  Kette  einen  äusse-  [488]  ren  Strom  vom  Alkali  zur 
Säure  in  der  Kette,  also  im  umgekehrten  Sinne  des  Muskelstromes, 
erregen;  und  dass  nach  bekannten  Grundsätzen3  dieser  Strom  stärker 
ausfallt,  als  bei  Ableitung  durch  einen  Elektrolyten;  so  stark,  dass  da- 
durch der  innere  eigentliche  Muskelstrom  fast  ganz  aufgehoben  wird. 

War  diese  Auffassung  richtig,  so  mussten  bei  Ableitung  mit  Platin 
die  schwachen  Strome  des  Längs-  und  Querschnittes  (die  Neigungsströme 
der  Muskeln  kannte  ich  damals  noch  nicht)  in  unveränderter  Stärke 
erscheineil,  ja  sie  durften  den  Strom  vom  Längs-  zum  Querschnitt  über- 
treffen.   Ferner  musste  der  Muskelstrom  (um,  der  Einfachheit  des  Aus- 


1  Annalea  de  Chimie  et  de  Phyaique.    1842.    3™  Serie,   t.  VII.   p.  338.   6°. 
1  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I.   S.  135.  210.  211. 

E.  da  BoU-Reymond,  Get.  Abh.  II.  19 
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druckes  halber,  die  Erörterung  zunächst  auf  ihn  einzuschränken)  in  ge- 
wohnter Stärke  hervortreten,  sobald  zwischen  dem  Muskel  und  dem  Platin 
jederseits  ein  Blatt  mit  Serum  oder  verdünnter  Kochsalzlösung  getränkten 
Fliesspapiers,  oder  zwischen  Längsschnitt  und  Platin  eine  quere  Muskel- 
scheibe, oder  endlich  zwischen  Querschnitt  und  Platin  ein  Muskel  der 
Länge  nach,  angebracht  wurde.  Endlich  musste  ein  Gastroknemius,  mit 
Haupt-  und  Achillessehne  zwischen  Platin,  bei  Vernichtung  seiner  par- 
elektronomischen  Schicht  durch  Kreosot,  den  gewohnten  Ausschlag  he- 
fern.  Als  ich  aber  diese  Versuche  anstellte,  fand  von  alledem  nichts 
statt.  Der  Muskelstrom  war  und  blieb  bei  dieser  Art  der  Ableitung  auf 
eine  blosse  Spur  beschrankt. 

Indem  ich  später  diese  Untersuchung  mit  Hülfe  des  Compensators 
wieder  aufnahm,  gelangte  ich  bald  zur  Losung  des  Bäthsels.  Am  Com- 
pensator  nämlich  zeigt  sich,  dass  während  die  Stromstärke  dergestalt 
auf  einen  kleinen  Bruchtheil  beschränkt  erscheint,  die  elektromoto- 
rische Kraft  ungeschwächt  fortbesteht.  Ich  erhielt  z.  B.  von  drei 
Muskeln  bei  nur  43;  33;  25 M  Ablenkung  durch  den  Strom,  beziehlich 
0-058;  0-047;  0*044  Daniell  für  die  zugehörigen  Kräfte,  also  ganz 
gewöhnliche  Mittel werthe;  von  einem  Ischiadnerven  bei  nur  7*  Ablen- 
kung (mit  HAUY'scher  Compensation)  0  -  028,  wovon  ein  Theil  auf  Platiu- 
Ungleichartigkeiten  zu  rechnen  ist.  Und  nun  fielen  mir  die  Schuppen 
von  den  Augen.  Die  scheinbare  [489]  Vernichtung  des  Muskel-  und 
Nervenstromes  bei  dieser  Art  der  Ableitung  beruht  einfach  auf  Polari- 
sation, und  die  Polarisation  erreicht  im  Nu  diese  Höhe  wegen  der  kleinen 
Ausdehnung,  in  der  das  Platin  von  den  thierischen  Theilen  berührt  wird. 
Beim  Compensiren  des  Stromes  kommt  die  Polarisation  nicht  zu  Stande, 
oder  sie  verschwindet  in  dem  Maasse,  wie  das  Gleichgewicht  erreicht 
wird.  Damit  stimmt  vollkommen,  dass  auch  der  compensirende  Strom- 
zweig  der  Maasskette,  wenn  die  Platinelektroden  symmetrischen  Längs- 
schnittspunkten  angelegt  werden,  oder  wenn  der  Muskel  durch  einen 
Thonstab  von  gleichen  Maassen  ersetzt  wird,  dieselbe  Schwächung  erleidet. 
Dem  Verhalten  mit  Platinelektroden  ähnlich  ist  das  mit  Goldelektroden, 
dagegen  mit  solchen  aus  Silber,  galvanoplastischem  Kupfer,  verquicktem 
Zink  erscheint  der  Muskelstrom  in  ansehnlicher  Starke,  nur  sehr  unbe- 
ständig. 

Die  Polarisation  der  Platinelektroden  durch  den  entgegengesetzten 
Ausschlag  beim  Schliessen  des  Kreises  ohne  den  polaiisirenden  Strom 
nachzuweisen,  gelingt  schwer  wegen  ihrer  grossen  Flüchtigkeit;  am  besten 
noch,  indem  man  den  Muskel  plötzlich,  statt  mit  Längs-  und  Querschnitt 
mit  symmetrischen  Längsschnittspunkten  die  Bleche  berühren  lässt  Liegt 
der  Muskel  mit  Längs-   und    Querschnitt  auf,  so  glückt  es  übrigens 
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häufig,  den  Strom  auf  Augenblicke  kraftiger  herorzulocken,  indem  man 
die  Berührungsstelle  am  Längsschnitt  erschüttert:  der  sogenannte  Schüttel- 
versuch.1 


§.  XL    Anwendung  unserer  elektromotorischen  Kraftmes- 
sungen auf  die  physikalische  Theorie  der  elektromotorischen 

Molekeln. 

Wir  kehren,  nach  dieser  Abschweifung,  zu  den  Anwendungen  zurück, 
welche  sich  von  unseren  elektromotorischen  Kraftmessungen  machen 
lassen,  um  über  den  Ursprung  der  thierisch-elektrischen  Strome  etwas 
Näheres  festzustellen.  Wir  haben  diese  Messungen  bereits  verwerthet, 
um  die  Unmöglichkeit  darzuthun,  die  Strome  aus  äusseren  chemischen 
Ungleichartigkeiten  abzu-  [490]  leiten;  jetzt  wollen  wir  sehen,  ob  sich 
damit  etwas  anfangen  lasse,  um  die  in  den  elektromotorischen  Molekeln 
thatigen  Kräfte  einigermaassen  genauer  zu  bestimmen. 

Unter  den  elektromotorischen  Molekeln  sind  nämlich  nicht  kleinste 
Theile  des  Muskels  zu  verstehen,  welche,  mit  elektromotorischen  Kräften 
ausgerüstet,  unablässig  an  sich  stromerzeugend  wirken,  etwa  wie  in  Am- 
pfcsE's  Theorie  die  Eisentheilchen,  ihrer  Natur  nach,  unablässig  von  Strömen 
umkreist  gedacht  werden.  Wenn  die  AMPäKE'schen  Molecularströmchen 
bisher  allein  eine  mathematische  Fiction  sind,  der  meines  Wissens  noch 
nie  versucht  wurde,  eine  physikalische  Grundlage  zu  verleihen,  so  ist  es 
ein  Missverständniss  gewesen,  zu  dem  wohl  die  bisher  unvollständig  ge- 
bliebene Darstellung  in  meinem  Werke  verleitete,  wenn  auch  die  elek- 
tromotorischen Molekeln  dergestalt  als  abstracte  Wesen  aufgefasst  wurden. 
Ich  habe  mir  darunter  vielmehr  stets  auf  bestimmte  Weise  orientirte 
Heerde  chemischer  Thätigkeit  gedacht,  und  diese  Thätigkeit  für  einerlei 
mit  derjenigen  gehalten,  welche  die  Athmung  des  Muskels  ausmacht.2 
Statt  des  Begriffes  der  elektromotorischen  Molekeln  hätte  ich  anfangs 
vielleicht  besser  den  sehr  kleiner  elektromotorischer  Flächen  eingeführt, 
welche  im  Grunde  das  Einzige  sind,  von  dessen  Dasein  wir  sichere  Kunde 
haben;  einen  Begriff,  der,  noch  abstracter  als  der  der  elektromotorischen 
Molekeln,  zu  gar  keiner  Vorstellung,  also  auch  zu  keiner  falschen  mehr, 
die  Handhabe  bietet.  In  der  That,  der  Faser  parallele  Reihen  darauf 
senkrechter  elektromotorischer  Flächen,  wie  in  Fig.  7,  sind,  physikalisch- 


1  Vergl.  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I.  S.  212. 

*  Vergl  oben  S.  122.  —  Monatsberichte  der  Akademie  u.  s.  w.   1864.   8.  322. 
323;  -  Tergl.  unten  Abh.  XXIX.  §.  II. 
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mathematisch  genommen,  Alles,  was  man  zur  Erklärung  der  elektromo- 
torischen Erscheinungen  braucht.1 

Inzwischen  ist  es  eben  ein  Vorzug  unserer  Theorie  vor  der  Amf£re- 
sehen,  dass  sie  nicht  bloss  abstracte  Fiction  zu  bleiben  braucht,  son- 
dern dass  die  Möglichkeit  wenigstens  da  ist,  (wie  gering  auch  die  Wahr- 
scheinlichkeit sei),  dereinst  etwas  über  die  Ursache  der  in  den  elektromo- 
torischen Molekeln  thätigen  Triebkraft  auszusagen.  Zu  einem  kleinen 
Schritt  in  die-  [491]  ser  Richtung  haben  wir  jetzt  den  Boden  gewonnen. 
Es  ist  klar,  wenn  anders  meine  Hypothese  über  die  Anordnung  der  elek- 
tromotorischen Elemente  im  Muskel  richtig  ist,  dass  die  gesuchte  Ursache 
keine  sein  könne,  welche  nicht  eine  elektromotorische  Kraft  von  minde- 
stens dem  doppelten  Betrage  der  elektromotorischen  Kraft  des  senkrecht 
durchschnittenen  Muskels  zu  erzeugen  vermag.  Keine  Combination,  die 
nicht  eine  Kraft  von  2  x  0'080  =  0-160  Daniell  liefert,  kann  die  in 
den  elektromotorischen  Molekeln  thätige  sein;  denn  so  hoch,  bis  zu  0*080 
Daniell,  haben  wir  die  Kraft  .zwischen  Aequator  und  Pol  des  Muskels 
steigen  sehen.  Es  ist  aber  sogar  die  höchste  Wahrscheinlichkeit  dafür 
da,  dass  die  Kraft  der  Molekeln  jene  Grenze  noch  um  Vieles  überschreite 
(vergl.  oben  S.  261.  262). 

Wie  man  mit  Hinblick  auf  unsere  Messungen  jetzt  leicht  be- 
merkt, wird  das  Wesen  der  elektromotorischen  Molekeln  durch  diese  Be- 
trachtungen keineswegs  verständlicher.  Freilich  mag  es  unter  den  zahl- 
losen möglichen  Combinationen  von  Stoffen  noch  eine  Menge  Fälle  geben, 
in  welchen  solche  Kraft  entsteht.  Halten  wir  uns  aber  an  das  Be- 
kannte, so  sind  die  einzigen  Combinationen,  welche  nicht  durch  ihre 
zu  geringe  Leistung  ohne  Weiteres  von  der  Mitbewerbung  ausgeschlossen 
sind,  abgesehen    von  den  Schwefelleberketten,  deren  Natur  als  reiner 


1  [In  der  hier  wiedergegebenen  ursprünglichen  Figur  sind  die  peripolaren 
Gruppen  länger  als  breit  dargestellt.  Auch  hatte  ich  sie  auf  S.  596  der  Abhand- 
lung „Ueber  das  Gesetz  des  Muskelstromes  u.  s.w."  als  gestreckte  Atomcomplexe 
bezeichnet.  Doch  ist  hierfür  kein  Grund.  Ich  habe  deshalb  oben  S.  122  beim  Ab- 
druck jener  Stelle  das  Wort  „gestreckt"  fortgelassen,  und  in  unserer  jetzigen  Figv 
die  Gruppen  so  breit  wie  lang  gemacht  Sie  könnten  in  der  That  breiter  als  lang 
sein.  Damit  aUe  Erscheinungen  erklärt  seien,  kommt  es  nur  darauf  an,  dass  1.  der 
Abstand  zweier  elektromotorischen  Flächen,  welche  zwei  der  Länge  nach  aneinao- 
derstossenden  Gruppen  angehören,  verschwinde  gegen  den  Abstand  der  beiden  elek- 
tromotorischen Flächen  einer  und  derselben  Gruppe;  2.  der  Bestand  einer  jeden  && 
beiden,  am  Ende  einer  Gruppe  gelegenen  Flächen  an  den  Bestand  der  ganzen 
Gruppe  geknüpft  sei,  oder,  wie  ich  es  oben  S.  123  Anm.  ausdruckte,  dass  beim  Ab- 
sterben vom  künstlichen  Querschnitt  aus  die  Demarcationsfläche  stets  zwischen  zwei 
peripolare  Gruppen  fällt.  Vielleicht  ist,  was  ich  jetzt  elektromotorische  Flach« 
nenne,  eine  Schicht  dipolarer  Molekeln.] 
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Flüssigkeitsketten  zweifelhaft  ist,  merkwürdigerweise  nur  solche,  deren 
eines  Glied  destillirtes  Wasser  ausmacht. 

Dass  auch  hier  mit  den  Wünschen  Hydro-Thermoströmen,  soweit 
unsere  Kenntniss  dieser  Ströme  reicht,  nichts  anzufangen  sei,  braucht 
kaum  bemerkt  zu  werden. 

Vielleicht  ist  es  aber  falsch,  hier  bloss  die  Flüssigkeiten  im  Muskel 
and  Nerven  als  bei  der  Elektricitätserregung  betheiligt  zu  betrachten. 
Durch  meine  Erfahrungen  über  die  NoBnj'schen  Thon-Thermoströine, 
über  die  Ströme  der  menschlichen  Haut  u.  s.  w.,  wurde  ich  früher  schon 
zu  der  Vorstellung  gedrängt,  dass  bei  solchen  porösen  Halbleitern,  wie 
auch  die  thierischen  Gewebe  sie  darstellen,  auch  das  halbleitende  Gerüst 
eine  elektromotorische  Bolle  spiele.1  Aehnliches  mag  hier  gelten:  allein 
mit  solchen  Biuthmassungen  ist  wenig  gethan. 

[492]  Allerdings  giebt  es  eine  Stromursache,  welche  gerade  unter 
solchen  Verhältnissen  thätig  ist,  wie  wir  sie  eben  in  den  thierischen  Geweben 
annahmen,  und  welche  unter  Umstanden  eine  Kraft  erzeugt,   die  mehr 
als  ausreicht ,  um  die  elektrischen  Erscheinungen  an  den  Nerven  und 
Muskeln  zu  erklären.    Dies  ist  (vergl.  oben  S.  262)  die  von  Hrn.  Georg 
Quincke  entdeckte,   von   der   die  Diaphragmaströme    herrühren.     Die 
Muskeln  und  Nerven  lassen  sich  als  poröse  Körper  auffassen,  durch  welche 
hindurch  Flüssigkeiten  unter  mechanischem  Druck,   oder  unter  der  Ein- 
wirkung von  Difiusionskräften,  oder  von  elektrischen  Triebkräften  sich  be- 
wegen können.    Gleichviel  woher  die  Bewegung  stamme,  sie  wird,  nach 
Hrn.  Quincke,  von  einer  elektromotorischen  Wirkung  in  ihrem  Sinne 
begleitet  sein.    Wenn  nun  aber  auch,  wie  ich  es  bei  einer  früheren  Ge- 
legenheit andeutete,  die  Möglichkeit  da  ist,   die  Entstehung  der  Elektro- 
tonusströme  auf  diesem  Wege  zu  begreifen,2  so  möchte  es  doch  nicht 
leicht  sein,  eine  Vorstellung  zu  ersinnen,  wonach  der  Strom  des  ruhen- 
den Muskels  oder  Nerven  auf  das  Schema  eines  Diaphragmastromes  zu- 
rückgeführt würde,  geschweige  eine  solche,  wonach  eine  elektromotorische 
Molekel  als  ein  kleiner  Diaphragmaapparat  erschiene.    Obschon  ferner 
mit  destillirtem  Wasser   und    Diaphragmen   aus  Schwefel,    Quarzsand, 
Seide  il  <L  m.  bei  massigem  Druck  bei  weitem  grössere  elektromotorische 
Kräfte  erzeugt  werden,  als  die  deren  wir  bedürfen,  würde  mit  destillirtem 
Wasser  und  thierischer  Blase  erst  bei  über  10  Atmosphären  Druck,  unter 
der  Voraussetzung   einer  so .  weit  reichenden  Proportionalität   zwischen 
Druck  und  Kraft,  letztere  gross  genug  sein,  um  den  Muskelstrom  zu 
erklären,  d.  h.  0*16  Daniell  betragen;  während  bei  der  geringsten  Ver- 


1  8.  oben  Bd.  1.  S.  27. 

1  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1860.  S.  542.  Anm.  1. 
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unreinigung  des  destillirten  Wassers  die  Kraft  wieder  zur  Unmerklichkeit 
herabsinkt1 

Noch  eine  andere  Schwierigkeit  bietet  sich  für  das  Verständnis  des 
Vorganges  in  den  elektromotorischen  Molekeln  dar.  Wir  haben,  der  ge- 
wöhnlichen Vorstellung  entgegen,  ge-  [493]  funden,  dass  die  Flüssigkeits- 
ketten keinesweges  bestandig  sind.  Vielmehr  sinkt  deren  Kraft  schnell, 
und  es  kann  auch  kaum  anders  sein.  Wenn  zwei  Flüssigkeitemassen 
entweder  in  wagerechter  Ebene  durch  ihre  Dichte,  oder  sonst  durch  eine 
poröse  Wand  geschieden,  einen  Strom  erzeugen,  sind  auch  stets  die  Be- 
dingungen für  ihre  Vermischung  und,  wenn  sie  chemisch  aufeinander 
wirken,  für  die  Erzeugung  von  Zwischenproducten  an  der  Grenze  gegeben, 
und  der  Anfangszustand  wird  nur  annähernd  durch  die  Diffusion  gewahrt, 
welche  jene  Producta  zu  entfernen  und  wieder  Bestandteile  der  beiden 
ursprünglichen  Flüssigkeiten  an  deren  Stelle  zu  setzen  strebt  Bei  den 
elektromotorischen  Molekeln  scheint  es  undenkbar,  dass  die  Diffusion  aus- 
reichen solle,  um  den  Vorgang  auch  nur  in  dem  Maasse  zu  unterhalten, 
wie  bei  zwei  ausgedehnten  Flüssigkeitsmassen.  Sie  wird  zwar  gebildete 
Producta  fort,  und  in  die  Masse  des  umgebenden,  die  Kette  schliessenden 
Leiters  schaffen,  aber  nicht  bewirken  können,  dass  die  zur  Fortsetzung 
des  Processes  nöthigen  Theilchen,  die  Ersatztheilchen,  an  die  richtige 
Stelle,  in  die  richtige  Stellung  rücken.  Sie  wird  nur  so  viel  leisten,  dass 
die  Ersatztheilchen  in  der  einen  oder  anderen  Gestalt  neben  den  gebilde- 
ten Producten  in  der  umgebenden  Flüssigkeit  gleichsam  zur  Hand  sind. 
Um  diese  Theilchen  zu  fassen  und  gehörig  einzuordnen,  so  dass  ein  Paar 
ungleichartiger  Theilchen  wieder  im  richtigen  Sinn  einander  gegenüber- 
stehen, und  dass  die  im  Process  zu  Grunde  gehende  elektromotorische 
Fläche  stets  wieder  erneuert  werde,  dazu  fehlt  es  an  jedem  denkbaren 
Mittel.  Dennoch  kann  es  nicht  zweifelhaft  sein,  dass  die  elektromotori- 
schen Molekeln  die  Flüssigkeitsketten  weit  an  Beständigkeit  hinter  sich 
lassen.  Während  des  unversehrten  Lebens  stellen  wir  sie  uns  als  in  un- 
unterbrochener Thätigkeit  vor;  aber  sogar  der  Strom  zwischen  Längs- 
schnitt und  künstlichem  Querschnitt  eines  Muskels,  vollends  der  natür- 
liche Neigungsstrom  zwischen  Haupt-  und  Achillessehne  eines  Gastrokne- 
mius,  ist  ohne  Vergleich  beständiger  als  der  einer  Säure-Alkali-Kette.  Es 
erhellt  somit  die  Notwendigkeit,  neben  den  allgemeinen  physikalischen 
Kräften,  hier  noch  besondere  Einrichtungen  anzunehmen,  von  denen  wir 
uns  freilich  für  jetzt  so  wenig  ein  Bild  zu  machen  wissen,  als  von  denen, 
[494]  welche  den  Theilchen  eines  wachsenden  Krystalls  oder  einer  Zelle 


1  Vergl.  Quinckb  in  Poggendorff's  Annalen  u.  s.  w.    1859.  Bd.  CVH  S.1; 
—  1860.   Bd.  CX.   S.  38. 
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ihren  Ort  and  ihre  Stellung  mehr  oder  minder  stabilen  Gleichgewichtes 
anweisen. 

Bei  einer  solchen  Lage  wäre  es  massig,  auch  noch  die  BANKE'schen 
Thatsachen  in  den  Kreis  der  Betrachtang  zu  ziehen,  obschon  dies  nicht 
gerade  als  das  Schwierigste  erscheint  Auch  die  von  Hrn.  H.  Munk  schon 
einmal  erörterte  Frage,  ob  die  Muskelprismen  (Bowman's  sarcous  ele- 
mente),  beziehlich  die  BnüOKE'schen  DisdiaUasten ,  mit  den  elektromoto- 
rischen Molekeln  einerlei  seien,1  bleibt  besser  vorlaufig  unerortert2 

Das  Ergebnis8,  zu  dem  wir  gelangt  sind,  ist  also  schliesslich,  dass 
wir  mit  unseren  bisherigen  Kenntnissen  nicht  ausreichen,  um  uns 
von  den  elektromotorischen  Molekeln  als  Stromerregern  eine  einiger- 
maassen  befriedigende  Vorstellung  zu  machen.  Es  ist  aber  nicht  so 
paradox,  als  es  klingt,  wenn  behauptet  wird,  dass  gerade  in  dieser  Ein- 
sieht  ein  erster  Schritt  zur  physikalischen  Theorie  jener  hypothetischen 
Gebilde  liege. 


§.  Xu.    Ueber  Ströme  in  Kreisen  nur  aus  flüssigen 

Leitern. 

In  allen  ächten  Flüssigkeitsketten,  wo  die  metallischen  Multiplicator- 
enden  in  gleichartige  Flüssigkeiten  tauchen,  spielt  der  Multiplicatordraht 
nur  die  Bolle  eines  unwirksamen  leitenden  Bogens,  und  muss  er,  unbe- 
schadet der  Stromkraft,  durch  einen  Flüssigkeitsbogen  zu  ersetzen  sein. 
Von  diesem  Standpunkt  aus  haben  die  thierisch-elektrischen  Strome  langst 
wenigstens  das  eine  Bäthselhafte  eingebüsst,  was  ihnen  in  Volta's  Augen 
anhaftete,  nämlich  Ströme  in  Kreisen  nur  aus  Leitern  zweiter  Klasse  zu 
sein-  Wenn  Volta  ihrethalben  diese  Klasse  in  zwei  Unterabtheilungen 
spaltete,  deren  eine  die  wirklich  flüssigen  Leiter,  die  andere  die  einsau- 
gungsßbigen  organischen  Körper  enthielt,3  so  wissen  wir  jetzt  durch 
Hrn.  Wild,  dass,  ganz  ab-  [495]  gesehen  von  der  Gegenwart  solcher 
Körper,  deren  Einfluss  eist  zu  beweisen  wäre,  die  Elektrolyte  in  ver- 
schiedene Beilien  zerfallen,  deren  Glieder  eine  sogenannte  Voi/rA'sche 
Spannungsreihe  ausmachen,  während  die  Glieder  zweier  Reihen  keinem 
solchen  Gesetze  gehorchen.  Inzwischen  sind  die  Versuche  über  Flüssigkeits- 
ketten fast  stets  mit  Vertheilung  der  einen  Flüssigkeit  in  zwei  Massen,  und 


i  Nachrichten  von  der  6.  A.  Universität  u.  s.  w.  zu  Göttingen.   1858.   S.  1. 

2  [Ebenso  wenig  mag  ich  schon  die  Vermuthungen  zur  Sprache  bringen,  auf 
welche  man  gegenüber  den  neueren  Ermittelungen  über  den  Bau  der  Muskelfaser  und 
deren  Veränderung  bei  der  Thätigkeit  jetzt  hier  fast  unwillkürlich  geräth.] 

3  Yergi  Untersuchungen  u.  b.  w.  Bd.  I.   S.  9&. 
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Eintauchung  gleichartiger  Multiplicatorenden  in  diese  Massen,  angestellt 
und  man  könnte  verlangen,  die  Analogie  der  Flüssigkeiteketten  und  der 
thierischen  Erreger  dahin  vervollständigt  zu  sehen,  dass  man  die  Wirk- 
samkeit von  Flüssigkeitsketten  in  Kreisen  nur  aus  feuchten  Leitern 
darthäte. 

Mit  der  Elektrolyse  wird  dies  nicht  zu  bewerkstelligen  sein.  Denn 
obschon  die  Ausscheidung  von  Ionen  ausnahmsweise  an  der  Grenze  von 
Elektrolyten  stattfindet,  so  geschieht  dies  doch  erst  bei  ganz  anderen 
Stromstarken,  als  den  in  den  Flüssigkeitsketten  vorhandenen.1  Ein  Ver- 
such, den  Hr.  Fechkeb  anstellte,  Jodkaliumlösung  zwischen  Kochsalz- 
lösung, in  der  oben  S.  266.  267  besprochenen  scheinbaren  Flüssigkeitskette 
aus  Schwefelleber  und  Kupfervitriol,  sichtbar  zu  zersetzen,  blieb  ohne 
Erfolg.2  Ebensowenig  dürfte  die  thermische  Wirkung  oder  die  elektro- 
magnetische Fernwirkung  des  Stromes  hier  ein  brauchbares  Mittel  ab- 
geben, um  sich  von  seinem  Dasein  zu  unterrichten. 

Vielmehr  ist  der  richtige  Weg  uns  hier  sichtlich  durch  die  Zuckung 
ohne  Metalle  gewiesen.  Der  stromprüfende  Froschschenkel  bietet  das 
beste  Mittel  dar,  die  Wirkung  der  Flüssigkeitsketten  ohne  Einschaltung 
von  Metallen  zu  prüfen.  Hr.  Becqüerel  der  V.  hat  vor  längerer  Zeit 
zuerst  diesen  Weg  betreten,  wobei  es  aber,  abgesehen  von  einer  Menge 
unnützer  Verwickelungen,  zweifelhaft  blieb,  ob  wirklich  die  Zuckungen 
von  dem  Strome  der  Säure-Alkali-Kette  herrührten.3  Hr.  Matteucci  hat 
spater,  ohne  Hrn.  Becqüerel  zu  nennen,  den  Versuch  in  besserer  Ge- 
stalt vorgebracht.4  Am  einfachsten,  [496]  sichersten  und  zierlichsten 
aber  lässt  er  sich  folgendermaassen  anstellen. 

Von  zwei  Gelassen  wird  das  eine  mit  Salpetersaure,  das  andere  mit 
Kalihydratlösung  gefüllt.  Auf  einander  gegenüberstehenden  Punkten  der 
Bander  dieser  Gefässe  werden  rechtwinklig  geknickte  Thonstabe  so  auf- 
gesetzt, dass  das  eine  Ende  des  Stabes  senkrecht  in  die  Flüssigkeit  taucht 
das  andere  wagerecht  dem  entsprechenden  Ende  des  anderen  Stabes  ent~ 
gegenragt.  Ueber  die  beiden  wagerechten  Enden  wird  der  Nerv  des 
stromprüfenden  Schenkels  gebrückt.  Wird  nun  ein  mit  Salpetersäure  ge- 
fülltes, an  beiden  Enden  mit  Fliesspapier  verstopftes  Heberrohr  abwech- 
selnd in  die  Gefasse  getaucht  und  abgehoben,  so  erfolgt  lebhafte  Zuckung, 
je  nach  den  Umständen  nur  bei  der  Schliessung,  nur  bei  der  Oeffnung. 
oder  in  beiden  Augenblicken.    Die  Richtung  des  Stromes  ist,  wie  wir 


a  S.  oben  Bd.  I.  S.  10.  11. 
3  A.  a.  O.  S.  248. 

3  Comptes  rendus  etc.   29  Mars  1847.   t.  XXIV.  p.  505. 

4  Comptes  rendus  etc.  31  Decembre  1849.  t.  XXIX.   p.  806.  807. 
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Ton  früher  her  wissen  (s.  oben  S.  269),  vom  Kali  zur  Saure  in  der  Kette; 
ebendaher  sind  uns  die  Gründe  für  die  Ueberlegenheit  der  gewählten 
Anordnung  in  elektromotorischer  Beziehung  bekannt 

Auch  durch  Induction  lassen  sich  natürlich  Ströme  in  Kreisen  nur 
a'is  feuchten  Leitern  erzeugen,  doch  scheint  es  nicht  ganz  leicht  zu  sein, 
sie  sichtbar  zu  machen,  wenigstens  missglückten  mir  zwei  Versuche,  die 
ich  vor  langer  Zeit  dazu  anstellte.    Das  eine  Mal  experimentirte  ich,  im 
April  1849,   in  Halle  durch  die  Güte  des  Hrn.  Professors  Hakkel  an 
einem  grossen  Elektromagnet,  zwischen  dessen  kegelförmigen  Polspitzen 
der  BANCAiJLBi'sche  Flammenversuch  sehr  schön  gelang.    Ein  in  Gestalt 
eines  Doppelbechers  ausgehöhlter  Kork  wurde  zwischen  die  Polspitzen  ge- 
bracht, und  der  Nerv  des  stromprüfenden  Schenkels  ringförmig  darum 
geschlungen.    Beim  Schliessen  und  Oeffnen  der  Kette  blieb  der  Schenkel 
in  Buhe.     Das  zweite  Mal   experimentirte  ich    (im  October  desselben 
Jahres)  durch  die  Güte  des  Hrn.  Professors  Poggendorff  an  dem  der 
Akademie  der  Wissenschaften    gehörigen  Elektromagnet.     Der  Magnet 
zeigte  abermals  den  Flammen  versuch;  Froschmuskeln  stellten  sich  äqua- 
torial im  magnetischen  Felde,  beiläufig  auch  dann,  wenn  ich  daran  einen 
künstlichen  Querschnitt  angelegt  und  sie  in  einen  [497]  Bing  gebogen 
hatte,  worin  der  Muskelstrom  kreiste,  so  dass  der  Diamagnetismus  die 
elektromagnetische  Bichtkraft  des  Muskelstromes  überwog.     Ich  suchte 
diesmal  den  Widerstand  des  Kreises  dadurch  zu  verkleinern,  dass  ich 
einen  mit  gesättigter  Kochsalzlösung  getränkten  Bausch  ringförmig  um 
die  Polspitzen  bog,  über  dessen  mit  Eiweisshäutchen  bekleidete  Enden  ich 
den  Nerven  brückte.    Doch  blieb  auch  hier  beim  Schliessen  und  Oeffnen 
der  Kette  Alles  in  Buhe.     Seitdem  hat  Hr.  Faraday  die  früher  nur 
mittelbar1  von  ihm  nachgewiesene  Induction  in  feuchten  Leitern  mittels 
eines  mit  verdünnter  Schwefelsäure   gefüllten  Kautschukschlauches  'am 
Uultiplicator  unmittelbar  dargethan.8    Es  ist  kein  Zweifel,  dass  bei  seiner 
Anordnung  auch  der  stromprüfende  Schenkel  gezuckt  hätte. 


1  Experimental  Researches  etc.  Reprinted  from  the  Philosophical  Transactions. 
London  1839.   vol.  L   p.  54.   Ser.  H.   No.  184.  188.  191.  200.  201.  213.  214. 

1  Archive»  des  Sciences  physiques  et  naturelles.  Mars  1854.  t.  XXV.  p.  267; 
-  Philosophical  Magazine  etc.  April  1854.  4.  Series^  vol.  VII.  p.  265;  —  Poo- 
gesdobfy's  Annalen  u.  s.  w.  1854.  Bd.  XCII.  S.  299.  —  [Vergl.  Hermann  in 
Poggkkdobff's  Annalen  n.  b.  w,  1871.  Bd.  CXLII.  S.  586.] 
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Nene  Versuche  über  den  Einfluss  gewaltsamer 
Foranrerändernngen  der  Muskeln  anf  deren  elektromotorische 

Kraft. 

(Gelesen  in  der  Gesammtsitzung  der  Königl.  Akademie  der  Wissenschaften  za  Berlin 

am  18.  Juli  1867.)  * 

§.  I.    Aeltere  Versuche  des  Verfassers  über  den  Einfluss  der 
Dehnung  und  Zusammendrückung  auf  die  elektromotorische 

Kraft  der  Muskeln. 

Bei  der  Erörterung  der  Ursachen,  die  der  negativen  Schwankung 
des  Muskelstromes  im  Tetanus  zu  Grunde  liegen  konnten,  wurde  ich, 
vor  mehr  als  zwanzig  Jahren,  auf  den  Gedanken  gefuhrt,  dass  vielleicht 
der  Druck  dabei  im  Spiele  sei,  den  der  sich  verkürzende  Muskel  auf  sich 
selber  ausübt.  Ich  hatte  überdies,  um  die  Gestaltveranderung  des 
Muskels  bei  der  Zusammenziehung  zu  beseitigen,  den  Muskel  ausgespannt, 
und  gesehen,  dass  im  gespannten  Zustande  seine  elektromotorische  Kraft 
geringer  sei  Ich  hatte  so  doppelten  Anlass,  den  Einfluss  zu  untersuchen, 
den  gewaltsame  Formveranderungen,  wie  Dehnung  und  Pressung,  auf 
die  elektromotorische  Thatigkeit  des  Muskels  üben;  und  ich  verfolgte  eine 
Zeitlang  diesen  Gegenstand  mit  allen  mir  zu  Gebote  stehenden  Mitteln, 
so  dass  die  Darlegung  dieser  Untersuchung  in  der  ersten  Ab*  [573]  thei- 
lung  des  zweiten  Bandes  meines  Werkes  keinen  unbedeutenden  Ftoö 
einnimmt2 

Das  Dehnen  des  Muskels,  wenn  man  sich  auf  den  Gastroknemins 
des  Frosches  beschranken  wollte,  war  sehr  leicht  ausfahrbar.  Ich  liess 
dem  Muskel  bei  der  Zurichtung  einerseits  das  untere  Ende  des  Ober- 
schenkelbeines ,  andererseits  ein  Stück  der  Fusswurzel,  zog  die  oberen 

1  Monatsberichte  u.  s.  w.  1 867.  S.  572. 
»  S.  das.  S.  65  ff.  129—142. 
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Sehnen  (die  Haupt-  und  Nebensehne)1  und  die  Achillessehne  durch 
Schütze  in  zwei  einander  gegenüber  aufgestellten  Elfenbeinplatten,  und 
entfernte  diese  von  einander  mit  der  nöthigen  Kraft,  während  der  Strom 
von  den  ausserhalb  der  Platten  befindlichen  Knochenstücken  abgeleitet 
wurde.  Das  Ergebniss  war,  dass  der  Strom  beim  Dehnen  des  Muskels 
sank,  während  des  Gedehntseins  kleiner  blieb,  und  beim  Nachlassen 
wieder  anschwoll.  Dass  es  sich  dabei  nicht  um  Vermehrung  des  Wider- 
standes, sondern  um  Verminderung  der  elektromotorischen  Kraft  handele, 
bewies  ich,  indem  ich  den  Versuch  an  dem  einen  von  zwei  einander  im 
nämlichen  Kreise  entgegenwirkenden  Muskeln,  oder  auch  mit  einem  so 
grossen  Widerstände  im  Kreise  anstellte,  dass  die  Vergrösserung  des 
Widerstandes  des  Muskels  durch  die  Dehnung  nicht  in  Betracht  kam. 

Ebenso  leicht  war  es,  den  Muskel  senkrecht  auf  die  Axe  zusammen- 
zudrücken. Dazu  brachte  ich  ihn  in  ein  Rohr,  welches  durch  einen 
Lederstreifen  gebildet  wurde,  der  nicht  ganz  so  breit  war,  wie  der  Muskel 
lang,  und  dessen  Enden  durch  zwei  parallele,  von  einander  etwa  um  den 
Dickendurchmesser  des  Muskels  entfernte  Schlitze  in  einer  Elfenbeinplatte 
gingen.  Indem  diese  Enden  angezogen  wurden,  erlitt  der  Muskel  in  dem 
sich  verengenden  Bohr  einen  Druck;  der  Strom  wurde  von  den  an  beiden 
Mündungen  des  Rohres  zugänglichen  sehnigen  Enden  des  Muskels  abge- 
leitet^ Der  Erfolg  war  auch  hier  meist  eine  geringere  Kraft  des  Muskels 
während  der  Zusammendrückung;  doch  kam  zuweilen  das  Entgegen- 
gesetzte vor. 

[574]  Die  Zusammendrückung  des  Muskels  der  Länge  nach  geschah 
in  einem  Elfenbeinrohre  mittels  eines  Elfenbeinstempels.  Der  Muskel 
konnte  dabei,  vermöge  einer  eigentümlichen  Einrichtung,  an  Querschnitt 
zunehmen,  indem  meine  Absicht  war,  ihn  so  viel  wie  möglich  so  zusam- 
menzudrücken,  wie  er  selber  es  bei  der  Verkürzung  thut  Auch  hier 
erfolgte  bald  Abnahme,  bald  Zunahme  der  Kraft  wahrend  der  Zusam- 
mendrückung; letzteres,  wie  mir  schien,  verhältnissmassig  öfter  als  beim 
Druck  senkrecht  auf  die  Axe. 

Als  ich  später  die  parelektronomische  Schicht  am  natürlichen  Quer- 
schnitt erkannt  hatte,  wiederholte  ich  diese  Versuche  mit  Muskeln  auf 
verschiedenen  Stufen  der  Parelektronomie.  Ich  fand,  dass  auch  an  negativ 
wirksamen  Gastroknemien  die  Dehnung  von  einer  (absolut)  negativen 
Schwankung  begleitet  ist,  d.  h.  dass  durch  die  Dehnung  der  Muskel 
stärker  negativ  wirksam  wird.  Ferner  bemerkte  ich  bei  diesen  neuen 
Versuchen,  dass  daß  Abspannen  eines  gedehnt  gewesenen  (positiv  wirk- 
samen) Muskels  nicht  immer,  wie  es  nach  dem  Obigen  sollte,  Ver- 


1  S.  oben  8.  72. 
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mehfung,  sondern  zuweilen  weitere  Verminderung  der  Kraft  nach  sich 
zieht  Die  mit  den  Compressorien  erhaltenen  positiven  Wirkungen  be- 
zeichnete ich  jetzt  als  verdächtig,  insofern  sie  vielleicht  nur  von  Schwä- 
chung der  parelektronomischen  Schicht  herrührten.1 

§.  IL    Hrn.  Meissneb's  Versuche  über  denselben  Gegen- 
stand. 

Zwölf  Jahre  nach  meiner  ersten  Mittheilung  hat  Hr.  Prof.  Meissner 
in  Gottingen,  ohne  sie  zu  erwähnen,  über  denselben  Gegenstand  eine 
Untersuchung  bekannt  gemacht,  wobei  er  sich  aller  der  Vortheile  erfreute, 
welche  die  Ableitung  des  Stromes  durch  unpolarisirbare  Elektroden,  und 
dessen  Beobachtung  mit  Spiegel,  Fernrohr  imd  Scale  gewähren.3  Zum 
[575]  Dehnen  des  Muskels  diente  ihm  eine  Vorrichtung,  die  im  Wesentlichen 
ganz  auf  die  von  mir  beschriebene  und  zum  Theil  abgebildete  hinaus- 
läuft, nämlich  ein  Paar  gegeneinander  verschiebbarer  Elfenbeinplatten  mit 
Schlitzen,  durch  welche  die  oberen  Sehnen  und  die  Achillessehne  gezogen 
sind,  während  die  daran  gelassenen  Knochenstücke  sie  am  Durchgleiten 
verhindern.  Dagegen  zur  Ableitung  des  Stromes  schlug  Hr.  Meksnkb 
einen  von  dem  meinigen  verschiedenen  Weg  ein. 

„Um  den  Muskel",  sagt  er,  „wurde  etwa  in  der  Mitte  seines  fyuchs 
„ein  (mit  Eiweiss  getränkter)  Faden  feiner  weisser  Wolle  umgeschlungen 
„und  leicht  zugeknüpft,  so  dass  derselbe  eine  fest  anliegende,  weder  ein- 
„drückende  noch  leicht  verschiebbare  Schlinge  um  den  Muskelbauch  bü- 
rdete. Diese  Schlinge  ist  bestimmt,  die  Ableitung  vom  natürlichen 
„Längsschnitt  des  Muskels  zu  übernehmen;  von  ihr  geht  ein  Ende 
„des  Fadens  zu  dem  einen  Zuleitungsgefass.  Ein  zweiter  Wollfaden 
„wurde  mittelst  einer  Nadel  durch  eine  der  Sehnen  des  Muskels  hindurch- 
„gezogen,  zur  Ableitung  des  sogenannten  natürlichen  Querschnitts; 
„dieser  Faden  verlief  zu  dem  andern  Zuleitungsgefass." 8 

Genau  derselben  Vorrichtungen  bediente  sich  Hr.  Meissner,  um  den 
Muskel  der  Länge  nach  zusammenzudrücken.  Dazu  nämlich  näherte  er 
einander  einfach  die  beiden  Elfenbeinplatten.     Er   sagt   dabei  selber: 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  II.  1860.    S.  158.  159. 

2  Zur  Kenntiiiss  des  elektrischen  Verhaltens  des  Muskels.  Vorläufige  Mitthei- 
lung. In  den  Nachrichten  von  der  Q.  A.  Universität  u.  s.  w.  1861.  S.  214;  -  Die- 
selbe mit  einem  Zusatz  in  Hexle's  und  Pfeuffeb's  Zeitschrift  für  rationelle  Medi- 
cin.  1861.  8.  R.  Bd.  XII.  S.  344;—  Ueber  das  elektrische  Verhalten  des  thatisen 
Muskels.  Ebendaselbst  1862.  Bd.  XV.  S.  27.  —  S.  auch  den  Bericht  über  die  Fort- 
schritte der  Physiologie  im  Jahre  1862.  Ebendaselbst  1864.  Bd.  XIX.  S.  434. 

3  Ueber  das  elektrische  Verhalten  des  thätigen  Muskels.    A.  a.  0.   S.  29. 
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„Man  kann  den  Zustand  der  Contraction,  der  Verkürzung  der  Muskel- 
fasern durch  Druck  nur  sehr  unvollkommen  nachahmen ;  die  geringeren 
„Grade  der  Verkürzung  lassen  sich  wohl  herstellen  durch  Compressionr 
„wenn  man  gehörig  Sorge  tragt,  dass  der  Druck  genau  in  der  Richtung- 
..der  Längsaxe  des  Muskels  wirkt;  aber  bei  höheren  Druckgraden  ist  mit 
..der  Compression  immer  eine  Knickung  und  damit  wahrscheinlich 
«Dehnung  einzelner  Fasermassen  verbunden.  Dies  aber  hindert  nicht", 
fahrt  Hr.  Meissner  fort,  „mit  den  Leistungen  unseres  Apparates  in 
-dieser  Beziehung  [576]  ganz  zufrieden  zu  sein,  weil  die  Beobachtungen 
-eine  grosse  Constanz  und  Begelmassigkeit  zeigen." 1 

Sie  Zusammendrückung  senkrecht  auf  die  Axe  nahm  Hr.  Meissner 
wr,  indem  er  theils  den  Muskel  seiner  ganzen  Länge  nach  zwischen  zwei 
ebenen  Platten,  theils  nur  beschrankte  Stellen  des  Muskels  mittels  schmaler 
Instrumente  quetschte.  Im  enteren  Fall  erhielt  er  positive,  im  letz* 
teren  negative  Schwankung.  Doch  da  er  selber  diese  Versuche  für  un- 
fertig und  deren  Ergebnisse  für  unsicher  erklärt,  wollen  wir  nicht  dabei 
verweilen.8 

Was  die  Zusammendrückung  der  Lange  nach  und  die  Dehnung  be- 
trifft, so  gelangte  Hr.  Meissner  zuerst  zu  dem  Ergebniss,  dass  der 
Strom  durch  die  Zusammendrückung  abnehme,  durch  die  Dehnung 
wachse.3  Spater  änderte  er  seine  Aussage  in  Betreff  der  letzteren  dahin 
ab,  dass  der  Strom  in  Bezug  auf  die  dem  Muskel  ertheilte  Länge  ein 
Maximum  habe,  dass  er  also  bis  zu  einem  gewissen  Grade  der  Dehnung 
wachse,  darüber  hinaus  abnehme.  Dabei  versäumte  Hr.  Meissner  jedoch 
den  Beweis  zu  fuhren,  dass  diese  Abnahme  auf  Verminderung  der 
elektromotorischen  Kraft,  und  nicht  einfach  auf  Vermehrung  des  Wider* 
Standes  beruhte. 

Jenem  MMimnm  schreibt  er  bei  verschiedenen  Fröschen  eine  nach 
ihrem  allgemeinen  Körperzustande  verschiedene  Lage  zu.  Je  frischer  und 
kräftiger  die  Thiere  seien,  bei  um  so  stärkerer  Dehnung  werde  das 
M^imnm  erreicht,  an  den  Muskeln  lange  gefangener,  matter  Frosche 
dagegen  sei  die  geringste  Dehnung  sofort  mit  einer  Abnahme  ver- 
banden.4 


1  Ueber  das  elektrische  Verhalten  des  thätigen  Muskels.    A.  a.  O.    S.  38. 

2  Zar  Kenntniss  des  elektrischen  Verhaltens  des  Muskels.    A.  zweiten  a.  <>. 
*.  347.. 

*  Ebendaselbst  S.  346. 

4  Zusatz  zur  „Vorlaufigen  Mittheilung"  in  der  Zeitschrift  für  rationelle  Medicin- 
A.  a.  0.  S.  351.  352.;  —  Ueber  das  elektrische  Verhalten  u.  s.  w.  A.  a.  0.  S.  36.  37. 
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§.  m.    Kritik  der  MEissNEB'schen  Versuche. 

Diese  Angaben  stimmten,  wie  man  sieht,  schlecht  mit  meinen  Be- 
obachtungen, indem  ich  bei  der  Dehnung  nur  aus-  [577]  nahmweise, 
dagegen  bei  der  Zusammendruckung  der  Lange  nach  ziemlich  häufig  eine 
Zunahme  der  Kraft  hatte  erfolgen  sehen.  Da  Hr.  Meibsnee  über  weit 
vollkommnere  Mittel  zur  Beobachtung  des  Stromes  gebot,  als  ich  bei 
jenen  älteren  Versuchen,  und  da  er,  bei  der  Dehnung  wenigstens,  den 
Erfolg  vom  Körperzustande  des  Frosches  abhängig  machte,  so  glaubte  ich 
gern,  dass  er  Dinge  gesehen  habe,  die  mir  entgangen  waren.  Um  so 
geneigter  war  ich  dazu,  als  sich  mir  auch  sofort,  wie  die  Folge  lehren 
wird  (s.  unten  S.  306),  eine  sehr  einfache  und  ansprechende  Er- 
klärung des  von  Hrn.  Meissner  behaupteten  Verhaltens  darbot. 
Ausserdem  konnte  die  verschiedene  Art  der  Ableitung  des  Stromes  in 
Hrn.  Meissner^  und  meinen  Versuchen  zu  dem  verschiedenen  Erfolge 
beitragen. 

Ich  selber  war  damals  mit  anderen  Fragen  zu  beschäftigt,  um  ohne 
dringende  Veranlassung  diese  wieder  aufzunehmen.  Ich  machte  daher 
brieflich  Hrn.  Meissner  auf  meine  Versuche  aufmerksam,  welche  ihm 
unbekannt  geblieben  zu  sein  schienen,  und  erbot  mich,  ihm  die  noch  im 
Besitze  des  hiesigen  physiologischen  Laboratoriums  befindlichen  Vorrich- 
tungen zu  übersenden,  mit  denen  ich  früher  gearbeitet  hatte,  damit  er 
im  Stande  sei,  unter  möglichst  gleichen  Umständen  mit  mir  zu  experi- 
mentiren,  und  den  Grund  der  Abweichung  zwischen  seinen  und  meinen 
Ergebnissen  desto  sicherer  aufzufinden.  Hr.  Meissner  nahm  aber,  in 
einem  Schreiben  vom  29.  September  1861,  dieses  Anerbieten  nur  anter 
der  Bedingung  an,  dass  „es  ihm  gestattet  sein  solle,  die  Versuche  mit 
„Hülfe  der  (ihm  eigentümlichen)  Ableitung,  die  er  als  sehr  zweckmässig 
„erkannt  habe,  zu  wiederholen ;"  eine  Bedingung,  auf  die  ich  nicht  ein- 
ging, weil  dadurch  der  Zweck  meines  Anerbietens  vereitelt  wurde. 

Warum  Hr.  Meissner,  auch  nachdem  ich  ihn  mit  deren  Dasein 
bekannt  gemacht,  fortgefahren  hat,  meine  Versuche  über  den  Einfluss  der 
Dehnung  auf  die  elektromotorische  Kraft  der  Muskeln  zu  ignoriren, 
weiss  ich  nicht.  Meiner  Versuche  über  den  Einfluss  der  Zusammen- 
drückung  hat  er  dagegen  gedacht,  und  die  Ursache  des  Unterschiedes 
zwischen  unseren  Ergebnissen  in  die  Verschiedenheit  des  Versuchsver- 
fehrens  gelegt.  „In  dieser  Beziehung  aber",  sagt  er,  „müssen  wir  unsere 
„Beobachtungen  vorziehen,  denn  das  ganze  Verfahren  des  Versuchs, 
„welches  du  Bois  [578]  einschlug,  steht  dem  unsrigen  nach,  sowohl  was 
„die  Regulirung  der  Compression,  die  Controlirung  der  Integrität  des 
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„MnsfreJs,  als  was  die  Ableitung  des  dem  Versuch  unterworfenen  Muskels 
„nach  dem  Galvanometer  betrifft." 

Wenige  Worte  werden  indess  genügen,  um  zu  zeigen,  dass  am 
Gastroknemius  des  Frosches,  den  Hr.  Meissner,  abgesehen  von  einigen 
Versuchen  an  Säugethiermuskeln,  stets  benutzte,1  die  Art  der  Ableitung, 
worauf  er  solchen  Werth  legt,  nicht  nur  im  Vergleich  zur  meinigen  un- 
ToUkommen,  sondern  auch  an  sich  verwerflich  ist     Obschon  Hr.  Meiss- 
ner, nach  den  in  seinem  Jahresbericht  Hrn.  Budge  gemachten  Einwän- 
den2 zu  schliessen,  dessen  Irrthümer   hinsichtlich    des  Oastroknemius- 
Stromes3   nicht  theilte,  handelte  er  doch  so,  als  sei  auch  er  darin  be- 
fangen.   Er  verfuhr  (s.  oben  S.  300),  als  ob  am  Oastroknemius  der  Um- 
fang des  Muskels  mit  Einschluss  des  Achillesspiegels  natürlichen  Längs- 
schnitt,  die  beiden  sehnigen  Enden  natürlichen  Querschnitt  vorstellten. 
Der  Strom,  den  Hr.  Meissnee  im  Kreise  hatte,  war  aber  im  Wesent- 
lichen nichts  anderes,  als  der  Neigungsstrom  des  unter  dem  Achillesspiegel 
verborgenen  schrägen  natürlichen  Querschnittes.     Je  nachdem  das  obere 
oder  das  untere  Ende  des  Muskels  abgeleitet  wurde,  ging  der  Strom  nur 
von  dem  Theile  des  Achillesspiegels  oberhalb  oder  unterhalb  der  den  Mus- 
kelbauch umgebenden  Schlinge  aus;  und  es  kam  so  nur  immer  ein  Theil 
der  nach  aussen  wirksamen  elektromotorischen  Kraft  des  Muskels  zur 
Verwendung.    Unter  Umständen  zwar,  z.  B.  wenn  bei  Ableitung  des 
Stromes  mittels  des  einen  Fadens  vom  oberen  Ende  der  andere  Faden 
die  Muskeloberfläche  am  Achillesspiegel  verliess,  mischte  sich  auch  ein 
schwacher  Strom  vom  natürlichen  Längsschnitt  zum  schrägen  natürlichen 
Querschnitt  ein;  aber  freilich  im  umgekehrten  Sinne  von  dem,  wie  es 
seheint,  von  Hrn.   Meissner  vorausgesetzten.     Jede  Verschiebung  der 
Schlinge  nach  oben  [579]    oder   nach  unten,  und  jede  Drehung  der 
Schlinge  um  den  Muskel  in  ihrer  auf  dessen  Axe  senkrechten  Ebene 
musste  eine  Veränderung  des  Stromes  nach  sich  ziehen.    Da  bei  der 
Dehnung  des  Muskels  die  Schlinge  lose  wird,  und  an  dem  von  Hrn. 
Mebsneb  senkrecht  aufgestellten  Muskel  hinabgleiten  kann ,  da  sie  auch 
bei  der  Zusammendrückung  leicht  verschoben  wird,  und  jedenfalls  der 
Pnnkt,  wo  der  ableitende  Faden  die  Muskeloberfläche  verlässt,  sich  ver- 
ändert; so  ist  die  Beständigkeit  der  Kraft  bei  dieser  Art  der  Ableitung, 
was  auch  Hr.  Meissner  sagen  möge,  nicht  gesichert.    Das  Eiweiss  greift 


1  Zusatz  zur  „Vorläufigen  Mittheilung*'.    A.  a.  0.  S.  351 ;  —  üeber  das  elek- 
trische Verhalten  u.  s.  w.    A.  a.  O.  S.  29. 

2  Bericht  über  die  Fortschritte  der  Anatomie  und  Physiologie  im  Jahre  1860. 
8.  471. 

8  8.  oben  S.  68  ff. 
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die  parelektronomische  Schicht  am  Achillesspiegel  an,1  so  dass  im  Ver- 
lauf des  Versuches  die  Bedingungen  ganz  andere  weiden  können.  Es 
gerinnt  in  Berührung  mit  der  Zinklösung,  und  im  Gerinnsel  entsteht 
secundärer  Widerstand.2  Die  Zinklösung  kann  durch  den  Faden  zum 
Muskel  gelangen,  wogegen  Hr.  Meissner  sich  durch  sorgfältige  „Begu- 
Urung  der  Heberwirkung"  schützen  musste.3  Die  Handhabung  der  Fäden 
überhaupt  ist,  wenn  auch  nicht  schwierig,  doch  immer  mit  Zeitverlust 
verknüpft,  und  eine  Arbeit  mehr  für  den  Experimentirenden-  Die  sonst 
bei  Versuchen  am  Muskel  allein,  falls  sie  nicht  sehr  lange  dauern,  ent- 
behrliche feuchte  Kammer  wird  dadurch  wieder  nöthig.  Endlich  der 
Widerstand  wird  durch  die  Fäden  so  erhöht ,  dass  Hr.  Meissneb  seiner 
Bussole  dieselbe  Empfindlichkeit  ertheilen  musste,  wie  für  den  Nerven- 
strom. Dies  hat  den  Nachtheil,  dass  der  Nullpunkt  unstetig  wird  und 
der  Spiegel  langsamer  schwingt,  so  dass  die  einzelne  Beobachtung  mehr 
Zeit  erfordert,  und  flüchtige  Stromschwankungen  sich  leichter  der  Wahr- 
nehmung entziehen. 

Hätte  Hr.  Meissner  bedacht,  was  er  doch  selber  Hrn.  Budge  vor- 
hielt, dass  die  beiden  Enden  des  Gastroknemius  nicht,  wie  am  regel- 
mässigen Muskel,  die  beiden  natürlichen  Querschnitte  vorstellen;  dass 
ebensowenig  der  Durchschnitt  einer  die  Muskellange  .senkrecht  hälftenden 
Ebene  mit  dem  Muskelumfang  [580]  hier  der  Aequator  ist;  so  würde  er 
gar  nicht  auf  seine  Art  der  Ableitung  verfallen  sein,  sondern  anstatt  die 
meinige  zu  tadeln,  würde  er  sie  vielleicht  nacherfunden  haben,  da  sie 
in  der  That  hier  die  einzig  richtige  ist.  Zwischen  Hauptsehne  und 
Achillessehne  herrscht  nahezu  der  höchste  am  unversehrten  Muskel  vor- 
handene Spannungsunterschied.4  Was  kann  besser  sein ,  als  sich  zur  Ab- 
leitung des  Stromes  der  ausserhalb  der  Schlitze,  worin  die  Sehnen 
stecken,  befindlichen  Knochenstücke  zu  bedienen,  welche  die  Natur  selber 
doch  wohl  unverrückbarer  mit  bestimmten  Punkten  der  Muskeloberfläche 
verknüpft  hat,  als  dies  mit  noch  so  geschickt  befestigten  Fäden  glücken 
kann.  Das  aus  der  Fusswurzel  zugeschnittene  untere  Knochenstück 
wirkt,  wegen  der  darin  enthaltenen  Muskeln,  leicht  für  sich  elektromo- 
torisch. Man  kann  aber  nicht  allein,  wie  ich  dies  anfangs  that,5  diese 
Muskeln  dadurch  der  Wirksamkeit  berauben,  dass  man  sie  wärmestarr 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.   Bd.  II.  Abth.  II.  S.  49  ff.;  —  Monatsberichte  der 
Akademie  u.  s.  w.  1851.   S.  387. 

2  S.  oben  Bd.  I.  S.  108.  123. 

3  Ueber  das  elektrische  Verhalten  u.  s.  w.   A.  a.  U.   S.  30. 

*  S.  oben  S.  90. 

*  Untersuchungen  u.  8.  w.   Bd.  II.   Abth.  I.   S.  132. 
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macht,  sondern  man  kann  auch,   wie  ich  dies  später  empfahl,1  das 
Knochenstück  entfernen  und  mittels  eines  über  dem  Sesamknorpel  um 
die  Achillessehne  gebundenen  Fadens  diese  an  die  Elfenbeinplatte  hin- 
reichend befestigen,  um  den  Muskel  bis  zur  Zerreissung  zu  spannen. 
Endlich  kann  man  sogar,  wie  ich  seitdem  fand  und  jetzt  zu  thun  pflege, 
einfach  für  die  Achillessehne  einen  so  engen  Schlitz  anwenden,  dass  der 
Sesamknorpel  nicht  hindurchgeht    Das  obere  Knochenstück  lässt  sich  so 
frei  von  Muskelresten  herstellen,  dass  es  nicht  merklich  elektromotorisch 
wirkt    Eine  beständige  elektromotorische  Kraft,  die  sich  zur  Muskelkraft 
algebraisch  summirt,  schadet  übrigens  nichts,  insofern  es  sich  um  Schwan- 
kungen der  Kraft  handelt     Nichts  ist  sodann  leichter,  als  zu  machen, 
dass  die  Thonschilder  der  Zuleitpngsgefasse  dem  oberen  Knochenstück 
und  dem  Sesamknorpel  bei  der  Veränderung  des  Abstandes  der  Elfen- 
beinplatten  un verrückt  anliegen,  und  sollten  sie  dies  nicht,  so  entspringt 
daraus  kein  Nachtheil,  weil  eine  Veränderung  der  Kraft  dadurch  nicht 
entstehen  kann,  der  Widerstand  des  Muskels  sich  ohnedies  an-  [581]  dert, 
and  man  sich  also  hier  nicht,  wie  Hr.  Meissner,  mit  der  Beobachtung 
von  Stromstärken  begnügen,   sondern,  wie  ich  schon  vor  Jahren  that, 
durch  die  Methode  der  Compensation  überzeugen  wird,  dass  den  beob- 
achteten Schwankungen  der  Stromstarke  auch  solche  der  Kraft  entsprechen- 
Bei  dem  grossen  Widerstände,  den  Hr.  Meissner  mit  seinen  Eiweiss- 
fiden  in  den  Kreis  brachte,  wird  wohl,  was  er  von  Veränderungen  der 
Stromstärke  beobachtete,    meist  auf  solchen    der  Kraft  beruht  haben. 
Wenn  man  aber,  wie  Hr.  Meissner,  seine  Versuche  sonst  so  vollständig 
mitthält,  dass  man  nicht  bloss  die  der  Stromstärke  proportionalen  Unter- 
schiede der  Magnetometerstände,   sondern    ausserdem  auch  noch  diese 
selber  abdruckt,  die  doch  nichts  lehren  können,  als  dass  richtig  subtrahirt 
worden  sei,  und  wenn  man  dabei  zu  sagen  versäumt,  wie  man  dazu 
komme,  ohne  Weiteres  Schwankungen  der  Stromstärke  für  solche  der 
Kraft  zu  nehmen,  so  setzt  man  sich  dem  Verdacht  aus,   dass  man  die 
Notwendigkeit  der  letzteren  Begründung  übersehen  habe. 

§.  IV.    Neue  Versuche  über  den  Einfluss  der  Dehnung  auf 
die  Muskelstromkraft     Am  Gastroknemius  hängt  diese  da- 
von ab,  ob  der  Achillesspiegel  geglättet  oder  in  Falten 

gelegt  ist. 

Bei  den  neuen  Versuchen,  zu  welchen   ich  mich   nun  entschloss, 
diente  mir  zum  Dehnen  des  Muskels  eine  der  früheren  ganz  ähnliche 


1  Ebenda,  Abth.  II.  S.  143. 

E.  da  Boii-Reymond,  G«t.  Abb.  II.  20 
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Vorrichtung,  nur  dass  sie  in  ihren  Maassen  auf  die  neuen  Zuleitung*- 
gefasse1  berechnet  war,  und  dass  ich  die  Verschiebung  des  Schlittens, 
der  die  eine  Elfenbeinplatte  nebst  dem  einen  Zuleitungsgefasse  trug,  statt 
mit  der  Hand,  mit  Zahn  und  Trieb  bewerkstelligte.  Den  Betrag  der 
Verschiebung  konnte  ich  an  einer  Millimetertheilung  ablesen.  Hr.  Meiss- 
ner scheint  auf  diese  Messung  Werth  zu  legen;  *  ich  gab  sie  bald  auf, 
da  sich  die  Vermuthung  bestätigte,  die  ich  sogleich  hegte,  dass  es  flln- 
[582]  sorisch  sei,  dem  Muskel  dieselbe  Spannung  dadurch  wieder  erthei- 
len  zu  wollen,  dass  man  den  Elfenbeinplatten  denselben  Abstand  giebt, 
weil  nämlich  der  Muskel  durch  die  Dehnung  auch  dauernd  verlängert 
wird.  Stets  war  in  meinen  Versuchen  der  Kreis  des  Muskels  und  'der 
Bussole  zugleich  der  Messkreis  des  Compensators,8  in  dessen  Hauptleitung 
sich  eine  GnovE'sche  Kette  befand,  und  es  handelt  sich  demgemäss  im 
Folgenden  nur  um  Veränderungen  der  elektromotorischen  Kraft. 

Als  ich  mit  dieser  Vorrichtung  Dehnungsversuche,  zunächst  nur  am 
Gastroknemius,  anstellte,  stiess  ich  bald  auf  Erscheinungen,  welche  den 
von  Hrn.  Meissner  beschriebenen  glichen.  Oft  erhielt  ich,  durch  An- 
spannen des  Muskels,  zuerst  Zunahme  der  Kraft,  bei  stärkerer  Dehnung 
Abnahme.  Beim  Abspannen  des  Muskels  erfolgte  häufig,  statt  Wiederzn- 
nahme,  weiteres  Sinken  der  Kraft,  wie  ich  dies  in  einzelnen  Fällen 
schon  vor  Hrn.  Meissner  wahrgenommen  hatte  (s.  oben  S.  299. 300). 

Nichts  schien  übrigens  leichter  (vergL  oben  S.  302),  als  diese  Er- 
scheinungen aus  meiner  Theorie  abzuleiten.  Die  Neigungsstromkraft  hat 
wie  ich  zeigte,  ein  Maximum  in  Bezug  auf  den  stumpfen  Winkel  des 
Querschnittes  mit  der  Faserrichtung.  Beim  Dehnen  des  Gastroknemius 
vergrößert  sich  dieser  Winkel;  möglicherweise  beruhte  hierauf  das  Maxi- 
mum der  Kraft  beim  Dehnen  des  Muskels,  insofern  die  Neigung  des 
Querschnittes  bei  der  natürlichen  Länge  des  Muskels  noch  nicht  die 
günstigste  wäre.  Die  Abnahme  der  Kraft  beim  Zusammendrücken  würde 
sich  so  gleichfalls  ergeben.  Wie  man  an  einem  senkrechten  Muskel- 
prisma  durch  diagonale  Dehnung  Neigungsstrome  hervorruft,4  so  würde 
hier  durch  die  Dehnung  ein  schon  vorhandener  Neigungsstrom  ver- 
ändert. 

Allein  eine  etwas  genauere  Betrachtung  zeigte  mir  bald,  dass  hier 
jedenfalls  noch  ein  anderer,  viel  einfacherer  und  ganz  handgreiflicher 
Umstand  im  Spiel  ist.    Ich  bemerkte  nämlich,  dass  die  [583]  Abnahme 


i  S.  oben  Bd.  I.  Taf.  I.  Fig.  1. 

2  Ueber  das  elektrische  Verhalten  u.  s.  w.  A.  a.  0.  S.  32.  33.  35.  36. 

»  S.  oben  Bd.  I.  S.  176.  257;  —  Bd.  IL  S.  83.  234. 

4  S.  oben  S.  138. 
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der  Kraft  beim  Abspannen  jedesmal  dann  auftrat,  wenn  der  Achilles- 
spiegel sich  in  quere  Falten  legte,  die  Zunahme  dann,  wenn  er  sich 
glättete.    Es  war  gar  nicht  nöthig,  um  die  Zunahme  der  Kraft  herbei- 
zuführen, dass  die  beiden  Enden  des  Muskels  mit  merklicher  Kraft  von 
einander  entfernt  wurden.    Es  genügte  dazu,  dass  der  schlaff  herab- 
hängende Muskel  mittels  eines  Glasstabes  zur  Seite  gedrückt  und  dadurch 
30  weit  gespannt  wurde,  dass  die  Falten  im  Achillesspiegel  verschwanden. 
Nach  meiner  Lehre  geht  der  im  unversehrten  nicht  parelektrono- 
mischen  Gastroknemius,  abgesehen  von  dem  Gegensatz  zwischen  Längs- 
schnitt und  schrägem  natürlichem  Querschnitt,  aufsteigende  Strom  von 
der  Grenzschicht  dipolar  elektromotorischer  Molekeln  unter  dem  Achilles- 
spiegel aus,  und  zwar  kann  man  sich  die  Grenzschicht,  mit  gleichem 
Erfolg,  ersetzt  denken  durch  parallele  Längsreihen  dipolarer  Molekeln, 
deren  positive  Pole  nach  oben  gekehrt  wären.    Legt  sich  der  Achilles- 
spiegel in  quere  Falten,  so  gerathen  die  Molekeln  in  der  Tiefe  der  Falten 
ausser  Spiel,  deren  elektromotorische  Axe  eine  auf  den  Spiegel  senkrechte 
und  überdies  zu  beiden  Seiten  der  Falte  entgegengesetzte  Richtung  hat, 
die  Componenten,  mit  denen  sie  in  der  Ebene  des  Spiegels  thätig  sind, 
nehmen  ab  und  heben  einander  auf,  und  daher  die  Abnahme  der  Kraft. 
Es  ist  ungefähr  als  knickte  man  eine  PuLVE&HACHEB'sche  Säule,  anstatt 
sie  in  der  Luft  ausgespannt  zu  halten,  bis  zur  Berührung  zusammen. 
Dass  sich   dies   wirklich    so  \ verhalte,    geht   aus    folgenden  Versuchen 
hervor. 


§.  Y.    Versuche  mit  dem  von  dejr  Muskelmasse  des  Gastro- 
knemius getrennten  Achillesspiegel. 

Man  kann,  wie  ich  in  meinem  Werke  zeigte,  ein  elektromotorisch 
wirksames  Präparat  herstellen,  welches  nur  aus  dem  Achillesspiegel  be- 
steht, der  innen  gleichsam  mit  den  Stoppeln  der  als  Halme  gedachten, 
darin  eingepflanzten  Muskelbündel  besetzt  ist.1  Zu  dem  Ende  befestigt 
man  den  Muskel  mit  dem  Achillesspiegel  nach  unten  auf  einer  gefirniss- 
ten  Korkplatte  mittels  zweier  verkürzter  Stecknadeln,  die  man  bis  an  die 
Köpfe  durch  [584]  die  Haupt-  und  die  Achillessehne  stösst,  und  trägt 
mittels  einer  kleinen  CooPER'schen  Scheere  das  Fleisch  ab,  bis  nur  eine 
durchscheinend  dünne  Haut  übrig  bleibt,  welche  auf  der  einen  Seite 
sehnig,  auf  der  anderen  schrägen  künstlichen  Querschnitt  bietet.  Bringt 
man  diese  Haut  zwischen  die  Thonschilder  oder  besser  zwischen  zwei  den 


1  A.  a.  0.  Bd.  IL  Abth.  IL  S.  108. 
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Schildern  angeknetete  Thonzapfen,  so  erhalt  man  eine  mehr  oder  weniger 
starke  Wirkung  von  innen  nach  aussen,  oder  vom  künstlichen  zum 
natürlichen  Querschnitt  im  Präparat.  Sie  beruht,  wie  ich  kaum  zu  sagen 
brauche,  auf  dem  Ueberschuss  an  Negativitat  des  schrägen  künstlichen 
über  den  schrägen  natürlichen  Querschnitt  Bfei  der  jetzigen  Ableitung 
ist  die  Wirkung  viel  beständiger,  als  bei  der  älteren  mittels  Eiweisshäut- 
chen,  weil  das  Eiweiss  die  parelektronomische  Schicht  angriff  und  jener 
Ueberschuss  dadurch  bald  verschwand. 

Man  kann  aber  diesem  Präparate,  worauf  ich  erst  später  gekommen 
bin,  noch  anders  Wirkungen  entlocken.  Breitet  man  dasselbe  nämlich, 
gleichviel  ob  mit  der  äusseren  oder  mit  der  inneren  Fläche  nach  unten 
auf  einer  passenden  Unterlage,  z.  B.  auf  dem  früher  von  mir  beschriebe- 
nen  mit  schwarzem  Kitt  ausgegossenen  Uhrglas1  aus,  und  berührt  man 
zwei  verschieden  hoch  gelegene  Punkte  mit  den  Thonspitzen  der  unpola- 
risirbaren  Zuleitungsröhren,  so  erhält  man  ausnahmslos  einen  im  Prä- 
parat absteigenden  Strom.  Er  ist  nur  schwach,  so  dass  man  wohlthut, 
zu  seiner  Beobachtung  den  Magnetspiegel  astatisch  zu  machen;  aber  die 
Schwäche  rührt  nur  von  dem  grossen  Widerstände  des  Präparates  her, 
und  es  liegt  ihm  eine  sehr  ansehnliche  Kraft  zu  Grunde.  Diese  ist  um 
so  grösser,  je  grösser  der  Abstand  der  Thonspitzen;  am  grössten,  wenn 
die  eine  die  Achillessehne,  die  andere  den  oberen  Band  des  Präparates 
berührt  Die  Kraft  zwischen  den  letzteren  Punkten  ist  in  der  Regel 
sogar  grösser,  als  die,  welche  der  unversehrte  Gastroknemius  in  aufstei- 
gender Richtung  zwischen  Haupt-  und  Achillessehne  zeigte. 

In  querer  Richtung  findet  man  auch  elektromotorische  Unterschiede 
zwischen  verschiedenen  Punkten  der  beiden  Ober-  [585]  flächen,  aber  sie 
sind  sehr  viel  schwächer  und  gehorchen  keinem  bestimmmten  Gesetz; 
doch  haben  auch  sie  auf  beiden  Seiten  des  Präparates  einerlei  Sinn. 

Man  kann  diesen  Versuchen  eine  besonders  zierliche  Gestalt  geben, 
indem  man  aus  dem  auf  die  beschriebene  Art  zugerichteten  Sehnenspiegel 
Bänder  schneidet  An  den  beiden  Enden  eines  nur  wenige  Millimeter 
breiten  Bandes,  welches,  der  mittleren  Gegend  des  Spiegels  entnommen, 
dessen  volle  Länge  besitzt,  findet  man  dieselben  Spannungsunterschiede 
vor,  wie  zwischen  Achillessehne  und  oberem  Rande  des  Präparates,  d.  h. 
in  der  Regel  grössere,  als  am  unversehrten  Gastroknemius.  Jeder  tiefer 
gelegene  Punkt  des  Bandes  verhält  sich  positiv  gegen  jeden  höher  ge- 
legenen, mit  anderen  Worten,  das  Band  wirkt  scheinbar  säulenaitig  wie 
ein  Nerv  im  Elektrotonus,  oder  ein  elektrisches  Organ  im  Augenblick 
des  Schlages,   oder   ein    innerlich   polarisirter   feuchter   poröser  Halb- 


*  S.  oben  S.  83. 
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leite?.1  Ein  quer  aus  dem  Spiegel  geschnittenes  Band  giebt  nur  schwache 
und  unregelmässige  Wirkungen. 

Alle  diese  Versuche  gelingen  auch  mit  dem  Sehnenspiegel  des 
Triceps  femoris,  der  dem  Achillesspiegel  entspricht.1 

Sie  erklären  sich  übrigens  leicht  folgendermaassen.  Durch  das  Ab- 
tragen der  Muskelbündel  an  der  inneren  Flache  des  Achillesspiegels  hat 
man  dort  einen  schrägen  künstlichen  Querschnitt  von  (im  Allgemeinen) 
gleicher  Neigung  mit  dem  unter  der  sehnigen  Ausbreitung  befindlichen 
schrägen  natürlichen  Querschnitt  erzeugt.  Wie  die  Grenzschicht  der  elek- 
tromotorischen Molekeln  am  schrägen  natürlichen  Querschnitt,  abgesehen 
toh  der  parelektronomischen  Schicht,  aufsteigend  wirkt,  so  muss  die 
entsprechende  Schicht  am  schrägen  künstlichen  Querschnitt  absteigend 
wirken. 

In  dem  aas  dem  Präparat  der  Länge  nach  geschnittenen  Bande  hat 
man  also  gleichsam  einen,  in  der  Faserrichtung  gemessen,  ausserordent- 
lich kurzen  Muskelrhombus  vor  sich,  dessen  einer  schräger  Querschnitt 
natürlich,  der  andere  künstlich  ist;  und  wenn  man  nur  die  in  der  Ebene 
des  Bandes  thätigen  Stromcomponenten  berücksichtigt,  ist  das  Band  zwei, 
mit  feuchten  [586]  Hüllen  umgebenen,  und  verkehrt  auf  einander  geleg- 
ten Säulen  vergleichbar.  Die  Wirkung  in  einem  den  Säulen  angelegten 
Bogen  würde  Null  sein,  wenn  die  Säulen  von  gleicher  Kraft  wären. 
Wegen  der  parelektronomischen  Schicht  am  aufsteigend  wirksamen  schrä- 
gen natürlichen  Querschnitt  hat  aber  der  absteigend  wirksame  schräge 
künstliche  Querschnitt  die  Oberhand.  Die  absteigende  Stromkraft,  die 
sich  in  dem  Präparate  kundgiöbt,  ist  der  Unterschied  dieser  beiden  Wir- 
kungen, oder  vielmehr,  sie  ist  die  in  der  Ebene  des  Bandes  thä- 
tige  Componente  der  Kraft  der  parelektronomischen  Schicht, 
unter  der  Voraussetzung,  dass  die  beiden  Neigungsstromkräfte,  die  natür- 
liche unter  dem  Achillesspiegel  ohne  die  der  parelektronomischen  Schicht, 
und  die  künstliche  an  der  Innenfläche  des  Präparates,  einander  gleich 
säen. 

Der  Beweis  dafür  liegt  darin,  dass  jene  Kraft  um  so  kleiner  aus- 
fällt, je  weniger  parelektronomisch  der  AchillesspiegeL  Dies  lässt  sich 
nicht  wohl  so  darthun,  dass  man  den  Versuch  folgweise  mit  Muskeln  auf 
verschiedenen  Stufen  der  Parelektronomie  anstellt,  weil  allerlei  Zufällig- 
keiten bei  der  Zurichtung  die  Wirksamkeit  der  Präparate  gleichfalls  be- 
einflussen.   Der  Beweis  lässt  sich  aber  in  der  Art  führen,  dass  man  das 


1  S.  oben  Bd.  I.  S.  16;  -  S.  29  ff. 

1  [Ich  gab  ihm  seitdem  den  Namen  des  „Patellaspiegels".    S.  oben.  S.  46. 
Addl  2.] 
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Präparat  mit  seiner  künstlichen  Fläche  auf  das  Uhrglas  breitet,  dem 
Achillesspiegel  die  Thonspitzen  anlegt,  den  absteigenden  Spannungsunter- 
schied der  berührten  Punkte  compensirt,  und  nun  zwischen  den  Spitzen 
die  parelektronomische  Schicht  mit  Kreosot  zerstört  Der  Erfolg  ist  stets 
eine  sehr  grosse  Schwächung  der  absteigenden  Stromkraft,  nicht  selten 
zugleich  eine  Umkehr.  Im  letzteren  Falle  hat  der  chemisch  dargestellte 
schräge  künstliche  Querschnitt  unter  dem  Achillesspiegel  die  Oberhand 
gewonnen  über  den  mechanisch  dargestellten  an  der  Innenseite  des 
Präparates. 

Dafür  dass  die  absteigende  Kraft  des  Präparates  die  aufsteigende 
zwischen  Haupt-  und  Achillessehne  des  unverletzten  Muskels  nicht  selten 
übertrifft,  giebt  es  zwei  Gründe.  Abermals  unter  der  Voraussetzung  der 
Gleichheit  der  beiden  Neigungsstromkräfte ,  der  natürlichen  unter  dem 
Achillesspiegel  +  k ,  und  der  künstlichen  an  der  Innenfläche  des  Prä- 
parates —  k,  muss  erstens  jener  Erfolg  eintreten,  sobald  die  Kraft  —  p 
[587]  der  parelektronomischen  Schicht  die  halbe  Grösse  jener  beiden  Kräfte 
übersteigt.  Denn  die  aufsteigende  Kraft  am  unversehrten  Muskel  war 
k — p,  die  absteigende  am  Präparat  ist  i — p — k  »  — p\  man  hat  aber 

k 
p>h — p  für/?>7r-.  Der  zweite  Grund  für  die  elektromotorische  Ueber- 

legenheit  des  Präparates  über  den  ganzen  Muskel  fusst  auf  der  Einsicht* 
dass  im  Gastroknemius,  auch  ohne  daran  gelegten  Bogen,  stets  die  vom 
Achillesspiegel,  gleichsam  als  plattgedrückter  nicht  isolirter  Säule,  aus- 
gehende Strömung  kreist1  Eine  notwendige  Folge  davon  ist,  dass  die 
Masse  des  Muskels  für  den  von  jener  Strömung  in  einen  angelegten 
Bogen  übertretenden  Zweig  Nebenschliessung  bildet;  und  wiederum  hier- 
von, dass  durch  Abtragen  der  Muskelmasse  der  Spannungsunterschied  der 
Enden  des  Bogens  wächst. 

Mit  dem  beschriebenen  Präparate  nun  lässt  sich,  unabhängig  von 
jeder  merklichen  Dehnung  und  Abspannung,  völlig  derselbe  Versuch  über 
den  Einfluss  der  Bunzelung  und  Glättung  des  Achillesspiegels  anstellen, 
wie  vorher  mit  dem  ganzen  Muskel.    Man  breitet  dasselbe,  oder  noch 


1  An  der  Oberfläche  des  Muskels  ergiesst  sich  diese  Strömung  von  dem  oberen 
Bande  des  AchiUesspiegels  aufwärts  nach  dem  Muskelkopfe,  um  darüber  fort  längs 
der  Tibialfläche  nach  der  Achillessehne  hinab  zu  fliessen.  Der  scheinbar  im  Muskel 
absteigende  Strom,  den  man  häufig  am  Längsschnitt  der  Bückenfläche  findet  (b.  Bo- 
gen 11  in  Fig.  2  auf  Taf.  I,  und  dazu  oben  S.  92. 131)  ist  sichtlich  ein  Zweig  dieser 
Strömung,  und  die  Vermuthung  unnütz,  welche  ich  zu  dessen  Erklärung  S.  131 
aufstellte,  dass  es  der  in  Folge  geringerer  Parelektronomie  der  Scheidewand  hervor» 
tretende  Neigungsstrom  von  dem  als  stumpfer  Rhombusecke  aufgefassten  oberen 
Band  des  Achillesspiegels  zu  der  als  spitze  Ecke  gedachten  Hauptsehne  sei. 
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besser  ein  der  Länge  nach  daraus  geschnittenes  Band  auf  das  TThrglas, 
legt  ihm  die  Thonspitzen  an,  compensirt,  und  nähert  die  Spitzen  einan- 
der, welche  leicht  die  von  ihnen  berührten  Punkte  des  Bandes  mitnehmen, 
ond  so  das  Band  in  quere  Falten  legen.  In  dem  Maasse  wie  dies  ge- 
schieht, sieht  man  die  Stromkraft  des  Bandes  schwinden,  [588]  aber  so- 
gleich wiederkehren,  wenn  durch  Auseinanderrücken  der  Spitzen  das  Band 
wieder  entfettet  wird.  Man  kann  es  dahin  bringen,  dass  das  dicht 
gefaltete  Präparat  nur  noch  den  zwanzigsten  Theil  der  Stromkraft  zeigt, 
die  es  ausgestreckt  zwischen  seinen  Enden  liefert  Z.  B.  ausgestreckt 
403  **;  gefaltet,  20;  wieder  ausgestreckt,  316;  u.  s.  w. 

Kaum  bemerkt  zu  werden  braucht,  dass  bei  Faltung  des  Präparates 
der  Länge  nach  die  Kraft  nicht  merklich  verändert  wird. 


§.  VL    Versuche  an  regelmässigen  Muskeln  ergeben,  dass 
beim  Dehnen,  neben  dem  auf  Glättung  des  Achillesspiegels 
beruhenden    Maximum   der   Muskelstromkraft,    in    der   That 
noch  ein  anderes  Maximum  vorkommt. 

Wiederholt  man  die  Dehnungsversuche  mit  Gastroknemien  auf  ver- 
schiedenen Stufen  der  Parelektronomie,  so  zeigt  sich,  dass  die  scheinbare 
Zunahme  der  Kraft  beim  Dehnen,  die  entsprechende  Abnahme  beim  Ab- 
spannen des  Muskels  gleichen  Schritt  halten  mit  der  Entwickelung  des 
Stromes,  oder  umgekehrt  sich  um  so  weniger  ausprägen,  je  parelektrono- 
mischer  der  Muskel  Ist  der  Muskel  so  parelektronomisch,  dass  sein 
Strom  Null  ist,  so  sind  auch  diese  Wirkungen  gleich  Null;  man  kann 
sie  aber  sogleich  im  grossten  Maassstabe  hervortreten  lassen,  indem  man 
den  Achülesspiegel  einem  der  bekannten  Einflüsse  unterwirft,  wodurch 
die  parelektronomische  Schicht  zerstört  wird. 

Dies  stimmt,  wie  man  sogleich  bemerkt,  sehr  wohl  mit  der  von 
Hrn.  Meissner  behaupteten  Abhängigkeit  der  Lage  des  Maximums  der 
Knft,  bezogen  auf  die  Länge,  vom  allgemeinen  Körperzustande  der 
Rösche.  Hr.  Meissner  hat  leider  in  seiner  Arbeit  die  Parelektronomie 
ausser  Acht  gelassen,  die  doch  bei  Versuchen  am  Gastroknemius  von  so 
augenfälliger  Bedeutung  ist  Wir  können  daher  nur  vermuthen,  allein 
es  igt  im  höchsten  Grade  wahrscheinlich,  dass  die  lange  gefangenen, 
rotten  Frösche,  von  deren  Gastroknemien  Hr.  Meissner  bei  der  gering- 
sten Dehnung  negative  Ausschläge  erhielt,  stark  parelektronomisch  waren, 
während  die  kräftigen,  frisch  gefangenen  Thiere,  bei  denen  sich  schein- 
bar ein  MftYimntn  der  Kraft  in  Bezug  [589] ^  auf  die  Länge  zeigte,  auf 
niedrigeren  Stufen  der  Parelektronomie  verharrten,  daher  die  Verstärkung 
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des  Stromes  durch  das  Glatten  des  Achillesspiegels  seine  Schwächung 
durch  das  Dehnen  anfangs  überwog.  Hr.  Meissner  selber  sagt:  „Es 
„schien  so ,  als  ob  diejenigen  Muskeln  durch  Compression  zu  der  relativ 
„grössten  Abnahme  des  ruhenden  Muskelstroms  gebracht  werden  kön- 
„nen,  welche  das  Maximum  des  Stromes  erst  bei  starker  Ausdehnung 
„zeigen." l 

Hr.  Meissner  hielt  sich  für  vollkommen  berechtigt,  „davon  abzu- 
stehen, Versuche  in  der  Weise,  wie  ich  sie  ausfahrte,  zu  wiederholen."1 
Minder  zuversichtlich,  habe  ich  meinerseits  nicht  versäumt,  die  Deh- 
nungsversuche auch  noch  mit  seiner  Art  der  Ableitung,  trotz  ihrer 
Mangel,  zu  wiederholen.  Abgesehen  von  der  viel  geringeren  Stärke  der 
Wirkungen,  welche  theils  von  dem  vergrösserten  Widerstände,  theils  daher 
rührt,  dass  nur  ein  Theil  der  Länge  des  Achillesspiegels  zur  Wirkung 
kommt  (s.  oben  S.  303),  zeigte  sich  dabei  nichts  Neues. 

Nach  alledem  schien  gewiss  der  Schluss  gerechtfertigt,  dass  Hr. 
Meissner,  als  er  dem  Dehnen  der  Muskeln  neben  der  schon  früher  von 
mir  angegebenen  negativen  Wirkung  auch  noch  eine  positive  Wirkung 
auf  die  Stromkraft  zuschrieb,  durch  die  ihrem  Wesen  nach  von  ihm  nicht 
erkannte  Nebenwirkung  des  Glättens  des  Achillesspiegels  getäuscht  wor- 
den sei.  Hr.  Meissner  hat  zwar,  ausser  am  Froschgastroknemius,  noch 
an  Säugethiermuskeln  experimentirt  (&  oben  S.  303),  unter  denen  er  einen 
Gastroknemius  und  den  Biceps  brachii  namhaft  macht,  und  dabei  Aehn- 
liches  wahrgenommen,  wie  an  den  Froechgastroknemien.  Am  Biceps  sah 
er  indess  keine  positive  Wirkung,  die  Säugethier-Qastroknemien  aber 
haben  Sehnenspiegel,  die  unstreitig  derselben  elektromotorischen  Wirkung 
beim  Glätten  fähig  sind,  wie  der  Achillesspiegel  des  Froschgastroknemius; 
und  von  den  unbenannten  Katzenmuskeln,  die  Hrn.  Meissner  auch  bei 
stärkster  Dehnung  positive  Schwankung  gaben,3  stand  mir  frei  an- 
[590]  zunehmen,  dass  auch  sie  Sehnenspiegel  besassen,  von  deren  Glät- 
tung diese  positive  Wirkung  herrührte. 

Inzwischen  blieb  mir  doch  gerade  der  Umstand  räthselhaft,  dass 
Hr.  Meissner  hier,  und  gelegentlich  an  Froschgastroknemien,  positive 
Wirkung  selbst  bei  stärkster  Dehnung  gefunden  haben  wollte,  da  doch 
die  positive  Wirkung  durch  das  Glätten  eines  Sehnenspiegels  nicht  wach- 
sen kann,  nachdem  die  Falten  verstrichen  sind.  Mir  selber  zwar  war 
jener  Fall  nie  begegnet;  ich  beschloss  indess,  die  Versuche  noch  so  zu 
wiederholen,  dass  jene  Nebenwirkung  möglichst  vermieden  würde,  nim* 


1  Zusatz  zur  „Vorläufigen  Mittheilung".    A.  a.  0.  S.  352. 
*  Ueber  das  elektrische  Verhalten  u.  s.  w.    A.  a.  0.  S.  40. 
3  Zusatz  u.  s.  w.    A  a.  O.  S.  352. 
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lieh  an  den  sogenannten  regelmässigen  Muskeln.  Freilieh  haben  auch 
diese  keine  senkrechten  natürlichen  Querschnitte;1  vielmehr  wird  man 
sich  an  die  Vorstellung  gewöhnen  müssen,  dass  die  Strome  vom  Längs- 
schnitt zum  sehnigen  Ende  eines  jeden  Muskels  zum  Theil  Neigungs- 
ströme sind.  Doch  reicht  bei  der  Kürze  der  Sehnenspiegel  regelmässiger 
Muskeln  die  kleinste  Dehnung  aus,  um  deren  Falten  zu  glatten,  daher 
zu  hoffen  war,  es  würde  sich  daran  die  Wirkung  des  Dehnens  auf  die 
Muskelstromkraft  rein  ausprägen. 

Ich  nahm  zu  den  Versuchen  die  Gruppe  der  noch  in  ihrem  natür- 
lichen Zusammenhange  befindlichen  Mm.  gracilis  und  semimembranosus. 
Die  Muskeln  waren  so  zugerichtet,  dass  ihnen  am  oberen  Ende  ein  Stück 
Becken,  am  unteren  ein  Stück  Tibia  blieb.  Mittels  dieser  Knochenstücke 
wurden  sie  in  den  Schlitzen  der  Elfenbeinplatten  befestigt.2  Die  Ablei- 
tung geschah  einerseits  von  dem  einen  Knochenstück  durch  das  eine 
Thonschild,  andererseits  vom  Aequator  durch  einen  mit  verdünnter  Koch- 
salzlösung getränkten  Faden  zum  anderen  Thonschilde.  Ausser  der 
Schwäche  der  Wirkungen  und  der  Notwendigkeit  der  feuchten  Kammer 
brachte  dies  hier  keinen  Nachtheil,  da  eine  geringe  Verschiebung  des 
Ableitungspunktes  am  Aequator  fast  wirkungslos  bleibt3 

Ich  erwartete,  dass  nun  stets  das  Dehnen  eine  rein  negative  Wir- 
kung haben  würde,  und  oft  war  dies  in  der  That  der  [591]  Fall,  da 
Bunzelung  und  Glättung  der  Muskeloberfläche  hier  keinen  deutlichen  Ein- 
fluss  übte,  wodurch  beiläufig  unsere  Erklärung  ihrer  Wirkung  am  Gastro- 
knemius  bestätigt  wird.  Allein  nicht  selten  erfolgte  auch  beim  Dehnen 
eine  positive  Wirkung;  manchmal  wuchs  sie  bis  zur  stärksten  Dehnung, 
andere  Male  ging  sie  bei  gesteigerter  Dehnung  in  das  Gregentheil  über, 
so  dass  sich,  wie  am  Gastroknemius,  wenn  die  Wirkung  des  Glättens 
ihren  Gipfel  erreicht  hat,  hier  aber  aus  anderem  Grunde,  ein  Maximum 
4er  Kraft  einstellte.4  In  der  Regel  waren  die  Wirkungen  sehr  viel 
Bdiwacher  als  am  Gastroknemius;  die  positive  Wirkung  beim  Dehnen 
insbesondere  war  zuweilen  so  schwach,  dass  trotz  ihr  die  Stromstärke 


1  [Vergl.  oben  S.  55.  56]. 

1  Vergl.  Untereuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  I.  S.  86;  —  oben  Bd.  I. 
8.118.  119. 

»  3.  oben  S.  195. 

*  Da  der  Semimembranoaus  in  einem  grossen  Tbeile  seiner  Länge  von  unten 
nach  oben  neue  Fleischbündel  ansetzt  (s.oben  S.161)  könnte  man,  obschon  er  zwischen 
•ehnigen  Enden  absteigend  wirkt  (ebenda  S.  159),  bei  ihm  einen  schwachen  auf- 
zeigenden Neigungsstrom  yermuthen,  und  die  positive  Wirkung  beim  Dehnen  auch 
hier  durch  das  Glätten  der  Oberfläche  erklären  wollen.  Dies  widerlegt  sich  dadurch, 
dati  jene  Wirkung  auch  bei  Ableitung  Tom  oberen  Knochenstuck  eintritt. 
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wegen  des  doch  kaum  vermehrten  Widerstandes  sank.  Ueber  die  Ur- 
sache des  verschiedenen  Verhaltens  der  einzelnen  Muskeln  erfahr  ich 
nichts;  ein  Bezog  auf  die  Parelektronomie  trat  nicht  deutlich  hervor. 

Die  Dinge  sind  also,  wie  man  nun  sieht ,  hier  nicht  wenig  verwickelt 
Auch  in  Muskeln  ohne  Sehnenspiegel  übt  die  Dehnung  neben  der  nega- 
tiven Wirkung  eine  positive  Wirkung  aus.  Im  Beginn  des  Dehnens  hat 
bald  diese,  bald  jene  die  Oberhand.  Ist  es  die  negative,  so  bleibt  sie  die 
stärkere;. ist  es  die  positive,  so  siegt  meist  bei  wachsender  Dehnung  froher 
oder  später  die  negative  Wirkung,  die  also  schneller  oder  langer  mit  der 
Dehnung  wachst  In  Muskeln  mit  Sehnenspiegel  tritt  hierzu  noch  die 
positive  Wirkung  des  Glättens  des  Spiegels,  welche  Hr.  Meissner,  was 
sehr  verzeihlich  ist,  nicht  von  der  positiven  unter  jenen  beiden  unter- 
schieden hat  Sie  übertrifft  diese  im  Allgemeinen  sehr,  steht  im  um- 
gekehrten Verhältniss  zur  Parelektronomie  und  wächst,  wie  bemerkt, 
nicht  über  den  Punkt  hinaus,  wo  die  Falten  im  Achillesspiegel  verstrichen 
sind. 

[592]  So  sicher  und  klar  die  oben  entwickelte  Theorie  der  letzteren 
Wirkung  ist,  so  wenig  Befriedigendes  lässt  sich  zur  Zeit  über  die  Ur- 
sache der  anderen  positiven  Wirkung  beim  Dehnen  sagen,  und  auch  die 
negative  Wirkung  erscheint  eher  dunkler,  als  da  ich  sie  zuerst  beschrieb. 
Doch  will  ich  den  Leser  mit  der  Erörterung  der  hier  vorhandenen  Mög- 
lichkeiten und  der  zuletzt  gegen  alle  obwaltenden  Bedenken  nicht  er- 
müden. 


§.Vü.  Merkwürdiger  Erfolg  in  elektromotorischer  Beziehung, 
der  das  Zerreissen  des  Muskels  begleitet 

Bei  den  neuen  Dehnungsversuchen  am  Gastroknemius  bot  sich  mir 
noch  eine  sehr  auffallende  und  bestandige  Erscheinung  dar,  welche  jeden- 
falls lehrreich  für  die  Theorie  des  Gastroknemiusstromes  ist  Erreicht 
nämlich  die  Spannung  einen  gewissen,  ziemlich  hohen  Grad,  so  sieht  man 
die  negative  Wirkung  des  Dehnens  auf  die  Stromkraft  sich  plötzlich 
ausserordentlich  steigern,  der  Strom  zwischen  Haupt-  und  Achillessehne 
kehrt  sich  um  und  bleibt  verkehrt,  auch  nachdem  die  Spannung  ver- 
mindert, ja  der  Muskel  aus  der  Vorrichtung  genommen  worden  ist  Die 
Kraft  des  verkehrten  Stromes  ist  jedoch  stets  nur  eine  verhaltnissmassig 
geringe.  Auch  mittels  der  Thonspitzen  findet  man  zwischen  verschieden 
hohen  Punkten  der  Muskeloberfläche  oder  des  Achillesspiegels  statt  auf- 
steigender Wirkungen  absteigende  vor.  Aber  die  queren  Ströme  vom 
Umfange  des  Achillesspiegels  zu  dessen  Mitte,   welche  die  schwachen 
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Ströme  des  darunter  gelegenen  natürlichen  Querschnittes  sind,1  haben 
ihre  Richtung  bewahrt.  Benetzen  des  Achillesspiegels  mit  entwickelnden 
Flüssigkeiten  hat  denselben  Erfolg  wie  sonst,  d.  h.  es  entsteht  dadurch 
eine  aufsteigende  Kraft,  wodurch  der  verkehrte  Strom  vermindert,  aufge- 
hoben, oder  umgekehrt  wird.  Stellt  man  mit  dem  verkehrt  wirksamen 
Gastroknemius  die  oben  geschilderten  Versuche  über  den  Einfluss  der 
Runzelung  und  Glattung  des  Achillesspiegels  an,  so  beobachtet  man  den 
umgekehrten  Erfolg  wie  am  aufsteigend  wirksamen  Muskel,  d.  h.  Runzelung 
des  Spiegels  bedingt  Zunahme,  Glättung  Abnahme  des  verkehrten  Stromes. 

[593]  Aus  diesen  Thatsachen  ergiebt  sich  zunächst,  dass  die  ver- 
kehrte Wirkung    nicht  vom  Achillesspiegel  herrührt,    vielmehr   dessen 
elektromotorische  Thätigkeit  ganz   die   gewöhnliche  ist.     Der  verkehrte 
Strom  wird  aber  leicht  verständlich  durch  das  was  sich  ereignet,  wenn 
man  die  Dehnung  des  Muskels  so  weit  treibt,  dass  der  Muskel  zerreisst 
Fast  stets  nämlich  geschieht  dies  so,  dass  die  mit  der  Haupt-  und  Neben- 
sehne  zusammenhängende  Scheidewand  aus  dem  Muskel  herausgerissen 
wird,  an  welche  sich  die  oberen  Enden  fast  sammtlicher  Bündel  heften.1 
Nicht  selten  bleibt  dabei   das  Perimysium  der  Tibialfläche  unversehrt, 
so  dass  der  Muskel  äusserlich  keine  andere  Verletzung  zeigt',  als  ein 
kleines  Loch   an  der  Stelle  der  Hauptsehne;  hier  ist  die  Scheidewand 
heiausgeschlüpft.    Nachdem  so  die  Scheidewand  aus  dem  Muskel  entfernt 
worden,  wirkt  er  gleichfalls,  und  mit  ansehnlicher  Kraft,  absteigend. 
Der  Grund  davon  ist  klar;  der  Muskel  ist  in  denselben  Zustand  versetzt, 
den  ich  früher  dadurch  hervorrief,  dass  ich  ihn  mittels  eines  längs  der 
%  Scheidewand  geführten  Messers  von  der  Tibialfläche   her   aufschlitzte.3 
Die  beständige  hohe  Parelektronomie  des  Kniespiegels   ist  aufgehoben, 
und  an  die  Stelle  der  daran  grenzenden    schrägen   natürlichen  Quer- 
schnitte sind  ebenso  schräge  künstliche  Querschnitte  gesetzt.    Diese  sen- 
den durch  den  Muskel  eine  Strömung  von  im  Allgemeinen  umgekehrter 
Bichtung  wie  die,  welche  vom  Achillesspiegel  ausgeht,  und  daher,  bei 
der  grösseren  Kraft  des  künstlichen   Neigungsstromes,  der  absteigende 
Strom  zwischen   ungleich  hohen  Punkten  der  Muskeloberfläche.     Wird 
die  Scheidewand  nicht  ausgerissen,  sondern  bleibt  die  Dehnung  auf  einer 
niedrigeren  Stufe  stehen,   so  tritt  doch,  nur  minder  stark,  dieselbe  Wir- 
kung ein,  da  die  Bündel  zunächst   der  Scheidewand,    schon   ehe   sie 
bissen,  eine  tödtliche  Dehnung  erleiden,  so  dass  virtuell  ein  schräger  künst- 
licher Querschnitt  besteht. 


1  8.  oben  S.  85. 
*  8.  oben  8.  70. 
3  8.  oben  8.  135. 
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Untersucht  man  mit  den  Thonspitzen  den  Kniespiegel  an  der  aus- 
gerissenen Scheidewand,  so  findet  man  darin  einen  [594]  schwachen  auf- 
steigenden Strom.  Dies  ist  sichtlich  der  Neigungsstrom,  den  die  Stoppeln 
der  beiderseits  von  der  Scheidewand  abgerissenen  Muskelbündel  ent- 
wickeln. In  dem  Falle,  wo  man  die  Dehnung  nicht  bis  zum  Ausreisen 
der  Scheidewand  treibt,  muss  sich  dieser  aufsteigende  Strom  von  dem 
absteigenden  abziehen,  der  von  den  Enden  jener  JSündel  ausgeht  Allein 
es  lässt  sich  denken,  dass  letzterer  rasch  die  Oberhand  erhält1 

An  der  Gruppe  des  Semimembranosus  und  Gracilis  reisst  bei  über- 
mässiger Dehnung  auch  meist  das  Fleisch  von  der  einen  Sehne  ab. 
Wenn  man  dann  gerade  den  Strom  von  dem  entsprechenden  Knochen- 
stück ableitet,  beobachtet  man  die  dauernde  Erhöhung  der  Negaüvität 
des  sehnigen  Endes,  welche  die  hier  durch  Zerreissung  bewirkte  Um- 
wandlung des  natürlichen  Querschnittes  in  künstlichen  mit  sich  bringt 

$.  VIII.    Erklärung  von  Hrn.  Meissneb's  angeblicher  "nega- 
tiver  Schwankung   des   Muskelstromes'    bei  der  Zusammen- 
drückung. 

Wenden  wir  uns  jetzt  zur  Zusammendrückung  des  Muskels,  so  wird 
sich  nach  dem  Obigem  Hr.  Meissner  wohl  schon  selber  gesagt  haben, 
dass  dieser  Theil  seiner  Lehre  nicht  mehr  haltbar  ist,  und  dass  seine 
Beobachtungen  anders  zu  deuten  sind.  Hr.  Meissner  glaubte  den 
Muskel  der  Länge  nach  zusammenzudrücken;  wir  sahen  aber,  wie  er 
«eiber  sich  der  Bemerkung  nicht  verschliessen  konnte,  dass  er  im  Grunde 
nichts  that,  als  ihn  knicken.  Eine  bessere  Art,  den  Achillesspiegel  in 
Falten  zu  legen,  wird  sich  nicht  ersinnen  lassen,  und  es  ist  kein  Wun- 
der, wenn  Hr.  Meissner  dabei  regelmässig  Abnahme  des  Stromes  beob- 
achtete. 

[595]  Hr.  Meissner  sah  in  dieser  Regelmassigkeit  einen  Grund, 
„mit  den  Leistungen  seines  Apparates  ganz  zufrieden  zu  sein".  (S. 
oben  S.  301).  Dies  Urtheil  beruht  jedoch  sichtlich  auf  dem  Missver- 
stehen eines  sonst  richtigen  Forschungsgrundsatzes.  Wenn  von  einem 
Apparate  bekannt  ist,  dass  er  zwar  fehlerhafte,  aber  beständige  Eigeb- 


1  In  der  Abhandlung  „Ueber  das  Gesetz  des  Muskelstromes  u.  s.  w." 
<b.  oben  S.  135)  ist  der  Fall  erwähnt,  dass  am  Kniespiegel  des  der  Länge  n*ch 
zerrissenen  Qastroknemius  ein  aufsteigender,  am  Achillesspiegel  ein  absteigender 
Strom  herrschte,  und  es  wurde  dabei  eine  durch  die  Dehnung  verursachte  Störung 
vermuthet  Durch  die  obigen  Erfahrungen  gewinnt  diese  Vermuthung  an  Wahr- 
scheinlichkeit; eine  bestimmte  Gestalt  lässt  sich  ihr  aber  auch  jetzt  noch  nicht 
geben. 
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irisse  liefert,  und  deren  Fehler  sind  gleichfalls  bekannt  und  beständig, 
kann  man  allerdings  damit  zufrieden  sein.  Dies  gilt  aber  da  nicht,  wo 
das  Ergebniss  noch  gar  nicht  zergliedert  ist,  so  dass  es  sich  als  rohe 
Summe  bekannter  und  anbekannter  Wirkungen  darstellt,  worunter  man 
die  Wirkung,  auf  die  es  ankommt,  nur  vermuthet  Alsdann  bedeutet  die 
Begelmassigkeit  des  Ergebnisses  eben  nichts,  als  dass  jene  Summe  die 
nämliche  bleibt,  woraus  sich  nicht  einmal  auf  die  Beständigkeit  ihrer 
Glieder,  geschweige  etwas  auf  deren  Bedeutung,  schliessen  lässt 

Es  ist  schwer  zu  verstehen,  wie  Hr.  Meissner  sich  einreden  konnte, 
dass  wenn  er  den  Muskel  zwischen  zwei  parallelen  Platten  quetschte, 
woran  seine  Enden  befestigt  sind,  er  ihn  so  zusammendrücke ,  wie  der 
Muskel  selber  dies  bei  der  Verkürzung  thut.  In  meinem  Compressorium 
versuchte  ich  doch  wenigstens,  indem  ich  den  Muskel  in  einem  nach* 
giebigea  Bohre  der  Länge  nach  drückte,  ihn  durch  elastische  Unter* 
Stützung  von  der  Seite  her  am  Knicken  zu  verhindern,  und  ihn  so  zu 
zwingen,  sich  zu  verdicken,  um  bei  der  Verkürzung  sein  Volum  zu  be- 
haupten. Ich  bin  aber  jetzt  soweit  davon  entfernt,  zu  glauben,  dass  es 
mir  gelungen  sei,  den  Muskel  so  zusammenzudrücken,  wie  er  selber  es 
bei  der  Zusammenziehung  thut,  dass  ich  vielmehr  von  der  Unmöglichkeit 
überzeugt  bin,  dass  dies  je  gelinge. 

Man  denke  sich  den  Muskel  wahrend  des  Tetanus,  also  in  der  Ge- 
stalt, die  wir  ihm  ertheilen  möchten,  mit  einer  binnen  wenigen  Secunden 
erstarrenden,  übrigens  harmlosen  Flüssigkeit  umgössen,  Hört  nach  Er- 
starrung der  Masse  der  Tetanus,  auf,  so  wird  der  Muskel  nothwendig  in 
der  Gestalt  verharren,  die  er  sich  selber  durch  die  Zusammenziehung 
uftwang.  Aber  werden  wohl 'die  einzelnen  Bündel  die  ihnen  im  Tetanus 
zukommende  Gestalt  und  Lage  behalten,  d.  h.  kürzer  und  dicker  und 
Beglichst  geradlinig  zwischen  ihren  Endpunkten  ausgestreckt  bleiben? 
G«w»  nicht  Sondern  wegen  der  elastischen  Kräfte  [596]  des  Sarko- 
tanms  werden  sie,  sobald  die  contractile  Substanz  aufhört  thätig  zu  sein, 
tag  und  dünn  weiden,  und  sich  innerhalb  des  vom  Muskel  ausgefüllten 
Hohlraumes,  so  gut  es  geht,  im  Zickzack  lagern,  ganz  wie  sie  dies  auf 
taft  Objectträger  thun,  wo  die  Adhäsion  sie  verhindert,  sich  gerade  zu 
«treckte. 

Man  denke  sich  nun  weiter,  man  hätte  eine  Hülle,  die  zuerst  den  ruhen- 
den Muskel  genau  umschlösse,  und  dann  mit  angemessener  Kraft  und 
Schnelle  die  Gestalt  ihres  Hohlraumes  gerade  so  veränderte,  wie  der  Muskel 
seine  äussere  Gestalt  bei  der  Zusammenziehung.  Gewiss  wäre  dies  die  voll- 
kommenste denkbare  Anstalt  zur  Erreichung  des  Zieles,  das  Hrn.  Meiss- 
ner, und  mir  vor  ihm,  vorschwebte.  Man  sieht  aber  jetzt  klar,  dass  auch 
damit  nichts  gethan  wäre.    Der  Muskel  würde  auch  dadurch  nicht  so 
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zusammengedruckt,  wie  er  dies  selber  im  Tetanus  thut,  sondern  während 
man  dem  Muskel  äusserlich  die  Gestalt  des  titanischen  Muskels,  und 
auch  dem  Perimysium  dieselbe  Spannung  wie  im  Tetanus  ertheilte,  wür- 
den die  einzelnen  Bündel,  auf  die  es  doch  hier  allein  ankommen  kann, 
zickzackformig  geknickt  sein. 

Diese  Ueberlegungen  waren  es  denn  auch,  welche  mich  abhielten, 
neue  Versuche  der  Art  anzustellen. 


§.  IX.    Von  dem  Einfluss  der  Drillung  auf  die  elektromo- 
torische Kraft  der  Muskeln. 

Ausser  der  Dehnung  giebt  es  noch  eine  Gestaltveränderung  des 
Muskels,  die  sich  mechanisch  mit  aller  Sicherheit,  und  ohne  Gefahr  einer 
ungehörigen  Einwirkung  auf  die  parelektronomische  Schicht,  vornehmen 
lässt:  die  Torsion  oder  Drillung.  Der  beweglichen  Elfenbeinplatte  der  Deh- 
nungsvorrichtung (s.  oben  S.  305. 306)  mit  ihrem  Schlitze  gegenüber  stellt« 
ich  einen  in  einer  Hülse  mit  starker  Reibung  drehbaren  Holzring  auf, 
von  dessen  Umfang  nach  seiner  Mitte  eine,  mit  einem  Schlitze  zur  Auf- 
nahme des  einen  Muskelendes  versehene  Elfenbeinplatte  vorsprang.  Die 
wagerechte  Drehungsaxe  des  Ringes  ging  durch  beide  Schlitze.  Der 
Gastroknemius  wurde  mit  seinem  oberen  Knochenstück  in  den  einen,  mit 
dem  Sesamknorpel  der  Achillessehne  in  den  anderen  Schlitz  gehangt,  und 
durch  Entfernung  [597]  der  beweglichen  Elfenbeinplatte  leicht  gespannt 
Die  Thonschilder  der  gewöhnlichen  Zuleitungsgefasse  wurden  einerseits 
dem  oberen  Knochenstück,  andererseits  dem  Sesamknorpel  angelegt 
Nachdem  die  elektromotorische  Kraft  da  Muskels  gemessen  worden, 
drehte  ich  den  Ring,,  und  drillte  so  den  Muskel.  Sehr  regelmässig  ergab 
sich  dabei  eine  Abnahme,  beim  Entdrillen  eine  Wiederzunahme  der  Kraft. 
Eine  Zunahme  der  Kraft  im  Anfange,  nebst  einem  Maximum  in  Bezug 
auf  den  Drehungswinkel,  wurde  hier  nicht  beobachtet,  wie  denn  auch 
keine  Glättung  und  Runzelung  des  Achillesspiegels  die  Drillung  und  Ent- 
drillung  zu  begleiten  schien.  Auf  den  Betrag,  um  den  der  Muskel  zu 
drillen  ist,  um  deutliche  Wirkung  zu  erzielen,  ist  begreiflich  die  ursprüng- 
liche Längenspannung  von  Einfluss.  Drei  bis  höchstens  vier  Umgänge 
gaben  meist  die  geringste  erreichbare  Kraft;  dann  trat  Zerreissung  ein« 
deren  Verlauf  und  Wirkung  auf  die  Stromkraft  ich  in  diesem  Falle  noch 
nicht  näher  untersucht  habe. 


XXTTT. 

Widerlegung  der  von  Hrn.  Dr.  Ludimar  Hermann  kürzlich 
veröffentlichten  Theorie  der  elektromotorischen  Erscheinungen 

der  Muskeln  und  Nerven. 

(Gelesen  in  der  Sitzung  der  phyaikalisch-mathematdseben  Klasse  der  Königl.  Akade- 
mie der  Wissenschaften  zu  Berlin  am  14.  October  1867.) l 

§.  I.    Einleitung. 

Als  Fortsetzung  seiner  schatzbaren  'Untersuchungen  über  den 
Stoffwechsel  der  Muskeln,  ausgehend  vom  Gas  Wechsel  der- 
selben'2 hat  Hr.  Dr.  Ltjdimab  Hebmann  kürzlich  'Weitere  Untec- 
suchungen  zur  Physiologie  der  Muskeln  und  Nerven'  *  heraus- 
gegeben, welche  nichts  Geringeres  beanspruchen,  als,  unter  Beseitigung 
der  von  mir  aufgestellten  Hypothese  elektromotorischer  Molekeln,  [598] 
eine  physikalische  Theorie  der  elektromotorischen  Erscheinungen  der  Mus- 
keln und  Nerven  zu  geben,  ja  bis  zu  einer  solchen  Theorie  der  JJerven- 
th&tigkeit  überhaupt  und  der  Muskelzusammenziehung  den  Flug  wagen. 
Der  Strom  der  Muskeln  und  Nerven  ist  Hrn.  Hebmann  nur  noch  eine 
an  den  Vorgang  des  Absterbens  geknüpfte  Leichenerscheinung;  der 
wesentliche  Inhalt  der  Muskelbündel  und  Nervenrohren  nur  noch  eine  in 
mehr  oder  minder  raschem  Zerfall  begriffene  Substanz,  der  aber  in  seiner 
Vorstellung  vom  Tetanus  und  dem  Zitterfisch-Schlage  bis  zur  Drüsen- 
absonderung  und  der  Wahrnehmung  der  Farben  nach  der  Youno-Helm- 
HOLTz'schen  Theorie  keine  Aufgabe  zu  schwer  wird. 

Ich  halte  Hrn.  Hebmann's  Unternehmen,  was  die  Erklärung  des 
Muskel-  und  Nervenstromes  betrifft,  für  misslungen,  und  es  scheint  mir 
sehr  leicht,  die  bedenklichen  Punkte  seiner  Lehre  aufzufinden.  Da  diese 
aber  einem  so  scharfsinnigen  Forscher,   wie  Hrn.  Hebmann,  entgehen 


1  Monatsberichte  der  Akademie.  1867.  S.  597. 
*  Berlin  1867.  Bei  A  Hirschwald.  8.  128  S. 
9  Berlin  1867.  Bei  A  Hirschwald.   8.   78  S. 
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konnten,  und  da  die  nahe  wissenschaftliche  Beziehung,  worin  dieser  Ge- 
lehrte zu  mir  steht,  die  Meinung  erwecken  möchte,  ich  billige  seine  An- 
sichten und  seine  Art  zu  schliessen,  wenn  ich  dazu  schwiege:  so  halte 
ich  in  diesem  Falle  für  gerathen,  meine  Einwendungen  sobald  wie 
möglich  hören  zu  lassen. 

§.  II.    Hrn.  Hermaxn's  Hypothese  über  die  chemischen 

Vorgänge  in  den  Muskeln. 

Ueber  die  chemischen  Vorgänge  in  den  Muskeln  hat  sich  Hr.  Her- 
mann folgende  Vorstellung  gebildet  Im  Inhalt  der  Muskelbündel  ist 
eine  Substanz  von  höchst  verwickelter  Zusammensetzung  gelöst,  die  sich 
fortwährend,  auch  in  der  Ruhe,  von  selber  in  eine  Reihe  von  Producta 
spaltet,  unter  denen  sich  Kohlensäure,  Fleischmilchsäure  und  gallertiges 
Myosin  befinden.  Diese  hypothetische  Substanz  nennt  Hr.  Hermann  das 
Inogen.1  In  dem  von  Blut  durchflossenen  Muskel  stellt  sich  das  Inogen 
in  dem  Maasse,  wie  es  zerfallt,  wieder  her,  indem  zum  Myosin,  unter  Mit- 
wirkung des  Sauer-  [599]  Stoffes  im  Blute,  eine  unbekannte,  kohlenstoffhaltige, 
stickstofffreie  Materie  tritt;  dieser  Vorgang  heisst  die  oxydative  Synthese 
oder  Restitution.  Die  Kohlensäure  verlässt  den  Muskel;  ob  auch  die 
Milchsäure,  ist  ungewiss.  Ist  der  Kreislauf  aufgehoben,  so  kann  der 
Wiederaufbau  des  Inogens  nicht  stattfinden,  das  sich  anhäufende  gallertige 
Myosin  zieht  sich  schliesslich  zum  festen  Gerinnsel  zusammen,  der  Muskel 
wird  todtenstarr.  Der  chemische  Vorgang  bei  der  Zusammenstellung  ist 
im  Wesentlichen  nichts  als  Steigerung  des  in  der  Ruhe  stattfindenden; 
die  Muskelreize  beschleunigen  nur  auf  Augenblicke  den  Spaltungsvorgang; 
Zusammenziehung  und  Todtenstarre  sind  einerlei  Die  Spaltung  des 
Inogens  zum  Theil  in  solche  Verbindungen,  worin,  wie  in  der  Kohlen- 
säure, stärkere  Verwandtschaften  gesättigt  sind,  ist  der  Quell  der  im 
Muskel  frei  werdenden  Kräfte.  Daher  der  ausgeschnittene  entblutete 
Muskel,  für  den  es  nach  Hrn.  Hebmakn's  Versuchen  keinen  physiolo- 
gischen Saueistoflverkehr  mehr  giebt,  doch  noch  arbeitsfähig  ist 

Alles  dies  ist  bisher  reine  Hypothese.  Man  kann  sich  die  Dinge 
so  vorstellen,  d.  h.  die  den  Muskel  betreffenden  chemisch-physiologischen 
Thatsachen,  zu  denen  Hr.  Hermann  so  wesentlich  beigetragen  hat,  hssen 
sich  dergestalt  unter  Einen  Gesichtspunkt  bringen,  ohne  dass  sich  augen- 
blicklich ein  schlagender  Einwand  dagegen  ergäbe.  .  Inzwischen  morgen 
schon  kann  dies  anders  sein;  die  Dinge  können  sich  auch  ganz  andere 


1  Lud.  Hermann,  Grundriss  der  Physiologie  des  Menschen.    2.  Aufl.  Berlin 
1867.   S.  226;  —  [5.  Aufl.  1874.   S.  281.] 
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verhalten,  und  die  Geschichte  der  Wissenschaft  erzahlt  von  hundert 
scheinbar  eben  so  gelungenen  und  allseitig  stimmenden  Aper^u's,  die  sich 
schliesslich  doch  als  Täuschung  erwiesen  Doch  ist  dies  nicht  das  Gebiet, 
wo  ich  Hrn.  Hebmann  entgegentreten  will.  Ich  mache  diese  Bemer- 
kungen nur,  um  die  unsichere  Natur  der  Grundlage  zu  bezeichnen,  auf 
der  er  jetzt  folgendennaassen  weiter  baut 

§.  HL    Hrn.  Hebmann's  Hypothese  über  den  Ursprung  des 

Muskelstromes. 

Wird  ein  Muskel  quer  durchschnitten,  so  stirbt  bekanntlich  die 
Schicht  dem  Schnitte  zunächst  sogleich  ab,  und  der  örtliche  Tod  schreitet 
dem  Muskel  entlang  allmählich  fort,  so  dass  der  Muskel  in  seiner  Ge- 
sammtheit  früher  stirbt  als  unversehrt 

[600]  Hr.  Hebmann  fasst  diesen  Vorgang  so  auf,  als  werde  durch  das 
Anlegen  des  Querschnittes  der  im  unverletzten  Muskel  äusserst  langsam 
verlaufende  Spaltungsvorgang  örtlich  sehr  beschleunigt.  Die  äusserste 
Schicht  erstarrt  sogleich  im  Tetanus;  durch  den  Beiz  der  Luft  und  durch 
eine  fermentähnliche,  ansteckende  Wirkung  der  erstarrten  Schicht  und 
der  darin  freigewordenen  Säure  pflanzt  sich  die  Spaltung  in's  Innere  fort. 
Fasst  man  eine  bestimmte  Schicht  in's  Auge,  so  wird  darin  bis  zu  einer 
gewissen  Zeit  die  Spaltungsgeschwindigkeit  noch  die  gewöhnliche  sein, 
dann  wächst  sie  bis  zu  einem  Grenzwerth,  und  sinkt  schliesslich  wieder 
von  letzterem  herab  zu  Null,  wo  dann  die  Schicht  an  spaltbarer  Substanz 
erschöpft  ist. 

Hr.  Hebmann  macht  jetzt  die  weitere  Hypothese,  dass  mit  der  Spal- 
tung des  Inogens  Elektricitätsentwickelung  verknüpft  sei,  wie  mit  anderen 
Gährungen  Wärmebildung;  und  zwar  nimmt  er  an,  dass  eine  Schicht 
von  grösserer  Spaltungsgeschwindigkeit  sich  gegen  eine 
Schicht  von  geringerer  Spaltungsgeschwindigkeit  um  so 
stärker  negativ1  verhalte,  je  grösser  der  Unterschied  der 
Spaltungsgeschwindigkeiten  sei.  Damit  halt  er  im  Allgemeinen 
den  Muskelstrom  für  erklärt;  denn  da  am  Querschnitt  eine  Schicht  von 
grösserer  an  Schichten  von  immer  geringerer  Spaltungsgeschwindigkeit 
grenze,  so  müsse  sich  der  Querschnitt  negativ  verhalten  gegen  den  Längs- 
schnitt; und  da  unter  dem  Längsschnitt  vom  Querschnitt  nach  dem 
Aequator  zu  Schichten  von  immer  kleinerer  Spaltungsgeschwindigkeit  ein- 
ander folgen,  so  müsse  sich  auch  ein  dem  Querschnitt  näherer  Längs- 
schnittspunkt negativ  verhalten  gegen  einen  dem  Aequator  näheren. 

1  Negativ  in  dem  Sinne,  wie  man  sagt,  Kupfer  verhält  sich  negativ  gegen  Zink. 

E.  du  Bols-Reymond,  G«h.  Abb.  II.  21 
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Dabei  entsteht  aber  eine  Schwierigkeit  Das  Gesagte  würde  nämlich 
richtig  sein  nur  im  Augenblicke,  wo  die  änsserste  Schicht  am  Querschnitt 
selber  die  grösste,  oder  wenigstens  noch  sehr  grosse  Spaltungsge- 
schwindigkeit hätte.  Bückt  die  Schicht  von  grösster  Spaltungsge- 
sch windigkeit  tiefer  in  den  Muskel  hinein,  und  überzieht  sich  der  Quer- 
schnitt mit  einer  erstarrten  Schicht  von  der  Spaltungsgeschwindigkeit 
Null,  so  [601]  hört  der  Strom  zwischen  Längs-  und  Querschnitt  auf. 
weil  die  elektromotorischen  Unterschiede  zu  beiden  Seiten  der  Schicht 
von  grösster  Spaltungsgeschwindigkeit  einander  aufheben.  Hr.  Hermann 
meint,  es  werde  dadurch  die  Negativitat  des  Querschnittes  nur  etwas  ver- 
mindert werden.1  Ich  verstehe  nicht,  wie  er  zu  diesem  Schlüsse  gelangte; 
um  aber  der  bezeichneten  Schwierigkeit,  die  ihm  irgendwie  vorschwebte, 
zu  entgehen,  fügt  er  zu  seiner  Hypothese  der  Positivitat  einer  sich 
schneller  spaltenden  Schicht  gegen  eine  sich  langsamer  spaltende  noch  die 
neue  Hypothese  hinzu,  dass  diese  Negativitat  nur  insofern  statt- 
finde, als  erstere  Schicht  auf  letztere  fermentartig  wirke. 
Warum  aber  die  sich  am  schnellsten  spaltende  Schicht  am  Querschnitt 
nicht  auch  rückwärts  beschleunigend  auf  die  Spaltung  der  Schichten,  die 
bereits  das  Maximum  überschritten,  also  auch  in  dieser  Richtung  ferment- 
artig und  elektromotorisch  wirke,  erfahrt  man  nicht.  Auf  eine  nähere 
Bestimmung  der  Umstände,  unter  denen  ein  Theil  des  Muskels  ferment- 
artig auf  einen  anderen  wirke,  und  sich  demgemäss  negativ  gegen  ihn 
verhalte,  lässt  sich  Hr.  Hebmann  überhaupt  nicht  ein.  Da  von  keiner 
besonderen  Anordnung  der  Inogen-Molecüle  im  Inneren  des  Bündels  die 
Bede  ist,  so  nimmt  er  wohl  zweifellos  an,  dass  die  fermentartige  und 
elektromotorische  Wirkung  gelegentlich  im  Bündelinhalt  nach  jeder  Rich- 
tung stattfinde.  Man  kommt  aber  nicht  in's  Klare  darüber,  ob  er  sich 
nicht  auch  zwischen  zwei  unversehrten  Bündeln  solche  Wirkung  mög- 
lich denkt  (s.  unten  S.  330.  336.  338.). 

Ueber  das  Gewagte  derartiger  Hypothesen  brauche  ich  wohl  kein 
Wort  zu  verlieren.  Schon  darum  sind  sie  von  der  misslichsten  Art, 
weil  sie  allein  den  Thatsachen  entnommen  sind,  die  sie  erklären  sollen. 
Hr.  Hebmann  führt,  um  sie  zu  rechtfertigen,  keinen  einzigen  theoreti- 
schen Grund  an,  und  in  der  ganzen  bisherigen  Elektricitatelehre  haben 
sie  nicht  den  Schatten  einer  Analogie  für  sich. 

Diese  hat  indess  Hr.  Hermann  sich  bemüht,  ihnen  selber  zu 
schaffen.  In  einer  Kette  aus  Thon,  altem  Kuhkäse,  Milchzuckerlösung 
oder  Milch,  und  Thon,  erhielt  er  einen  Strom  von  [602]  der  Ordnung 


1  A.  a.  O,  S.  22.  Anra. 
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des  Muskelstromes  in  der  Richtung,  wie  die  Stoffe  genannt  sind,  also  wie 
die  saure  Gahrung  sich  fortpflanzte.  Die  Kraft1  blieb  der  Grösse  und 
Richtung  nach  dieselbe,  auch  wenn  der  Zuckerlösung  Saure  oder  Alkali 
zugesetzt  wurde,  zum  Beweise,  dass  der  Strom  kein  Saure- Alkali-Strom 
war.  Allzu  frischer  oder  in  Kochsalzlösung  von  beliebiger  Concentration 
getauchter  Käse  lieferte  keinen  Strom.  Oft  fehlte  der  Strom  anfangs, 
stellte  sich  aber  ein,  wenn  die  Lösung  auf  etwa  40°  C.  erwärmt  wurde, 
und  blieb  dann  nach  dem  Abkühlen  bestehen.  Hr.  Hermann  leitet 
diesen  Strom  von  dem  Spaltungsvorgang  her,  den  der  Käse  im  Miloh- 
zucker-Molecül  unter  Säurung  einleite,  und  sieht  in  diesem  einen,  doch 
noch  sehr  unsicheren  Erfolge  eine  hinreichende  Bestätigung  seiner  Ideen, 
otechon  er  gesteht,  bei  der  seinem  hypothetischen  Fall  am  Muskel  min* 
destens  ebenso  nahe  verwandten  alkoholischen  Zuckergährung  keine  Spur 
von  Strom  wahrgenommen  zu  haben.2  Andere  Combinationen  hat  er 
nicht  untersucht,  da  die  Fermente  sich  meist  nicht  in  eine  zu  Versuchen 
dieser  Art  geeignete  Form  bringen  lassen.  Die  Zersetzung  von  Wasser- 
stoflsuperoiyd  durch  geronnenen  Faserstoff,  wobei  dies  wohl  der  Fall  ist, 
erwähnt  er  nicht,  vielleicht  weil  ihm  das  Beispiel  sonst  nicht  zu  passen 
schien;  es  wird  aber  doch  dabei,  wenn  auch  keine  Säure,  wenigstens  ein 
stark  elektronegativer  Körper  frei.  [Ich  habe  den  Versuch  angestellt, 
und  mich  überzeugt,  dass  auch  hier  kein  nachweisbarer  Strom  entsteht 
{s.  den  Anhang)].3 

Aber  gleichviel  ob  Hrn.  Hermann' s  „bisher  unbekannte  Art  von 
^Strömen  bei  einem  mit  Säurebildung  verbundenen  Spaltungsvorgange" 
wirklich  bestehe,  oder  nicht:  wir  wollen  jetzt  zusehen,  wie  seine  Hypo- 
these im  Uebrigen  genügt,  um  die  [603]  elektromotorischen  Erschei- 
nungen des  Muskels  zu  erklären.  Nach  seiner  Vorstellung,  um  diese 
kürzer  zu  fassen,  soll  also  eine  absterbende  Muskelschicht  elektromotorisch 
wirken  in  dem  Sinn,  in  welchem  das  Absterben  fortschreitet.  Wir  sahen 
schon,  wie  damit  der  Strom  zwischen  Längsschnitt  und  künstlichem 
Querschnitt,  und  zwischen  verschiedenen  Punkten  des  Längsschnittes 
stimmt4     Natürlich;  die  Hypothese  ist,   wie  bemerkt,  zur  Erklärung 


1  Obschon  Hr.  Hermann  meist  von  der  Stromstärke  statt  von  der  elek- 
tromotorischen Kraft  spricht,  so  ergieht  sich  doch  aas  dem  Zusammenhange, 
tas  er  letztere  meint    So  S.  7.  8.  9.  11.  15.  19.  20.  23.  25.  26. 

1  Dadurch  ist  also  Blake's  Versuch  widerlegt,  der  beim  Gähren  von  Bier- 
würze einen  Strom  in  der  von  Hrn.  Hebicann  geforderten  Richtung  beobachtet  haben 
wollte.   S.  meine  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I.  S.  10. 

3  Das  Eingeklammerte  ist  ein  nachträglicher  Zusatz  [von  1867]. 

4  Fälschlich  stellt  sich  Hr.  Hebmann  noch  vor,  dass  die  Herleitung  der  Längs- 
fthnittsströme  aus  der  Molecularhypothese  gewisse.  Schwierigkeiten  habe  (a.  a.  O. 

21* 
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dieser  Thatsachen  erfunden;  sie  ist  auf  Bestellung  gemacht,  das  Mindeste, 
was  man  von  ihr  verlangen  kann,  ist,  dass  sie  passe.  Starb  der  Muskel 
in  seiner  ganzen  Masse  ab,  so  sind  überall  darin  die  Spaltungsgesehwin- 
digkeiten  Null;  der  Strom  ist  demgemäss  verschwunden.  Im  Verlaufe 
des  Absterbens  sind  bereits  im  ganzen  Muskel  jene  Geschwindigkeiten 
gesteigert,  und  zwar  um  so  mehr,  je  näher  die  allgemeine  Starre  rückt; 
bei  gleicher  Maximalgeschwindigkeit  am  Querschnitt  ist  also  der  vorhan- 
dene Unterschied  der  Geschwindigkeiten  überhaupt  kleiner:  daher,  nach 
Hrn.  Hebmann,  das  allmähliche  Sinken  der  Kraft  des  absterbenden 
Muskels. 

Auch  die  grossere  elektromotorische  Kraft  längerer  Muskelstücke 
ergiebt  sich  aus  Hrn.  Hekmann's  Theorie,  indem  der  mittlere  Theil  des 
längeren  Muskels,  als  den  schädlichen  Einflüssen  vom  Querschnitt  her 
minder  ausgesetzt,  eine  geringere,  der  ursprünglichen  nähere  Spaltungs- 
geschwindigkeit behält  Hr.  Hebmann  lässt  dies  unerwähnt,  er  erklärt 
aber  auch  nicht  die  elektromotorische  Ueberlegenheit  der  dickeren  über 
die  dünneren  Muskeln,  die  nicht  so  leicht  nach  seiner  Theorie  verständ- 
lich ist  Ueberhaupt  ist  Hrn.  Hebmann's  Erörterung  des  Thatbestandes 
durchaus  nicht  so  vollständig,  wie  es  die  Natur  seines  Vorhabens  wohl 
erheischt  hätte. 


[604]    §.  IV.    Hrn.  Hebmann's  Theorie  der  Neigungsströme 

wird  widerlegt 

Demnächst  fragt  es  sich,  wie  Hr.  Hebmann  mit  den  von  mir  soge- 
nannten Neigungsstromen  fertig  werde,  die,  obschon  zuletzt  entdeckt, 
durch  die  hohe,  ihnen  zu  Grunde  liegende  Kraft,  durch  die  Eigentüm- 
lichkeit ihrer  Anordnung  an  der  Muskeloberfläche  und  durch  die  über- 
raschende Einfachheit,  womit  die  Molecularhypothese  sie  erklärt  hat,  unter 
den  elektromotorischen  Erscheinungen  der  Muskeln  eine  der  wichtigsten 
geworden  sind. 

„Legt  man  einen  schrägen  Querschnitt  an,"  sagt  Hr.  Hebmaot, 
„oder  zieht  man  einen  senkrecht  durchschnittenen  Muskel  derart  schief, 
„dass  ein  schräger  Querschnitt  entsteht,  so  wird  die  an  einem  senkrech- 
„ten  Querschnitt  an  allen  Punkten  gleiche  Geschwindigkeit  des  Erstarrens 
„nunmehr  ungleichmässig  über  den  Querschnitt  vertheilt  Man  kann  sich 


S.  22).  Diese  Schwierigkeiten  sind  vollkommen  beseitigt,  und  zwar  unter  seiner  eige- 
nen Beihülfe,  indem  er  die  von  ihm  sogenannte  Oberflächenzehnrog  der  Muskeln 
durch  den  Sauerstoff  der  Luft  chemisch  nachwies,  wahrend  ich  dies  elektromoto- 
risch that.  S.  oben  S.  201.  227. 
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„nämlich ....  den  eretarningsbeschleunigenden  Einfluss  des  Querschnitts 
„nicht  anders  vorstellen,  denn  als  herrührend  von  einem  zerstörenden 
„Einfluss  der  Luft,  oder  von  einem  gleichen  Einfluss  der  einmal ...  er- 
starrten oberflächlichsten  Schicht,  welche  gleichsam  ansteckend  auf  die 
^.Nachbarschaft  wirkt  Wie  dem  auch  sei,  beide  Einflüsse  müssen  sich 
.in  der  Nähe  der  scharfen  Kanten  des  schrägen  Querschnitts",  (der  spitzen 
Rhombusecke)  „  energischer  geltend  machen  als  in  der  Nähe  der  stumpfen. 
„Denn  dieser  Einfluss  muss  wachsen  mit  dem  Verhältniss  der  schädlichen 
,JTäche  zum  Muskelinhalt,  dies  Yerhaltniss  nimmt  aber  nach  der  scharfen 
„Kante  hin  zu." *  * 

Dass  die  Muskelrhomben  im  Ganzen  früher  absterben,  als  gleich 
grosse  Ton  senkrechten  Querschnitten  begrenzte  Muskelstücke,  ist  von  mir 
«eiber  beobachtet  worden,2  und  Hr.  Hebmann  hat  sich  mit  Lakmuspapier 
davon  überzeugt,  dass  die  spitzen  Bhombusecken  den  stumpfen  im  ört- 
lichen Tode  vorangehen.3  Soweit  ist  die  Grundlage  von  Hrn.  Hebmann's 
Theorie,  seine  übrigen  Prämissen  zugegeben,  richtig.  Aber  [605]  wie 
unwahrscheinlich  ist  die  Deutung,  die  er  von  den  Neigungsströmen  durch 
Dehnung  giebt.  Sie  verlangt,  dass  wenn  beim  Entfernen  der  Thonspitze 
Tom  Querschnitt  der  daran  haftende  kegelförmig  hervorgezogene  Quer- 
schnitt negativer  erscheint,4  die  Spaltungsgeschwindigkeit  mit  dem  Ver- 
hältniss der  Oberfläche  des  Muskels  zu  seinem  Inhalt  für  die  gewöhn- 
liche Wahrnehmung  vollkommen  gleichzeitig  wachse.  Auge- 
ächts  des  kleinen  AbsorptionscoSfficienten  des  Sauerstoffes,  der  noth wen- 
digen Langsamkeit  seines  Eindringens  bis  zu  den  in  Spaltung  begriffenen 
Schichten,  endlich  der  Yertheilung  der  schon  vorhandenen  Säure  über 
eine  grössere  Fläche,  gewiss  eine  starke  Zumuthung.  Schiebt  man  sodann 
die  Spitze,  ehe  sie  sich  abgelöst  hat,  wieder  vor,  so  dass  der  Querschnitt 
ach  wieder  ebnet,  so  nimmt  in  demselben  Augenblicke  die  Kraft  auch 
wieder  ab,  zieht  man  die  Spitze  zurück,  so  wächst  ebenso  augenblicklich 
die  Kraft  wieder,  und  so  kann  man  dasselbe  Spiel  viele  Male  nach  ein- 
ander wiederholen.  Nach  Hrn.  Hebmann's  Theorie  ist  dies  nicht  zu  be- 
greifen. Danach  sollte  die  durch  einmaliges  Hervorziehen  des  Quer- 
schnittes vergrösserte  Spaltungsgeschwindigkeit  wenigstens  eine  Zeit  lang 
fortbestehen,  auch  nachdem  der  Querschnitt  wieder  geebnet  ist,  um  so 
mehr,  als  die  während  des  kegelförmigen  Hervorragens  des  Querschnittes 
ateorbirte  Luft  und  gebildete  Säure  ihre  schädliche  Wirkung  jetzt  auf  eine 


1  A.  a.  o.  S.  24. 

'  S.  oben  S.  103. 

8  A.  a.  O.  S.  25.  Fig.  3. 

*  S.  oben  S.  1S7.  195.  243. 
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kleinere  Flache  concentriren.  Dieselbe  Bemerkung  passt  natürlich  auf 
die  durch  Dehnung  erzeugten  Muskelrhomben,  nur  dass  hier  zwischen 
Dehnung  und  Prüfung   nothwendig  immer  einige  Secunden  vergehen. 

Sodann  erklart  Hr.  Hermann  nicht,  weshalb  ein  schräger  Querschnitt 
in  seiner  Gesammtheit  weniger  negativ  ist,  als  ein  senkrechter;1  weshalb, 
was  damit  zusammenhängt,  die  Kraft  zwischen  Mitte  des  Längsschnitte* 
und  spitzer  Rhombusecke  erhöht  wird,  wenn  man  die  spitze  Ecke  durch 
einen  kleinen  [606]  senkrechten  Querschnitt  abstumpft;1  weshalb  die 
Kraft  der  Neigungsstrome  bezogen  auf  den  stumpfen  Winkel  zwischen 
Querschnitt  und  Faserrichtung  ein  Maximum  zeigt,3  und  so  versäumt  er 
auch,  aus  seiner  Lehre  die  Wirkung  der  von  mir  sogenannten  Muskel- 
rhomben zweiter  Art  herzuleiten.4  Es  kommt  zwar  auf  dies  Alles  nicht 
viel  an,  da,  wie  wir  gleich  sehen  werden,  Hrn.  Hermann's  Theorie  der 
Neigungsstrome  doch  unhaltbar  ist.  Inzwischen  stosse  ich  auch  beim 
Durchdenken  der  *  aufgeführten  Punkte  nach  dieser  Theorie  bereits  auf 
Schwierigkeiten,  die  Hr.  Hebmann  wohl  hätte  hinwegräumen  sollen. 

Was  aber  wird  aus  Hrn.  Hkbmann's  Theorie  der  Neigungsströme 
gegenüber  den  kürzlich  von  mir  beschriebenen  Versuchen  an  dem  vom 
Gastroknemius  oder  Triceps  femoris  abgeschälten  Sehnenäfriegel  oder 
einem  daraus  geschnittenen  Bande?5  Wie  wird  Hr.  Hermann  die  in 
solchem  Bande  wirksame  absteigende  Kraft  erklären,  welche  oft  die  auf- 
steigende der  unversehrten  Muskeln  zwischen  oberer  und  unterer  Sehne 
übertrifft?  War  vielleicht  zufallig  an  dem  oberen  Ende  des  doch  überall 
merklich  gleich  breiten  und  dicken  Bandes  das  Verhältniss  der  schäd- 
liehen  Oberfläche  zum  Muskelinhalt  stets  grosser  als  am  unteren?  Ver- 
gebliche Ausflucht!  Die  Richtung  der  Kraft  bleibt  dieselbe,  gleichviel  ob 
man  beim  Zurichten  des  Bandes  ihm  nach  oben  oder  nach  unten  zu 
immer  längere  Muskelbündel  aufsitzen  lässt,  so  dass  es  die  Gestalt  eines 
Keiles,  mit  beziehlich  nach  den  Füssen  oder  nach  dem  Kopfe  gerichteter 
Schneide,  erhält.  Ohnehin  warum  wirkte  nicht  auch  ein  quer  aus  dem 
Sehnenspiegel  geschnittenes  Band  gleich  stark  und  regelmässig  elektro- 
motorisch? Und  wie  kann  Hr.  Hebmann  die  Wirkung  der  Faltung  und 
Glättung  des  Bandes  erklären,  wobei  es  ganz  gleichgültig  ist,  ob  man 
sie  nur  in  der  oberen  oder  nur  in  der  unteren  Hälfte  oder  in  der  ganzen 


i  S.  oben  S.  94.  115.    Vergl.  Tab.  I.  IL  auf  Tabellen-Bogen  No.  I. 

*  S.  oben  S.  179. 

«  S.  oben  S.  100.  123. 

4  S.  oben  S.  102.  Taf.  II.  Fig.  13. 

*  S.  oben  S.  307  ff. 
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Länge  [607]  des  Bandes  vornimmt,  so  dass  nicht  für  ihn  daran  zu  denken 
ist,  sie  von  einem  veränderten  Verhältniss  der  Oberfläche  zur  Masse  her- 
zuleiten? Lauter  Erfolge,  die  ich  nicht  allein  klar,  scharf  und  einfach 
aas  meiner  Hypothese  entwickele,  sondern  sogar  daraus  vorhergesehen 
habe,  wie  aus  der  Natur  der  Versuche  erhellt,  die  nicht  der  Art  sind, 
dass  man  durch  Zufall  darauf  kommen  konnte. 

Htil  Hebmann's  Ableitung  der  Neigungsströme  aus  seinem  Prin- 
cipe der  grösseren  schädlichen  Oberfläche,  wie  es  der  Kürze 
halber  heissen  mag,  ist  also  falsch.  Dies  ist  für  ihn  um  so  schlimmer, 
als  er  desselben  Principes  noch  zur  Erklärung  anderer  wichtiger  Erschei- 
nungen bedarf. 


§.  V.    Hrn.  Hebmann's  Theorie  der  Negativität  des  natür- 
lichen Querschnittes  wird  widerlegt. 

Wir  kommen  nämlich  jetzt  zur  Erklärung  der  Negativität  des 
natürlichen  Querschnittes. 

„Nach  unserer  Anschauung",  heisst  es  a.  a.  0.  S.  27.  28.,  „werden 
„auch  am  unverletzten  Muskel  alle  Functe,  an  welchen  irgend  einer  Ur- 
„sache  halber  der  spontane  Spaltungsprocess  energischer  verläuft  als  an 
»anderen,  sich  gegen  die  letzteren  negativ  verhalten  müssen,  und  es 
„würde  also  umgekehrt  der  Strom  ein  Prüfungsmittel  sein,  um  zu  er- 
nennen, in  welcher  Weise  die  Geschwindigkeit  des  spontanen  Erstarrens 
„im  Muskel  vertheilt  ist.  Wenn  an  unverletzten  Muskeln  gewöhnlich 
„die  Sehne  sich  negativ  verhält  gegen  die  Mitte,  so  ist  uns  dies  ein 
„Merkmal,  dass  in  diesen  Fällen  an  den  natürlichen  Enden  der  Fasern 
„die  spontane  Erstarrung  energischer  verläuft  als  in  der  Mitte;  ein  Grund 

„dafür  lässt  sich  vor  der  Hand  nicht  mit  Sicherheit  angeben Da  . . . 

„bei  den  unversehrten  Muskeln  das  dünnere  Ende  sich  gewöhnlich  negativ 
„verhält  gegen  das  dicke,  und  da  ferner  in  den  Muskelketten . . .  ganzer 
„Gliedmaassen,  z.  B.  des  Hinterbeins  der  Frösche,  welche  bekanntlich 
n^rst  nach  dem  Enthäuten  electrisch  wirksam  sich  zeigen,  das  untere 
„Ende,  welches  durchweg  sehr  dünne  Muskeln  enthält,  sich  negativ  ver- 
»hält  gegen  die  dickmuskelige  Oberschenkelgegend,  so  ist  es  sehr  wohl 
»möglich,  dass  die  electromotorische  Wirksamkeit  auch  der  unversehrten 
„Muskeln  zum  grössten  Theil  [608]  darauf  beruht,  dass  dünnere  Muskeln 
„und  Muskeltheile  wegen  des  grosseren  Oberflächenverhältnisses  schneller 
»sich  spalten  als  dickere,  dass  also  etwas  Aehnliches  vorliegt,  wie  bei  den 
n^igungsströmen." 

Mit  anderen  Worten,  Hr.  Hebmann  weiss  für  die  Negativität  des 
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natürlichen  Querschnittes  schlechterdings  keinen  Grund,  und  hilft  sich 
unbewusst  damit,  durch  einen  Circuhts  in  probando  aus  dieser  Negativi- 
tat  zu  folgern,  dass  am  natürlichen  Querschnitt  die  Spaltungsgeschwin- 
digkeit grosser  sei,  als  am  Aequator.  Wirkte,  so  schliesst  er,  eine  ab- 
sterbende Schicht  elektromotorisch  in  dem  Sinne,  wie  das  Absterben  fort- 
schreitet, so  wäre  die  Negativität  des  künstlichen  Querschnittes  erklärt 
Auch  der  natürliche  Querschnitt  ist  negativ;  folglich  stirbt  er  nach  dem 
Muskel  zu  ab.  Dafür  erbringt  aber  Hr.  Hermann  weiter  keinen  Beweis. 
Er  zeigt  nicht  etwa  durch  den  Versuch,  dass  wirklich  dem  natürlichen 
Querschnitt  nahe  der  Muskel  rascher  abstirbt,  wie  er  dies  doch  für  die 
spitzen  Bhombusecken  gethan,  wo  es  soviel  weniger  nöthig  war  (s.  oben 
S.  325),  sondern  begnügt  sich,  eine  Behauptung  von  solcher  Tragweite 
durch  den  unbestimmten  Hinweis  auf  das  Princip  der  grösseren  schäd- 
lichen Oberfläche  zu  stützen. 

Ich  habe  es  daher  selber  über  mich  nehmen  müssen,  diese  Behaup- 
tung thatsächlich  zu  prüfen.  Ist  sie  richtig,  so  müssen  künstliche  Quer- 
schnitte, die  man  stark  negativen  natürlichen  Querschnitten  möglichst 
nahe  anlegt,  nachdem  die  Muskeln  eine  Zeitlang  der  Luft  ausgesetzt 
waren,  sauer  reagiren  im  Vergleich  zu  dem  Aequator  näheren  Quer- 
schnitten. Man  ist  dabei  auf  den  Sartorius  und  Cutaneus  angewiesen, 
weil  man  nur  an  ihnen  einen  Schnitt  fuhren  kann,  der  sammtliche  Bündel 
in  gleichem  und  möglichst  kleinem  Abstand  von  ihrem  Ende  trifft1  Die 
Muskeln  wurden  im  feuchten  Baum,  bei  mittlerer  Temperatur,  so  auf- 
bewahrt, dass  ihre  Enden  frei  in  die  Luft  ragten.  Die  Beaction  prüfte 
ich  auf  LiEBBEiCH'schen  Täf eichen.8  Weder  an  frischen  Muskeln,  noch 
nach  24,  noch  nach  48,  noch  endlich  nach  72  Stunden,  wo  einige  Mus- 
keln schon  ab-  [609]  gestorben,  andere  im  Absterben  begriffen  waren, 
fand  ich  einen  Unterschied  der  Beaction  zwischen  den  verschiedenen 
Querschnitten,  es  mochten  die  sehnigen  Enden  gegen  den  Längsschnitt 
sich  ursprünglich  stark  oder  schwach  negativ  oder,  was  mehrmals  vorkam, 
positiv  verhalten  haben.  Diese  eine  Thatsache  reicht  im  Grunde  aus,  um 
die  HEKHANN'sche  Theorie  des  Muskelstromes  zu  widerlegen,  da  sie  zeigt, 
dass  eine  Stelle  eines  Muskels  negativ  gegen  eine  andere  sein  kann,  ohne 
deshalb  merklich  früher  abzusterben. 

Wie  dem  auch  sei,  Hrn.  Hebmann's  Hülfshypothese  lasst  sich  durch 
den  Versuch  nicht  erweisen.  Wenn  sie  aber  für  die  sehnigen  Enden  der 
regelmassigen  Muskeln  wenigstens  insofern  nicht  ganz  unberechtigt  war, 
als  diese  Enden  mehr  als  der  Aequator  der  Luft  und  beim  Zurichten 


i  S.  oben  S.  166. 

*  Vergl.  oben  S.  9.  Anm.  1. 
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Verletzungen  ausgesetzt  sind,  so  entbehrt  sie  für  den  Sehnenspiegel  des 
Gasforoknemius  und  Triceps  femoris  nicht  allein  jedes  Grundes,  sondern 
sie  widerspricht  auch  dem  Augenschein.  Welche  Wahrscheinlichkeit  ist 
wohl  dafür,  dass  hier  der  durch  einen  dicken  und  derben  Ueberzug  von 
Sehnengewebe  gegen  die  Luft  geschützte  natürliche  Querschnitt  früher 
absterbe,  als  der  nur  von  dem  verhältnissmässig  dünnen  und  zarten 
Perimysium  bedeckte  Längsschnitt?  Wenn  Hr.  Hebmann  selber  schon 
diesem  einen  „sehr  vollkommenen  Schutz  durch  Perimysium  und  Sarko- 
Jemm"3  zuspricht,  um  wie  viel  vollkommener  muss  nicht  der  Schutz 
durch  jenen  Ueberzug  sein? 

Für  Hrn.  Hermann  sind  jedoch  die  Thatsachen,  aus  denen  die 
Negativität  jedes  Punktes  eines  Sehnenspiegels  gegen  den  Längsschnitt, 
nach  Maassgabe  der  Parelektronomie,  folgt,  wie  es  scheint,  nicht  vor- 
handen. Den  aufsteigenden  Strom  im  Gastroknemius  und  Triceps  femoris 
erklärt  er  einfach  aus  ihrer  nach  unten  verjüngten  Gestalt,  nach  dem 
Princip  der  grosseren  schädlichen  Oberfläche.  Nach  ihm  sterben  also 
diese  Muskeln  der  Achillessehne,  der  Strecksehne  des  Kniegelenkes  nahe, 
trotz  der  sie  dort  grösstenteils  umfassenden  dicken  Sehnenhaut,  durch 
die  Wirkung  der  Luft  soviel  schneller  ab,  als  am  Muskelkopfe,  dass  der 
Unterschied  in  der  Geschwindigkeit  des  Absterbens  [610]  oft  grosser  ist 
als  zwischen  künstlichem  Querschnitt  und  natürlichem  Längsschnitt  der 
regelmässigen  Muskeln.  Das  nimmt  Hr.  Hebmann  an,  obschon,  wie  ich 
fand,  der  Gastroknemius  und  Triceps  femoris  ausgeschnitten  zehnmal 
länger  als  die  regelmässigen  Muskeln  leben.3  Abermals  erwartet  man 
vergeblich  einen  Versuch,  der  das  raschere  Absterben  des  unteren  Endes 
der  beiden  Muskeln  bewiese.  Es  werden  nicht  einmal  die  Schwierigkeiten 
erwähnt,  die  für  diese  Erklärung  aus  deren  besonderem  Bau  erwachsen. 
Der  Gastroknemius  und  Triceps  femoris  bestehen  bekanntlich  aus  ganz 


1A.  a.  O.  S.  23. 

2  De  Fibrae  muscularis  Reactione  ut  Chemicis  visa  est  acida.  BeroliniMDCCCLIX. 
4°.  p.  15.  Nota  2.  —  [S.  oben  S.  12.  Anm.  2.].  —  Diese  Thatsache  ist  jetzt,  wo 
durch  Hrn.  Hbbmann  chemisch,  durch  mich  elektromotorisch  die  Oberflächenzeh- 
rang  der  Muskeln  erwiesen  ist  (s.  oben  S.  823.  Anm.  4.),  aus  dem  Bau  des  Gastro- 
knemrog  z.  B.  im  Vergleich  zum  Gracilis  leicht  verständlich  geworden,  aber  freilich 
unter  anderen  Voraussetzungen,  als  denen  des  Hrn.  Hermann.  Die  kurze  dicke 
Bfadehnasse  des  Gastroknemius,  deren  einer  natürlicher  Querschnitt  in  ihr  vergraben, 
<kr  andere  durch  die  dicke  Sehnenhaut  des  Achillesspiegels  geschützt  ist ,  bietet  der 
Atmosphäre  nur  eine  verhältnissmässig  kleine  schädliche  Oberfläche  dar;  und  um 
ton  dieser  Oberfläche  aus  bis  zu  den  innersten  Bündeln  fortzuschreiten,  braucht  die 
Käufliche  Wirkung  natürlich  viel  mehr  Zeit,  als  um  einen  Muskel  von  so  sehr  viel 
kleinerer  Bündelanzahl,  wie  den  Gracilis,   zu  durchdringen.     [Vergl.  unten  Abh. 

xnv.  §.  x.] 
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kürzen,  mehr  oder  minder  schrägen  Bündeln.1  Es  sind  also  nur  zwei 
Falle  möglich.  Entweder  denkt  sich  Hr.  Herxajh,  dass  innerhalb  der 
einzelnen  Bändel,  wegen  der  verschiedenen  Dicke  des  Muskels  an  deren 
beiden  Enden,  verschiedene  Spaltnngsgeschwindigkeiten  herrschen,  und 
dass  die  daraus  entspringenden  elektromotorischen  Kräfte  sich  sor  Ge- 
sammtkraft  des  Muskels  summfren,  oder  er  lässt  die  fermentartige  und 
elektromotorische  Wirkung  der  absterbenden  Moskelsabstanz  auf  ihre  Um- 
gebung auch  durch  das  Sarkolemm  von  Bündel  auf  Bündel  geschehen. 
Es  ist  nicht  meines  Amtes  zu  prüfen,  welche  dieser  Annahmen  die  minder 
unwahrscheinliche  ist,  und  überdies  kommt  darauf  nichts  an,  da  nach 
meinen  Versuchen  an  abgeschalten  Sehnenspiegeln  (s.  oben  S.  326)  die 
HERMAXN'sche  Theorie  des  Gastroknemiusstromes  ebenso  unrettbar  dahin 
ist,  wie  seine  Theorie  der  Neigungs-  [611]  ströme  überhaupt  Aber  dass 
Hr.  Hebmann  solchen  Zweifeln  Baum  lässt,  zeigt  abermals,  wie  leicht  er 
es  mit  der  Ausarbeitung  seiner  Hypothese  genommen  hat 

Im  Vorübergehen  sei  bemerkt,  dass  die  mannigfachen  Erscheinungs- 
weisen des  Stromes  an  einem  durch  zwei  künstliche  Querschnitte  begrenz- 
ten Gastroknemius,  die  in  der  Abhandlung:  'Ueber  das  Gesetz  des 
Muskelstromes  u.  s.  w.'  beschrieben  und  erklärt  sind,1  sich  Hrn. 
Hermann's  Theorie  eben  so  vollständig  entziehen,  wie  er  sie  unberäcksich- 
,tigt  gelassen  hat  Doch  will  ich,  der  Kürze  halber,  die  Schwierigkeiten, 
in  die  er  dadurch  geräth,  nicht  näher  darlegen. 

Hr.  Hebmann  stellt  es  als  allgemeine  Thatsache  hin,  „dass  bei  den 
„unversehrten  Muskeln  das  dünnere  Ende  sich  gewöhnlich  negativ  ver- 
„hält  gegen  das  dicke"  (s.  oben  S.  327).  Diese  Angabe  ist  ganz  irrig. 
Wegen  ihrer  Sehnenspiegel  können  Gastroknemius  und  Triceps  femoiis 
hier  nicht  mitzählen.  Das  Verhalten  der  vier  regelmässigen  Ober- 
schenkelmuskeln erhellt,  so  weit  es  uns  hier  angeht,  aus  folgender  Ta- 
belle.8 


i  S.  oben  S.  69.  186. 

*  S.  oben  S.  187. 

'  Sie  ist  ein  Auszug  ans  dem  Anhang  zur  Tabelle  IV.  in  der  Abhandlung'- 
Ueber  das  Gesetz  des  Mnskelstromes  u.  s.  w.  (b.  oben  S.  158)  Tabeüen-Bogen  No.  IL 
—  Andere  Muskeln,  als  die  genannten  sechs,  sind  bisher  nicht  genauer  untersucht 
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[612]  Der  Gracilis,  der  überall  merklich  gleich  dick  ist,  liefert  zwischen 
sehnigen  Enden  einen,  im  Vergleich  zum  Strome  zwischen  Aequator  und 
dem  einen  Ende,  sehr  schwachen  aufsteigenden  Strom;  sein  unteres  Ende 
ist  aas  unbekannten  Gründen  etwas  negativer  als  das  obere.  Am  Cuta- 
nea* trifft  Hrn.  Hebmaxn's  Forderung  zu;  das  obere  dünnere  Ende  ist 
negativ  gegen  das  untere  dickere.  Am  Sartorius  dagegen,  der  unten  in 
einen  schlanken  Zipfel  ausläuft,  verhalt  sich  dieser  positiv  gegen  das  breit 
abgesetzte  obere  Ende,  und  am  Semimembranosus,  der  in  einem  grossen 
Thefle  seiner  Lange  von  unten  nach  oben  neue  Bündel  ansetzt,1  ist  auch 
das  untere  dünnere  Ende  positiv  gegen  das  obere  dickere.  Man  sieht, 
das8  die  HEBMAXN'sche  Theorie  unter  drei  Fällen  zweimal  Unrecht  be- 
kommt 

Die  dritte  Spalte  der  Tabelle  zeigt  das  Verhalten  der  Muskeln  beim 
Auflegen  mit  zwei  symmetrischen  künstlichen  Querschnitten.  Am  Gracilis 
findet  aus  unbekannten  Gründen  eine  absteigende  Wirkung  statt,  welche 
aber  mindestens  zehnmal  schwächer  bleibt  als  die  zwischen  Aequator  und 
einem  der  Querschnitte  (s.  a.  a.  0.).  Dagegen  am  Gutaneus  verhält  sich 
das  untere,  am  Semimembranosus  das  obere  dickere  Ende  stark  negativ 
gegen  das  andere  dünnere;  und  selbst  am  Sartorius  zeigt  sich  noch  ein 
elektromotorischer  Unterschied  im  gleichen  Sinne,  obschon  durch  den 
unteren  Querschnitt  der  Unterschied  in  der  Dicke  der  Enden  verkleinert 
wird.  Abermals  ein  Erfolg,  der  Hrn.  Hebmann's  Theorie  widerspricht, 
wonach,  wegen  der  grösseren  schädlichen  Oberfläche,  vielmehr  auch  bei 
künstlichem  Querschnitt  das  dünnere  Ende  stets  das  negativere  sein 
wüte. 


1  S.  oben  S.  161. 
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Durchaus  unverständlich  ist  die  Erklärung,  die  Hr.  Herxaxx  vom 
Strome  ganzer  Gliedmaassen,  z.  B.  des  Hinterbeines  vom  Frosche,  giebt 
Nach  dem  Princip  der  grosseren  schädlichen  Oberfläche  lässt  er  „das 
„untere  Ende,  welches  durchweg  sehr  dünne  Muskeln  enthält  sich  negativ 
„verhalten  gegen  die  dickmuskelige  Oberschenkelgegend"  (s.  oben  S.  327). 
Dies  ist  mit  der  ursprünglichen  Annahme,  wonach  Muskelsubstanz  von 
grosserer  gegen  solche  von  geringerer  Spaltungsge-  [613]  schwindigkeit 
sich  negativ  verhalt,  insofern  erstere  auf  letztere  fermentartig  wirkt,  ver- 
einbar nur  unter  der  Bedingung,  dass  ein  absterbender  Muskel  auch  über 
ein  Gelenk  fort  fermentartig  auf  einen  anderen  wirke,  und  dass  dabei 
dieselbe  elektromotorische  Thätigkeit,    wie  bei  Fortpflanzung  des  Spal- 
tungsvorganges innerhalb  eines  Bündels  stattfinde.  Ausserdem  lässt  dabei 
Hr.  Hermann  eine  wohlbekannte  Thatsache  ausser  Augen.     Nach  dem 
NysTEN'schen  Gesetze  stirbt  der  Oberschenkel  vor  dem  Unterschenkel 
dieser  vor  ctem  Tarsus,  letzterer  vor  dem  Fuss  ab.1    Also  auch  wenn 
man  Hrn.  Hebmann  jene  unmögliche  Forderung  zugestände,  wäre  ihm 
nicht  geholfen;  denn  danach  müsste  sich  der  Oberschenkel,  statt  wie  in 
Wirklichkeit  positiv,  negativ  gegen  den  Fuss  verhalten.2 

Vollkommen  falsch  ist  endlich  Hrn.  Hermann's  Angabe,  dass  die 
Gliedmaassen  „erst  nach  dem  Enthäuten  electrisch  wirksam  sich 
„zeigen"  (s.  oben  S.  327);  was,  wenn  es  richtig  wäre,  allerdings  gegen 
das  Vorherbestehen  elektromotorischer  Unterschiede  in  den  Muskeln  und 
für  deren  Ursprung  aus  den  Bedingungen  des  Versuches  spräche.  Allein 
ich  habe,  sobald  ich  nur  der  Hautungleichartigkeiten  des  Frosches  und 
der  Parelektronomie  Herr  geworden,  bewiesen,  1.  dass  der  Strom  nicht 
bloss  in  den  noch  mit  der  Haut  bekleideten  Gliedmaassen,  sondern  auch 
im  lebenden  unversehrten  Frosche  bereits  zugegen  sei;  2.  dass,  wenn 
man  solche  Einflüsse  ausschliesst ,  welche  die  parelektronomische  Schicht 
schwächen,  der  Strom  durch  Enthäuten  nur  verstärkt  wird,  weil  die 
Nebenschliessung  durch  [614]  die  Haut  fortfallt.8  An  Hrn.  Hermask 
ist  es,  diesen  Thatbestand  mit  seiner  Theorie  zu  vereinigen.  Selbst  wenn 
wir  ihm  zugäben,    dass  auch   im  lebenden  unversehrten  Frosche  die 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  I.  S.  164.165. 

*  A.  a.  0.  S.  31  Anm.  kommt  Hr.  Hermann  auf  diesen  Punkt  zurück  mit  den 
Worten:  „Bei  einem  intacten  Schenkel  ist  es  höchstwahrscheinlich,  dass  die  Puncto 
„mit  welchen  sich  die  Muskeln  berühren,  gleiche  Spaltungsgeschwindigkeit  haben, 
„daher  die  Berechtigung  des  S.  27  von  den  Schenkelströmen  Gesagten."  Es  scheint 
ihm  also  selber  das  Befremdliche  seiner  Theorie  der  GUedmaassen-StrÖme  nicht  g*M 
entgangen  zu  sein.  Ich  bekenne  mich  aber  ausser  Stande,  die  Begründung  dieser 
Theorie  zu  verstehen,  die  in  der  letztangeführten  Bemerkung  enthalten  sein  sott. 

9  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  II.  S.  23.  173. 
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unteren  Beinmuskeln  rascher  absterben  als  die  oberen,  und  dabei  auf 
letztere  unter  Stromerzeugung  durch  die  Gelenke  fermentartig  wirken,  so 
hülfe  ihm  dies  nur  wenig,  da,  wie  wir  eben  sahen,  nach  Abtrennung  des 
Beines  das  Verhältniss  der  Spaltungsgeschwindigkeiten  sich  umkehren 
würde,  ohne  dass  der  Strom  sich  umkehrt 


§.  VL   Hrn.  Hebkann's  Theorie  der  Parelektronomie  wird 

widerlegt. 

Von  der  Parelektronomie  begnügt  sich  Hr.  Hebmann  zu  sagen: 
„Kälte  muss,  indem  sie  die  spontane  Spaltung  überhaupt  verlangsamt 
„oder  aufhebt,  die  bestehenden  electrischen  Strome  schwächen  oder  auf- 
geben. Jedenfalls  ergiebt  sich  leicht,  dass  die  electromotorischen  Er- 
scheinungen am  unverletzten  Muskel  mit  der  angegebenen  Anschauung 
„keineswegs  im  Widerspruch  stehen,  dass  im  Oegentheil  die  parelectro- 
„nomisirende  Wirkung  der  Kalte  und  die  stromentwickelnde  Wirkung  der 

„Aetzung  sehr  gut  zu  ihren  Gunsten  angeführt  werden  können 

„Parelectronomische  Umkehrungen  des  Muskelstroms  bieten  . . .  ebenso 
„wenig  Schwierigkeit  wie  blosse  Stromverminderungen;  im  Allgemeinen 
„ist  eben  am  unverletzten  Muskel' kein  Grund  bekannt,  weshalb  stets  die 
„Schichten  an  der  Sehne  in  schnellerer  Spaltung  begriffen  sein  sollten, 
„als  das  Innere.  Wo  in  der  That  das  letztere  der  Fall  ist,  die  Sehne 
»also  gegen  den  Längsschnitt  negativ  sich  verhalt,  kann  die  Kalte  leicht 
„nicht  bloss  wie  oben  gesagt,  durch  Aufhebung  des  ganzen  Spaltungs- 
„processes  den  Strom  annulhren,  sondern  sie  kann  ihn  auch,  wenigstens 
„vorübergehend,  umkehren,  dann  nämlich,  wenn  sie  auf  die  Querschnitts- 
ngege^d,  etwa  wegen  grosserer  Dünne  derselben,  schneller  durchweg  ab- 
„kühlend  wirkt,  als  auf  die  Mitte." 1 

Diese  Theorie  der  Parelektronomie  beruht  wieder  auf  einer  falschen 
Auffassung  der  Thatsachen.  Hr.  Hebmann  stellt  sich  [615]  vor,  man 
könne  einen  ausgeschnittenen,  sonst  unversehrten  Muskel  durch  Erkälten 
elektromotorisch  unwirksam  machen,  oder  seine  Kraft  umkehren,  und 
ihn  durch  Erwärmen  seine  elektromotorische  Kraft  wiedergeben.  Beides 
ist  vollkommen  unerwiesen.  Weder  die  Kälte  noch  die  Wärme,  falls 
nicht  letztere  zerstörend  wirkt,  üben  einen  merklichen  Einfluss  auf  die 
Parelektronomie  ausgeschnittener  Muskeln.2  Die  Parelektronomie  ent- 
wickelt sich  vielmehr,  und  verschwindet  ebenso  wieder,  nur  im  lebenden 


1  A.  a.  0.  S.  27.  28. 

*  Unteirochnngen  u.  8.  w.    Bd.  IT.  Abth.  II.  S.  117  ff. 
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licht  einen  solchen  Muskel  von  der  Mitte  aus  rascher  absterben  sieht, 
its  sei  er  qnerdurchschnitten;  wovon  nichts  zu  spüren  ist. 

Wenn  nicht  die  Erscheinungen  der  Parelektronomie  wären,  gäbe  es 
tue  Abänderung  der  HEBMANN'schen  Theorie,  wobei  ein  grosser  Theil 
r  bisher  erhobenen  Schwierigkeiten  fortfiele.  Diese  Abänderung,  von  der 
mich  wundert,  dass  Hr.  Hermann  nicht  darauf  gefallen  ist,  besteht 
rin,  auf  die  einzelnen  Bündel  zu  übertragen,  was  er  vom  ganzen  Muskel 
.-sagt,  dabei  aber  das  Absterben  in  den  Bündeln  so  fortschreiten  zu 
<en,  dass  die  Schichten  gleicher  Spaltungsgeschwindigkeit  stets  senk- 
et auf  die  Axe  der  Bündel  wären.  Daraus  ergäbe  sich  ohne  Weiteres 
ies  von  mir  über  die  Neigungsströme  Ermittelte,  mit  Inbegriff  der  Nei- 
.ngsströme  durch  Dehnung  und  der  Versuche  am  blossen  Sehnenspiegel, 
nz  ebenso  wie  aus  meiner  Theorie.  In  der  That  wäre  dabei  nur  die  Breite 
•  Stufen  am  schrägen  Querschnitt  geändert,   die  [617]  bei  mir  durch 

einander  überragenden  Molekelreihen,  in  der  neuen  Theorie  durch  die 

'ander  überragenden  Enden  der  Bündel  gebildet  würden.    Abgesehen 

'i  allen  übrigen  Bedenken  würde,  wie  gesagt,  diese  Auffassung  deshalb 

:its  an  der  Lage  der  Dinge  ändern ,  weil  Hr.  Hebmann  ausser  Stande 

>e  zu  rechtfertigen,  dass  unter  Umständen  der  natürliche,  ja  sogar 

•  sehnigen  Ende  nahe  der  künstliche  Querschnitt  statt  negativ,  positiv 
j       n  den  Längsschnitt  ist. 

J. 

'     ;  VH.    Hrn.  Hebmann's  Theorie  der  Stromumkehr  an 

gesottenen  Muskeln  wird  widerlegt. 

Jfc  Auf  höchst  einfache  Weise",  sagt  Hr.  Hebmann,  „erklären  sich 
%•  die  Stromesumkehrungen,  welche  du  Bok-Reymond  beim  Ein- 
%t  hen  von  Muskeln  in  siedendes  Wasser  beobachtet  hat.  Die  Siede- 
lt zerstört  die  specifische  Substanz  des  Muskels,  indem  sie  ihr  Spal- 
^  .vermögen  für  immer  vernichtet  ....  Es  ist  nun  durch  du  B019 
*L  stellt,  dass  bei  vorübergehender  Einwirkung  der  Siedhitze  dieselbe 
^  den  ganzen  Muskel  durchdringt,  so  dass  nunmehr  sein  Inneres 
*^  spaltungsfahig  ist,  seine  oberflächlichen  Schichten  nicht  mehr;  der 
*W  Strom  rührt  also  nur  noch  her  von  dem  noch  spaltungsfahigen 
•^  im  Innern  des  Muskels,  und  es  ist  jetzt  nicht  der  mindeste  Grund 
^f^  den,  dass  die  dem  Querschnitt  zunächst  liegenden  Puncte  jenes 
*Ui7'  in  energischerer  Spaltung  begriffen  wären  als  die  dem  Längs- 
näheren; eben  so  gut  kann  das  Umgekehrte  eintreten,  wie  es 
len  Beobachtungen   du    Bois-Reymond's    wirklich    häufig   der 
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Es  ist  aber  allerdings  noch  immer  ein  Grund  dafür  vorhanden,  dass 
die  Spaltung  am  Querschnitt  (um  in  Hrn.  Hermann's  Sinne  zu  schliessen) 
schneller  geschehe,  als  am  Längsschnitt.  Denn  vom  Querschnitt  aus  ver- 
mag sie  ohne  Aufenthalt  in  der  Länge  der  Bündel  fortzuschreiten;  hin- 
gegen am  Längsschnitt  wird  durch  die  doppelten  Sarkolemmdicken, 
welche  die  in  den  mehr  oberflächlichen  Bündeln  entstandene  Säure  durch- 
dringen muss,  um  in  den  tieferen  Bündeln  die  Spaltung  auszulösen,  auf 
zahlreichen  Punkten  stets  der  Vorgang  verzögert  werden,  so  dass  Hr. 
Hermann  dergestalt  wohl  eine  Schwächung,  [618]  aber  nicht  eine  Um- 
kehr der  Kraft  erklären  kann.  Oder  sollen  wir  uns  (vergL  oben  S.  322) 
wirklich  denken,  dass  auch  zwischen  zwei  benachbarten  Bündeln  eine 
Fermentwirkung  mit  elektromotorischer  Thätigkeit  möglich  sei? 

Zweitens  vermag  Hr.  Hermann  nicht  zu  erklären,  dass  ein  unver- 
sehrter gesottener  Gastroknemius  absteigend  wirkt  Nach  seiner  Theorie 
müsste  unter  allen  Umständen  der  Muskel  fortfahren,  aufsteigend  zu 
wirken,  denn  die  an  die  Luft  gränzende  schädliche  Oberfläche  ist  durch 
den  wärmestarren  Ueberzug  ersetzt,  welcher  den  dem  Muskel  geome- 
trisch ähnlichen  noch  spaltungsfähigen  Kern  umhüllt  (vergl.  oben  S.  329). 

Drittens  setzt  Hr.  Hermann  falschlich  voraus,  dass  es  bei  meinen 
Versuchen  über  Stromumkehr  sich  um  eine  nur  augenblickliche  Einwir- 
kung der  Siedhitze  handelte,  wie  ich  sie  später  anwendete,  um  die  oon- 
centrischen  Ringe  von  verschiedener  Beaction  auf  Lakmuspapier  zu 
erzeugen.1  Vielmehr  erhält  man  die  Stromumkehr  unter  denselben  Um- 
ständen, wo  der  Muskel  durchweg  alkalisch  gefunden  wird,2  nämlich 
wenn  ein  in  siedendes  Wasser  getauchter  einzelner  Muskel  eine  Minute 
und  länger  darin  verweilt  Ich  kann  mich  nicht  darüber  täuschen,  weil 
ich  den  Aufenthalt  in  der  Siedhitze  absichtlich  verlängerte,  um  die  hart- 
näckig hinterbleibende  Spur  eines  absteigenden  Stromes,  an  der  mir  gar 
nichts  lag,  zu  vernichten. 

Viertens  findet  man  den  umgekehrten  Strom  auch  zwischen  Längs- 
schnitt und  künstlichem  Querschnitt  einzelner,  von  einem  gesottenen  Bein 
abgelöster  Muskeln.  Wäre  Hrn.  Hebmann's  Theorie  richtig,  so  könnte  dies 
nur  dann  der  Fall  sein,  wenn  man  zufallig  die  Muskeln  mit  der  äusse- 
ren Fläche  auflegte,  da  die  innere  Fläche  dem  noch  spaltungsfähigen 
Kern  angehören  würde.  Jedenfalls  ist  ein  solcher  Unterschied  bisher 
nicht  bemerkt  worden;  in  meinen  Versuchen  waren  die  Muskeln  auch 
immer  durch  und  durch  weiss  geronnen. 


1  S.  oben  S.  18;  —  unten  S.  339. 
3  Ebenda. 
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[619]    §.  VIIL    Hrn.  Hebmann's  Theorie  der  negativen 
Schwankung  im  Tetanus  widerlegt  sich  unter  anderem  da- 
durch, dass  sie  die  Erscheinungen  an  den  unversehrten  und 
den  parelektronomischen  Muskeln  unerklärt  lässt 

Das  Geheimniss  der  negativen  Schwankung  des  Muskelstromes  bei 
der  Zusammenziehung  soll  nach  Hrn.  Hermann  darin  bestehen,  dass 
auf  allen  Punkten  des  Muskelinneren  der  Spaltungsvorgang  bis  zum 
Maximum  beschleunigt  wird,  und  so  die  hypothetische  Ursache  der 
Stromerzeugung  fortfallt.  Da  Zusammenziehung  und  Starre  für  ihn 
einerlei  sind,  so  ist  hiermit  nichts  Neues  gesagt,  vielmehr  bildet  diese  Er- 
klärung der  negativen  Schwankung  einen  Theil  seiner  ursprünglichen 
Hypothese.  Auch  für  den  Fall,  wo  die  noch  schwebende  Frage  nach  der 
Tiefe,  zu  der  die  Stromkraft  bei  der  Zusammenziehung  sinkt,  dahin  ent- 
schieden würde,  dass  der  Strom  sich  umkehrt,  hat  Hr.  Hermann  eine 
Erklärung  bereit  „Der  Strom  wird  sein  Vorzeichen  umkehren,"  heisst 
es,  „wenn  die  Beschleunigung  der  Spaltungsgeschwindigkeit  durch  den 
„Reiz  im  Innern  des  Muskels  so  gross  ist  im  Vergleich  zu  der  in  den 
^Schichten  am  Querschnitt,  dass  das  Muskelinnere  momentan  selbst 
„rascher  sich  spaltet  als  die  dem  künstlichen  Querschnitt  zunächst  liegen- 
den Schichten." x  Dies  ist  wieder  nur  auf  die  Zusammenziehung  über- 
tragen die  Erklärung  der  Stromumkehr  durch  Parelektronomie  (s.  oben 
8.  333),  doch  bedarf  sie  hier  noch  der  Hülfshypothese,  dass  während  der 
negativen  Schwankung,  die  kein  Hundertel  einer  Secunde  dauert,  das 
Muskelinnere  fermentartig  auf  die  Schicht  am  Querschnitt  wirke,  was  ja 
'Bedingung  für  die  Negativität  des  ersteren  gegen  letztere  ist. 

Da,  wie  wir  sahen,  Hr.  Hebmann  den  Strom  der  unversehrten 
Muskeln,  der  enthäuteten  und  nicht  «enthäuteten  Oliedmaassen,  den 
Strom  am  lebenden  Thiere  nic/it,  oder  nur  durch  eine  Häufung  der 
fremdartigsten  Annahmen  zu  erklären  vermag,  so  fällt  auch  die  Deutung, 
die  er  von  der  negativen  Schwankung  jenes  Stromes  auf  Grund  desselben 
Principes,  wie  [620]  am  querdurchschnittenen  Muskel,  versucht,  in  sich 
zusammen.  Ueber  die  absolut  negative  Stromschwankung  an  parelektro- 
nomischen Muskeln  aber  geht  er  mit  der  Hülfshypothese  hinweg,  dass 
sie  möglicherweise  auf  ungleichzeitiger,  statt  auf  ungleichgradi- 
ger  Spaltungsbeschleunigung  beruhe,  indem  der  Spaltungsvorgang  von 
der  Eintrittsstelle  des  Nerven  wellenförmig  nach  den  Muskelenden  hin 
ablaufe.2 


1  A.  a.  o.  S.  31. 

1  A.  a.  o.  S.  36.  —  [Vergl.  unten  Abh.  XXVII.  §.  XXV.] 

&  da  BoU-  Rejmond,  Gel.  Abh.  II.  22 
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Wendet  man  dies  auf  den  Gastroknemius  an,  so  soll  also  ein  wegen 
Farelektronomie  stromloser  Gastroknemius  bei  der  Zusammenziehung  ab- 
steigend wirken,  weil  die  Zusammenziehung  von  oben  nach  unten  herab- 
steigt. Der  Eopf  des  Muskels  erhalt  früher  als  sein  unterer  Theü 
grossere  Spaltungsgeschwindigkeit,  daher  des  letzteren  Positivitat  gegen 
ersteren.  Dies  ist  in  doppelter  Beziehung  ungenau  gedacht.  Erstens  ent- 
steht abermals  das  Dilemma,  in  welchem  wir  uns  schon  oben  S.  330 
befanden.  Entweder  Bündel  von  verschiedener  Spaltungsgeschwindigkeit 
wirken  nicht  durch  das  Sarkolemm  hindurch  elektromotorisch  aufeinander; 
dann  müsste,  damit  die  Erklärung  möglich  wäre,  erst  bewiesen  werden, 
dass  in  den  einzelnen  Bündeln  die  Zusammenziehung  von  oben  nach 
unten  abläuft.  Oder  die  Bündel  sollen  durch  das  Sarkolemm  aufeinander 
in  der  oft  erwähnten  Art  wirken:  dann  würden  wir  diese  Annahme  selber 
verwerfen.  Allein  wenn  auch  zweitens  wirklich  im  Beginn  der  Zusam- 
menziehung die  Hauptsehne  oder  die  oberen  Enden  der  Bündel  negativ 
wären  gegen  die  Achillessehne,  beziehlich  die  unteren  Enden,  weshalb 
findet  dann  nicht  gegen  das  Ende  der  Zusammenziehung  das  Umgekehrte 
statt?  Und  wenn  es  stattfindet,  weshalb  heben  sich  nicht  die  beiden 
einander  so  schnell  folgenden  entgegengesetzten  Wirkungen  an  der  Multi- 
plicatornadel  auf? 

Wenn  endlich  ein  hoch  parelektronomischer  Gastroknemius  schon 
in  der  Buhe  absteigend  wirkt,  d.  h.  ursprünglich  schon  nach  Hrn.  Heb- 
mann  am  Muskelkopfe  oder  den  oberen  Enden  der  Bündel  die  grössere 
Spaltungsgeschwindigkeit  herrscht,  müsste  bei  der  Zusammenziehung  der 
Strom  unter  denselben  Umständen,  wie  am  positiv  wirksamen  Muskel, 
abnehmen.  Jedermann  weiss,  dass  in  Wirklichkeit  das  Entgegengesetzte- 
erfolgt. 

[621]  Der  secundäre  Tetanus,  im  Verein  mit  der  Tonhöhe  des  tetanischen 
Muskels,  lässt  bekanntlich  keinen  Zweifel  daran,  dass  die  elektrische  Be- 
schaffenheit des  Muskels  mit  den  mechanischen  Zuständen  der  Buhe  und 
Thätigkeit  Hunderte  von  Malen  in  der  Secunde  wechseln  kann.  Diese 
Zustände  unterscheiden  sich  für  Hrn.  Hebmann,  wie  gesagt,  durch 
nichts,  als  durch  die  Geschwindigkeit,  womit  in  beiden  das  Inogen  sich 
spaltet.  Um  aber  „das  Bedenken  derjenigen  zu  erledigen,  welche  sich 
„nur  schwer  entschliessen  können,  Vorgänge  von  so  grosser  Promptheit 
„und  Energie,  wie  die  Nervenleitung  und  die  Muskelverkürzung,  unmittel- 
bar mit  chemischen  [Processen  zu  identificiren ,  mit  denen  man  fiir 
„gewöhnlich  den  Begriff  des  Langsamen,  Allmählichen  verbindet",  sagt 
Hr.  Hebmann:  „. . .  Es  hat  nichts  Wunderbares  mehr,  dass  ein  schrittr 
„weise  vorschreitender  Gährungsprocess  in  Y400  Secunde  die  Länge  eines 
„Frosch-Ischiadicus  durchläuft,  oder  dass  die  Spaltung  im  Muskel  mehrere 
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„Mal  zwischen  zwei  Geschwindigkeiten  abwechseln  kann, ....  wenn  man 
«nur  unter  den  chemischen  Processen  die  wirklich  analogen,  namentlich 
„die  explosiven,  zur  Vergleichung  wählt." l  Ich  will  über  die  wirkliche 
Analogie  der  hypothetischen  Inogenspaltung  mit  der  „Explosion  der  Schiess- 
„baum wolle,  des  Chlorstickstoffs,  des  Schiesspulvers,  u.  s.  f."2  mit  Hrn. 
Hermann  nicht  rechten,  sondern  nur  an  eine  ihm  wohlbekannte  That- 
sache  erinnern,  die  mir  einen  Maassstab  für  die  Geschwindigkeit  abzu- 
geben scheint,  mit  der  die  Säurung  des  Muskels,  d.  h.  also  nach  Hrn. 
Hekmakn  die  Inogenspaltung,  stattzufinden  vermag.  Es  ist  die,  dass  ein 
in  siedendes  Wasser  geworfener  Muskel  nicht  sauer  wird  (vergl.  oben 
S.  336).  Nur  einen  Augenblick  eingetaucht,  zeigt  er  querdurchschnitten 
auf  Lakmus  aussen  und  innen  unveränderte  Reaction,  dazwischen  einen 
sauren  Hing.  Langsam  mit  dem  Wasser  zur  Siedhitze  erwärmt,  wird  er 
durch  und  durch  sauer.3  Es  bedarf  also  das  Inogen  zur  Spaltung  durch 
[622]  die  Temperatur  von  40 — 50°  C,  die  doch  Hr.  Hermann  als  eine 
der  wirksamsten  Ursachen  der  Spaltung  betrachtet,  einer  sehr  viel 
längeren  Zeit,  als  der  kürzesten  möglichen  Periode  eines  tetanisirten  Mus- 
kels entspricht  Denn  die  Zeit,  während  welcher  eine  Muskelschicht  jener 
Temperatur  ausgesetzt  bleibt,  während  die  Siedhitze  den  Muskel  durch- 
dringt, ist  bei  der  schlechten  Wärmeleitung  des  Muskels  unstreitig  viel 
länger  als  7i3o">  d.  h.  als  die  kürzeste  Periode,  welche  genau  zu  messen 
Hr.  Helmholtz  zufallig  die  Mittel  besass,  welche  aber  bei  weitem  nicht 
die  kürzeste  mögliche  ist.4 

r 

§.  DL  Der  Grundirrthum  der  HEKMANN'schen  Hypothese,  den 
Muskelstrom  als  Leichenerscheinung  aufzufassen,  zeigt  sich 
in  ihrem  Unvermögen,  die  Querschnittsströme  und  das  Ge- 
setz der  Spannweiten  am  Querschnitt  zu  erklären. 

Unter  den  elektromotorischen  Erscheinungen  der  Muskeln,  welche 
Hr.  Hebmann  hätte  berücksichtigen  sollen,  die  er  aber  unerwähnt  lässt, 
befinden  sich  auch  die  sogenannten  schwachen  Ströme  des  Querschnittes 
'und  das  Gesetz  der  Spannweiten  am  Querschnitt.  Vielleicht  hielt  er  sie 
für  zu  unbedeutend;  und  doch  sind  sie  es,  woran  seine  Theorie  vollends 
zu  Grunde  geht. 

Nach  dieser  Theorie  nämlich  müsste    es    zwar  Querschnittsströme 


1  A.  a.  0.  S.  73. 
8  A.  a.  0.  S.  75. 

3  S.  oben  S.  18  ff. 

4  Monatsberichte  der  Akademie  u.  s.  w.  1864.  S.  310.  —  Vergl.  oben  S.  30.  Anm.2. 
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geben,  aber  diese  müssten  die  umgekehrte  Richtung  haben  von  der,  die 
sie  in  Wirklichkeit  zeigen.  Das  Princip  der  grosseren  schädlichen  Ober- 
flache  verlangt,  dass  die  grösste  Spaltnngsgesch  windigkeit  am  Umfang  des 
Querschnittes  herrsche;  die  Kante  zwischen  Längs-  und  Querschnitt  moss 
danach  am  senkrecht  durchschnittenen  Muskel  dieselbe  Bolle  spielen,  wie 
am  schräg  durchschnittenen  Muskel  die  spitze  Rhombusecke,  i  h.  sie 
muss  am  negativsten  sein.1  Dies  ist  nun  bekanntlich  so  wenig  [623]  der 
Fall,  dass  die  elektromotorische  Kraft  zwischen  Längs-  und  Querschnitt 
um  einen  ansehnlichen  Bruchtheil  grösser  ausfallt,  wenn  die  Thonspitze 
die  Mitte,  als  wenn  sie  den  Umfang  des  senkrechten  Querschnittes  eines 
regelmässigen  Muskels  berührt  Mit  zwei  Thonspitzen  kann  man  un- 
mittelbar die  Negativität  der  Mitte  gegen  den  Umfang  nachweisen. 
Sogar  am  schrägen  Querschnitt  der  künstlichen  Muskelrhomben  zeigt  sich 
dasselbe.  Keineswegs  ist  die  spitze  Rhombusecke  stets  am  negativsten; 
oft  erweist  sie  sich  als  positiv  gegen  einen  nach  der  stumpfen  Ecke  m 
gelegenen  Punkt,  und  auch  wo  sie  dies  nicht  thut,  spricht  sich  die 
grossere  Negativität  der  Mitte  des  schrägen  Querschnittes,  nach  Abzog 
der  Neigungsstromkraft,  darin  aus,  dass  diese  letztere  zwischen  stumpfer 
Ecke  und  Mitte  scheinbar  grosser  ausfallt,  als  zwischen  Mitte  und  spitzer 
Ecke.  Das  Nämliche  sieht  man  am  schrägen  natürlichen  Querschnitt, 
dem  Sehnenspiegel  des  Oastroknemius  oder  Triceps  femoris.  Der  tiefste 
Punkt  dieser  Spiegel  verhält  sich  nicht  stets  am  negativsten,  sondern  oft 
ein  etwas  höherer.  Auch  wo  dies  nicht  der  Fall  ist,  ist  die  aufsteigende 
Neigungsstromkraft  bei   gleicher  Spannweite  scheinbar  grosser  zwischen 
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1  Obschon  Hr.  Hebmann  S.  23  seiner  Schrift  sagt:  „Der  Längsschnitt  des 
„Muskels  wird,  da  die  Vorgänge  in  den  oberflächlich  gelegenen  Bohren  kaum 
„schneller  verlaufen  können,  als  in  den  tieferen  (wegen  des  sehr  vollkommenen 
Schatzes  durch  Perimysium  und  Sarcolemm),  ein  ziemlich  treues  Bild  der  electri- 
schen  Zustände  in  der  jedem  Puncte  entsprechenden  Querschicht  gewähren,"  und 
obschon  er  S.  24  von  der  „an  einem  senkrechten  Querschnitt  an  allen  Puncto 
„gleichen  Geschwindigkeit  des  Erstarrens"  spricht,  wird  er  jetzt  doch  vielleicht  ein- 
wenden, dass  nicht  der  Band  des  Querschnittes  und  nicht  die  spitzen  Rhombusecken 
selber  am  negativsten  zu  sein  brauchen ,  weil  in  den  oberflächlichen  Bündeln  wegen 
der  Oberfiächenzehrung  der  Unterschied  der  Spaltungsgeschwindigkeit,  trots  deren 
absoluter  Grösse  am  Querschnitt,  ein  kleinerer  sei;  um  so  eher,  als  er  finden  dürfte, 
dass  er  diese  Annahme  braucht,  um  die  elektromotorische  Ueberlegenheit  dickerer 
Muskeln  zu  erklären  (s.  oben  S.  324).  Die  Kraft  und  Beständigkeit  jedoch,  womit 
auch  dünnere  Muskeln,  wie  der  Sartori us  eines  kleinen  Frosches,  elektromotorisch 
wirken,  zeigen,  wie  wenig  tief  der  schädliche  Einfluss  der  Luft  geht  Dana*0 
müsste  wenigstens  bei  dickeren  Muskeln  ein  negatives  Maximum  der  Kante  zwischen 
Längs-  und  Querschnitt  so  nahe  stattfinden,  dass  der  Erfolg  im  Versuch  derselbe 
wäre,  wie  bei  grösster  Negativität  der  Kante  selber. 
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der  Mitte  des  Spiegels  und  dessen  oberem  stumpfen  Bande,  als  zwischen 
der  Mitte  and  dem  tiefsten  Punkte.  Von  dieser  algebraischen  Summation 
der  Querschnitts-  und  der  Neigungsströme  ist  die  HERMANN'sche  Theorie 
[624]  unfähig,  Rechenschaft  zu  geben.  Und  welchen  Grund  kann  sie 
dafür  anfuhren,  dass  ein  am  Bande  des  Spiegels  mit  dessen  Mitte  gleich 
hoch  gelegener  Punkt  sich  nach  Maassgabe  der  Parelektronomie  positiv 
gegen  die  Mitte  verhält?  Wird  sie  wieder  zu  ihrem  gewohnten  Kreis- 
schtasse  greifen  und  sich  dabei  beruhigen,  dass  aus  irgend  einem  Grunde 
die  in  der  Mitte  des  Spiegels  entspringenden  Bündel  schneller  sterben  als 
die  am  Umfange?  Aber  Hr.  Hermann  selber  hat  uns  ja  chemisch 
gelehrt,  dass  die  Muskeloberfläche  durch  die  Atmosphäre  einen  nicht  phy- 
siologischen, also  schädlichen  Angriff  erleidet;  ich  habe  dasselbe  elektro- 
motorisch dargethan  (s.  oben  S.  323  Anm.  4.) ;  und  oben  S.  329.  Anm.  2 
sahen  wir,  wie  sich  das  im  Vergleich  zu  regelmässigen  Muskeln  lange 
Ueberleben  des  Gastroknemius  und  Triceps  dadurch  erklärt,  dass  ihre 
inneren  Bündel  gegen  jenen  Angriff  geschützt  sind:  also  lässt  sich  miü 
graster  Sicherheit  das  Gegentheil  von  dem  behaupten,  was  für  Hrn. 
Hermakn  hier  das  einzige  denkbare  Auskunftsmittel  wäre. 

Die  Querschnittsstiöme  im  Verein  mit  der  Oberflächenzehrung  bewei- 
sen, dass  durch  letztere  die  Negativität  des  Querschnittes  vermindert 
wird,  und  daraus  wiederum  folgt,  dass  diese  Negativität  nicht  eine  durch 
den  schädlichen  Einfluss  der  Luft,  des  Schnittes  u.  d.  m.  bedingte 
Leieheneischeinung,  sondern  eine  durch  jenen  Einfluss  gehemmte  Lebens- 
erscheinung  ist 


§.  X.    Hrn.  Hebmann's  Theorie  der  Elektrotonusströme  wird 
widerlegt.    Fälschlich  beruft  er  sich,  um  sie  zu  stützen,  auf 
das  Princip  der  Erhaltung  der  Kraft. 

Dass  die  glatten  Muskeln  weder  durch  Wärmestarre,  noch  durch 
Todtenstarre,  je  sauer  werden , 1  ist  für  Hm.  Hermann  kein  Hindernisse 
seine  Theorie  auf  sie  auszudehnen.  Zwar  geschieht  ihrer  und  dieser  von 
ihnen  dargebotenen  Schwierigkeit  in  seiner  Schrift  keine  Erwähnung. 
Allein  S.  20  erklärt  er  allgemein:  „dass  es  für  die  Stärke  des  Stromes2 
„gleichgültig  sein  muss:  1.  wie  viel  Säure  im  Ganzen  gebildet  wird,  es 
„kommt  nur  auf  die  Geschwindigkeit  der  Säurebildung  an;  2.  ob  die 
„[625]  Säure  frei  auftritt,  oder  ob  sie  durch  das  Vorhandensein  freien 


1  S.  oben  S.  25. 

*  Die  elektromotoriiiche  Kraft.    Vergl.  oben  S.  223.  Anm.  1 
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,.Alkalis  gesättigt  wird  . . .  Dies  beweisen  die  . . .  Gährungsversuche  mit 
„sauer  und  alkalisch  gemachter  Zuckerlösung."  (Vergl.  oben  S.  323).  Ich 
weiss  nicht,  ob  sich  ein  Elektriker  finden  wird,  der  bereits  auf  diese  Ver- 
suche hin  glaubt,  dass  die  elektromotorische  Kraft  in  einer  Flüssigkeits- 
kelte  von  der  chemischen  Natur  eines  der  Kettenglieder  unabhängig  sein 
könne.  Auf  alle  Fälle  ist  in  den  glatten  Muskeln  weder  die  Säure,  noch 
die  zu  deren  Uebersättigung  erforderliche  Menge  Alkali,  noch  endlich  die 
diesem  Vorgang  entsprechende  Aenderung  der  Reaction  nachgewiesen. 

So  wird  denn  auch  in  den  Nerven,  lediglich  auf  Hrn.  Funke's  Be- 
obachtungen hin,  wonach  die  Nerven  bei  dem  Absterben  und  der  An- 
strengung sich  säuern,1  eine  nach  Art  des  hypothetischen  Inogens  sich 
spaltende  Substanz  angenommen,  und  es  werden  dann  auf  den  Nerven 
alle  die  Behauptungen  übertragen,  die  wir  schon  am  Muskel  kennen 
lernten.  Für  den  Strom  vom  Längs-  zum  Querschnitt,  für  die  Langs- 
schnittsströme^  für  das  Absterben  und  die  negative  Schwankung  bei  der 
Thätigkeit,  für  die  Stromumkehr  nach  Misshandlungen  gilt  dasselbe 
Schema  wie  dort.  Hr.  Hermann  wusste,  als  er  sich  diesen  Verallgemei- 
nerungen hingab,  noch  nicht,  dass  Hr.  0.  Liebeeich  die  Säurung  der 
Nerven  bei  der  Anstrengung  läugnet,2  und  dass  die  elektromotorische 
Kraft  der  Nerven  grösser  ist  als  die  der  Muskeln,3  obschon  die  Säurung 
der  letzteren  beim  Absterben  die  der  ersteren  übertrifft 

Hr.  Hebmann  geht  dann  zur  Erklärung  des  Elektrotonus  der  Nerven 
über.  Er  macht  dazu  die  neue  Hypothese,  dass  die  Kathode  die  Spal- 
tungsgeschwindigkeit in  ihrer  Umgebung  erhöhe,  die  Anode  sie  herab- 
setze. Daraus  folgt  dann  nach  seinen  früheren  Hypothesen  vor  der 
Kathode  und  hinter  der  Anode  ein  Strom  im  Nerven  in  dem  Sinne  des 
erregenden  Stromes.  Denkt  man  sich  den  erregenden  Strom  fort,  und 
aus  anderen  Gründen  die  Spaltungsgeschwindigkeit  an  der  früheren 
Kathode  erhöht,  [626]  an  der  früheren  Anode  herabgesetzt,  so  würde, 
nach  denselben  Hypothesen,  ein  Strom  im  Nerven  entstehen  im  umge- 
kehrten Sinne  des  erregenden  Stromes.  Dies  erscheint  Hrn.  Hermaj^n 
als  der  Triumph  seiner  Lehre,  indem  er  darin  einen  Fall  reciproker 
Erregung  von  Naturkräften  nach  dem  Gesetz  der  Erhaltung  der  Kraft 
sieht,  ähnlich  der  PELTiER'schen  Umkehr  des  SEEBECK'schen  Phänomens. 

Hr.  Hebmann  bedenkt  dabei  nicht,  dass  er  ausser  Stande  ist,  eine 
mechanische  Vorstellung  davon  zu  geben,  wie  die  Spaltungsgeschwindig- 


1  S.  oben  S.  37. 

2  Tageblatt  der    41.   Versammlung   Deutscher  Naturforscher    und   Aerzfce  in 
Frankfurt  a.  M.    1867.  No.  6.    S.  73. 

3  S.  oben  S.  250. 
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keit  durch  die  Kathode  erhöht,  durch  die  Anode  herabgesetzt  werde,  und 
dass  dies  abermals  Hypothesen  sind,  lediglich  den  Dingen  entnommen, 
die  sie  erklären  sollen.  Hätte  er  der  entgegengesetzten  Annahme  bedurft, 
am  die  eonstruirte  Stromrichtung  mit  der  beobachteten  zusammenfallen 
zu  lassen,  er  würde  ebenso  unbedenklich  dazu  gegriffen  und  dann  nicht 
daran  gedacht  haben,  sich  auf  das  Gesetz  der  Erhaltung  der  Kraft  zu 
berufen.  Schon  daraus  erhellt,  dass  das  Zusammentreffen,  worauf  Hr. 
Hebmann  solchen  Werth  legt,  auch  rein  zufallig  und  somit  bedeutungs- 
los sein  kann.  Dass  es  dies  wirklich  ist,  folgt  daraus,  dass  die  hier  ver- 
sachte Anwendung  des  Gesetzes  der  Erhaltung  der  Kraft  Hrn.  Heb* 
xahn's  Grundhypothese  widerspricht. 

Danach  soll  die  elektromotorische  Wirkung  zwischen  zwei  aneinander 
glänzenden  Langenelementen  einer  Nervenröhre  an  die  Fermentwirkung 
des  sich  schneller  spaltenden  auf  das  sich  langsamer  spaltende  geknüpft 
und  dabei  dem  Unterschiede  der  Spaltungsgeschwindigkeiten  proportional 
sein  (s.  oben  S.  321.  322).  Dieser  Unterschied  wird  durch  die  Ferment- 
wirkung, sobald  sie  beginnt  und  folglich  erst  die  elektromotorische  Wir- 
kung möglich  wird,  verkleinert.  Eine  Fermentwirkung  braucht  aber  in 
keiner  bestimmten  Grösse  stattzufinden.  Das  Ferment  ertheilt  einem 
labilen  System  einen  Anstoss,  und  die  zufallige  Disposition  des  Systemes l 
bedingt  den  Erfolg.  Die  elektro-  [627]  motorische  Wirkung,  insofern  sie 
an  die  Fermentwirkung  geknüpft  und  einer  von  dieser  abhängigen 
Grosse  proportional  sein  soll,  kann  also  unter  Umstanden,  welche  bis  auf 
die  zufallige  Disposition  des  Systemes  einerlei  sind,  grosser  oder  kleiner 
sein.  Der  erregende  Strom  soll  nun  nach  Hrn.  Hebmann's  neuer  Hypo- 
these den  Unterschied  der  Spaltungsgeschwindigkeiten  zwischen  den  durch- 
flossenen  Nervenelementen  in  dem  Sinne  vergrössern,  dass  ihm  entgegen 
unter  Ferment  Wirkung  ein  Spannungsunterschied  entsteht,  zwischen  wel- 
chem und  der  Dichte  des  erregenden  Stromes  Aequivalenz  herrscht.  Dies 
kann  nicht  sein,  weil  jener  Spannungsunterschied  von  der  zufalligen 
Disposition  des  labilen  Systemes  abhangt,  welches  die  Molecüle  des  sich 
langsamer  spaltenden  Nervenelementes  vorstellen,  diese  Disposition  aber 
durch  Kräfte  bestimmt  wird,  die  in  Bezug  auf  die  betrachteten  äussere 
sind. 

Gegen  Hrn.  Hebmann's  Theorie  des  Elektrotonus  bietet  sich  ein 
Einwand  dar,  der  auch  ihrem  Urheber  nicht  entgangen  ist,  und  den  ich 


1  So  nenne  ich  z.  B.  die  verschiedene  Richtung,  in  der  ein  labil  aufgehängtes 
Pendel  von  demselben  Stosse  getroffen  werden  kann.  Je  nach  der  Grösse  der  auf 
die  Drehungsaxe  senkrechten  Componente  wird  der  Umsturz  mehr  oder  minder  sicher 
erfolgen. 
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daher  mit  seinen  eigenen  Worten  anführe.  Er  nennt  ihn,  worin  ihm 
nach  Allem  Vorangegangenen  wohl  Wenige  beistimmen  werden,  „die 
„einzige  Schwierigkeit,  welche  seiner  Anschauungsweise  anscheinend 
„entgegensteht . .  Wenn  nämlich  die  Anode  nur  die  Spaltungsgeschwin- 
„digkeit  herabdrückt,  so  ist  nicht  abzusehen,  wie  eine  solche  Depression 
„sich  fortpflanzen  soll,  was  wir  nur  von  dem  entgegengesetzten  Processe, 
„von  der  Spaltungsbeschleunigung  . . .  verstehen  können.  Ferner  nehmen 
„wir ...  an,  dass  eine  solche  Fortpflanzung  möglich  sei,  so  könnte  der 
„dadurch  . . .  bewirkte  Stromzuwachs  nie  grösser  sein,  als  der  stärkste 
„ruhende  Nervenstrom  (zwischen  Aequator  und  Querschnitt);  denn  die 
„Spaltungsgeschwindigkeit  kann  an  der  Anode  nicht  tiefer  sinken  als  auf 
„Null." l 

Etwas  grösser  als  zwischen  Aequator  und  Querschnitt  könnte  die 
Kraft  des  Anelektrotonusstromes  nach  der  HEBMANx'schen  Hypothese 
schon  werden,  da  Hr.  Hebmann,  was  er  hier  vergisst,  die  normale  Spal- 
tungsgeschwindigkeit sonst  nicht  «  Null  setzt;  aber  freilich  nicht,  wie 
ich  seitdem  bekannt  machte,  [628]  25  Mal  grösser,2  und  regelmassig  um 
ein  Beträchtliches  grösser  als  die  des  Eatelektrotonusstromes.  Trotzdem 
fahrt  nun  Hr.  Hermann  fort:  „Mancher  wird  diese  Schwierigkeit  für  so 
„gross  halten,  dass  sie  ihm  die  ganzen  hier  aufgestellten  Anschauungen 
„umzustossen  scheint.  Ich  selbst  jedoch  halte  die  letzteren  für  ander- 
weitig zu  gut  begründet?,  als  dass  ich  in  jener  Schwierigkeit  etwas 
„anderes  sehen  sollte,  als  einen  Anknüpfungspunct  für  die  künftige  Auf- 
„findung  eines  weiteren  wichtigen  Zusatzes  zu  den  hier  gewonnenen 
„Sätzen.  Ich  will  nur  die  Yermuthung  andeuten,  dass  hier  der  dem 
„Spaltungsprocess  gewissermaassen  gegenüberstehende  synthetische  Besti- 
„tutionsprocess"  (s.  oben  S.  320)  „eine  Rolle  spielt,8  ....  dass  die  in 
„oxydativer  Synthese  begriffene  Substanz  sich  positiv  verhält  gegen  solche, 
„welche  in  demselben,  aber  langsameren  Proeess,  oder  in  Spaltung  be* 
„griffen  ist.  Der  Sachverhalt  liesse  sich  dann  auch  dahin  ausdrücken, 
„dass  Vermehrung  des  Vorraths  an  dem  spaltungsfahigen  Körper  die 
„Substanz  positiv  electrisch,  Verminderung  sie  negativ  macht,  beides  um 
„so  starker,  je  geschwinder  die  Veränderung  ist"4  Von  einer  Ferment- 
Wirkung,  als  Bedingung  der  elektromotorischen  Wirkung,  ist  hier  nicht 
weiter  die  Rede. 

Näher    auf    diese   Zukunftsphysiologie    einzugehen,    möchte   heute 


i  A.  a.  O.  S.  41.  42. 

*  S.  oben  S.  250.  260. 
«  A.  a.  O.  S.  42. 

*  A.  a.  O.  S.  42.  Anm. 
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noch  nicht  lohnen,  und  es  ist  guter  Grund  vorhanden,  zu  zweifeln,  dass 
dies  je  der  Fall  sein  werde.  So  lässt  sich  der  Sturz  einer  auf  die  Spitze 
gestellten  Pyramide  dadurch  aufhalten,  dass  ein  auf  die  Basis  gesetztes 
Gewicht  für  einen  Augenblick  den  Schwerpunkt  wieder  über  den  Unter- 
stützungspunkt verlegt,  aber  das  Gleichgewicht  wird  so  nur  noch  labiler, 
und  um  so  härter  der  schliessliche  Fall. 

Hr.  Hermann  verlässt  hier  die  elektromotorischen  Erscheinungen 
der  Muskeln  und  Nerven,  verfolgt  jedoch,  wie  schon  Eingangs  gesagt 
wurde,  noch  lange  (wir  sind  erst  bei  der  Hälfte  der  Schrift  angelangt) 
ähnliche  Ideen  durch  das  ganze  Gebiet  der  allgemeinen  Physik  der  Mus- 
keln und  Nerven ,  indem  er  sich  [629]  eines  zufalligen  Zusammentreffens 
seiner  theoretischen  Forderungen  mit  den  Thatsachen  freut,  über  ent- 
gegenstehende Schwierigkeiten  aber  sich  leicht  hinwegsetzt.  Es  ist  meine 
Absicht  nicht,  seinen  (Instructionen  weiter  kritisch  nachzugehen,  doch 
kann  ich  nicht  verschweigen,  dass  mir  jede  Theorie  der  Muskel-  und 
Xerventhätigkeit  todtgeboren  erscheint,  die  von  der  Bedeutung  weder  der 
Fleischprismen,  noch  des  Axencylinders,  noch  der  Nervenendplatte  etwas 
zu  sagen  weiss.  Dagegen  ist  es  jetzt  an  der  Zeit,  einigen  Angriffen  zu 
begegnen,  die  Hr.  Hebmann  gegen  die  von  mir  aufgestellte  sogenannte 
Molecularhypothese  richtet. 


5.  XL    Hrn.  Hebmann's  theoretische  Einwände  gegen  die 
Molecularhypothese  werden  widerlegt. 

Hr.  Hebmann  giebt  im  Allgemeinen  zu,  dass  die  Molecularhypothese 
sich  mit  dem  Thatbestande  sehr  vollkommen  decke.  Er  wendet  indess 
dagegen  theoretisch  ein,  dass  danach  „der  Muskelstrom,  wesentlich  die 
„Wirkung  des  letzten,  am  Querschnitt  liegenden  Molecüls  ist.  Hierin 
„liegt  eine  gewisse  Schwierigkeit,  da  wo  zur  Erklärung  von  messbaren 
„Wirkungen  in  der  Physik  wirksame  Molecüle  angenommen  werden, 
r>man  stete  jedem  einzelnen  Molecül  eine  unmessbar  kleine  Wirkung  zu- 
zuschreiben gewohnt  ist,  und  die  messbare  Gesammtwirkung  als  das 
„Resultat  einer  Reihe  von  unmessbar  vielen ,  sämmtlich  in  gleichem  Sinne 
„wirkenden  Molecülen  betrachtet.  Diese  Schwierigkeit  könnte  jedoch  da- 
durch beseitigt  werden,  dass  man  sich  die  Molecüle  nicht  als  unmess- 
„bar  kleine,  sondern  als  verhältnissmässig  grosse  Körper  vorstellt,  denen 
»man  eine  so  bedeutende  Wirkung,  wie  der  Muskelstrom  es  ist,  allenfalls 
„zuschreiben  kann."1 

1  A.  a.  O.  S.  2. 
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Diesem  Einwände  des  Hrn.  Hermann  liegen,  wie  es  scheint,  zwei 
Missverstandnisse  zu  Grande. 

Erstens  stelle  ich  mir  die  elektromotorischen  Molekeln  nicht  unmess- 
bar  oder  unendlich  klein  vor,  sondern  nur  so  klein  im  Vergleiche  zur 
Berührungsfläche  der  feinsten  ableitenden  Spitze,  dass  [630]  der  aus 
ihrer  endlichen  Grösse  entspringende  Fehler  in  die  Grenzen  der  Beobach- 
tungsfehler fallt. 

Zweitens  könnten  sie  unendlich  klein  sein,  und  Alles  von  ihrer  Wir- 
kung Gesagte  würde,  mathematisch-physikalisch,  doch  bestehen  bleiben. 
In  der  That  nämlich  schreibt  die  theoretische  Physik  den  Molekeln  nur 
insofern  unendlich  kleine  Wirkungen  zu,  als  in  den  Ausdruck  für  die 
Molecularwirkung  die  unendlich  kleinen  Ausmessungen  der  Molekeln  als 
Factoren  eingehen.  Die  Summation  dieser  unendlich  vielen  unend- 
lich kleinen  Wirkungen  liefert  eine  endliche  Grosse,  indem  von  den 
unendlich  kleinen  Ausmessungen  der  Molekeln  zu  den  endlichen  Aus- 
messungen der  daraus  bestehenden  Körper  übergegangen  wird.  Di« 
findet  auch  am  Muskel  statt  Die  Berührung  einer  im  Querschnitt 
gelegenen  unendlich  kleinen  Molekel,  oder  des  entsprechenden  Elementar- 
feldes, mit  einer  Spitze  von  entsprechendem  Querschnitte  gäbe  allerdings 
keinen  endlichen,  sondern  wegen  des  unendlich  grossen  Widerstandes 
einen  unendlich  schwachen  Strom.  Dagegen  ein  Abieiter  von  endlicher 
Ausdehnung  stets  eine  unendliche  Anzahl  von  Molekeln  umfassen  und 
daher  von  einem  endlichen  Strome  durchflössen  sein  würden 

S.  67  seiner  Schrift  rühmt  Hr.  Hermann  die  grossere  Einfachheit 
seiner  Theorie,  welche  nur  auf  dem  einzigen  Satze  der  Negativität  schneller 
sich  spaltender  gegen  langsamer  sich  spaltende  Substanz  beruhe,  gegen- 
über der  Moleculartheorie,  welche  „eine  Anzahl  von  einander  unabhängiger 
„Annahmen  mache,  z.  B.  dass  die  peripolare  Anordnung  durch  gewisse 
„Umstände  an  den  Enden  des  Muskels,  ferner  durch  gewisse  Umstände 
„im  Nerven  in  die  dipolare  übergeht,  dass  die  electromotorische  Kraft 
„während  der  Thätigkeit  abnimmt,  oder  die  Molecülpole  selbst  sich  um- 
kehren." 

Hr.  Hermann  übersieht  auch  hier  zweierlei.  Erstens,  dass  er  mit 
seiner  Einen  Hypothese  nur  auskommt ,  indem  er  durch  Kreisschlüsse 
und  Hülfshypothesen  ad  hoc  die  Bedingungen,  deren  er  zu  ihrer  Anwen- 
dung bedarf,  unbewiesen  voraussetzt,  [631]  wo  es  ihm  beliebt  Zweitens 
den  Nachtheil,  in  den  seine  Theorie  im  Vergleich  zur  meinigen  durch 
den  Umstand  geräth,  worin  er,  sonst  natürlich  mit  Recht,  einen  anderen 


1  Vergl.  Helmholtz  in  Poggendorff's  Annalen  u.  s.  w.  1853.  Bd.  LXXXIX. 
S.  375. 
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Vorzug  jener  erblickt,  nämlich  dadurch,  dass  sie  auf  die  letzten  Ursachen 
der  Erscheinungen  zurückgeht1  und  diese  aus  den  allgemeinen  Eigen- 
schaften der  Materie  zu  begreifen  sucht.  Eine  Hypothese,  welche  dies 
beansprucht  und  sich  nicht  bloss,  wie  meine  Molecularhypothese,  damit 
begnügt,  der  einfache  Ausdruck  der  Erscheinungen  zu  sein,  hat  dann 
auch  die  Verpflichtung,  sich  selber  getreu,  überall  rationell  zu  bleiben; 
äe  darf  nicht,  wie  Hr.  Hesbcann  fortwahrend  thut,  jene  letzten  Ursachen 
voraussetzen,  wo  sonst  kein  Grund  dafür  ist,  oder  wo  sie  sich  durch 
keine  andere  Wirkung  bekunden. 

Hr.  Hermann  vergleicht  seine  Hypothese  mit  der  chemischen  Hypo- 
these über  den  Ursprung  des  galvanischen  Stromes,  und  die  Molecular- 
hypothese mit  der  Contacttheorie;  ein  Vergleich,  den  ich  mir  gern  gefallen 
lasse,  da  von  den  beiden  Theorien  noch  immer,  wie  vor  fünfundzwanzig 
Jahren,  Hrn.  Poggendobff's  treffendes  Wort  gilt:  „dass  die  Contact- 
Jheorie  nicht  widerlegt  und  die  chemische  Theorie  nicht  erwiesen  ist."2 
Nie  aber  bat  die  chemische  Hypothese,  auch  wo  sie  sonst  am  Unge- 
zwungensten verfuhr,  an  der  Stelle  eines  Kreises,  wo  ein  Strom  entsprang, 
chemische  Thatigkeit  angenommen,  ohne  zugleich  chemisch  dazu  befugt, 
oder  ohne  anderenfalls  bemüht  zu  sein,  den  aus  der  elektromotorischen 
Wirkung  erschlossenen  Chemismus  wirklich  darzuthun. 

Gerade  weil  wir  von  den  elektromotorischen  Molekeln  und  den  ihre 
Anordnung  beherrschenden  Kräften  sonst  nichts  wissen,  dürfen  wir  ihnen 
zur  Erklärung  neuer  Erscheinungen,  innerhalb  der  Grenzen  des  physi- 
kalisch Möglichen,  neue  Eigenschaften  und  Lagen  zuschreiben.  Meine 
Erklärung  der  Parelektronomie  ist  daher  formell  eine  völlig  ebenso  gute, 
wie  z.  B.  in  der  Lehre  vom  Magnetismus  die  von  Niemand  getadelte  der 
Folgepunkte  und  des  Diamagnetismus  durch  andere  Richtung  der  Ampüre- 
schen  [632]  Stromchen.  Wenn  meine  Hypothese  nicht  erklärt,'  weshalb 
der  Elektrotonus  sich  im  Muskel  nicht  wie  im  Nerven  fortpflanzt,  so  hat 
dies  für  sie  nicht  mehr  zu  sagen,  als  für  die  AMPfirarsche  Theorie,  dass 
der  Magnetismus  sich  im  Stahle  nicht  wie  im  Eisen  räumlich  ausbreitet, 
und  dafür  in  der  Zeit  beharrt.  Hrn.  Hebmann's  Hypothese  dagegen 
gereicht  derselbe  Mangel  allerdings  zum  Vorwurf,  und  es  ist  für  sie  keine 
Entschuldigung,  dass  auch  meine  Hypothese  daran  leidet.3 


1  A,  a.  O.  S.  66.  67. 

1  Poggendobff's  Annalen  u.  s.  w.  1843.  Bd.  LVIII.  S.  210. 
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§.  Xu.    Hrn.  Hermann's  Versuche  wider  die  Molecular- 
hypothese  sind  theils  unrichtig,  theils  beweisen  sie  nicht,  was 

sie  sollen. 

Hr.  Hebmann  hat  auch  einige  Versuche  angestellt,  die  er  zwar  nicht 
gerade  für  Experimente  crucis  für  seine  und  wider  meine  Hypothese 
ausgiebt,  von  denen  er  aber  doch  meint,  dass  sie  sich  aus  seiner  Vorstel- 
lung besser  als  aus  der  meinigen,  oder  auch  vorläufig  nur  aus  jener,  aus 
dieser  nicht,  erklären. 

I.  Längsschnittspunkte  in  der  Nähe  einer  Muskelwunde  mit  verkleb- 
ten Lippen,  oder  der  Stelle,  wo  zwei  Muskeln  mit  künstlichen  Quer- 
schnitten aneinander  gefugt  sind,  verhalten  sich  negativ  gegen  andere 
Längsschnittspunkte.  Nach  der  Molecularhypothese  müssten  die  Wir- 
kungen der  beiden  Querschnitte,  bei  völliger  Gleichheit  dieser,  einander 
aufheben.  Das  Ausbleiben  dieses  Erfolges  erklärt  Hr.  Hermann  selber 
dadurch,  dass  keine  vollkommene  Zusammenfügung  der  Querschnitte  mög- 
lich sei,  behauptet  dann  aber,  dass  seine  Theorie  die  Erscheinung  besser 
erkläre,  insofern  sie  kein  Aufheben  der  Wirkungen  verlange.1 

Ich  kann  dies  nicht  zugeben.  Durch  das  Dasein  einer  unwirksamen 
leitenden  Schicht  am  Querschnitt  werden  die  Bedingungen  in  beiden 
Theorien  im  Wesentlichen  einerlei,  und  auch  bei  völliger  Gleichheit  der 
beiden  Querschnitte  würde  nach  der  Molecularhypothese  eine  Wirtung 
übrig  bleiben.  Ich  habe  übrigens  dergleichen  Versuche  in  der  Abhand- 
lung 'lieber  das  Gesetz  des  Muskelstromes  u.  s.  w.,f  mit  senk- 
recht und  mit  schräg  durchschnittenen  Muskeln  auf  verschiedenen  Stufen . 
[633]  des  Absterbens  und  mit  Thonmodellen  von  Muskeln  bereits  voll- 
ständig durchgeführt  und  erörtert.  Was  etwa  damals  dunkel  blieb, 
erklärt  sich  hinreichend  aus  der  Thatsache ,  die  ich  erst  seitdem  ganz 
würdigen  lernte,3  dass  es  höchst  selten  gelingt,  zwei  Querschnitte  von 
einigermaassen  gleicher  Negativität  anzutreffen;  worin  für  die  fehlerfrei« 
Anstellung  jener  Versuche  doch  die  erste  Bedingung  liegt  Versuche  an 
Muskelwunden  habe  ich  nicht  gemacht,  weil  ich  Störungen  durch  Nei- 
gungsstrome bei  nicht  ganz  senkrechtem  Schnitt  fürchtete. 

n.  Zwischen  das  Thonschild  und  den  künstlichen  Querschnitt  eines 
andererseits  mit  dem  Aequator  aufliegenden  Muskels  A  wird  ein  zweiter 
Muskel  B  so  gelagert,  dass  er  sowohl  den  Querschnitt  als  das  Thonschild 


1  A.  a.  O.  S.  12.  13. 

2  S.  oben  S.  127.  128. 

3  S.  oben  S.  194.  195. 
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mit  Längsschnitt  berührt    Der  Muskelstrom  erscheint  dabei,  wie  ich  vor 
Jahren  zeigte  und  neuerdings  bestätigt  fand,1  in  derselben  Richtung  und 
mit  nahe  derselben  elektromotorischen  Kraft,  wie  ohne  die  Dazwischen- 
kunft  von  B.    Hr.  Hebmann  behauptet  nun,  dass  bei  dieser  Anordnung 
sich  „sehr  bald  eine  ausserordentliche  Abnahme  der  Kraft  zeige;  nehme 
man  aber  das  angelegte  Stück"  —  den  Muskel  B  —  „wieder  ab,  so 
„erreiche  der  Strom  sofort  wieder  seine  ursprüngliche  Starke.    Dies  Re- 
„soltat",  sagt  Hr.  Hermann,  „ist  auf  keine  anchre  Weise  zu  erklären,  als 
„dadurch,  dass  das  Erstarren  am  Querschnitt  durch  gute  Bedeckung  ver- 
zögert wird,  denn  weder  eine  Yergrösserung  des  Widerstandes  durch  das 
zwischen  Querschnitt  und  ableitende  Vorrichtung  gelegte  Muskelstück, 
„noch  eine  etwaige  Gegenwirkung  des  letzteren  kann  beschuldigt  werden." 
Zunächst  ist  die  Willkür  hervorzuheben,  womit  Hr.  Hermann  nach 
dem  jedesmaligen  Bedürfniss  seiner  Theorie  verfahrt  Bei  den  Neigungs- 
strömen durch  Dehnung  lässt  er  die  Wirkung  der  Luft  auf  die  Kraft 
augenblicklich  antreten  und  aufhören  (s.  oben  S.  325).     Hier  lässt   er 
zwischen  Zudecken  des  Querschnittes  oder  Aufhören  der  Luftwirkung, 
und  Schwächung  der  Kraft,  eine  beziehungsweise  sehr  lange  Zeit  [634] 
verstreichen;  beim  Aufdecken  des  Querschnittes  tritt  die  Verstärkung  aber 
noch  sofort  ein.    Endlich  wenn  zwei  Muskeln  mit  ihrem  Querschnitt  zu- 
sammengefügt werden,   wie  oben  unter  L,  wobei  doch  auch  die  Luft 
abgesperrt  wird,  erklärt  er  den  Einfluss  des  Zusammenfügens  für  nur 
gering,  und  findet  es  in  der  Ordnung,  dass  der  Querschnitt  eben  so 
negativ  bleibt  wie  gewöhnlich.2    Der  Widerspruch,  in  den  Hr.  Hebmann 
in  diesen  drei  Fällen  mit  sich  selber  geräth,  entgeht  ihm;  auch  vergisst 
er,  sich  zu  fragen,  weshalb  nicht  bei  gewöhnlichem  Auflegen  der  Muskeln 
das  Thonschild  einen  ähnlichen  Schutz   gegen  schädliche  Wirkung  der 
Luft  gewähre,  wie  ein  Muskel,  da  doch  erfahrungsgemäß  der  Thon  keine 
schädliche  Wirkung  übt    Die  Gegenprobe,  ob  ein  Muskel,  dessen  Quer- 
schnitt mit  dem  Längsschnitt  eines  anderen  Muskels  zugedeckt  wird, 
länger  lebe,  als  ein  nicht  zugedeckter,  wird  nicht  angestellt. 

Hrn.  Hebmann's  Versuch,  wenn  er  beweisend  sein  soll,  ist  viel 
schwieriger,  als  es  scheinen  mag.  Um  zu  entscheiden,  ob  Muskeln  unter 
bestimmten  Umständen  schnellere  Abnahme  ihrer  Kraft  zeigen,  sind 
ControlveTsuche  an  den  gleichnamigen  Muskeln  der  anderen  Seite  der- 
selben Frosche  unerlässlich ,  und  zwar  müssen  die  beiderseitigen  Mittel 
aus  einer  hinreichenden  Anzahl  von  Messungen  verglichen  werden.     Ob 


1  8.  oben  S.  287.  —  Eine  Abbildung  des  Versuches  findet  sich  in  den  "„Unter- 
suchungen tl  s.  w."   Bd.  I.   Taf.  V.   Fig.  50. 

2  A.  a.  0.  S.  13. 
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der  Muskel  beim  Auflegen  auf  das  Thonschild,  statt  auf  den  Muskel  B. 
nach  Entfernung  des  letzteren,  wieder  starker  wirke,  ist  schwer  auszu- 
machen, weil  die  Kraft  desselben  Muskels  schon  beim  wiederholten  Auf- 
legen auf  möglichst  gleiche  Art  um  grosse  Bruchtheile  schwankt1 

Ich  habe  beim  öfteren  Wiederholen  des  HERMAim'schen  Versuches 
nach  einer  halben  Stunde  eine  Abnahme  der  Kraft  um  ein  Viertel  bis 
ein  Drittel  beobachtet,  was  wohl  etwas  mehr  sein  mag,  als  gewöhnlich,' 
aber  doch  nicht  die  Behauptung  einer  ausserordentlichen  Abnahme  recht- 
fertigt Nichts  ist  leich-  [635]  ter,  als  den  Grund  für  das  etwas  schnel- 
lere Sinken  der  Kraft  unter  diesen  Umstanden  anzugeben. 

Die  erste  Thatsache,  die  mich  auf  die  Saurung  des  absterbenden 
Querschnittes  führte,  war  bekanntlich,  dass  ein  künstlicher  Querschnitt 
die  parelektronomische  Schicht  eines  mit  dem  Achillesspiegel  dagegen 
gelehnten  Gastroknemius  angreift.8  Dasselbe  geschieht  im  Wesentlichen 
hier.  Der  sich  säuernde  Querschnitt  des  Muskels  A .  ätzt  den  Längsschnitt 
des  Muskels  B  an  und  stellt  darunter  schrägen  künstlichen  Querschnitt 
her.  Dieser  verhält  sich  schwach  negativ  gegen  den  Längsschnitt  auf 
der  anderen  Seite  von  B.  So  entsteht  quer  durch  B  ein  Strom  in  der 
umgekehrten  Richtung  von  dem  Strom  von  A,  welcher  sich  von  diesem 
abzieht  und"  A  schwächer  erscheinen  lässt. 

Dass  dies  der  Fall  ist,  zeigt  sich,  wenn  man  den  Längsschnitt  von 
B ,  zuerst  ehe  ihm  der  Querschnitt  von  A  angelegt  wird,  und  dann  nach- 
dem er  ihm  eine  Zeitlang  anlag,  an  der  gleichen  Stelle  mit  Thon  ab- 
leitet; stets  hat  sich  in  Folge  der  Berührung  ein  mehr  oder  minder 
starker  Strom  in  dem  angegebenen  Sinn  entwickelt.  Die  Berührungs- 
stelle reagirt  sauer.  Dieselbe  Wirkung,  wie  durch  den  Querschnitt  des 
frischen  Muskels  A,  nur  noch  stärker,  erfolgt,  wenn  man  dem  Längs- 
schnitt von  B  ein  Stück  todten  oder  wärmestarren  Froschmuskels  oder 
sauren  Bindfleisches  anlegt.  Leitet  man  das  Stück  von  Zeit  zu  Zeit 
mittels  eines  jedesmal  erneuerten4  Thonzapfens  ab,  so  kann  man  die  Ent- 
stehung des  Stromes  in  der  bezeichneten  Richtung  verfolgen.  Hebt  man 
den  Querschnitt  von  A  ab  von  B,  setzt  ihn  der  Luft  aus  und  bringt  ihn 
sorgfaltig  wieder  in  seine  Lage  gegen  B,  so  .findet  man  so  genau  wie 
möglich  die  frühere  Kraft  wieder,  an  der  die  Luft  also  nichts  geändert 


1  S.  oben  S.  157.  194.  195.  243. 

*  S.  oben  S.  230. 

3  S.  oben  S.  7.  —  De  Fibrae  muscularis  Beactione  etc.  p.  8. 

*  Die  Kette:  Thon  |  saures  Fleisch  +  saures  Fleisch  |  frischer  Längsschnitt + 
frischer*Läng88chnitt  |  Thon,  ist  unwirksam.  Sie  kann  aber  wirksam  werden  durch 
das  Eindringen  der  Säure  in  den  Thon,  daher  die  Vorschrift,  den  Thonzapfen  jedes- 
mal zu  erneuern.    S.  oben  S.  213.  281. 
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hat  Es  kommt  vor,  dass  die  Kraft  scheinbar  grosser  ausfallt  als  vor 
[636]  dem  Abheben;  allein  dann  fahrt  sie  auch  nach  dem  Wiederauf- 
legen zu  wachsen  fort,  und  der  Grund  davon  ist,  dass  die  Kraft  von 
B  schneller,  als  die  von  A  sinkt.  Legt  man  B  um,  so  dass  dessen 
querer  Strom  sich  zu  dem  von  A  summirt,«  so  erhalt  man  stets  Verstär- 
kung u.  s.  f. 

So  ist  zugleich  er  klart,  weshalb  in  Hrn.  Hekmann's  Versuch  die 
scheinbare  Wirkung  des  Abschliessens  der  Luft  vom  Querschnitt  längere 
Zeit  in  Anspruch  nimmt,  wahrend  die  scheinbare  Wirkung  des  Auf- 
deckens  augenblicklich  eintritt. 

HL    Hrn.  Hebmajtn's  dritter  Versuch  hat  zum  Zweck  „nachzu- 
weisen, dass  man  wirklich  durch  Einleitung  einer  schnellen  Spaltung 
„(Erstarrung)  eine  beliebige  Stelle  des  Muskels  stark  negativ  machen 
„kann. . . .    Ein  .  .  Sartorius  wird  ...  so  aufgehängt,  dass  das  untere 
Jlride1  einige  Linien  weit  in  eine  halbprocenüge  Kochsalzlösung  taucht. 
„Die  beiden  unpolarisirbaren  . .  Thonstiefelelectroden  werden  so  angebracht, 
.dass  die  eine  das  obere  Ende  des  Muskels  berührt,  die  andere  in  die 
Kochsalzlösung  eintaucht    Der  sich  zeigende  Strom  wird  . . .  compen- 
„sirt.    Jetzt  wird  die  Kochsalzlösung  . . .  langsam  erwärmt.     Bei  etwa 
„30°  zeigt  sich  ein  sehr  schwacher  Strom,  der  im  Muskel  absteigt  (das 
„eingetauchte  Ende  wird  positiv);  . .  .    Sowie  aber  die  Temperatur  der 
„Lösung  sich  40°  C.  nähert,  entsteht  ein  ausserordentlich  starker 
„Strom,  welcher  im  Muskel  aufsteigt,  d.  h.  das  eingetauchte  Stück  wird 
«stark  negativ.    Dieser  Strom  tritt  so  sicher  ein,  dass  man  durch  Be- 
„trachten  der  Multiplicatornadel   sicher    den  Zeitpunct  angeben   kann, 
„wann  das  Thermometer  in  der  Kochsalzlösung  39 — 40°  anzeigt.     Die 
»Stärke  des  Stromes  (durch  Compensation  gemessen)2  ist  unvergleichlich 
„viel  grösser  als  der  Strom,  den  man  sonst  unter  den  günstigsten  Um- 
ständen vom  Sartorius  erhält,  ja  sie  übertrifft  oft  die  des  Muskelstroms 
»<ks  Gastrocnemius . . .    Wenn  man  die  Temperatur  über  40°  hinaus 
»steigert,  so  hat  dies  keine  weitere  Steigerung  des  Stromes  zur  Folge, 
„sondern  der  Strom  behält  seine  Stärke  . . .   Wenn  man  [637]  nach  Ent- 
„wicklung  des  Stromes  die  Lösung  wieder  abkühlt,  so  wird  der  Strom 
„allerdings  wesentlich  geschwächt,  aber  durchaus  nicht  beseitigt,  und  auch 
»so  bleibt  das  eingetauchte  Stück  stets  stärker  negativ  als  das  obere 
»Muskelende,  auch  wenn  dies  künstlichen  Querschnitt  hat."3 


1  Oberes  and  unteres  Muskelende,  auf-  und  absteigender  Strom  sind  hier  nicht 
physiologisch,  sondern  im  gewöhnlichen  Sinne  zu  nehmen. 

8  Die  elektromotorische  Kraft.    Vergl.  oben  S.  323  Anm.  1. 
8  A.  a.  0.  S.  6—9. 
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Hr.  Hebmann  giebt  dem  Versuch  auch  die  Gestalt,  dass  er  den 
Sartorius  am  Aequator  zusammenklappt.  Um  die  beiden  Enden  nach  oben 
aufhängt,  die  Aequatorialgegend  in  die  Lösung  taucht,  und  von  dieser 
und  dem  oberen  Doppelende  ableitet.  Der  beim  Erstarren  der  Aequa- 
torialgegend auftretende  Strom  sei  noch  starker  (es  liege  ihm  eine  noch 
höhere  Kraft  zu  Grunde)  als  beim  ersten  Versuch.1 

Bei  Anwendung  eines  todtenstarren  Muskels  trete  der  erste  schwache 
Strom,  der  das  eingetauchte  Ende  als  positiv  anzeigt,  auch  ein,  und  stei- 
gere sich  stets  bis  zur  Siedhitze.  Diesen  Strom  erklärt  daher  Hr.  Her- 
mann für  thermoßlektrisch,  und  er  spielt  weiter  keine  Bolle.2 

Was  den  anderen  Strom  betrißt,  so  ist  zweierlei  zu  unterscheiden. 
Dass  die  Demarcationsfläche  (um  chirurgisch  zu  reden)  einer  wärmestarren 
gegen  eine  unversehrte  Strecke  eines  Muskels  sich  als  künstlicher  Quer- 
schnitt verhalten  müsse;  dass  künstlicher  Querschnitt,  gleichviel  wo  er 
liege,  negativ  gegen  natürlichen  Querschnitt,  vollends  gegen  diesem  be- 
nachbarte Längsschnittspunkte  sei;  dass  also  unter  den  angegebenen 
Umstanden  ein  Strom  in  der  beobachteten  Bichtung  zu  erwarten  war, 
sieht  Hr.  Hebmann  selber  ein,  und  es  ist  nur  nicht  zu  verstehen,  wes- 
halb er  dann  eine  so  einfache  Sache  so  stark  betont,  als  ob  darin  etwas 
Neues  und  Ueberraschendes  läge.  Allein  Hr.  Hebmann  behauptet  zugleich. 
und  kommt  immer  wieder  darauf  zurück,  dass  jenem  Strom  eine  ganz 
ausserordentliche  Kraft  zu  Grunde  liege;  diese  Kraft  sei  „unvergleich- 
lich grösser  als  die,  welche  man  sonst  unter  den  günstig- 
„sten  Umständen  am  Sartorius  beobachte,  ja  sie  übertreffe  die 
„des  Gastroknemius"  (s.  oben);  [638]  „die  Negativität  werde  plötzlich 
„enorm  stark  bei  40°" 3;  „die  eingetauchte  Strecke  werde  unter  allen 
„Umständen  sehr  viel  stärker  negativ  als  jede  andere  Muskel- 
„stelle,  selbst  ein  künstlicher  Querschnitt"*,  u.  s.  f.,  und  er 
findet  hierin  sowohl  eine  Bestätigung  seiner  Ansichten ,  insofern  er  die 
von  mir  sogenannte  säuernde  Temperatur5  für  einen  der  mächtigsten 
unter  den  Spaltungsbeschleunigenden  Einflüssen  hält,  als  eine  Schwierig- 
keit für  meine  Vorstellung.  In  der  That  würde  es  mit  der  Annahme  im 
Muskel  vorherbestehender  Stromkräfte  schlecht  reimen,  wenn  die  TBdtun? 
einer  Muskeistrecke  durch  die  Wärme  ein  Mittel  abgäbe .  einen  sehr  viel 
negativeren  Qutrschnitt  zu  erzeugen,  als  die  Durchschneidung;  einen  Q^r* 


i  A.  a.  o.  S.  7. 

2  A.  a.  O.  S.  9. 

3  A.  a.  O.  S.  10. 

*  A.  a.  0'.  S.  10.  29. 

*  S.  oben  S.  20. 
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schnitt,  dessen  elektrischer  Gegensatz  zum  natürlichen  Querschnitt  oder 
zu  diesem  nahen  Längsschnittspunkten  sogar  den  grössten  bisher  in 
diesem  Gebiete  bekannten  Spannungsunterschied,  den  zwischen  Achilles- 
and  Hauptsehne  des  Gastroknemius,  überträfe.  Doch  fragt  man  ver- 
gebens, ob  und  wie  die  Parelektronomie  des  Gastroknemius  aufgehoben 
war,  der  hier  zum  Vergleich  diente.  Obschon  Hr.  Hermann  die  Mittel 
dazu  besass,  fuhrt  er  keine  Messung  an,  welche  einen  Anhalt  zur  Beur- 
teilung seiner  Angaben  gewährte.  Er  scheint  auch  nicht  gewusst  zu 
haben,  dass  ein  Querschnitt  aus  der  mittleren  Gegend  der  regelmassigen 
Muskeln  fast  stets  negativ  gefunden  wird  gegen  einen  Querschnitt  in  der 
Nähe  eines  der  sehnigen  Enden,1  so  dass  es  in  der  Ordnung  war,  wenn 
die  durch  Wärmestarre  erzeugten  Querschnitte  der  Aequatorialgegend  sich 
stärker  negativ  verhielten,  als  dem  Ende  nahe  mechanisch  angelegte 
Querschnitte. 

Ich  habe  Hrn.  Hebhann's  Versuch  mit  den  vorzüglichsten  Hülfe- 
mittein  und  der  grössten  Sorgfalt  wiederholt.  In  ein  Loch  in  einem  vier- 
eckigen Brette  von  31  -5 cm  Seite  wurde  eine  Abrauchschaale  mit  Glaserkitt 
luftdicht  eingesetzt.  Die  Schaale  enthielt  die  verdünnte  Kochsalzlösung; 
eine  mittels  eines  Kautschukringes  in  eine  Klemmpinzette  umgewandelte 
Pinzette  mit  [639]  Knochenspitzen  trug  den  Muskel;  dicht  neben  dem 
Muskel;  doch  entfernt  genug  davon,  um  ihn  nicht  durch  Capülaritat 
anzuziehen,  tauchte  der  Behälter  eines  frisch  verglichenen  Thermometers 
ein;  die  Thonspitze  einer  unpolarisirbaren  Zuleitungsröhre  berührte  den 
Muskel  in  passender  Entfernung  von  der  Lösung  und  vom  sehnigen 
Ende.  Die  Ableitung  von  der  Lösung  geschah  meist  durch  ein  mit  derselben 
Losung  gefülltes  weites  Heberrohr,  dessen  Mündungen  in  der  Lösung 
aufgeweichte  Blase  verschluss,  und  dessen  anderes  Ende  zusammen  mit 
einer  verquickten  Zinkplatte  in  Zinklösung  tauchte;  andere  Male  durch  die 
mit  Fliesspapier  umhüllte  Thonspitze  einer  Zuleitungsröhre.  Die  Abrauch- 
schaale war  mit  einer  Glasplatte  bedeckt,  in  der  sich  nur  die  nöthigen 
Oeffhungen  befanden,  so  dass  die  Elektroden  nicht  bloss  durch  das  Brett 
Tor  den  heissen  Gasen  der  Flamme,  sondern  auch  durch  die  Glasplatte 
vor  den  Dämpfen  der  Lösung  geschützt  waren.  Die  Vorrichtung  befand 
sich  im  Messkreise  des  runden  Compensators,  dessen  Graduationsconstante 

läöön)  *  ^rz^c^1  reyidirt  un^  unverändert  gefunden  worden  war. 

Beim  Schliessen  des  Kreises,  ehe  die  Lösung  erwärmt  wurde,  zeigte 
sich  darin  stets  schon  eine  elektromotorische  Kraft,  als  Resultante  der  von 


1  8.  oben  S.  166. 

2  S.  oben  S.  241. 

E.  da  Boli-Reymond,  Gei.  Abh.  II.  23 
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dem  Muskel  und  der  von  der  Vorrichtung  selber  ausgehenden,  welche 
letztere  hier  wegen  der  Asymmetrie  der  Ableitung  nicht  zum  Venctorin- 
den  zu  bringen  ist     Die  Resultante  hatte  nicht  jedesmal  die  der  Regel 
nach  zu  erwartende  und  von  Hrn.  Hiebmann,  .wie  es  scheint,  stete  beob- 
achtete Richtung,  wodurch  der  natürliche  Querschnitt  als  negativ  ange- 
zeigt wird.    Alsdann  waren  wohl  die  Muskeln  stärker  parelektronomisdu 
so  dass  der  Musbelstrom  von  dem  ihm  zufällig  entgegenwirkenden  Strome 
der  Vorrichtung  überwogen  wurde,  oder  das  sehnige  Ende  verhielt  sich 
positiv,  statt  negativ ,  gegen  den  Querschnitt,  was  der  untere  Zipfel  des 
Sartorius  nicht  selten  thut.1    Nach  Compensation  dieser  elektromotori- 
schen Kraft  wurde  die  Lösung  erwärmt    Wahrend  der  Erwärmung  ent- 
stand oft,  aber  nicht  immer,  eine  Kraft  in  dem  von  Hin.  Heküaxn 
angegebe-  [640]  nen  Sinne,  d.  L  die  eingetauchte  Strecke  wurde  starker 
positiv  oder  minder  negativ  gegen  das  aufgehängte  sehnige  Ende.    Ohne 
läugnen  zu  wollen,  dass  dabei  ein  Hydrothennostrom  im  Spiele  sei,  muss 
ich  bemerken)  dass,  vorzüglich  bei  geringer  Parelektronomie,  ein  Theil 
dieser  Wirkung  auf  Reohnung  sinkender  Parelektronomie  des  sehnigen 
Endes  kommt8    Auch  sie  wurde  oompensdrt,  und  wenn  der  Muskel  die 
säuernde  Temperatur  erreichte,  sah  man  die  Theiiung  vom  Nullpunkt 
aus  sich  nach  der  anderen  Richtung  in  Bewegung  setzen.    Dias  geschah 
in  meinen  Versuchen  stets  erst  bei  43°  C;  bis  zu  45°  C-  blieb  die  Wir- 
kung auf  eine  Spur  besohränkt,  und  erst  bei  45°  C.  fing  das  stetige, 
anfangs  beschleunigte,  spater  verzögerte  Wandern  des  Bildes  an,  welches 
der   sich    entwickelnden   Negativitat   der  Demarcatkmsflache   entsprach. 
Dies  war  der  Gang  der  Erscheinungen,  gleichviel  welche  Stellung  ich  der 
Thermometerkugel  neben  dem  Muskel  ertheüte,  und,  soweit  meine  Beob- 
achtungen reichen,  gleichviel  ob  ich  schneller  oder  langsamer  heizte. 

Die  folgende  Tabelle  zeigt  das  Ergebniss  der  zehn  Versuche,  die  ich 
so  anstellte.  Als  positiv  ist  die  Richtung  angenommen,  in  welcher  der 
Muskel  zuletzt,  vermöge  der  Negativität  der  Demarcationsfläche,  wirkt. 
Spalte  a  enthält  die  Compensatorstände,  von  denen  aus  die  Wirkung  des 
Erstarrens  zu  rechnen  war,  Spalte  ß  die  dieser  Wirkung  entsprechenden 
höchsten  Compensatorstände.  Spalte  y  ist  durch  algebraische  SubtractioD 
der  Zahlen  der  ersten  von  denen  der  zweiten  gebildet,  y  =  ß — (+«)• 
Vernachlässigen  wir,  wie  wir  nicht  anders  können,  die  nicht  zu  beseiti- 
genden und  nicht  in  Rechnung  zu  ziehenden  thermoelektrischen  und 
sonstigen  Spannungsunterschiede  in  der  Vorrichtung,  so  messen  also  die 


1  S.  den  Tabellenbogen  No.  IL  zur  Abhandlung:  „Ucber  das  Gesetz  des  Muskel* 
Stromes  u.  s.  w."    Tab.  IV.  V. 
1  S.  oben  S.  225. 
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Zahlen  y  die  Negativitat  dar  Demarcationsflaetie  gegen  den  abgeleiteten 
Längsschnittspunkt.    Die  Spalte  fi(^  endlich  zeigt,  durch  Multiplication 

mit  der  Graduationsconstanten  =  ^^^  erhalten,  die  den  Zahlen  y  ent- 

sprechenden  absoluten .  Werthe ,  für  die  Kraft  der  DANiBWschen  Kette 
-  1.  Ein  Sternchen  bei  der  [641]  Ordnungszahl  der  Versuche  bedeutet, 
dass  dem  Sartoiius  Zeit  für  die  postmortale  Erhöhung  der  Kraft,  geblieben 
war. l 


10* 


No. 

t                                          1 

r 

r 

8000 

Es  tanohen  ein 

■ » ■  ♦ 

1 

j      +  .46            +299 

+253 

0-032 

das  obere  Ende 

2 

—  71      |      +216 

+287 

0*036 

|               desgl. 
desgl. 

3* 

+  68            +424 

+  356 

[     0-044 

+  65 


+432 


+367 


0-046 


das  untere  Ende 


5* 

1  -5T 

+  302 

+  359      ' 

0-045 

desgl. 

6 

—  49 

• 

+  332 

+  381      ; 

0-048       j 

desgl*. 

i 

j      +  65 

+229 

+  164 

0-021 

der  Aequator 

8* 

i      +  36 

+353 

+317 

0*040 

desgl. 

9 

—108 

-     1 

+  107 

0-013 

desgl. 

130 


+  72 
MitteTT 


+202 


0-025 


+279-3        0-0350 


Es  fragt  sich  nun,  ob  die  Werthe  q^™*  wie  Hr.  Hermann  be- 
hauptet, ausserordentlich  hohe  Werthe  für  die  Muskelstnromkraft  seien: 
unvergleichlich  höhere,  als  sonst  am  Sartorius  vorkommen;  höhere  sogar, 
als  am  öastroknemius.  Wir  sind  glücklicherweise  in  der  Lage,  dies 
leiqjft  entscheiden  zu  können. 

Was  den  Gasfcroknemius  betrifft,  so  kann  freilich  seine  Kraft  kleiner 
gefanden  werden,  als  jede  andere,  und  also  auch  als  die  kleinste  in  der 
ftbelle,  da  er  sie  durch  Parelektronomie  völlig  einbüsst.  Nach  Zerstö- 
rung der  parelektronomischen  Schicht  aber  fand  ich  im  Mittel  aus  12  Ver- 
suchen die  Kraft  des  Gastroknemius  =  0*114,  über  31/*  mal  grösser 
sk  obige  Mittelzahl;  und  darunter  zweimal  «  0-141,  fest  3  mal  grösser 
&  die  giöeste  ohige  Kraft.1 


1  S.  oben  8.  206. 
1  S.  oben  S.  247. 
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Für  die  Kraft  des  durch  zwei  künstliche  Querschnitte  begrenzten, 
einerseits  mit  deren  einem,  andererseits  mit  dem  Aequator  auf  die  Thon- 
schilder  aufgelegten  Sartorius  enthält  die  Ab-  [642]  handlung  Teber 
die  Erscheinungsweise  u.  s.  w.'  (s.  oben  S.  219)  einen  Mittelwerth, 
der  hier  zur  Vergleichung  dienen  kann.  Die  Sartorii  der  einen  Seite  von 
14  Fröschen,  gleich  nach  der  Zurichtung  geprüft,  gaben  im  Mittel  der 
28  Zahlen  für  die  obere  und  untere  künstliche  Stromkraft  275-6  Com- 
pensatorgrade  (Graduationsconstante  die  nämliche  wie  jetzt).  Das  Mittel 
aus  den  28  entsprechenden  Zahlen  für  die  Muskeln  der  anderen  Seite, 
denen  Zeit  zur  postmortalen  Krafterhöhung  blieb,  betrag  294*5.  Das 
Mittel  sämmtlicher  56  Messungen  ist  mithin  285*0;  wobei  zu  bemerken 
ist,  dass  diese  Versuche  zu  einem  ganz  anderen  Zweck,  als  um  einen 
guten  Mittelwerth  für  die  Kraft  der  Muskeln  zu  erhalten,  an  elenden 
Winterfröschen  angestellt  wurden,  die  Zahlen  also  zu  niedrig  sind. 

Dennoch  sieht  man,  dass  der  Mittelwerth  unserer  Tabelle  jenen  za 
kleinen  Mittelwerth  noch  nicht  einmal  erreicht  Für  mich,  der  ich  im 
täglichen  Umgang  mit  diesen  Erscheinungen  lebe,  bedurfte  es  dieses  um- 
ständlichen Beweises  nicht.  Die  in- Hrn.  Hermanns  Versuch  von  uns 
erhaltenen  Werthe  sind  ganz  gewöhnliche;  den  grössten  darunter  gleiche 
und  sie  übertreffende  finden  sich  auf  jeder  Seite  meiner  Versucbsproto- 
colle.  Der  höchste  Kraftwerth,  den  ich  am  Sartorius  ohne  postmortale 
Erhöhung  je  beobachtete,  betrug  beiläufig  474 cgr  =  0-059,  der  höchste 
mit  postmortaler  Erhöhung  556 cgr  =  0  •  069.  Die  entsprechenden  höch- 
sten Werthe  der  Tabelle  sind  881  =  0-048  und  367  —  0-046,  und  ver- 
halten sich  zu  jenen  wie  1-00  :  1-24;  1-00  :  1-52. 

Hrn.  Hebmann's  Behauptung,  dass  die  Deinarcations- 
fläche  der  wärmestarren  Muskelstrecke  sich  negativer  ver- 
halte, als  ein  mechanischer  Querschnitt,  ist  also  falsch.  Wel- 
chen Fehler  er  begangen  hat,  bin  ich  ausser  Stande  zu  errathen.  Seine 
Worte:  „Wenn  man  nach  Entwicklung  des  Stromes  die  Lösung  wieder 
„abkühlt,  so  wird  der  Strom  allerdings  wesentlich  geschwächt"  (s.  eben 
S.  351)  —  enthalten  einen  weiteren  Irrthum,  insofern  sie  die  Vor- 
stellung erwecken,  als  trage  die  Wärme  zur  Erhöhung  der  Kraft  bei, 
etwa  weil  die  säuernde  Temperatur  im  Muskel  vordringt,  und  dieser  nach 
dem  abgeleiteten  Längsschnittspunkte  zu  besonders  schnell  abstirbt  Dies 
ist  nicht  der  Fall,  sondern  [643]  nachdem  die  Kraft  den  Gipfel  erstieg, 
sinkt  sie  wie  sonst  stetig  herab,  gleichviel  ob  man  die  Lösung  sich  lang- 
sam abkühlen  lässt,  oder  sie  rasch  durch  kalte  ersetzt,  und  diese  dann 
wieder  bis  zur  säuernden  Temperatur  erwärmt.  Man  kann  also  Hrn. 
Hebmann's  Versuch  mit  ganz  gleichbedeutendem  Erfolg  auch  so  wiederholen, 
dass  man  einfach  den  Muskel  mit  dem  einen  Ende  in  erwärmte  Koch- 
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sahBsung  taucht,  and  ihn  abgetrocknet  mit  dem  erstarrten  Ende  auf  das 
ene^mft  dem  Längsschnitt  auf  das  andere  Thonschild  bringt.  Die  Demar- 
cationsflache  verhalt  sich  als  künstlicher  Querschnitt,  und  indem  man 
sie  durch  einen  mechanischen  Querschnitt  ersetzt,  überzeugt  man  sich 
anmittelbar,  dass  ihr  keine  besondere  Negativität  innewohnt. 

Hr.  Hermann  hat  seinen  Versuch  auch  dahin  abgeändert,  dass  er, 
anstatt  die  Losung  zu  erwärmen,  ihr  Säure  oder  Alkali  zusetzt,  und  so 
die  eingetauchte  Strecke  ihrer  Leistungsfähigkeit  beraubt.  Er  giebt  an, 
dass  dabei  der  Strom  nie  so  stark  (die  Kraft  nie  so  gross)  werde,  wie  bei 
der  Erwärmung,  und  „vermag  dies  nach  der  Moleculartheorie  nicht  zu 
„erklären,  denn  die  Zerstörung  der  eingetauchten  Strecke  ist  in  beiden 
„Versuchsweisen  schliesslich  gleich  vollkommen."1  Ich  halte  es  erstens 
für  sehr  schwer,  den  von  Hrn.  Hebmann  behaupteten  Unterschied  wirk- 
lich nachzuweisen.  Zweitens  für  nicht  minder  schwer,  den  Antheil  aus- 
zuscheiden, der  dabei  den  thennoßlektrischen  und  Flüssigkeite-Ketten  zu- 
kommt, welche  im  Kreise  thätig  sind.  Drittens  für  sehr  leicht,  wenn  ein- 
mal jener  Unterschied  feststände,  einen  Grund  dafür  anzugeben.  Es  wäre 
der,  dass  unstreitig  bei  der  Erwärmung  die  eingetauchte  Strecke  schneller 
abstirbt,  als  wenn  die  Kochsalzlösung  sehr  schwach  angesäuert  oder 
alkalisch  gemacht  wird,  wie  es  in  Hrn.  Hebmann's  Versuchen  geschah. 
In  der  Zeit,  welche  Säure  oder  Alkali  brauchen,  um  den  Muskel  völlig 
zu  durchdringen  und  zu  tödten,  verliert  auch  dessen  nicht  eingetauchter 
Theil  durch  Oberflächenzehrung  an  Kraft.  Niemand  wird  ja  wohl  be- 
zweifeln, dass  man  beim  Tödten  der  eingetauchten  Strecke  mit  concen- 
frirter  Chlorwasserstoflsäure  höhere  Negativitat  der  Demarcationsfläche 
mielen  würde,  als  dufch  halbprocentige  [644]  Kochsalzlösung,  die  man 
so  langsam  erwärmte,  dass  sie  erst  nach  mehreren  Tagen  die  säuernde 
Temperatur  erreichte. 


§.  XTTT.    Schlussbemerkungen. 

Die  HEKMANN'sche  Hypothese  über  den  Ursprung  der  Muskel-  und 
Nervenstromkraft  aus  den  mit  dem  Absterben  des  künstlichen  Quer- 
schnittes verbundenen  chemischen  Vorgängen  ist  theoretisch  nicht  gerecht- 
fertigt; es  fehlt  ihr  an  Klarheit,  Bestimmtheit  und  Folgerichtigkeit;  sie 
ist  ohne  tatsächliche  Analogie,  mit  Ausnahme  eines  einzigen,  sehr  un- 
sicheren Versuches.  Sie  erklärt  wenig  mehr,  als  die  Thatsachen,  zu 
deren  Erklärung  sie  erfunden  wurde;  zur  Erklärung  anderer,  eben  so 

1  A.  a.  o.  S.  12. 
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wichtiger  Thaisachen  «rase   sie  sogleich  zu  Kreisschlüssen  und  Hülfe- 
hypothesen ad  hoc  greifen,  die  theila  erwiesen  falsch,  theils  theoretisch 
ungerechtfertigt,  theüs  wenigstens  thatsachUch  noch  nicht  begründet  sind 
;  Mehrere  Thatsachen,  die  sie  nicht  zu  erklären  vermag,  hat  Hr.  Hermann 
nicht  erwähnt;  andere  hat  er  zu  erklären  geglaubt,  sie  haben  ihm  aber 
.unrichtig  vorgeschwebt,  so  dass  seine  Erklärung  nicht  passt    In  der 
Kette  von  Schlüssen,  wodurch  er  seinen  sehwanken  Hjpothesenbaa  im 
.'das  Princip  der  Erhaltung  der  Kraft  knüpfen  möchte,  ist  ein  Glied 
fehlerhaft    Die  von  ihm  beschriebenen  Versuche  endlich ,  die  nur  dareb 
seine  Theorie  erklärbar  sein*  sollen,  sind  theils  anders  zu  deuten,  theils 
falsch.    Danach  werden  allerdings  Hrn.  Hermann  nur  solche  folgen,  die, 
wie  er  selber  sagt,  „auch  auf  weniger  sicherem  Boden  fortzuschreiten 
-  „lieben/4  *  nicht  aber  die,  für  welche  das  Wort  geschrieben  steht:  „/?#«- 
-dieses  noa  fint/oSt 

Die  Frage,  ob  nicht  die  Negativitit  des  künstlichen .  Querschnittes 
-erst  durch  den  Schnitt,  und  die  gesteigerte  Negativitat  des  natürlichen 
Querschnittes  beim  Anätzen  erst  durch  dieses  *  entstehe,  habe  ich  mifim 
.Laufe  meiner  Untersuchungen,  wie  Hrn.  Hehmann  nicht  entgangen  ist,1 
selber  vorgelegt,  und  sie  ist  auch  vom  Hrn.  Pocillet,  jals  Berichterstatter 
der  zur  Prüfung  meiner  Versuche  ernannten  Commission  der  Pariser 
Akademie,  [645]  aufgeworfen  worden.*  Trotz  gewisseto  Umstanden,  die 
mich  an  diese  Möglichkeit  denken  Hessen,  ging  ich  aber  nicht  weiter 
-darauf  ein,  weil  ich  erstens  keine  physikalische  Analogie  dafür  kannte, 
-dass  eine  Stromkraft  so  entstehe,  und  weil  ich  zweitens  mit  jener  An- 
nahme eine  Menge  anderer  Erscheinungen ,  •  wie  die  Ströme  der  imve*- 
sehrten  Muskeln,  der  nicht  enthäuteten,  Gliedmaassen,  des 'lebenden  un- 
versehrten Frosches  7  die  EtektrotaniiBströme ,  nicht  zu  vereinigen  wusste. 
Hr.  Hermann  hat  sich  durch  den  Glauben,  dass  .es  ihm  gelungen  sei, 
das  erste  dieser  Bedenken  zu  heben,  dazu  verleiten  lassen,  sich  über  das 
zweite  mit  allen  Mitteln  hinwegzusetzen.  Da  auch  die  vortrefflichste 
Hypothese  erst  dann  färwahr  gelten  kann,  wein  alle  anderen  bei  dem 
jedesmaligen  Wissensstande  denkbaren  Annahmen  als  unmöglich  erkannt 
dnÖ,  so  ist  ftrh. '■Htafcidhr  dafür  zu  danken,  dasfe  e'r'fturch  seiri'Wag- 
"Aiss  eifr  Maass  dessen  geliefert  hat;  was  die J Hypothese  der  Sicht -Piä- 
eüstenz  des" elektrischen  Gegensatzes  in?  den Muskeln  und  Nervei  besten- 
falls vermag.  ,...)■...    ■'■  . 


I       •         .    .         i        «  ■       ,  ','■!' 
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«  A.  a.  O,  S.  3. 

3  Comptee  rendus  etc.    1850.   t  XXXI.  p.  44.   —  Vergl.  die  Fortschritte  der 
Physik  im  Jahre  1850  und  1851  u.  b.  w.  Berlin  1855.   S.  73a.   >    .u  ...  J  * 
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Dies  nämlich  ist  der  Punkt,  um  den  es  sieh  hier  wesentlich  handelt. 
Ich  habe  zwar  vorher  die  Moleculaihypothese  gegen  die  wider  sie  gerich- 
teten Angriffe  vertheidigt,  da  ich  weder  Lost  habe,  sie  für  schlechter  als 
nothig  ausgeben,  noch  Hrn.  Helmholtz  ond  mir  einen  Denkfehler  auf- 
bürden txl  lassen,  den  nicht  wir  begingen.  Auch  suche  ich  jede  neue 
elektromotorische  Erscheinung  am  Muskel  und  Nerven  mit  jener  Hypo- 
these in  Einklang  zu  bringen,  und  man  wird  es  natürlich  finden,  dass 
ich  einigen  Werth  darauf  legte,  dies  in  einem  so  ausgezeichneten  Falle, 
wie  dem  der  Neigungsströme,  leicht  gelingen  zu  sehen.  Ich  kenne  keine 
andere  Vorstellungsweise,  die  von  den  hier  in  Betracht  kommenden  Er- 
scheinungen soviel  erklärte,  und  zugleich  für  die  allgemeine  Physik  der 
Muskeln  und  Nerven  soviel  verspräche;  denn  kennte  ich  eine  solche,  30 
wäre  ich  der  erste,  die  Molecularhypothese  fallen  zu  lassen.  Bei  alle- 
dem bin  ich  weit  davon  entfernt,  das  Dasein  der  elektromotorischen 
Molekeln  für  so  erwiesen  zu  halten,  wie  es  [646]  in  manchen  Lehr- 
büchern hingestellt  wird.  Es  ist  hier  nicht  der  Ort,  meine  Bedenken 
gegen  die  Molecularhypothese  darzulegen,  doch  könnte  ich  wohl  auf  Hm. 
Hkbmann's  Angriff  seine  eigenen  Worte  anwenden:  „Charakteristisch  ist 
»es,  daas  gerade  diese  Punkte  von  den  bisherigen  Angreifern  der  Theorie 
«übersehen,  dafür  aber  Einwände  erhoben  worden  sind,  deren  siegreiche 
„Widerlegung  die  Theorie  nur  neu  befestigen  konnte."1  Ich  wünsche 
jetzt  nur  bemerkhdh  zu  machen ,  dass ,  wenn  oben  stets  die  Moleeular- 
hypothese  der  des  Hrn.  Hkbmak*  als  die  sonst  einzig"  denkbare  entgegen- 
gesetzt wurde,  dies  nicht  meine  Auffassung  war,  sondern  die  seinige. 
Die  MoleculaAypothese  könnte  ganz  oder  zum  TheU  falsch  sein,  es  konnte 
z.  R  Hrn.  Hermank's  Venmithung  gemäss, '  der  meinigen  zuwider,  die 
mtnpoiare  Strecke  dem  erregenden  Strom  entgegen  elektromotorisch 
wirken,  so  wäre  für  seine  Hypothese  dadurch  noch  nichts  gewonnen. 

Denn  was  ich  schon  für  besser  »wiesen  halte,  als  die  Molecular- 
kypothese,  für  so  gewiss,  dass  ich  dem  Beweise  des  Gegentheils  gegenüber 
das  Gefähl  nicht  abl&ugnen  könnte,  in  einer  Täuschung  befangen 
gewesen  zu  sein,  das  ist  die  Piaexistenz  des  elektrischen  Gegensatzes  in 
den  Misteln  und  Nerven»  Hieran  ist  aber  mein  Glaube  durch  -den 
gegenwärtigen  Angriff,  wie  gesagt,  eher  befestigt  als  erschüttert,  und  ins- 
besondere die  oben  &  341  angestellte  Betrachtung  über  die  Querschnitts- 
strome  würde  mir  auch  dann  noch  überzeugend  erscheinen,  wenn  sklh 
Hm.  Hehmann'8  Hoffnung  erfüllte,  gerinnendes  Muskelplasma  gegen  noch 
flüssiges,  oder  schneller  erstarrenden  aufgethauten  Muskelschnee  gegen 


1  A.  a.  <X  S.  6S. 
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langsamer  erstarrenden  negativ  zu  finden.1  Ich  würde  auch  dann  noch 
bis  auf  Weiteres  behaupten  müssen,  dass  diese  Wirkung  sich  unter 
Umstanden  zum  Muskelstrom  hinzufügen  mag,  wie  ich  dies  neulich 
von  den  Flüssigkeitsketten -Strömen  durch  verschiedene  Beaction  des 
Längs-  und  Querschnittes  nachwies,2  dass  sie  aber  der  MuskeLstrom 
selber  nicht  sei. 


[647]  Anhang. 

Ueber  die  elektromotorische  Unwirksamkeit   der  Zersetzung 
von  Wasserstoffsuperoxyd  durch  Fibrin. 

[Vorgelegt  in  der  Gesammtsitzung  der  Akademie  am  28.  November  1867.] 

Das  Wasserstoffsuperoxyd,  womit  ich  experimentirte,  hatte  Hr.  Hof- 
mann die  Güte  gehabt,-  in  seinem  Laboratorium  darstellen  zu  lassen.  Die 
Flüssigkeit  enthielt  Schwefelsaure.  Vor  dem  Versuch  wurde  kohlensaurer 
Baryt  bis  zur  neutralen  Beaction  eingetragen,  und  filtrirt  Das  Filtrat  war 
eine  ziemlich  concentrirte  Lösung  von  Wasseretoflsuperoxyd,  welche  etwas 
sauren  kohlensauren  Baryt  enthielt.  Ich  stellte  mir  daher,  zu  einem  Zwecke, 
der  gleich  einleuchten  wird,  durch  Sättigen  mit  Schwefelsäure  gesäuerten 
Wassers  mittels  kohlensauren  Baryts,  eine  bis  auf  den  Gehalt  an  Wasser- 
stoffsuperoxyd jener  vollkommen  gleiche  Flüssigkeit  dar,  die  im  Folgenden 
die  Controlflüssigkeit  heisst. 

Eine  Flocke  durch  Schlagen  erhaltenen,  bis  zur  Farblosigkeit  aus- 
gewaschenen, noch  schwach  alkalisch  reagirenden  Blutfaserstoffes  vom 
Binde,  in  die  Wasserstoffsuperoxydlösung  getaucht,  bedeckte  sich  sogleich 
mit  Gasblaschen,  die  häufig  aufsteigend  die  Oberfläche  der  Flüssigkeit 
bald  mit  einem  Schaumkranz  umgaben.  Eine  Flocke  desselben  Faser- 
stoffes dagegen,  welche  kurze  Zeit  in  siedendes  Wasser  gehalten  worden 
war,  verhielt  sich  völlig  unwirksam,  wie  Hr.  Schubes  gefunden  hat* 
Auf  diesen  Umstand  gründete  ich  mein  Versuchsverfahren. 


1  A.  a.  O.  S.  65.  Anm. 
3  S.  oben  S.  283. 

3  Liebig's  und  Wöhler's  Annalen  der  Chemie  und  Pharmacie.    1841.  Bd.  XL. 
5.  15. 
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Mittels  zweier  Klemmpinzetten  mit  Enochenspitzen  (vergl.  oben 
$.  353)  hing  ich  in  ein  Glas  mit  WasserstofiEsuperoxydlösung  einerseits 
eine  rohe  und  wirksame,  andererseits  eine  gesottene  und  unwirksame 
Faseretofflocke.  Oberhalb  der  Flüssigkeit  berührte  ich  die  Flocken  mit 
Thonzapfen,  die  den  Thonschüdern  der  gewöhnlichen  Zuleitungsgefasse 
angeknetet  waren.  Die  Gefasse  befanden  sich  nebst  der  durch  HAur'sche 
Compensation  [648]  astatisch  gemachten  Bussole  im  Messkreise  des  runden 
Compensators. 

Ich  rechnete  einigermaassen  darauf,  dass  die  rohe  mit  der  gekochten 
Flocke  sich  gleichartig  verhalten,  und  dass  also,  falls  nicht  die  Ferment- 
wirkung  wirklich  elektromotorisch  wirkte,  kein  Strom  entstehen  würde. 
Als  daher  bei  der  obigen  Anordnung  ein  schwacher  Strom  in  dem  durch 
die  HEBMANN'sche  Hypothese  geforderten  Sinne  entstand,  d.  h.  die  rohe 
Flocke  sich  negativ  gegen  die  gekochte  zeigte,  konnte  es  scheinen,  als 
behielte  diesmal  jene  Hypothese  Recht. 

Ich  hatte  indess  diese  Möglichkeit  vorhergesehen,  und  für  sie  die 
Cuntrolflüssigkeit  in  Bereitschaft.  In  Versuchen,  die  sich  von  den  vori- 
gen nur  dadurch  unterschieden,  dass  die  Controlflüssigkeit  die  Wasser- 
stofisuperoxydlösung  ersetzte ,  blieb  der  Erfolg  der  Sichtung  nach  derselbe ; 
folgende  Tabelle  aber  zeigt  die  Kräfte  in  fünf  Versuchen  mit  jeder 
Flüssigkeit,  für  deren  jeden  Flüssigkeit  und  Flocken  erneuert  wurden, 
einen  Daniell  =  1  gesetzt. 


No. 

uri          i    Control- 

HU*        1  Flüssigkeit 

i 

1            !       0-0011 

1 

0-0003 

2 

Q-0007 

0-0021 

3 

0-0024        1       0-0002 

4 

0-0017        |       0-0008 

5 

0-0016 

0-0038 

Mittel 

0-00150 

0-00144 

Das  Mittel  ist  beiläufig  etwa  15  Mal  kleiner  als  die  Nervenstrom- 
baft 

Wie  man  sieht,  ist  das  Verhalten  in  den  beiden  Flüssigkeiten  so 
genau  wie  möglich  dasselbe.  Niemand  wird  danach  zweifeln,  dass  man  es 
auch  im  Fall  der  Wasserstoffsuperoxydlösung  einfach  mit  einer  Flüssig- 
keitekette  zu  thun  habe,  zu  deren  Kraft  die  Fermentwirkung  nichts 
Merkliches  beitragt.    Es  scheint  zwar  die  Wirkung  mit  der  Wasserstoff- 


362    XXIIL  Widerlegung  von  Hrn.  Hcrhann's  elektrophysiologischen  Theorien. 

superoxydlösung  die  mit  der  [649]  Controlflüssigkeit  um  eine  äusserst 
kleine  Grosse  ra  übertreffen;  allein  erstens  bedürfte  es  viel  zahlreicherer 
Versuche,  um  das  Dasein  eines  so  geringen  Unterschiedes  festzustellen, 
zweitens  beweist  nichts,  dass  der  Unterschied  von  der  Fermentwirkung 
herrühre,  und  dass  nicht  die  Kraft  der  Flüssigkeitskette  im  einen  Falle 
grösser  sei  als  im  anderen. 

Man  könnte  einwenden,  der  gesottene  Faserstoff  habe  doch  vielleicht 
noch,  wenn  auch  nicht  sichtbar,  zersetzend  gewirkt,  und  dies  dadurch 
bestätigt  finden  wollen,  dass  ich  erhielt: 


tai£^£,E0»+H0»ita 


=  0  0067.1 


Allein  ich  fand  auch: 
Thon 


gesott   ,   gesott. 
Fibrin  "*"  Fibrin 


H02  +  HOs 


Thon 


=  0-0130, 


Thon 


rohes        rohes 
Fibrin  +  Fibrin 


Thon  !  Sesott"  -l-  Sesofct- 
lüon     Fibrin  +  Fibrin 


Contr.-      Contr.-  ] 
Flüss.    '    Flüss. 

Contr.-  ,  Contr.- 


Thon     =  0-0080, 


Thon     «  0-0047, 


Flüss.  T  Flüss. 

wodurch  jene  Deutung  vereitelt  wird. 

Die  Schwankungen  der  Kraft  bei  einer  und  derselben  Flüssigkeit 
zeigen,  dass  hier  Umstände  mitspielen,  welche  sich  unserer  Aufsicht  ent- 
ziehen, und  doch  elektromotorisch  viel  bedeutender  sind,  als  es  die  Fer- 
mentwirkung nach  diesen  Versuchen  sein  kann.  Dasselbe  geht  daraus 
hervor,  dass  man  mit  zwei  rohen  oder  gekochten  Fibrinflocken  in  Wasser- 
stoffsuperoxydlösung oder  Controlflüssigkeit  Wirkungen  von  gleicher  Ord- 
nung mit  jenen  Schwankungen,  bald  im  einen,  bald  im  anderen 
Sinn  erhalt. 

So  fand  ich  auch: 


Thon 


rohes    .    rohes   j  gesott.   ,   gesott,     mi,^  ,   A  aarq. 

Fibrin  +  Fibrin  !  Fibrin  +  Fibrin  j  Then"  =  +  °^$fa 


In  einem  Falle  gelang  es  mir,  die  Ursache  dieser  Schwankungen  zu 
ergründen.  Als  ich  nämlich  bei  der  ursprünglichen  Gestalt  des  Ver- 
suches die  Wasserstoflsuperoxydlösung  oder  die  Controlflüssigkeit  durch 
destillirtes  Wasser  ersetzte,  erhielt  ich  [650]  auch  bald  grosse,  bald 
kleine  Kräfte,  bald  im  einen,  bald  im  anderen  Sinne»    Ich  kam  auf  die 


*  Ueber  die  hier  gebrauchte  Zeichensprache  vergl.  oben  S.  265. 
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Yermuthung,  dass  der  verschiedene  Wassergehalt  der  Flocken  hier  von 
Einfluss  sei,  und  der  Versuch  zeigte,  dass,.  gleich  viel  ob  die  eine  Flocke 
roh,  die  andere  gesotten,  oder  ob  beide  roh  oder  gesotten  waren,  das 
Auspressen  der  einen  Flocke  zwischen  Fliesspapier  genügte,  um  diese 
positiv  gegen  die  andere  zu  machen.  Die  so  erlangte  Kraft  belief  sich 
einmal  auf  0*0160  D,  d.  h.  sie  übertraf  alle  obigen  Kräfte  und  erreichte 
beinahe  die  eines  schwächeren  Nerven  oder  M.  cutaneus  femoris.  Mit 
Controlflüssigkeit  statt  destillirten  Wassers  gab  dieser  Versuch  keinen 
regelmassigen  Erfolg. 


■• 


r 


xxrv. 

Heber  den  Einflnss  körperlicher  Nebenleitnngen  anf  den 
Strom  des  M.  gastroknemins  des  Frosches.1 

§.  I.    Einleitung. 

In  der  Abhandlung  'lieber  das  Gesetz  des  Muskelstromes, 
mit  besonderer  Berücksichtigung  des  M.  gastroknemins  des 
Frosches* 2  verglich  ich  den  Gastroknemius  einem  natürlichen  Muskel- 
rhombus. Der  untere  schräge  Querschnitt  des  Rhombus  ist  der  Achilles- 
spiegel. Der  obere  schräge  Querschnitt,  den  ich  Kniespiegel  nenne, 
ist  in  seiner  Längsmittellinie  zusammengeknickt,  so  dass  symmetrische 
Punkte  seiner  beiden  Hälften  aufeinandertreffen;  die  beiden  Hälften  sind 
mit  einander  verwachsen,  und  der  Kniespiegel  ist  so  gleichsam  in  der 

■ 

Muskelmasse  vergraben. 

Wie  ich  gleichfalls  damals  zeigte,  entspricht  jedoch  die  Yertheilong 
der  elektrischen  Spannung  an  der  Oberfläche  des  Gastroknemius  nicht 
der,  die  man  nach  dem  anatomischen  Befund  auf  den  ersten  Blick 
erwarten  sollte.  Vielmehr  lässt  sich  diese  Yertheilung  bereits  ganz  befrie- 
digend ableiten  aus  dem  Gegensatz  zwischen  Längsschnitt  und  schrägem 
natürlichen  Querschnitt,  verbunden  mit  der  aufsteigenden  saulenartigen 
Thätigkeit  einer  unter  dem  Achillesspiegel  vorhandenen  elektromotorischen 
Grenzschicht.  In  der  Abhandlung  'Neue  Versuche  über  den  Ein- 
fluss  gewaltsamer  Formver-  [562]  änderungen  der  Muskeln 
auf  deren  elektromotorische  Kraft'3  lehrte  ich  übrigens  den 
Achillesspiegel  mit  den  daran  haftenden  elektromotorischen  Grenzschich- 
ten in  Gestalt  eines  nach  Art  einer  Säule  absteigend  wirksamen  Bandes 
präpariren. 


1  Ans  dein  Archiv  für  Anatomie  n  s.  w.   1871.  S.  561. 
*  S.  oben  8.  127. 
3  S.  oben  S.  307. 
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Es  blieb  also  die  Frage  zu  beantworten ,  was  die  elektromotorische 
Thäügkeit  des  Kniespiegels  hervorzutreten  verhindere.  In  Folge  dieser 
Thätigkeit  müsste,  bei  gleicher  Wirksamkeit  und  Lange  beider  Spiegel/ 
die  Hauptsehne  de»  Muskels,  als  obere  spitze  Rhombusecke,  eben  so 
negativ  sich  verhalten  wie  die  Achillessehne;  der  obere  Band  des  Achilles- 
spiegels, das  untere  Ende  des  Sehnenstreifes  an  der  Tibialfläche,  müssten 
als  stumpfe  Ehombusecken  die  positivsten  Punkte  der  Muskeloberfläche 
sein.  Ueberträfe  der  Kniespiegel  den  Achillesspiegel  an  Wirksamkeit,  so 
müsste  zwischen  Haupt-  und  Achillessehne  der  Strom  absteigen  u.  s.  w. 
Die  Richtigkeit  letzteren  Schlusses  bewies  ich,  indem  ich  den  Kniespiegel 
mehr  oder  minder  vollständig  in  künstlichen  Querschnitt  verwandelte, 
wozu  ich  zwei  Methoden  angab. 

Die  eine  bestand  darin,  den  Muskel  von  der  Tibialfläche  her  längs 
der  sehnigen  Scheidewand  aufzuschlitzen.  So  gelingt  es,  den  Gastrokne- 
mius  etwa  halb  so  stark  absteigend  wirksam  zu  machen,  wie  er  durch 
Aetzen  des  Achillesspiegels  mit  Kreosot  aufsteigend  wirksam  wird.  Die 
absteigende  Kraft  wächst  eine  Zeit  lang,  unstreitig  weil  die  auf  der 
Scheidewand  stehen  gebliebenen  Stoppeln  der  durchschnittenen  Bündel, 
die  einen  aufsteigenden  Neigungsstrom  erzeugen,  allmählich  absterben.1 
Die  zweite  Methode,  welche  zuweilen  fehlschlägt,  bestand  darin,  den 
Muskel  der  Länge  nach  so  weit  zu  dehnen,  dass  seine  Bündel  zu  reissen 
anfangen.  Aus  unbekanntem  Grunde  geschieht  dies  an  der  Ansatzstelle 
der  Bündel  an  die  sehnige  Scheidewand.  Die  Bündel  erleiden  hier  eine 
tödtliche  Zerrung,  und  so  wird  gleichsam  subcutan  ein  mechanischer 
künstlicher  Querschnitt  längs  der  Scheidewand  hergestellt2  Eine  so  starke 
Dehnung  [563]  des  Muskels  nenne  ich  beiläufig  Ueberdehnung,  den 
so  behandelten  Muskel  einen  überdehnten. 

Auch  chemisch  lässt  sich  drittens,  wie  ich  seitdem  fand,  der  Knie- 
spiegel theilweise  in  künstlichen  Querschnitt  verwandeln.  Es  genügt,  mit 
der  Spitze  eines  in  Kreosot  oder  verdünnte  Milchsäure  getauchten  Pinsels 
längs  dem  Sehnenstreif  an  der  "Tibialfläche 3  einen  Strich  zu  fahren ,  um 
sogleich  die  positive  Wirksamkeit  des  Muskels  zwischen  Haupt-  und 
Achillessehne  sinken,  bei  höherer  Parelektronomie  des  Achillesspiegels 
häufig  den  Muskel  negativ  wirksam  werden  zu  sehen.  Wird  der  Strich 
in  der  Mitte  zwischen  Sehnenstreif  und  Rand  des  Achillesspiegels  geführt, 
so  erhalt  man  nur  schwache,  bald  negative,  bald  positive  Wirkung,  welche 
auf  dem  Unterschied  der  Neigungsströme  vom  inneren  und  vom  äusseren 


1  8.  oben  S.  135. 

1  S.  oben  S.  314-316. 

8  8.  oben  S.  70  Taf.  I.  Fig.  4.  Trg  Tr 
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liande  des  Stridbes  aus  beruhen  mag.  Trifft  der  Strich  den  Band  des 
AchiUesspiegfels  selber,  so  ist  die  Wirkung  wieder  stärker,  und  zwar 
positiv.  Wie  kaum  gteagt  zu  werden  braucht,  erstreckt  sieh  die  Wirkung 
des  Pinaelstadohes  nur  in  geringe  Tiefe.  Bei  weitem  nkht  die  ganze 
Fläche  der  sahnigen  Scheidewand  wird  davon  erreicht,  sondern  die  ab- 
steigende Kraft  geht  ton  den  Enden  der  oberflächlichen  Bündel  in  und 
zunächst  unter  der  Tibialfläche  an&  Nebenher  lehren  diese  Versuche, 
dass,  wenn  man  die  volle  Wirkung  des  Achillesspiegels  nach  aufgehobener 
Parelekfcranomie  zu  erhalten  wünscht,  man  nicht  den  Muskel  in  die 
ätzende  Flüssigkeit  tauchen  muss>  da  das  Bad  auch  auf  den  Kniespiegel- 
ström  entwickelnd  wirkt 

Je  schlagender  diese  Erfolge  sind,  und  je  sicherer  sie,  den  des  Ueber« 
dehnens  ausgenommen,  von  der  Theolife  vorhergesagt  waren,  um  so  mehr 
fordern  sie  zur  Erklärung  des  Umstandes  heraus ,  dass  für  gewöhnlich 
die  Wirkung  des  Kniespiegels  sich  nicht  geltend  macht.  Elektromotori- 
sche Unwirksamkeit,  ja  negative.  Wirkung  des  Gastroknemius  kommt  zwar 
häufig  vor.  Wir  haben  aber  bisher  diese  Erscheinung  stets  allein  auf 
höhere  Parelektronomie  des  Achillesspiegels  gedeutet 

In  der  Abhandlung  'Ueber  das  Gesetz  des  Muskel-  [564]  Stro- 
mes V.  s.  w.'*  wurden. für  die  geringe  Wirksamkeit  des  Knitepiegels  zwei 
Gründe  angeführt  Ein  Blick  auf  die  Tibialfläche  des  Gastroknemius 
lehrt,  dass  die  Bündel,  je  mehr  nach  oben,  unter  um  so  weniger  spitzen 
Winkeln  an  die  sehnige  Scheide  wand  stossen,  so  dass  sie  schliesslich  ein- 
ander fast  gerade  begegnen.1  Dadurch  muss  bei  gleicher  Negativitfit  die 
Neigungsstromspannung  des  Kniespiegels  erheblich  kleiner  als  die  des 
AchillesepiegeJs  ausfällen.  Da  aber  dieser  Grund  mir  nicht  ausreichend 
schien,  nahm  ich  zweitens  an,  dass  der  Knieepiegel  stets  auf  verhältnis- 
mässig hoher  Stufe  der  Parelektronomie  verharre.8  Indem  ich  den 
Gastroknemius  der  Länge  nach  zerriss,  gelang  es  mir  wirklich  in  meh- 
reren Fällen  hohe  Parelektronomie  des  Kniespiegels  nachzuweisen.  In- 
zwischen -war  theoretisch  nicht  abzusehen,  weshalb  der  Kniespiegel  mehr 
als  der  Achillesspiegel  parelektronomisch  sein  sollte,  so  lange  nicht  der 
Muskel  schädlichen  Einflüssen  unterliegt,  denen  freilich  der  Kniespiegel 
mehr  als  der  Achillesspiegel  entzogen  ist 

Jetzt  bin  ich  zu  Thatsachen  gelangt,  welche  das  hier  noch  vorhan- 
dene Dunkel  lichten,  und  im  Grunde  erst  eine  ganz  klar«  Einsicht  in 
die  Art  gewähren,  wie  die  elektromotorischen  Wirkungen  des  Gastro 
knemius  nach  aussen  zu  Stande  kommen.    Bei  einer  anderen  Gelegen- 


i  S.  Taf.  I.   Fig.  4. 
*  S.  oben  JS.  130.  139. 
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tat  wird  die  Ausführlichkeit,  mit  der  ich  diese  Thatsachen  darzulegen 
gedenke,  durch  die  Wichtigkeit  sieh  rechtfertigen ,  die  sie  dann  erlangen 
werden.1 


§.  II.    Die  verschiedenen  Punkte  des  Achillesspiegels  wirken 
um  so  stärker  aufsteigend  nach  Art  einer  Säule,  je  tiefer  sie 

liegen. 

In  der  Absieht,  zu  einem  hier  gleichgültigen  Zwecke  für  die  Far- 
elektronomie  des  Achillesspiegels  ein  besseres  Maasa  als  bisher  zn  gewin- 
nen, verfuhr  ich  wie  folgt  Aus  schwedischem  Fliesspapier  stanzte  ich 
mit  einem  Locheisen  kreisrunde  Scheibchen  von  3*5 mm  Durchmesser. 
Der  Gastroknemius  lag  auf  [565]  der  bekannten  dreieckigen  Glasplatte 
mit  dem  Achillesspiegel  nach  oben,  oder  er  war  in  der  kleinen  Streck- 
Torrichtung  massig  ausgespannt;  im  letzteren  Falle  war  ihm  das  obere 
Knochenstück*  gelassen.2  Der  Hauptsehne,  beziehlich  dem  oberen 
Knochenstück,  und  der  Achillessehne  angelegt  waren  entweder  die  Thon- 
spitzen  der  unpolarisirbaren  Zuleitungsröhren,  oder  die  Thonschüder  der 
ZuteitangsgeJasse.  Der  Strom  war  compensirt,  die  elektromotorische  Kraft 
am  runden  Compensator  abgelesen.    Brachte  ich  nun  auf  den  Achüles- 

spsegel  eines  jener  Scheibchen  mit  verdünnter  Milchsaure  (L :  HO  : :  1  :  1) 
getränkt,  so  entstand  eine  positive  Ablenkung,  weil  in  dem  vom  Scheib- 
chen berührten  Bezirke  die  parelektronomische  Schicht  zerstört  wurde. 
Das  Wachsen  der  Ablenkung  war  in  höchstens  l8/*  Minuten  beendet. 
Wurde  der  Strom  wieder  compensirt,  so  gab  der  Unterschied  der  elektro- 
motorischen Kräfte  vor  und  nach  Einwirkung  des  Scheibchens  ein  Maass 
für  die  Parelektronomie  des  Achillesspiegels;  und  indem  ich,  nach  ge- 
wissen experimentellen  Maassnahmen,  den  Versuch  an  einer  anderen 
Stelle  des  Spiegels  wiederholte,  dachte  ich  durch  den  vergrösserten  oder 
verkleinerten  Erfolg  zu  erfahren,  ob  durch  diese  Maassnahmen  die  Par- 
elektnmonüe  beziehlich  zu-  oder  abgenommen  habe. 

Zuvor  jedoch  musste  ermittelt  werden,  ob  ohne  jene  Maassnahmen 
*e  entwickelnden  Scheibchen  an  allen  Stellen  einerlei  Wirkung  üben. 
Es  zeigte  sich,  dass  dies  nicht  der  Fall  war,  und  zwar  gab  sich  in  der 
Wirkung  der  Scheibchen  an  verschiedenen  Stellen  eine  sehr  auffeilende 
Gesetzmässigkeit  kund. 


1  Vergl  die  folgende  Abhandlang,  §.  V. 

1  S.  oben  304.  305,  and  unten  Abh.  XXVII.  §.  XXI. 
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Legte  ich  das  erste  Scheibchen  dem  Spiegel  in  solcher  Höhe  an, 
dass  noch  ein  oder  zwei  andere  Scheibchen  daneben  in  gleicher  Höhe 
Platz  hatten,  so  wirkte  ein  zweites  in  gleicher  Höhe  angebrachtes  Scheib- 
chen schwächer  als  das  erste,  ein  drittes  schwächer  als  das  zweite.  Doch 
war  der  Unterschied  zwischen  den  Wirkungen  des  ersten  und  zweiten 
Scheibchens  [566J  nur  klein,  so  dass  er  im  einzelnen  Falle  leicht  durch 
Zufälligkeiten  verdeckt  wurde,  und  sicher  nur  im  Mittel  aus  mehreren 
Versuchen  hervortrat,  z.  R: 


Gastro- 
knemius. 


I. 

IL 

IH. 

IV. 


Zuwachs  durch  das 


Ursprüngliche !  _ 
,Yi?™?A°  I  1.  Scheibchen' 2.  Scheibchen !  3.  Scheibchen 


Compensator 
graden. 


in  der 
Medianlinie 


nach  innen   I  nach  aussen 
von  1.  von  1. 


—  7 

—  3 

+   84 
+  300 


+  87 
+  81 
+  115 
+209 


+  92 
+  106 
+  74 
+  108 


+  59 

+  87 
+71 
+  44 


Mittel 


+  93-5 


+  123-0 


+  95-0 


+65-2 


Das  Auflegen  eines  neuen  Scheibchens  geschah  stets  nach  je  120  8e- 
cunden,  von  denen  etwa  110  auf  Entwickelung  und  Compensiren  des 
Zuwachses,  die  übrigen  10  auf  Ergreifen,  Tränken  und  Auflegen  des 
zweiten  Scheibchens  kamen.  » 

Innerhalb  der  möglichen  Grenzen  der  Genauigkeit  ist  es  gleichgültig, 
ob  man  das  erste  Scheibchen  wie  im  obigen  Falle  in  der  Medianlinie, 
oder  seitlich  davon  auflegt. 

Nun  aber  denke  man  sich  die  Scheibchen  nach  einander  in  ver- 
schiedener Höhe  aufgelegt  Gleichviel  alsdann,  ob  man  von  oben  oder 
von  unten  beginne,  ob  man  bald  höher,  bald  tiefer,  bald  in  der  Mitte, 
bald  mehr  nach  innen  oder  mehr  nach  aussen  ein  Scheibchen  anbringe, 
das  bestandige  Ergebniss  ist,  dass  die  Scheibchen  einen  um  so  grösseren 
Zuwachs  an  aufsteigender  Kraft  bewirken,  je  tiefer  sie  aufgelegt  werden. 
Unsicherheit  in  dieser  Beziehung  beginnt  erst  in  der  Nähe  des  oberen 
Bandes  des  Spiegels;  auf  dem  Längsschnitt  an  der  Bückenfläche  des 
Muskels  aber  wird  der  durch  das  Scheibchen  scheinbar  hervorgebrachte 
Zuwachs  negativ.  Folgende  Beispiele  genügen,  um  einen  Begriff  davon 
zu  geben,  wie  deutlich  dies  Verhalten  sich  ausprägt. 
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Unpr&ngliche 
Wirkung  in 
Compensator- 
graden . . . 

•  • 

Gastroknemius. 

I.           n.    !     !  III.          IV. 
—  29       +26        1+53       +95 

Mittel  aus 
10  Ver- 
suchen. 

+  73-0 

Zweite 
Differen- 
zen. 

Von  unten      j          Von  oben 
herauf.        |             herab 

fl 

+  266       +363 

r  5 

+213       +231 

+238*2 

. 

Zuwachs 

2 

205          201 

4 

131           105- 

156-7 

+  81-5 

durch 

3 

140            90  < 

3 

73             77 

83*9 

62-8 

L-  Scheibchen 

4 

91           120 

2 

86       •      50 

71-9 

12-0 

U 

68            43 

l  1 

70            38 

64-3 

7-6 

Die  in  der  letzten  Spalte  angegebenen  zweiten  Differenzen  oder 
Differenzen  der  Zuwachse,  nach  den  Mittelzahlen  aus  10  (den  obigen  4 
und  noch  6  anderen)  Versuchen  berechnet,  zeigen,  dass  die  Wirkung  der 
Scheibchen  um  so  langsamer  abnimmt,  je  mehr  man  dem  oberen  Bande 
des  Spiegels  sich  nähert 

Werden  die  Scheibchen  statt  mit  leitender  Milchsaure  mit  nicht- 
leitendem Kreosot  getrankt,  so  ist  beim  Auflegen  sowohl  in  gleicher  wie 
in  verschiedener  Höhe  der  Erfolg  im  Wesentlichen  der  nämliche. 


§.  m.    Die  stärkere  elektromotorische  Wirkung  tieferer 
Stellen  des  Achillesspiegels  rührt  vorzüglich  daher,  dass  die 
hier  geringere    Muskelmasse    schlechtere    Nebenschliessung 

für  den  Bussolkreis  abgiebt. 

Beim  Nachdenken  über  die  Ursache  dieser  Erscheinungen  suchte  ich 
sie  zuerst  in  der  mit  wachsender  Höhe  etwas  abnehmenden  Neigung  der 
Bündel  gegen  den  Achillesspiegel,  und  es  ist  möglich,  dass  dieser  Um- 
stand dabei  im  Spiel  ist  Der  weitaus  grösste  Theil  des  Unterschiedes 
zwischen  der  Wirkung  höher  und  tiefer  gelegener  Punkte  des  Achilles- 
spiegels ist  aber  sicher  anderen  Ursprungs. 

Schon  früher  habe  ich  einsichtlich  gemacht,  „dass  im  Gastroknemius, 
„auch  ohne  daran  gelegten  Bogen,  die  vom  Achillesspiegel,  gleichsam  als 
„plattgedrückter,  nicht  isolirter  [568]  Säule  ausgehende  Strömung  kreist." 
Die  Strömung  im  Achillesspiegel  ist  aufsteigend,  die  durch  die  Muskel- 
masse also  absteigend.  „Eine  nothwendige  Folge  davon  ist,  dass  die 
«Masse  des  Muskels  für  den  von  jener  Strömung  in  einen  angelegten 
„Bogen  übertretenden  Zweig  eine  Nebenschliessung  bildet."  Wegen  Weg- 
falls dieser  Nebenschliessung  zeigt  ein  der  Länge  nach  aus  dem  Achilles- 
spiegel geschnittenes  Band  einen  grösseren  Spannungsunterschied  seiner 


E.  da  BoU-  R'eyraond,  Ges.  Abh.  II. 


24 


370  XXIV.  Ueber  den  Einfluss  körperlicher  Nebenleitungen  u.  s.  w. 

Enden,  als  der  unversehrte  Muskel  selber  zwischen  Haupt-  und  Achilles- 
sehne. * 

Die  Muskelmasse  nimmt  nun  aber  von  unten  nach  oben  bis  in  die 
Gegend  zu,  wo  der  Achillesspiegel  in  den  Längsschnitt  der  Rückenfläche 
übergeht.  Fasst  man,  um  in  der  Sprache  meiner  Hypothese  zu  reden, 
in  der  elektromotorischen  Grenzschicht  des  Achillesspiegels  eine  quere 
Molekelreihe  in's  Auge,  die  der  Muskeloberfläche  entlang  eine  aufsteigende 
Stromcomponente  sendet,  so  wird  von  deren  Strömung  ein  um  so  klei- 
nerer Theil  in  den  Bussolkreis  gelangen,  je  höher  sie  liegt,  weil  um  so 
besser  die  Nebenschliessung  ist,  welche  in  Bezug  auf  jenen  Kreis  die 
Muskelmasse  für  die  Strömung  bildet. 

Dies  lässt  sich  bequem  mit  Hülfe  des  von  Hrn.  Helmholtz  bewie- 
senen fruchtbaren  Satzes  darthun,  welcher  lautet:  „Wählt  man  im 
„Inneren  eines  zusammengesetzten,  aber  nicht  elektromo- 
torisch wirksamen  Leitersystems  zwei  beliebig  gelegene 
„Flächenelemente  a  und  b,  und  ertheilt  erst  dem  a,  dann 
„dem  b  eine  gleiche  elektromotorische  Kraft,  so  fliesst  im 
„ersten  Falle  durch  b  so  viel  Elektricität,  wie  im  zweiten 
„Falle  durch  a."2  Wir  ersetzen  zwei  in  verschiedener  Höhe  gelegene 
dipolare  Molekeln  der  Grenzschicht  des  Achillesspiegels  durch  elektromo- 
torische Flächenelemente  von  gleicher  Ausdehnung  und  Wirkung.  Die 
Kraft  dieser  Elemente  verlegen  wir  nacheinander  in  einen  der  Einfach- 
heit halber  [569]  gleich  gross  gedachten  Querschnitt  des  linearen  Bussol- 
kreises. Dassdie  Dichte  des  dadurch  im  Gastroknemius  erzeugten  Stromes 
im  dünneren  Theile  des  Muskels  grösser  sein  werde,  als  im  dickeren, 
bedarf  nicht  des  Beweises.  Das  tiefer  gelegene  Element  wird  also  von 
der  grösseren,  das  höher  gelegene  von  der  kleineren  Elektricitätemenge 
durchflössen.  Umgekehrt  jenes  sendet  die  grössere,  dies  die  kleinere 
Elektricitätsmenge  durch  einen  Querschnitt  des  Bussolkreises. 

So  begreift  man,  auch  unter  der  Annahme  gleicher  elektromotorischer 
Kraft  in  verschiedenen  Gegenden  des  Spiegels,  dass  von  dessen  unteren 
Theilen  stärkere  Ströme  in  den  Bussolkreis  übergehen,  als  von  den 
oberen.  Da  der  Muskel  von  den  Enden  nach  der  Mitte  mit  nach  aussen 
convexer  Krümmung  anschwillt,  müssen  nach  oben  zu  die  Unterschiede 
der  Zuwachse  abnehmen. 

Wendet  man  den  HEiiMHOi/rz'schen  Satz  auf  den  Fall  an,  wo 
mehrere  Scheibchen  in  gleicher  Höhe  angebracht  werden,  so  stimmt  die 
Theorie  nicht  ohne  Weiteres  mit  der  Beobachtung.    Ein  elektromotorisch 

i  S.  oben  S.  310. 

2  Poggbndorkf's  Annalen  u.  s.  w.  1S53.  Bd.  LXXXTX.    S.  353. 
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wirksamer  Querschnitt  des  linearen  Bussolkreises  würde  durch  jedes  im 
Achillesspiegel  gleich  hoch  liegende  und  gleichgerichtete  Flachenelement 
einen  merklich  gleich  starken  Strom  schicken.  Ein  jedes  Element  sendet 
also  auch  umgekehrt  durch  den  Bassolkreis  merklich  gleich  viel  Elektri- 
cität,  wie  darin  sich  zeigt,  dass  das  erste  Scheibchen,  gleichviel  ob  in  der 
Mitte  oder  seitlich  angebracht,  ungefähr  gleich  stark  wirkt  Die  Ströme 
der  einzelnen  Elemente  aber  summiren  sich  einfach  nach  dem  Grundsatz 
der  Superpoeition,1  und  somit  mässte  jedes  neue  Scheibchen  zum  Ge- 
sammtetrome  gleich  viel  beitragen.  Dass  dies  nicht  geschieht,  erklärt  sich 
daraus,  dass  jedes  aufgelegte  Milchsauresoheibchen  eine  besserleitende 
Nebenschliessung  bildet,  welche  die  Stromcurven  in  sich  verdichtet.  Da 
die  Leitungsgüte  der  Muskelsubstanz  durch  Absterben  wächst,  *  wirkt  auch 
der  angeätzte  Be-  [570]  zirk  unter  dem  Scheibchen  als  schwächende 
Nebenschliessung.  So  wird  verständlich,  dass  auch  mit  Kreosot  getränkte 
Scheibchen  nach  einander  in  gleicher  Höhe  aufgelegt  abnehmende  Zu- 
wachse erzeugen.  Doch  müsste  die  Abnahme  bei  Kreosot  langsamer 
erfolgen  als  bei  Milchsäure,  wo  auch  das  Scheibchen  selber  als  Neben- 
schliessung wirkt  Dass  dies  der  Fall  sei,  habe  ich  noch  nicht  festzu- 
stellen versucht 

Die  Wirkung  eines  am  natürlichen  Längsschnitt  über  dem  Bande 
des  Achillesspiegels  aufgelegten  Scheibchens  ist  gleichfalls  noch  nicht  ganz 
aufgeklärt  Legt  man  das  Scheibchen  zuletzt  auf  und  lässt  es  so  lange 
liegen  wie  die  Scheibchen  auf  dem  Achillesspiegel,  so  kann  bei  völliger 
Unwirksamkeit  des  Scheibchens  ein  negativer  Zuwachs  dadurch  vorge- 
spiegelt werden,  dass  die  Wirksamkeit  der  früher  geätzten  Stellen  sinkt. 
Man  erhält  aber  auch  im  Augenblick  des  Auflegens  bald  positive,  bald 
negative  Ausschläge,  die  also  keinen  solchen  Ursprung  haben  können, 
Pur  diese  lassen  verschiedene  Gründe  sich  anführen.  Erstens  bewirkt  das 
Scheibchen  theils  an  sich,  theils  durch  Anätzen  des  Muskels  eine  Verbes- 
serung der  Leitung  an  der  Muskeloberfläche  zwischen  Achillesspiegel  und 
Hauptsehne.  Dadurch  kann  es  sichtlich  nur  den  vom  Achillesspiegel  in 
den  Bussolkreis  tretenden  Stromzweig  vergrössern.  Ein  anderer  Grund 
dafür,  dass  das  Bcheibchen  allein  durch  Aenderung  der  Leitungsverhält- 
uisse  einen  positiven  Zuwachs  erzeuge,  wird  uns  unten  klar  werden.  End- 
lich kann  das  Scheibchen  am  Längsschnitt  noch  wirken  durch  Erzeugung 
chemischen  Querschnittes  an  seinem  oberen  und  unteren  Bande.  Unter 
sonst  gleichen  Umständen  müsste  wegen  der  nach  der  Hauptsehne  zu 
nieder  abnehmenden  Dicke  des  Muskels  der  obere,  aufsteigend  wirksame 


1  Poggexdorff's  Annale*  u.  s.  w.   A.  a.  O.  S.  212. 

2  Rauke,  Tetanus.    Eine  physiologische  Studie.    Leipzig  1865.   S.  36.  87. 

24* 


372  XXIV.  Ueber  den  Einfluss  körperlicher  Nebenleitungen  u.  a.  w. 

Querschnitt  die  Oberhand  haben.  Ich  habe  noch  keine  nachhaltigen  Be- 
strebungen darauf  gerichtet,  den  Thatbestand  mit  diesen  theoretischen 
Forderungen  in  TWnlrlimg  zu  bringen,  was  kaum  der  Mühe  lohnen 
möchte. 


[571]    §.  IV.    Durch  eine  dem  Gastroknemius  angelegte, 
körperliche  Nebenleitung,  welche  dessen  Gestalt  zum  Cylin- 
der  ergänzt,  lägst  der  Unterschied  in  der  elektromotorischen 
Wirkung  verschieden  hoher  Punkte  des  Achillesspiegels  sich 

ausgleichen. 

Obschon  die  Ursache  der  verschieden  starken  Wirkung  verschieden 
hoch  dem  Achillesspiegel  angelegter  ätzender  Scheibchen  nach  dem  Obi- 
gen genugsam  einleuchtete,  war  ich  doch  bemüht,  einen  unmittelbaren 
experimentellen  Beweis  für  die  Richtigkeit  meiner  Schlüsse  mir  zu  ver- 
schaffen. Dazu  versuchte  ich,  den  Unterschied  in  der  Nebenschliessung, 
welche  die  Muskelmasse  in  verschiedenen  Höhen  dem  Achillesspiegelstrom 
in  Bezug  auf  den  Bussolkreis  bietet,  künstlich  auszugleichen.  Ich  bettete 
nämlich  den  Muskel  mit  seiner  Tibialfläehe  auf  ein  Lager  aus  Thon,  der 
mit  dreiviertelprocentiger  Steinsalzlösung  angeknetet  war.  Der  Thon 
ergänzte  die  nach  unten  verjüngte  Gestalt  des  Muskels  etwa  zu  der  eines 
Cylindeis  von  nur  wenig  grösserem  Durchmesser  als  der  des  dicksten 
Theiles  des  Muskels.  An  der  Bückenfläche  des  Muskels  Hess  er  einen 
Streif  von  hinlänglicher  Breite  frei,  um  die  Scheibchen  aufzulegen.  Die 
Berührung  des  Thones  mit  dem  Achillesspiegel  übt  auf  die  parelektro- 
nomische   Schicht   bekanntlich   keinen   Einfluss.1     Diese    Versuchsweise 

* 

lieferte  ein  sehr  schlagendes  Ergebniss,  wie  folgende  Zahlen  lehren. 


Gastroknemius 

L 

IL 

Ursprüngliche  Wirkung  in  J  ohne  \  t|4mi                   +  25 

+  157 

Compensatorgraden 

1  mit    1                            -  12 

+  57 

Von  unten  herauf. 

1.                                     +45 

+  25 

2.                                           39 

24 

Zuwachs  durch  L-Scheib-  t 
chen 

3.                                           36 

23 

4.                                           39 

30 

5.                                           48 

59 

Schliessliche  Wirkung       j 

^  }  Thon                        195 
ohne  1                                 527 

295 

706 

i  S.  oben  Bd.  I.  S.  163. 
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[572]  Wahrend  in  den  früheren  Versuchen  die  Zuwachse  bei  Auflegen  der 
Scheibchen  bis  zum  fünften  Scheibchen  rasch  abnehmen,  sinken  sie  jetzt 
von  absolut  geringerer  Höhe  zwar,  jedoch  ohne  Vergleich  langsamer  und 
nur  bis  zum  dritten  Scheibchen  herab,  wachsen  von  hier  an  wieder,  und 
weiden  am  oberen  Bande  des  Spiegels  sogar  grosser  als  an  der  Achilles- 
sehne. Da  der  Thon  nur  als  Leiter  wirkt,  kann  sonach  kein  Zweifel  an 
der  Richtigkeit  der  Deutung  mehr  sein,  die  wir  von  jenen  früheren  Er- 
gebnissen gaben.  Die  stärkere  Wirkung  der  unteren  Scheibchen  am 
nicht  auf  Thon  gebetteten  Muskel  rührt  her  von  der  geringeren  Neben- 
schliessung, welche  die  nach  der  Sehne  hin  sich  verjüngende  Muskelmasse 
dem  Achillesspiegelstrome  bietet. 


§.  V.   Der  verhältnissmässige  Widerstand  des  Muskels,  des 
Thones  und  der  verdünnten  Steinsalzlösung  wird  bestimmt 

Vor  Allem  wird  nun  nöthig,  den  Widerstand  des  Thones  im  Ver- 
gleich zu  dem  des  Muskels  zu  kennen,  und  auch  der  Widerstand  der 
Steinsalziösung,  mit  welcher  der  Thon  angeknetet  ist,  wird  uns  bald  von 
Interesse  werden. 

Erste  Bedingung  für  diese  Bestimmungen  ist ,  den  feuchten  Leitern 
prismatische  Gestalt,  wo  möglich  auch  gleiche  Dimensionen  zu  ertheilen. 
Dies  gelingt  auf  dem  von  Hrn.  Ranke  angegebenen  Wege,  indem  man 
sie  in  Glasröhren  von  gleichen  Dimensionen  bringt,  die  sie  genau  aus- 
füllen.1 Aus  einem  4  •  6 mm  weiten,  gut  cylindrischen  Rohre  wurden  drei 
25 m  lange  Stücke  geschliffen.  Um  die  untere  Sehne  des  Gracilis  oder 
Semimembranosus  eines,  mittelgrossen  Frosches  knüpfte  ich  einen  starken 
Faden,  zog  daran  den  Muskel  in  eines  der  Rohre,  so  dass  beiderseits 
gleichviel  hervorsah,  und  schnitt  das  Ueberstehende  in  einer  Flucht  mit 
den  Mündungen  des  Rohres  ab.  Die  Muskeln  füllten  den  Querschnitt 
des  Rohres  strotzend  aus.  In  ein  anderes  Rohr  wurde  Thon  gepresst 
und  an  jedem  Ende  in  einer  Flucht  mit  der  Mündung  abgeschnitten. 
Endlich  das  [573]  dritte  Rohr  füllte  ich  mit  der  verdünnten  Steinsalz- 
lösung, indem  ich  das  eine  Ende  mit  einer  aufgeklebten  Scheibe  schwe- 
dischen Fliesspapieres  verschluss,  das  Rohr  mittels  eines  capillaren  Hebers 
vollgosB,  und  auf  das  andere  Ende  eine  gleiche  Scheibe  legte,  die  durch 
Luftdruck  hinreichend  haftete,  um  dem  Rohr  jede  Stellung  geben  zu 
können. 

Nun  handelte  es  sich  darum,  die  Rohre  in  einen  Kreis  so  aufzu- 


1  Tetanus  n.  s.  w.   S.  44. 
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nehmen  ,  dass  1.  der  Widerstand  des  Kreises  auch  ohne  die  Bohre 
bestimmt  werden  konnte,  2.  der  Widerstand  der  Rohre  vom  Widerstand 
des  Kreises  einen  hinlänglichen  Bruchtheil  ausmachte,  3.  die  Strömung 
senkrecht  auf  die  Grundflache  der  Bohre  stattfand. 

Zu  dem  Ende  verfertigte  ich  aus  Guttapercha  zwei  Trichter  von  90  ° 
Oeflnung  und  25  mm  Seitenlange  ihres  Kegels.  Das  nur  2  "^  lange  Trichter- 
rohr hatte   wie   die  Maassrohre    4*6 mm  Lichtung.     Nachdem  ich  die 
Trichter  mit  Thon  gefüllt  hatte,  drückte  ich  von  der  Basis  aus  auf  den. 
Thon,  bis   er  aus  dem  Trichterrohre  quoll,    und   schnitt  das  Hervor- 
gequollene in  einer  Flucht  mit  der  Mündung  ab.    Die  Trichter  wurden 
mit  ihrer  Axe  in  derselben  Wagerechten,  mit  den  Mündungen  einander 
gegenüber  aufgestellt;  und  der  Basis  der  sie  erfüllenden  Thonmasse  wurden 
die    Bäusche    der   Zuleitungsgefasse    möglichst   unverrückbar   angelegt 
Zwischen  die  innerhalb  der  Trichterrohre  befindlichen,  in  deren  Mündung 
ihren  Querschnitt  zur  Berührung  bietenden  cylindrischen  Thonzapfen  von 
gleichem  Durchmesser  mit  den  feuchten  Leitern  in  den  Bohren  konnten 
nunmehr  diese  behufs  der  Widerstandsmessung  angebracht  werden,  wobei 
die  obigen  Bedingungen  2.  und  3.  erfüllt  waren.    Sollte  der  Widerstand 
des  Kreises  ohne  die  Bohre  bestimmt  werden,  so  wurden  die  Zapfen  un- 
mittelbar zur  Berührung  gebracht. 

Die  Temperatur  aller  Theile  der  Vorrichtung  war  merklich  dieselbe, 

Der  Widerstand  des  Kreises  wurde  gemessen  durch  die  reciproke 
Grosse  des  Ausschlages  des  Bussolspiegels,  den  der  Oeffhungsstrom  eines 
Schlitteninductoriums  erzeugte,  in  dessen  primärem  Kreise  ein  Queck- 
silberschlüssel den  Strom  einer  beständigen  Kette  unterbrach.  Dies  Ver- 
fahren hatte  den  Vorzug,  [574]  dass  die  innere  Polarisirbarkeit  der 
Muskelsubstanz  dabei  möglichst  unschädlich  wurde,  und  dass  von  elektro- 
motorischen Kräften  im  Kreise  und  Erwärmung  der  feuchten  Leiter  durch 
den  Strom  keine  Störung  zu  befürchten  war. 

Nennt  man  die  der  Stromstärke  proportionalen  Ausschläge  ohne  Bohr 
i0,  die  mit  dem  Thonrohre,  dem  Muskelrohre,  dem  Lösungsrohre  bezieh- 
lich  t(,  i*,  t'i,  die  zugehörigen  eigentümlichen  Widerstände  der  drei 
Bohre  aber  tvt,  tomf  wl}  so  hat  man  wegen  der  gleichen  Dimensionen  der 
Bohre 

111111 

wt :  wm  :  wt  =  — —  : —  : r- . 

Es  wurden  zwei  von  einander  unabhängige  Messungsreihen  angestellt, 
hei  deren  zweiter  die  Füllung  der  Trichter  und  Bohre  erneuert  und 
andere  Abstände  der  Bollen  gewählt  wurden.  In  der  ersten  Reihe  war 
der  Muskel  der  Gracilis,  in  der  zweiten  der  Semimembranosus.    In  jeder 
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Reihe  beobachtete  ich  nach  einander  5  Werthe  von  i0,  5  von  i,,  5  von  imi 
10  von  uf  5  von  iw,  5  von  i<,  und  zuletzt  wieder  5  von  i0,  und  nahm, 
das  Mittel  ans  den  10  zu  jeder  Anordnung  gehörigen  Zahlen,  um  vor- 
schreitende Veränderungen  des  Apparates  möglichst  auszugleichen.  Die 
Schwankimgen  betrugen  nur  wenige  Procente  der  Werthe.  Ich  erhielt  in 
Scalen  theilen: 


«0 

«i 

«* 

«i 

L 

48-0 

21-6 

30-4 

36-8 

n. 

59-1 

23-7 

32-6 

41-4 

Daraus  folgt 

f     I.  4-013  :  1-905  :  1-000. 
wt  :  wm  :  tr,  «   ^   n    g  5gg  .  j  g()4  .  x  Q0Q 

Die  Zahlen  für  den  Widerstand  des  Muskels  bezogen  auf  den  der 
Lösung  als  Einheit  stimmen  in  beiden  Reihen  so  überein,  dass  die  sonst 
hier  bedeutungslose  dritte  Decimale  berücksichtigt  werden  musste,  um 
den  Unterschied  auszudrücken:  eine  Gleichheit,  wie  sie  wohl  nur  das 
Werk  eines  günstigen  Zufalls  sein  kamt  Absolut  sind  diese  Zahlen  bei- 
läufig etwas  verfälscht  durch  Absterben  des  Muskels  am  Querschnitt  (s. 
[575]  oben  S.  371)  und  durch  die  Fliesspapierscheiben  an  beiden  Enden 
des  Lösungsrohres.  Die  Zahlen  für  den  Widerstand  des  Thones  stimmen 
ausser  Yerhaltniss  schlechter,  warum,  weiss  ich  nicht  zu  sagen. 

Der  Thon  war  derselbe,  dessen  ich  mich  gewöhnlich  bediene.  Es 
schien  angemessen,  einmal  seinen  procentischen  Gehalt  x  an  dreiviertel- 
procentiger  Steinsalzlösung1  festzustellen.  Durch  Bestimmung  der  Menge 
Lösung,  die  man  verbraucht,  um  eine  bestimmte  Menge  Thon  zur  rich- 
tigen Ccnsistenz  anzukneten,  gelingt  dies  nämlich  nicht,  weil  beim  An- 
beten Thon  verloren  geht.  Dagegen  lässt  x  sich  erhalten  durch  Ab- 
wägen eines  in  Papier  gewickelten  Thonballens  erst  im  feuchten,  dann 
im  lufttrockenen  Zustande.  Ist  das  Gewicht  zuerst  P,  dann  p,  so  hat  man 

*  =  100-75  — —-'    Für  den  Thon,  der  zu  obigen  Versuchen  gebraucht 


1  Unter  dreiviertelprocentiger  Lösung  ist  solche  verstanden«  zu  der  dreiviertel 
Procent  ihres  Gewichtes  an  Steinsalz  gesetzt  sind,  nicht  solche,  welche  soviel  davon 
enthält  —  [Hr.  O.  Nasse  hat  die  Concentration  von  ChlornatriumlÖsung  and  von 
uderen  Salzlösungen  ermittelt,  bei  welcher  Froschmuskeln  am  längsten  leistungs- 
fähig bleiben.  Für  Chlornatrium  giebt  er  0*6%  als  günstigstes  Verhaltniss  an 
(Pflügsb's  Archiv  n.  s.  w.  1869.  2.  Jahrgang.  S.  114;  —  1875.  Bd.  XI.  S.  141). 
Da  der  mit  dreiviertelprocentiger  Lösung  angeknetete  Thon  aber  erfahrungsmassig 
die  Muskeln  nicht  merklich  angreift,  so  empfiehlt  es  sich,  diese  Concentration  beizu- 
behalten, um  dem  ohnedies  schlechter  leitenden  Thone  möglichst  grosses  Leitvermö- 
gen zu  sichern.] 
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worden  war,  fand  ich  x  =  21*04.  Multipücirt  man  diese  Zahl  mit  dem 
.Verhältnis  des  specifischen  Gewichtes  des  angekneteten  Thones  zu  dem 
der  Losung,  so  erhalt  man  den  procentischen  Gehalt  xf  des  Thones  an 
Losung  dem  Volum  nach.  Das  specifische  Gewicht  des  angekneteten 
Thones  im  Mittel  aus  drei  Wägungen  in  Luft  und  in  Terpenthinöl  war 
»  1-9116,  das  der  Losung  bei  19-7°  C.  ist  =  1-0057,  das  gesuchte 
Verhältniss  also  1  •  901 1  und  x,  «=  39  •  696  oder  etwa  =  40.  Ware  das 
Leitvermögen  des  angekneteten  Thones  im  Vergleich  zu  dem  der  Losung 
dem  Volum  letzterer  im  Thone  proportional,  so  mässte  der  Widerstand 
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detf  Thones,  bezogen  auf  den  der  Lösung  als  Einheit,  =  ^tt  —  2-5  sein. 

Dass  er  in  Wirklichkeit  grösser  (im  Mittel  der  obigen  Zahlen  =3-8. 
gefunden  wird,  erklärt  sich  unter  Anderem  daraus,  dass  die  mit  Lösung 
gefüllten  Lücken  in  zwei  aufeinander  folgenden  dünnen  Querscheiben  eines 
Thoncy linders  einander  nicht  entsprechen.1 

[576]  Wie  dem  auch  sei,  für  gegenwärtigen  Zweck  genügt  uns  zu  wissen, 
dass  der  lebende  Muskel  fast  zweimal,  der  Thon  etwa  viermal  schlechter 
leitet,  als  dreiviertelprocentige  Steinsalzlösung,  mithin  der  Thon  etwa  zwei- 
mal schlechter  als  der  lebende  Muskel. 


§.  VI.    Umhüllen  des  Gastroknemius  mit  Thon  macht  ihn 

unter  Umständen  negativ  wirksam. 

Die  Tabelle  auf  S.  372  zeigt  noch  eine  merkwürdige  Thatsache. 
welche  der  Ausgangspunkt  für  eine  Reihe  wichtiger  Ermittelungen  ward. 
Man  sieht  zunächst,  dass  Betten  des  Muskels  auf  Thon  die  elektromo- 
torische Kraft  herabsetzt.  Dies  war  zu  erwarten,  wenn  auch  nicht  vor- 
herzusehen war,  dass  eine  dem  Muskel  angelegte  Masse,  deren  Leitver- 
mögen mit  dem  seinigen  von  gleicher  Ordnung  ist,  solche  Schwächung 
ausüben  würde.  Die  grösste  derartige  in  der  Tabelle  vorkommende 
Schwächung  beträgt  etwa  zwei  Drittel  der  Kraft.  Umgiebt  man  aber 
einen  von  Natur  stark  aufsteigend  wirksamen  oder  der  parelektronomischen 
Schicht  am  Achillesspiegel  künstlich  beraubten  Gastroknemius  mit  einer 
mehrere  Millimeter  dicken,  überall  anliegenden  Thonhülle,  aus  der  nur 
Haupt-  und  Achillessehne  hervorragen,  so  kann  der  Spannungsunterschied 
dieser  Punkte  auf  1IU  von  dem  sinken,  was  er  ohne  Hülle  ist  Vergl. 
übrigens  unten  S.  379. 

Noch  weniger  vorherzusehen  war  jedoch,  dass  Anbringen  einer  Thon- 


1  Wurde  der  Thon  über  Schwefelsäure  getrocknet,  so  betrag  der  Verlost 
21  •662<>/0.  Es  bleiben  also  im  lufttrockenen  Thon  noch  2/3°/0  Wasser  zurück,  welche 
bei  obiger  Berechnung  ausser  Acht  gelassen  sind. 
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hülle  die  Sichtung  des  Stromes  zwischen  Haupt-  und  Achillessehne  des 
Gastroknemius  umzukehren  vermag,  wie  in  der  Tabelle  an  dem  stark 
pareiektronomischen  Gastroknemius  I.  vor  Auflegen  der  Scheibchen  sich 
zeigt  Um  dieser  Wahrnehmung  weiter  nachzugehen,  diente  mir  fol- 
gende Vorrichtung. 

[577]  Der  Gastroknemius  war,  den  Achillesspiegel  nach  unten, 
zwischen  den  Elfenbeinplatten  einer  Streckvorrichtung1  ausgespannt.  An 
der  Säule  eines  der  zum  Tragen  der  unpolarisirbaren  Zuleitungsröhren  be- 
stimmten Ständer2  glitt  mit  Reibung  eine  etwa  27  mm  breite,  gefimisste 
Korkplatte  auf  und  ab.  In  die  obere  Flache  dieser  Platte,  die  nach  Art 
des  Tisches  eines  Mikroskopes  vorsprang,  hatte  ich  dem  vorderen  Bande 
parallel  eine  halbe jlindrische  Rinne  von  13  mm  Durchmesser  gefeilt  -Die 
Rinne  wurde  mit  Thon  gefüllt,  in  dem  Thon  eine  der  Gestalt  des  Muskels 
entsprechende  Höhlung  modellirt,  und  diese  von  unten  her  zwischen  den 
Elfenbeinplatten  der  Streckvorrichtung  dem  Muskel  bis  zur  Berührung 
genähert  Indem  der  Thon  seitlich  gegen  den  Muskel  aufgewulstet  und 
über  ihm  vereinigt,  auch  wohl  eine  Thonmasse  über  den  Muskel  fort  den 
aofgewulsteten  Bändern  der  unteren  Masse  angeknetet  wurde,  hatte  es 
keine  Schwierigkeit,  den  Muskel  so  mit  Thon  zu  umgeben,  dass  nur  Haupt- 
und  Achillessehne  hervorsahen.  Eben  so  leicht  gelang  es  durch  Senken 
der  Korkplatte,  ihn  aus  der  Thonhülle,  die  er  dabei  zerriss,  zu  befreien, 
und  sie  ihm,  nach  wieder  gehobener  Platte,  in  hinreichend  übereinstim- 
mender Art  nochmals  anzulegen. 

Es  zeigte  sich  regelmässig,  dass  stark  parelektronomische ,  also 
schwach  positiv  wirksame  Muskeln  in  der  Thonhülle  negativ  wirken. 
Entblösst  wirken  die  Muskeln  wieder  positiv,  nur  etwas  schwacher,  und 
dies  Spiel  lässt  sich  viele  Male  wiederholen,  wobei  die  negative  Wirkung 
im  Thon  etwas  zunimmt,  z.  B.: 

Gastroknemius  frei  +31  ■■*;    in  Thon  — 18: 

»    +  8  „ ;     „       „     —  22 
>j    +12  „ ;     „       „  24 

U.  8.   f. 

Von  Entwickelung  des  Achillesspiegelstromes  durch  öfteres  Anlegen  der 
Thonhülle'  ist,  wie  man  sieht,  jedenfalls  nichts  zu  spüren;  die  bleibende 
Veränderung  der  Resultante  im  negativen  Sinne  beruht  unstreitig  auf 
vermehrter  Leitungsgüte  des  Perimysiums. 

[578]  Wirkt  der  Muskel  schon  ohne  Thonhülle  absteigend,  so  er- 
scheint in  der  Hülle  die  absteigende  Kraft  grösser,  z.  B.: 


1  Es  wur  die  oben  S.  305.  306.  beschriebene. 
>  S.  oben  Bd.  L  Tai.  HL   Fig.  2. 
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Gastroknemius  frei  — 14***;    im  Thon  — 34; 

„    — 16.,,       „      „      — 39; 
u.  s.  f. 

Doch  kommt  es  auch  vor,  dass  die  Nebenschliessung  den  vorhande- 
nen absteigenden  Strom  schwächt.  Von  den  Bedingungen  dieses  Erfolges 
wird  unten  die  Bede  sein.  Wirkt  endlich  der  Muskel  über  ein  gewisses 
Maass  aufsteigend,  so  erscheint  in  der  Hülle  die  Kraft  kleiner.  Nie  wird 
darin  die  aufsteigende  Kraft  verstärkt;  sondern  mit  der  eben  angedeu- 
teten, noch  zu  besprechenden  Ausnahme  kann  der  Einfluss  der  Hülle 
stets  als  Verstärkung  einer  absteigenden  Wirkung  aufgefasst  werden, 
mache  nun  die  Verstärkung  sich  bemerkbar  durch  Abnahme  aufsteigen- 
der^ durch  Verkehren  aufsteigender  in  absteigende,  oder  durch  Zunahme 
schon  bestehender  absteigender  Wirkung. 

Ueber  ein  gewisses  Maass  vergrössert  Verdickung  der  Thonhülle 
deren  Wirkung  nicht  merklich.  Eine  Rinne  von  I7mm  Durchmesser 
wirkte  nicht  stärker  als  die  von  nur  13  mm. 


[§.  Via.    Die  Thonhülle  lässt  sich  durch  Steinsalzlösung, 
nicht  aber  durch  Quecksilber  ersetzen.] 

Als  ich  diese  Versuche  einmal  mit  zu  feuchtem  Thon  anstellte,  der 
sich  nicht  rein  vom  Muskel  ablöste,  sondern  ihn  wie  beschmiert  liess,  blieb 
nach  Entfernung  des  Thones  der  Muskel  nicht  nur  schwächer  aufsteigend, 
sondern  sogar  absteigend  wirksam.  Schon  eine  so  dünne  Thonschicht  also 
schien  zu  der  Wirkung  auszureichen,  um  die  es  sich  hier  handelt  Ich 
schloss  daraus,  dass  eine  capillare  Schicht  der  viermal  besser  leitenden 
verdünnten  Steinsalzlösung  selber  dies  vollends  thun  werde.  Wirklich  ist 
dies  der  FalL  Um  den  Muskel,  je  nach  seiner  ursprünglichen  Wirk- 
samkeit, minder  stark  aufsteigend,  statt  aufsteigend  absteigend,  starker 
absteigend  wirksam  zu  machen,  genügt  es,  ihn  mit  der  Salzlösung  zu 
bepinseln.  Das  blosse  Anlegen  des  nassen  Pinsels  bringt  einen  negativen 
Ausschlag  hervor,  indem  der  Pinsel  als  nebenschliessende  Masse  wirkt 
Mit  Fliesspapier  getrocket,  wirkt  der  Muskel  nahe  wie  vorhin ;  von  Neuem 
bepinselt,  wieder  mehr  absteigend,  und  dies  Spiel  lässt  sich  mehrmals 
wiederholen. 

Ich  stellte  einen  parallelepipedischen  Porzellantrog  von  [579]  75  "* 
Länge,  45 mm  Breite  und  20 mm  Tiefe  (eine  Streichholzbüchse)  so  au£ 
dass  ich  ihn  bequem  und  sicher  heben  und  senken  konnte.  Dem  in  der 
kleinen  Streckvorrichtung  ausgespannten  Gastroknemius  waren  oben  ein 
Stück  Triceps  femoris,  unten  ein  Stück  Tarsus  gelassen,  und  mittels 
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durchgezogener  Fäden  längs  den  Elfenbeinplatten  der  Vorrichtung  so  be- 
festigt, dass  sie  beim  Eintauchen  des  Gastroknemius  in  eine  Flüssigkeit 
daraus  hervorragten;  ihre  elektromotorischen  Kräfte  hatte  heisse  drei- 
vieitelpiocentige  Steinsalzlösung  vernichtet1 

Nachdem  ihnen  die  Thonspitzen  der  unpoiarisirbaren  Zuleitungs- 
ruhren angelegt  worden  waren,  hob  ich  den  mit  dreiviertelprocentiger 
StemsaMösung  gefällten  Trog  dem  Muskel  so  weit  entgegen,  dass  die 
Lösung  den  Muskel  allseits  umgab.  Die  dadurch  erzeugte  Neben- 
schliessung liess  vom  Spannungsunterschied  der  berührten  Punkte  nur 
etwa  den  zweihundertsten  Theil  übrig.  Wegen  des  verminderten  Wider- 
standes des  Kreises  nahm  dabei  die  Stromstärke  in  viel  geringerem  Maas* 
ab  als  die  Kraft  War  der  Achillesspiegel  mit  Kreosot  angeätzt,  und  der 
Muskel  demgemäss  sehr  stark  wirksam,  so  konnte  ich  die  vom  Achilles- 
spiegel ausgehende  Strömung  in  der  Flüssigkeit  nachweisen,  indem  ich 
die  Thonspitzen  dem  Muskel  nahe  eintauchte.2  War  der  Muskel  stärker 
parelektronomisch,  aber  noch  aufsteigend  wirksam,  so  hatte  nach  dem 
Eintauchen  die  zwischen  Triceps  und  Tarsus  übrig  bleibende  Spur  von 
Strom  die  absteigende  Richtung.  Hatte  ich  endlich  den  Kniespiegelstrom 
durch  Anätzen  des  Sehnenstreifes  an  der  Tibialfläche  theil  weise,  oder 
durch  Aufschlitzen  des  Muskels  längs  der  sehnigen  Scheidewand  voll- 
ständiger entwickelt  (s.  oben  S.  365),  so  dass  der  Muskel  stark  abstei- 
gend wirkte,  so  wurde  durch  Eintauchen  diese  Wirkung  verkleinert, 
z.  B.  am  geätzten  Muskel  von  — 90  auf  — 9,  am  aufgeschlitzten  von 
—629  auf  —  16cgr.  Dies  ist  der  eine  Fall,  in  welchem  Nebenschliessung 
[580]  einen  positiven  Zuwachs  statt  eines  negativen  erzeugt  (s.  vorige 
Seite). 

Das  Bepinseln  oder  Eintauchen  und  das  Abtrocknen  des  Muskels 
sind  in  mancher  Beziehung  minder  umständlich  als  das  Umkneten  des 
Muskels  mit  Thon  und  sein  Entfernen  aus  der  Thonhülle.  Doch  geht 
das  Abtrocknen  nicht  so  geschwind  von  statten  wie  das  Entfernen  aus 
der  Thonhülle;  oft  bleibt  der  Muskel,  wenn  auch  schwächer,  negativ 
wirksam,  vielleicht  wegen  Quellung  des  Perimysiums;  die  capillare  Schicht 
lässt  sich,  wo  man  es  wünschen  sollte  (s.  unten  S.  385.  886),  nicht  sicher 
auf  bestimmte  Bezirke  einschränken ;  endlich  bei  öfterer  Widerholung  des 
Versuches  scheint  der  Achillesspiegel  mehr    von  der  Losung  als  vom 


1  [Vergl.  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  I.   S.  132.] 
3  Sie  bröckeln  in  der  Lösung   schnell  ab.     Deshalb  wurde  gewöhnlich  der 
Strom  tob  Gewebetheilen  abgeleitet,  die  aus  der  Lösung  hervorragten,  da  sonst  vor- 
teilhafter gewesen  wäre,  Haupt-  und  Achillessehne  in  der  Lösung  mit  den  Thon- 
spitzen zu  berühren. 
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Thone  zu  leiden.  Dies  sind  die  Gründe,  aus  denen  ich,  auch  nachdem 
ich  das  Einhüllen  in  Thon  durch  Bepinseln  mit  Lösung  ersetzen  gelernt 
hatte,  in  vielen  Fällen  noch  ersteres  Verfahren  vorzog. 

Gesättigte  Steinsalzlösung  lässt  von  der  Wirkung  des  Muskels  nichts 
Deutliches  mehr  nach  Aussen  gelangen. 

Danach  schien  unfraglich,  dass  auch  Quecksilber  so  wirken  würde. 
Als  ich  aber,  meiner  Gewohnheit  treu,  auch  scheinbar  Selbstverständliches 
durch  den  Versuch  zu  prüfen,  den  mit  Quecksilber  gefüllten  Trog  einem 
Gastroknemius  entgegenhob,  an  dessen  Achillesspiegel  die  parelektrono- 
mische  Schicht  mit  verdünnter  Milchsaure  zerstört  war,  fand  ich  zu 
meiner  Ueberraschung  den  Spannungsunterschied  der  aus  dem  flüssigen 
Metall  hervorragenden  zuleitenden  Gewebetheile  fast  unverändert  Zwar 
zeigte  sich,  als  ich  näher  zusah,  im  ersten  Augenblick  eine  heftige  nega- 
tive Ablenkung;  unmittelbar  nachher  aber  näherte  sich  der  Spiegel  schnell 
seinem  früheren  Stand  und  erreichte  ihn  wieder  mehr  oder  minder  voll- 
ständig. Die  fast  unendlich  gut  zu  nennende  Nebenschliessung  durch  das 
Quecksilber  liess  also  die  elektromotorische  Gastroknemius-Besultante  bei- 
nah ungeschwächt. 

Da  ich  bei  diesen  Versuchen  nur  wie  gewöhnlich  den  Achillesspiegel 
mit  der  Säure  benetzt  hatte,  so  war  eine  entfernte  Möglichkeit,  dass  die 
saure  untere,  und  die  alkalische  obere  Hälfte  des  Muskels  mit  dem  Metall 
eine  Säure-Alkali-Kette  [581]  bilden,  deren  Strom  den  durch  Neben- 
schliessung geschwächten  Muskelstrom  zur  früheren  Höhe  ergänze.  Schon 
der  zeitliche  Verlauf  der  Erscheinung  sprach  gegen  diese  Deutung;  auch 
blieb  der  Erfolg  derselbe,  als  ich,  statt  nur  den  Achillesspiegel,  den  ganzen 
Muskel  mit  Säure  bestrich,  und  Benetzen  nur  des  Achillesspiegels 
eines  wärmestarren  Muskels  mit  Säure  gab  keine  Wirkung  in  obigem 
Sinne. 

So  sonderbar  die  Thatsache  beim  ersten  Anblick  ist,  so  leicht  erklärt 
sie  sich  bei  näherer  Betrachtung.  Nach  meinen  Versuchen  mit  der 
SiEMENs'schen  Wippe  verhält  sich  in  verdünnter  Schwefelsäure  die  Pola- 
risation von  Quecksilber  zu  der  von  Platin  wie  t-x  iL1    Trotz  der  Be- 

l'O 

weglichkeit  seiner  Oberfläche  ist  Quecksilber  ein  sehr  polarisirbares  Metall 
Der  Vorgang  ist  also  wesentlich  derselbe,  als  brächte  man  zu  einem  die 
Bussole  enthaltenden  Zweige  des  Schliessdrahtes  einer  Kette  eine  Neben- 
leitung an,  in  der  ein  Voltameter  mit  Platinelektroden  sich  befindet.  Im 
ersten  Augenblick  erfolgt  eine  Schwächung  des  Stromes,  wenn  aber  die 
Polarisation  den  Stromzweig  in  der  Nebenleitung  vernichtet  hat,  kann 


i  S.  oben  Bd.  L  S.  75. 
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man  nach  dem  BosscHA'schen  Satze  die  Nebenleitung  mit  dem  Voltameter 
entfernen  und  anbringen,  ohne  in  der  übrigen  Leitung  das  dynamische 
Gleichgewicht  zu  stören.1  In  dem  Fall  der  Nebenleitung  befindet  sich  in 
unserem  Versuche  das  Quecksilber  mit  der  schnell  an  seiner  Oberflache 
sieh  entwickelnden  elektromotorischen  Gegenkraft.  Sobald  diese  den 
Strom  im  Quecksilber  aufhebt,  ist  es,  als  sei  letzteres  nicht  mehr  da. 
Im  Haasse  wie  dieser  Zustand  erreicht  wird,  nimmt  demnach  der  Strom 
im  Bussolkreise  seine  frühere  Grosse  wieder  an. 

Die  Richtigkeit  dieser  Erklärung  folgt  daraus,  dass  jede  Erschütte- 
rung des  Quecksilbers  von  einem  nach  Verhältnis  heftigen  negativen 
Ausschlage  begleitet  ist2 

[582]  Um  aber  unsere  Erklärung  vollends  zu  sichern,  habe  ich  noch 
folgenden  Versuch  angestellt,  der  insofern  leichtere  Einsicht  gewahrt,  als 
der  Muskel  dabei  durch  einen  an  sich  nicht  elektromotorischen ,  sondern 
von  einem  fremden  Strome  durchflossenen  feuchten  Leiter  ersetzt  ist  Ich 
befestigte  zwei  kleine  Glastrichter  neben  einander  in  aufrechter  Stellung 
so,  dass  der  Abstand  der  unteren  Mündungen  ihrer  beiläufig  nur  20  mm 
langen  Bohre  von  Mitte  zu  Mitte  67  mm  betrug,  und  zog  durch  die  Bohre 
einen  baumwollenen,  mit  dreiviertelprocentiger  Steinsalzlösung  getränkten 
Docht  Der  Docht  war  zwischen  den  unteren  Mündungen  der  Bohre 
straff  ausgespannt,  damit  er  auch  in  Quecksilber  gerade  bleibe.  Die 
beiden  Enden  des  Dochtes  befanden  sich  in  den  Trichterkegeln,  und  waren 
mit  zwei  Lagen  Thon  überknetet,  deren  untere  aus  gewöhnlichem,  die 
obere  aus  Thon  bestand,  der  mit  schwefelsaurer  Zinkoxydlösung  ange- 
feuchtet war.  TJeber  letzterer  Schicht  stand  schwefelsaure  Zinkoxydlösung, 
in  welche  verquickte  Zinkplatten  tauchten.  Der  Strom  einer  beständigen 
Kette  wurde  durch  diese  Vorrichtung  und  die  Bussole  gesandt  und  seine 
Starke  gemessen.  Die  Trichter  mit  dem  zwischen  ihnen  ausgespannten 
Dochte  schwebten  über  dem  erwähnten  Troge  mit  Quecksilber.  Wurde 
dieser  gehoben,  bis  der  Docht  ganz  von  Quecksilber  umgeben  war,  so 
stieg  zwar  im  ersten  Augenblick  die  Ablenkung,  sogleich  aber  sank  sie 
wieder  und  erreichte  fast  genau  ihre  frühere  Stärke.  Erschütterung 
erzeugte  schnelle  positive  Schwankungen.  Ersetzte  ich  das  Quecksilber  im 
Troge  durch  dreiviertelprocentige  Steinsalzlösung,  so  erhielt  ich  dauernd 
eine  etwa  so  grosse  Verstärkung  des  Stromes,  wie  Quecksilber  sie  im 
ersten  Augenblick  erzeugte.    Sogar  die  kurzen  Ströme  des  Schlitteninduc- 


1  Poggkkdorpf's   Annalen   u.  s.  w.    1853.    Bd.  CIV.  S.  460;  —  [vergl.  oben 
Bi  I..  S.  258;  —  Bd.  II.    S.  84]. 

2  Ueber  die  Wirkung  der  Erschütterung  polarisirter  Elektroden  vergl.  meine 
rntenraehungen  u.  s.  w.   Bd.  I.   S.  212.   Anm.  1    —  Bd.  II.  Abth.  II.  S.  325. 
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toriums  wurden  durch  Lösung  mehr  gestärkt  als  durch  Quecksilber.  Mit 
dem  Docht  in  der  Luft  erfolgten  67-0,  in  Quecksilber  75-7,  in  Lösung 
87*0  Scalentheile  Ausschlag. 

Dieser  Versuch  ist  der  reciproke  zu  einem  seinerzeit  viel  besproche- 
nen Versuche  von  Hrn.  Poggendoäff.  In  der  Axe  eines  weiten  Glas- 
rohres verlauft  ein  Platindraht,  der  eine  Kette  schliesst  Wird  das  Bohr 
mit  verdünnter  Schwefelsaure  gefüllt,  so  bleibt  der  Strom  ungeandert 
obschon  eine  leicht  wahrnehm-  [583]  bare  Verstärkung  die  Folge  der 
Ausbreitung  des  Stromes  in  der  Flüssigkeit  sein  müssto.  Hr.  Poggks- 
dobff  selber  hat  dies  so  ausgelegt,  als  könne  hier  keine  Zersetzung 
eintreten,  mithin  der  Strom  nicht  auf  den  feuchten  Leiter  übergehen, 
weil  dieser  nur  durch  Elektrolyse  leite.1  Hr.  Jacobi  hat  aber  bei  ähn- 
lichen Anordnungen  Elektrolyse  nachgewiesen,'  und  Hr.  Beetz  hat  schon 
darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  der  Strom  in  der  Flüssigkeit  durch 
Polarisation  vernichtet  werde.3  Unstreitig  ist  dies  der  Grund  der  Er- 
scheinung, und  mit  verquicktem  Zinkdraht  in  schwefelsaurer  Zinkoxyd- 
lösung wäre  das  Ergebniss  sicher  ein  anderes. 

Eine  metallische  Nebenschliessung,  sofern  sie  bis  zur  Vernichtung 
des  ursprünglichen  Stromes  polarisirbar  ist,  verändert  also  den  Strom  in 
einem  feuchten  Leiter  nicht,  gleichviel  ob  dieser  durchströmt  sei,  oder 
elektromotorische  Kräfte  in  seinem  Inneren  beherberge.  Um  so  sicherer 
hindert  sie,  was  der  Ausführung  nicht  bedarf,  den  TJebergang  aus  einem 
feuchten  Leiter  durch  sie  hindurch  in  einen  anderen.  Von  Humboldt  und 
Gay-Lussac  bemerkten,  dass  man  einen  Zitterrochen  zwischen  zwei  am  Bande 
sich  berührenden  metallischen  Schüsseln  ungestraft  trage.4  Matteucci  fand, 
dass  Blattgold  zwischen  Muskel  und  Nerv  die  secundare  Zuckung  auf- 
hebe, und  Hr.  Becquekel  d.  V.  gab  die  richtige  Erklärung  dieses  Um- 
Standes,  durch  den  Matteucci  sich  verleiten  liess,  die  elektrische  Natur 
der  secundären  Zuckung  zu  läugnen,  und  sie  auf  Fernwirkung  des  Sei- 
venprincipes  im  primär  zuckenden  Muskel  zu  deuten.6  Ich  selber  endlich 
zeigte  unmittelbar,  dass  eine  unter  Wasser  befindliche  Säule  durch  eine 
metallische  Hülle  keinen  merklichen  Stromtheil  nach  aussen  sende.4 


*  Poogbndorpf'b  Annalen  u.  s.  w.  1845.   Bd.  LXIV.  S.  54. 

*  Ebenda,  1846.  Bd.  LXIX.  8.  181. 

3  Fortschritte  der  Physik  im  Jahre  1845  u.  s.  w.  S.  448. 

*  Gilberts  Annalen  u.  s.  w.   1806.    Bd.  XXII.  S.  8. 

5  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  IL    Abth.  I.    1849.   S.  105. 

6  Monatsberichte    der    Akademie  u.  s.  w.    1864.    S.  352.   —   [Vergl.  onten 
Abh.  XXX.  §.  IX.]. 
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[584]    §.  VII.    Wie  Nebenschliessung  die  absteigende  Kraft 
des  Gastroknemius  verstärke,  wird  erklärt 

Nach  dieser  Richtung  also  ist  Alles  deutlich;  das  hier  zu  Erklärende 
ist,  wie  Nebenschliessung,  anstatt  einfach  die  elektromotorische  Wirkung 
des  Gastroknemius  zu  schwächen,  dessen  Kraft  stets  in  absolut  negativem 
Sinne  ändere.    Folgendermaassen  lässt  sich  dies  begreifen. 

Schon  früher  wies  ich  nach,  dass  der  in  der  Muskelmasse  versteckte 
Kniespiegel,  sofern  er  nicht  bis  zur  Unwirksamkeit  parelektronomisch  ist, 
durch  den  Muskel  eine  Strömung  sende,  die  im  Kniespiegel  selber  ab-, 
im  Muskel  aufsteige.  Diese  Strömung  setzt  sich  im  Muskel  zusammen 
mit  der  darin  absteigenden  Strömung*,  welche  ausgeht  von  dem  in  sich 
aufsteigend  wirksamen  Achillesspiegel ,  sofern  er  nicht  bis  zur  Unwirksam- 
keit parelektronomisch  ist  (vergl.  oben  S.  369).  In  den  Bussolkreis 
sendet  demgemass  der  Kniespiegel  einen  scheinbar  im  Muskel  absteigen- 
den, der  Achillesspiegel  einen  scheinbar  darin  aufsteigenden  Stromzweig, 
und  je  nachdem  der  erste  oder  zweite  dieser  Zweige  der  stärkere  ist, 
erscheint  der  Muskel  negativ  oder  postiv  wirksam. 

Der  Betrag,  in  welchem  jeder  der  beiden  Spiegel  seine  Componente 
in  den  Bussolkreis  sendet,  wird  beeinflusst  durch  die  Nebenschliessung, 
welche  in  Bezug  auf  jenen  Kreis  die  Muskelmasse  und  andere  dem  Muskel 
passend  anliegende  leitende  Massen  dem  Ausgleich  der  Spannungen  darbieten. 

Um  in  dieser  Beziehung  Kniespiegel  und  Achillesspiegel  mit  ein- 
ander zu  vergleichen,  theilen  wir  den  Muskel  in  drei  Längenabschnitte. 
Der  obere  erstreckt  sich  bis  an  den  oberen  Band  des  Achillesspiegels,  der 
untere  bis  an  das  untere  Ende  des  Sehnenstreifes  in  der  Tibialfläche. 
Im  mittleren  Abschnitte  befindet  sich  der  obere  Theil  des  Achilles-  und 
der  untere  des  Kniespiegels,  im  oberen  Abschnitte  nur  der  obere  Theil 
des  Knie-,  im  unteren  Abschnitte  nur  der  untere  Theil  des  Achilles- 
spiegels. Für  die  im  mittleren  Abschnitte  gelegenen  Theile  beider 
Spiegel  ist  die  durch  die  Muskelmasse  gebildete  Nebenschliessung  etwa 
die  gleiche.  Dagegen  ist  sie  für  den  im  oberen  Abschnitte  gelegenen 
Theil  des  Knie-  [585]  spiegeis  eine  bessere  als  für  den  im  unteren  Ab- 
schnitte gelegenen  Theil  des  Achillesspiegels.  Denn  im  oberen  Abschnitte 
nmdet  sich  der  Muskel  zu  dem  dicken  Muskelkopf  ab,  im  unteren  läuft 
er  rasch  sich  verjüngend  in  die  schlanke  Achillessehne  aus. 

Nun  ist  für  prismatische  Leiter,  in  denen  die  Elektricität  nur  nach 
einer  Bichtung  sich  bewegt,  leicht  zu  zeigen,  dass  je  besser  die  für  einen 
Stromzweig  schon  vorhandene  Nebenschliessung  ist,  um  so  weniger  wird 
«  geschwächt  durch  weiteres  Verbessern    dieser  Nebenschliessung  um 
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eine  bestimmte  Grosse.  In  folgender  Figur  seien  K  die  Kette  mit  der 
elektromotorischen  Kraft  E  im  Kettenzweige  vom  Widerstände  A,  B  die 
Bussole  im  Bussolzweige  vom  Widerstände  A;  endlich  l,  eine  Neben- 

Schliessung  zum  Bussolzweige,  deren  Widerstand  X,  =  — ,  wo  /  die 

Länge,  9  der  Querschnitt,  s  die  specifische  Leitungsgüte,  Die  Neben- 
schliessung  ist  mit  ihren  beiden  ebenen  Endqueischnitten  zwischen  zwei 
leitenden  Massen  M,  M,  von  so  grosser  specifischer  Leitungsgüte  ange- 
bracht, dass  s  dagegen  verschwindet;  die  Trennungsebenen  sind  folglich 
isoelektrische  Flachen.    Die  Stromstärke  im  Bussolkreise  wird  alsdann  sein 


/x  = 


E.l 


(A+k)l+Akqs 

Differenzirt  man  diesen  Ausdruck  nach  q,  so  erhält  man 


M 


M, 


[586] 


dk  =  — 


Fig.  85. 

E.l.  Als 


dq. 


[{A+X)l+AXqi\* 

dli  nimmt  ab  mit  wachsendem  q}  d.  h.  für  eine  gleiche  Verbesse- 
rung der  Nebenschliessung  durch  Vergrösserung  ihres  Querschnittes  um 
dq  fallt  die  Abnahme  der  Stromstärke  um  so  kleiner  aus,  je  grösser  q 
oder  je  besser  die  schon  vorhandene  Nebenschliessung  ist. 

Aehnliches  muss  auch  in  körperlichen  Leitern  gelten.  Wird  also  die 
Nebenschliessung,  welche  die  Muskelmasse  der  von  beiden  Spiegeln  aus- 
gehenden Strömung  bietet,  durch  Umhüllen  des  Muskels  mit  Thon,  Be- 
pinseln mit  verdünnter  Steinsalzlösung,  Eintauchen  in  solche  Losung  ver- 
bessert, so  werden  die  Stromtheile,  welche  von  den  im  mittleren 
Abschnitte  gelegenen  Theilen  der  Spiegel  ausgehen,  in  ungefähr  gleichem 
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Verhältnis  geschwächt  Dagegen  der  aufsteigende  Strömt  heil,  welcher 
ausgeht  von  dem  im  unteren  Abschnitte  gelegenen  Theile  des  Achilles- 
spiegels, wird  unter  der  angebrachten  Nebenschliessung  mehr  leiden,  als 
der  absteigende  Stromtheil,  welcher  ausgeht  von  dem  im  oberen  Ab- 
schnitte gelegenen  Theile  des  Kniespiegels. 

Mit  Hülfe  des  HELMHOLTz'schen  Satzes  lässt  sich  dies  auch  folgen- 
dennaassen  einsehen.  Denken  wir  uns  im  oberen  und  im  unteren  Ab- 
schnitte des  Muskels  ein  elektromotorisches  Flächenelement.  Es  wird 
durch  den  Bussolkreis  eine  um  so  grössere  Elektricitätsmenge  senden,  je 
grosser  die  Elektricitätsmenge  ist,  die  es  selber  von  einem  gleich  grossen 
und  gleich  stark  elektromotorischen  Querschnitte  des  Bussolkreises  erhält, 
im  Allgemeinen  also,  je  grosser  die  Stromdichte  in  dem  senkrecht  auf 
die  Strömung  genommenen  Muskelquerschnitt  ist,  in  welchem  es  liegt. 
Nun  werde  der  Muskel  in  eine  vergleichsweise  unbegrenzte  Masse  eines 
Leiters  von  gleichem  specifischen  Widerstände  getaucht.  Dadurch  wird 
im  oberen  und  im  unteren  Abschnitte  die  Stromdichte  sinken,  um  in 
beiden  derselben  niederen  Grenze  sich  zu  nähern.  Da  die  Stromdichte 
im  unteren  Abschnitte  grösser  war,  erleidet  sie  also  hier  den  grösseren 
Verlust  Umgekehrt  würde  das  Eintauchen  bewirken,  dass  der  vom 
Element  in  diesem  Abschnitt  ausgesendete  Stromtheil  im  Bussolkreis  eine 
[587]  grössere  Schwächung  erführe ,  als  der  vom  Element  im  oberen  Ab- 
schnitte stammende,  w.  z.  b.  w. 

Daraus  erklären  sich  alle  obigen  Erfolge.  Gleichviel  was  Richtung 
und  Grosse  der  ursprünglichen  Wirkung  war,  durch  Verbessern  der 
Nebenschliessung  muss  die  Wirkung  einen  Schritt  im  Sinne  der  Knie- 
spiegelkraft, d.  h.  in  negativer  Richtung  thun.  Der  stark  aufsteigend 
wirksame  Muskel  also  wird  es  weniger;  am  hinreichend  schwach  aufstei- 
gend wirksamen  führt  der  Schritt  über  den  Nullpunkt  fort  in's  Negative ; 
der  bereits  absteigend  wirksame  Muskel  wird  stärker  wirksam  in  gleicher 
Richtung.  Zugleich  aber  wird  die  absolute  Grösse  beider  entgegengesetz- 
ten Wirkungen  vermindert,  so  dass  bei  sehr  guter  Nebenschliessung  der 
Muskel  fast  ganz  unwirksam  wird.  Dadurch  kann  geschehen,  dass  die 
Wirkung  des  schon  absteigenden  Muskels  verkleinert  statt  vergrössert 
erscheint  Der  Unterschied  zwischen  auf-  und  absteigender  Wirkung 
wächst  zwar  zu  Gunsten  letzterer,  aber  beide  algebraisch  zu  summirenden 
Grossen  werden  zugleich  mit  einem  so  kleinen  Factor  multiplicirt, 
dass  die  negative  Resultante  absolut  genommen  sinkt  (s.  unten  S.  388). 

Versuche  mit  nur  theilweiser  Umhüllung  des  Muskels  bestätigen 
diese  Theorie.  Legt  man  einen  Thonring  von  etwa  5 mm  Dicke  um  den 
Xuskelkopf  oberhalb  des  Achillesspiegels,  so  erhält  man  einen  schwachen 
aufsteigenden  Zuwachs,   weil   man    den    absteigenden  Kniespiegelstrom 

£•  d«  Bot« -Raymond,  Get.  Abb.  II.  25 
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schwächt.  So  muss  beiläufig  auch  das  am  Längsschnitt  der  Bückenfläche 
angelegte  Milchsäurescheibchen  wirken  (s.  oben  S.  371).  Ein  absteigen- 
der Zuwachs  dagegen  erfolgt,  wenn  man  den  Ring  unterhalb  des  unteren 
Endes  des  Sehnenstreifes  der  Tibialfläche  anbringt  Auch  fahrt  ein 
solcher  Zuwachs  fort  zu  erscheinen,  wenn  man  mit  dem  Bing  am  Muskel 
emporsteigt,  bis  ein  Punkt  kommt,  wo  die  Wirkung  Null  ist  und  jenseit 
dessen  sie  positiv  wird.  Dies  erklärt  sich  nach  dem  HELMHOi/rz'schen 
Satz  aus  dem  Einfluss,  den  der  Thonring  auf  eine  den  Muskel  zwischen 
Haupt-  und  Achillessehne  durchfliessende  Strömung  üben  würde.  Die 
ohne  den  Bing  im  Achillesspiegel  selber  und  ihm  nahe  verlaufenden 
Stromcurven  werden  in  den  ^Bing  hinein  [588]  sich  biegen,  die  der 
Axe  des  Muskels  näheren,  welche  die  Flächenelemente  des  Kniespiegels 
treffen,  vergleichsweise  ungestört  bleiben.  Hieraus  ergiebt  sich  ein  neuer 
Grund  gegen  Hrn.  Meissners  Art,  den  Strom  vom  Gastroknemius 
mittels  eines  um  den  Muskelbauch  geknüpften,  mit  Eiwefas  getränkten 
Fadens  abzuleiten.1  Umstände  lassen  sich  denken,  unter  denen  ein 
solcher  Faden  durch  Nebenschliessung  Fehler  veranlassen,  könnte. 

Umhüllt  man  abwechselnd  die  obere  und  untere  Muskelhälfte  mit 
Thon,  so  erhält  man,  wie  nach  Vorigem  von  selber  sich  versteht,  im 
letzteren  Falle  viel  stärkere  absteigende  Wirkung  als  im  ersteren.  Sind 
etwa  die  unteren  zwei  Drittel  des  Muskels  in  Thon  gehüllt,  so  bringt 
Umhüllung  .des  oberen  Drittels  nicht  sicher  Vermehrung  des  absteigenden 
Zuwachses  hervor. 


§.  VIH.    Folgerungen  aus  Obigem.    Der  Gastroknemius  eignet 
sich  nicht  dazu,  um  die  Umkehr  der  elektromotorischen  Kraft 
natürlichen  Querschnittes  durch  Parelektronomie  daran  fest- 
zustellen. 

Aus  diesen  Versuchen  folgt  zunächst,  dass  der  Kniespiegel  so  par- 
elektronomisch  weder  ist,  noch  zur  Erklärung  der  elektromotorischen  Er- 
scheinungen am  Gastroknemius  zu  sein  braucht,  wie  ich  früher  annahm. 
Um  die  Schwäche  der  nach  aussen  gelangenden  Kniespiegelwirkung  zu 
erklären,  tritt  an  Stelle  der  vermutheten  hohen  Parelektronomie,  für  die 
sonst  kein  Grund  vorlag,  die  bisher  nicht  berücksichtigte  Thatsache,  dass 
für  den  Kniespiegelstrom  die  Bedingungen  der  Ableitung  ungünstigere 
sind,  als  für  den  Achillesspiegelstrom.  Dem  Aufschlitzen  des  Gastro- 
knemius längs  der  Scheidewand,  dem  Ueber  dehnen,  dem  Anätzen  des 


1  S.  oben  S.  303. 
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Sehnenstreifes  der  Tibialfläche,  diesen  drei  Versuchsweisen,  mittels  deren 
bisher  die  absteigende  Kniespiegelcomponente  zum  Vorschein  gebracht 
wurde,  liess  sich  vorwerfen,  dass  sie  die  Kraft,  die  sie  nachwiesen,  erst 
schufen.  Das  Verfahren,  den  Kniespiegelstrom  vergleichsweise  zu  verstarken, 
indem  man  den  Achillesspiegelstrom  durch  Nebenschliessung  vergleichs- 
weise mehr  schwächt,  ist  von  diesem  Ein-  [589]  würfe  frei.  Sein  Erfolg 
lehrt  uns,  dass  der  Kniespiegel  für  gewöhnlich,  so  weit  sich  urtheilen 
lässt,  in  einem  gewissen  mittleren  Grade  der  Parelektronomie  verharrt, 
wie  eben  andere  sehnige  Muskelenden  und  der  Achillesspiegel  auch.  Die 
scheinbare  elektromotorische  Ueberlegenheit  des  letzteren  beruht  wesent- 
lich auf  der  ungünstigeren  Lage  des  Kniespiegels.  Verjüngte  sich  der 
Gastroknemius  nach  oben  wie  nach  unten,  endete  er  an  der  Hauptsehne 
dünn  wie  an  der  Achillessehne,  so  finde  zwischen  Haupt-  und  Achilles- 
sehne kein  Strom  statt,  oder  wenigstens  der  Strom  flösse  so  oft  nach 
unten  wie  nach  oben.  Ausserdem  kommt  natürlich  in  Betracht ,  dass  der 
Achillesspiegel  allerlei  schädlichen  Einflüssen  blossliegt,  gegen  welche  der 
grösste  Theil  des  Kniespiegels  vollkommen  geschützt  ist. 

Wie  man  sich  erinnert,  wurde  auf  Grund  von  Beobachtungen  am 
Gastroknemius  die  Lehre  von  der  Parelektronomie  des  natürlichen  Quer- 
schnittes zuerst  aufgestellt.  Am  Gastroknemius  war  es,  wo  ich,  abgesehen 
von  den  ersten  rohen  Wahrnehmungen  an  ganzen  Gliedmaassen,  zuerst 
erfuhr,  dass  ein  unversehrter  Muskel  unter  Umstanden  stromlos  erscheinen 
oder  verkehrt  wirken  kann,  und  dass  es  genügt,  den  natürlichen  Quer- 
schnitt irgendwie  zu  zerstören,  um  den  gewöhnlichen  Strom  hervorzu- 
rufen. 

Ohne  dass  ich  damals  es  ahnen  konnte,  betrafen  diese  Wahrneh- 
mungen, die  von  so  fundamentaler  Bedeutung  werden  sollten,  statt  des 
gewöhnlichen  Stromes  vom  Längs-  zum  Querschnitt,  einen  natürlichen 
Neigungsstrom.  Es  entstand  aber  daraus  kein  Fehler,  weil  die  Lehre- 
von  der  Parelektronomie  auch  auf  die  schrägen  natürlichen  Querschnitte 
und  ihre  Neigungsströme  passte.1  Dies  war  um  so  glücklicher,  als  an 
den  hier  brauchbaren  Muskeln  kein  senkrechter  natürlicher  Querschnitt 
vorkommt,  vielmehr  alle  Ströme  sehniger  Enden  zum  Theil  Neigungs- 
stiome  sind.2 

Jetzt  aber  findet  sich  merkwürdigerweise  auch  noch,  dass  Versuchen 
am  Gastroknemius  der  Beweis  für  Umkehr  der  elek-  [590]  tromotorischen 
Kraft  natürlichen  Querschnittes  durch  Parelektronomie  nicht  entnommen 
werden  kann.    Stromlosigkeit,  absteigende  Wirkung  des  Gastroknemius, 


1  S.  oben  S.  130.  131. 

2  S.  oben  S.  313. 
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sind  weit  davon  entfernt,  unmittelbar  den  Schlnss  auf  gleiche  Zustande 
des  Achillesspiegels  zu  gestatten. 

Der  Strom  zwischen  Haupt-  und  Achillessehne  lasst  sich  als  alge- 
braische Summe  von  vier  Gomponenten  auffassen:  1.  des  Neigungsstromes 
des  Achillesspiegels,  wie  er  ohne  parelektronomische  Schicht  wäre:  seine 
aufsteigende  Kraft  heisse  +  naMa,  wo  na  <  1  die  Schwächung  ausdrückt, 
welche  diese  Kraft  durch  Nebenschliessung  erfahrt;  2.  des  Neigungs- 
stromes der  parelektronomischen  Schicht  desselben  Spiegels:  seine  abstei- 
gende Kraft  sei  — naPa\  3.  des  Neigungsstromes  des  Kniespiegels,  wie 
er  ohne  parelektronomische  Schicht  wäre;  seine  absteigende  Kraft  heisse 
—  nkMk,  wo  nk<na  die  Schwächung  ausdrückt,  welche  diese  Kraft 
durch  Nebenschliessung  erfährt;  endlich  4.  des  Neigungsstromes  der  par- 
elektronomischen Schicht  desselben  Spiegels:  seine  aufsteigende  Kraft  sei 
+  nk  Pk .  Wegen  der  geringeren  Neigung  der  Bündel  gegen  den  oberen 
Theil  des  Kniespiegels  (s.  oben  S.  366)  hat  man  beiläufig  Mky  Pk  unter 
sonst  gleichen  Umständen  <  Ma,  P«.  Die  Gesammtwirkung  des  Gastro- 
knemius  ist 

S  =  n«  {Ma—  Pa)  -  nk  {Mk—Pk). 

Setzt  man  Pa  <  Ma,  Pk  <  Mk,  so  dass  S  einen  geringen  positiven 
Werth  erhält,  und  lasst  na  über  ein  gewisses  Maass  schneller  als  nk  ab- 
nehmen, wodurch  man  in  der  Formel  die  Wirkung  einer  angebrachten 
Nebenschliessung  vorstellt,  so  wird  5  durch  Null  hindurch  negativ.  Setzt 
man  Mk — Pk  so  viel  grosser  als  Ma — P0,  dass  5  trotz  nh<n*  negativ 
ist,  und  lasst  wieder  na  schneller  als  nk  abnehmen,  so  ist  die  Folge  eine 
Yergrösserung  des  negativen  Werthes  von  S\  aber  nur  bis  zu  einer  gewissen 
Grenze,  jenseit  welcher  der  negative  Unterschied  wieder  abnimmt,  weil 
bei  immer  besser  werdender  Nebenschliessung  nk  und  na  derselben  nie- 
deren Grenze  sich  nähern.  So  drückt  die  Formel  aus,  dass  sehr  gute 
Nebenschliessung  die  negative  Wirksamkeit  eines  Gastroknemius  nicht 
mehr  erhöht,  sondern  vermindert  (s.  oben  S.  385). 

[591]  Nun  aber  handelt  es  sich  darum,  welche  Schlüsse  aus  dem 
bald  positiven,  bald  negativen,  bald  der  Null  gleichen  Werthe  von  S 
auf  die  Grosse  von  Pa  gezogen  werden  können.  Das  Dasein  von  Pa  &n 
sich  ist  hinlänglich  bewiesen  durch  den  Erfolg*  des  Aetzens,  Brennens  u.  s.  w. 
Die  Grösse  des  Unterschiedes  zwischen  der  Wirkung  eines  stark  parelek- 
tronomischen Gastroknemius  vor  und  nach  dem  Aetzen,  Brennen  u.  s.  w. 
zeigt  überdies,  dass  in  solchen  Fällen  Pa  nur  wenig  kleiner  als  Ma  sein 
könne.  Allein  die  Frage  ist,  ob  aus  den  Versuchen  am  Gastroknemius 
zu  folgern  sei,  dass  Pa  so  gross  und  grösser  werden  könne  als  Ma.  So 
lange  ich  Grund  zu  haben  glaubte,  Pk  =  Mk  zu  setzen,  also  den  Sub- 
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trabenden  nk(Mk — Pk)  im  obigen  Ausdruck  für  S  zu  vernachlässigen, 
wie  es  noch  in  meinen  letzten  hierauf  bezüglichen  Mittheilungen  der  Fall 
war,  90  lange  war  ich  auch  berechtigt,  aus  S  =  oder  <  0  ohne  Weiteres 
4wrf  Pa  = ,  beziehlich  >  Ma  zu  schliessen.  Dieser  Schluss  ist  jetzt  nicht 
mehr  zulässig.  Aus  5  =  0  kann  nicht  geschlossen  werden  auf  Pa  =  Ma, 
Pt  =  Mk,  da  auch 

Ma—Pa   _     ttk. 

Mk—Pk        n« 

5=0  macht;  und  aus  S  <  0  nicht  auf  Pa  >  Ma,  da  auch 

Mg—Pg  Wfc 

Mk—Pk       <       Hg 

S  negativ  macht  Die  Erscheinungen  am  Gastroknemius  allein  berech- 
tigen bei  unserer  jetzigen  Einsicht  also  nur  zu  einem  Theile  der  Schlüsse, 
auf  denen  dife  Lehre  von  der  Parelektronomie  ruht 


§.  EL    Die  am  Gastroknemius  zweifelhaft  gewordene  Um- 
kehr der  elektromotorischen  Kraft  naturlichen  Querschnittes 
durch  Parelektronomie  ist  an  regelmässigen  Muskeln  nach- 
weisbar. 

Dennoch  bleibt  diese  Lehre  in  vollem  Umfange  bestehen.  Regel- 
mässige Muskeln  zeigen  unzweideutig  die  Erscheinungen,  aus  denen  ich 
zuerst  am  Gastroknemius  die  Umkehr  der  elektromotorischen  Kraft  durch 
Parelektronomie  erschloss,  obschon  auch  an  ihnen  eine  früher  nicht  be- 
achtete Verwickelung  eintritt,  die  aber  leicht  zu  lösen  ist 

[592]  Positivität  des  natürlichen  Querschnittes  gegen  den  Längs- 
schnitt findet  sich  häufig  am  unteren  Ende  des  Cutaneus,  Sartorius  und 
Semimembranosus,  und  ziemlich  oft  am  oberen  Ende  der  beiden  ersteren 
Muskeln-  Dagegen  das  obere  Ende  des  Semimembranosus  und  beide 
Enden  des  Gracilis  mir  nicht  einmal  völlige  Stromlosigkeit  dargeboten 
haben.  Wahrscheinlich  liegt  der  Grund  davon  in  der  Schwierigkeit, 
diese  drei  Enden  unverletzt  herzustellen.  Am  oberen  Ende  des  Gracilis 
und  Semimembranosus  beruht  diese  Schwierigkeit  auf  der  Kürze  der  band- 
artig breiten  Sehne,  welche  die  Muskeln  an  die  Beckenfuge  heftet  Das 
untere  Ende  des  Gracilis  ist  mit  dem  Cutaneus  so  verwachsen,  dass  es 
nicht  oft  gelingen  mag,  sie  unversehrt  zu  trennen.  Sollten  regelmassig  ein 
paar  Gracilisbündel  vom  Perimysium  des  Cutaneus  entspringen,  so  wäre 
erklärt,  weshalb  die  Verletzung  meist  nur  den  Gracilis  treffe.    Ob  diese 
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Anordnung  wirklich  stattfinde,  ist  schwer  zu  entscheiden,  und  ich  habe 
mich  davon  noch  nicht  überzeugen  können. 

Wie  dem  auch  sei,  man  könnte  nun  glauben,  die  blosse  Beobach- 
tung der  Positivität  eines  sehnigen  Endes  gegen  Längsschnitt  beweise  schon 
die  Umkehr  der  elektromotorischen  Kraft  durch  Parelektronomie ;  aber 
mit  nickten. 

Es  kann  nämlich  ein  sehniges  Ende  A  auch  dann  positiv  gegen 
Längsschnitt  erscheinen,  wenn  es  selber  sich  in  Wahrheit  neutral  oder 
sogar  schwach  negativ  dagegen  verhält.  Dies  ist  dann  der  Fall,  wenn 
das  andere  Ende  B  weniger  parelektronomisch  ist,  um  so  leichter,  wenn 
B  dies  nur  sehr  wenig  oder  wenn  in  B  künstlicher  Querschnitt  angelegt 
ist  Alsdann  verhalt  sich  jeder  B  nähere  Längsschnittspunkt  negativ 
gegen  jeden  davon  entfernteren,  und  folglich  jeder  Längsschnittspunkt 
negativ  gegen  A. 

Ich  sah  dies  mehrere  Male  am  unteren  Ende  des  S^rtorius.  Die 
eine  Thonspitze  berührte  dies  Ende,  die  andere  den  Längsschnitt  etwa  in 
der  Mitte  der  Muskellänge.  Der  Strom  war  verkehrt  Ging  ich  mit  der 
Thonspitze  am  Längsschnitt  dem  oberen  Ende  näher,  so  verstärkte  sich 
natürlich  der  Spannungsunterschied.  Dies  hatte  nichts  zu  bedeuten,  da 
es  auch  bei  wirklich  positivem  unteren  Ende  hätte  geschehen  müssen. 
[593]  Rückte  aber  die  Spitze  am  Längsschnitt  bis  in  geringe  Entfer- 
nung vom  scheinbar  positiven  unteren  Ende,  so  verrieth  sich  die  Täu- 
schung dadurch,  dass  der  Strom  sich  umkehrte  und  nun  das  untere  Ende 
schwach  negativ  erschien.  So  wurde  deutlich,  dass  es  hier  bloss  um 
Verschiebung  des  Aequators  bis  hart  an  den  minder  wirksamen  Quer- 
schnitt sich  handelte. 

Den  Strom  in  einem  dem  Muskel  irgendwie  angelegten  Bogen  kann 
man  auffassen  als  Resultante  zweier  Componenten,  deren  jede  einer  Strö- 
mung vom  Längsschnitt  nach  dem  einen  der  beiden  Querschnitte  entlehnt 
ist  Die  von  einem  bestimmten  Querschnitt  ausgehende  Componente  wird 
um  so  stärker  sein,  je  negativer  der  Querschnitt,  um  so  schwächer,  je 
stärker  dessen  parelektronomische  Schicht;  sie  wird  ihren  Sinn  ändern, 
wenn  diese  Schicht  so  entwickelt  ist,  dass  der  Querschnitt  wirklich 
positiv  gegen  Längsschnitt  sich  verhält  Von  diesem  Gesichtspunkte  lässt 
der  Strom  in  dem  einem  regelmässigen  Muskel  angelegten  Bogen  sich 
wohl  vergleichen  mit  dem  Strom  in  dem  einem  Gastroknemius  angeleg- 
ten Bogen.  Unter  geeigneten  Umstanden  müsste  in  einem  dem  Aequator 
und  dem  Ende  Ay  oder  auch  zwei  Längsschnittspunkten  des  regelmässigen 
Muskels  angelegten  Bogen  beim  Anätzen  des  Endes  B  der  Strom  abneh- 
men, wie  der  vom  Achillesspiegel  ausgehende  Strom  in  einem  dem 
Gastroknemius  angelegten  Bogen  abnimmt,  wenn  der  Kniespiegelstrom 
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entwickelt  wird.  Umgekehrt,  Zunahme  müsste  dort  wie  hier  erfolgen, 
wenn  man  ein  Mittel  besässe,  den  entgegenwirkenden  Stromzweig  zu 
schwächen,  wie  am  Gastroknemius  Verbesserung  der  Nebenschliessung  es 
gewährt 

Ich  habe  solche  Versuche  am  Gracilis  und  Semimembranosus  ange- 
stellt Ich  spannte  den  Muskel  in  der  kleinen  Streckvorrichtung  aus, 
legte  dem  Ende  A  die  eine  Thonspitze,  die  andere  einem  Längsschnitts- 
punkt an.  Nach  compensirtem  Strom  ätzte  ich  Ende  B  mit  Kreosot 
oder  verdünnter  Milchsäure.  Wirkung  im  Sinne  des  Stromes  dieses 
Querschnittes  zeigte  sich  aber  nur,  wenn  die  Längsschnittsspitze  nahe 
dem  Querschnitte  sich  befand.  Der  Erfolg  war  undeutlich,  wenn  die 
Spitze  am  Aequator  lag.  Es  scheint  danach  fast,  als  ob  am  Sartorius, 
wo  die  Längsschnittsspitze  bis  nahe  an  das  untere  [594]  Ende  negativ 
gegen  dieses  sich  verhielt,  die  elektromotorische  Leistungsfähigkeit  nicht, 
wie  hier  stets  vorausgesetzt  wird,  überall  dieselbe,  sondern  in  den  oberen 
Abschnitten  des  Muskels  kleiner  gewesen  sei. 

Um  den  vom  Ende  B  ausgehenden  Stromzweig  zu  schwächen,  giebt 
es  kein  brauchbares  Mittel.  Auf  Grund  von  Thatsachen,  die  ich  anderswo 
mittheilen  werde,1  könnte  man  dazu  an  Tetanisiren  des  Muskels  denken, 
doch  ist  hier  damit  nichts  anzufangen.  Es  entsteht  aber  die  Frage,  was 
in  dieser  Beziehung  am  regelmässigen  Muskel  mit  Nebenschliessung  aus- 
zurichten sei;  ob  der  von  einem  senkrechten  Querschnitte  B  ausgehende 
Strom  zwischen  Ende  A  und  einem  Längsschnittspunkt  oder  zwischen 
zwei  Längsschnittspunkten  sinke,  wenn  Querschnitt  B  in  verdünnte  Stein- 
salzlösung getaucht  werde.  Theoretisch  lässt  sich  darüber  Nichts  sagen, 
ohne  über  den  Bau  des  Muskels  als  Elektromotor  auf  Erörterungen  ein- 
zugehen, die  hier  zu  weit  führen  würden.  Der  Versuch  giebt  stets  geringe 
Abnahme  des  Stromes  vom  eingetauchten  Querschnitt* aus,  gleichviel  ob 
die  Losung  den  Längsschnitt  erreiche  oder  nur  den  Querschnitt  berühre, 
z.  B.  diesem  nur  ein  mit  Lösung  getränkter  Bausch   genähert  werde. 

Wenn  der  Querschnitt  nicht  eben  blieb,  sondern,  wie  es  oft  geschieht, 
in  der  Mitte  sich  hervorwölbte,  wurde  der  Erfolg  unsicher.  Dies  brachte 
mich  darauf,  die  Wirkung  des  Eintauchens  auch  auf  schrägen  künstlichen 
Querschnitt  zu  versuchen.  Die  Thonspitzen  wurden  dem  Muskel  oberhalb 
der  durch  den  schrägen  Querschnitt  gebildeten  stumpfen  Ecke  ver- 
schieden hoch  angelegt  War  der  Muskel  so  aufgestellt,  dass  der 
schräge  Querschnitt  wagerecht  nach  unten  sah,  so  wurde  beim  Eintau- 
chen auch  stets  die  dem  Querschnitte  nähere  Thonspitze  stärker  positiv: 
ein  Ergebniss,  welches  ich  in  etwas  anderer  Form  schon  vor  Jahren 


*  S.  unten  Abk  XXVH.  §.  XX-XXII. 
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erhielt.1  Dagegen  wurde  diese  Spitze  viel  starker  negativ,  wenn  bei 
senkrechtem  Muskel  [595]  der  durch  den  schrägen  Schnitt  entstandene 
dreieckige  Zipfel  eingetaucht  wurde;  um  so  stärker,  je  tiefer  das  Ein- 
tauchen geschah. 

Letzterer  Erfolg  erklart  die  Unsicherheit  der  Wirkung  bei  hervor- 
gewölbtem  Querschnitt.  Er  selber  aber  ist  zunächst  völlig  dunkel,  und 
das  Ergebniss  bei  Berührung  senkrechten  Querschnittes  mit  einem  Bausche 
widerspricht  älteren  Versuchen  an  Nerven,  wo  zwischen  symmetrischen 
Längsschnittspunkten  Wirkung  im  Sinne  desjenigen  Querschnittes  erschien, 
dem  ich  einen  mit  Eiweiss  getränkten  Faden  so  anfügte,  dass  der  Faden 
eine  unwirksame  Verlängerung  des  Nerven  bildete.2  Ich  habe  diese  An- 
gelegenheit, die  hier  von  keiner  Wichtigkeit  ist,  und  deren  Erledigung 
noch  weitläufige  Untersuchungen  erfordert,  für  jetzt  auf  sich  beruhen 
lassen. 

Gleichviel  wie  sie  einst  sich  aufkläre,  Positivitat  des  einen  sehnigen 
Endes  eines  regelmässigen  Muskels  genügt  also  nicht,  um  daraus  Umkehr 
der  elektromotorischen  Kraft  dieses  Endes  durch  Parelektronomie  zu 
erschließen.  Doch  lassen  sich  Bedingungen  angeben,  unter  denen  dieser 
Schlus8  gerechtfertigt  wäre.  Er  wäre  es,  wenn  es  gelänge,  Fälle  zu  be- 
obachten, in  denen  der  verkehrt  wirksame  naturliche  Querschnitt  gegen 
den  Aequator  ebenso  positiv  oder  positiver  wäre,  als  der  Aequator  gegen 
den  gesetzmässig  wirksamen  Querschnitt.  Er  wäre  es  vollends,  wenn  der 
Fall  vorkäme,  dass  beide  natürliche  Querschnitte  eines  Muskels  positiv 
gegen  Längsschnitt  sich  verhielten. 

Beides  ist  nun  in  der  That,  freilich  bisher  nur  am  Sartori us,  und 
auch  an  diesem  nur  selten,  beobachtet  worden. 

Dazu  gesellt  sich  noch  eine  andere  Wahrnehmung,  an  welche  hier 
erinnert  werden  mag.  Es  kommt  bekanntlich  am  Gutaneus  vor,  dass 
nicht  allein  oberflächliches  .Anätzen  ein  sehniges  Ende  nicht  negativ 
macht,  sondern  dass  auch  ein  mit  dem  Messer  dem  Ende  nahe  her- 
gestellter Querschnitt  noch  positiv  gegen  Längsschnitt  sich  verhält  Erst 
in  etwas  grosse-  [596]  rer  Entfernung  vom  Ende  trifft  man  negativen 
Querschnitt.  Bei  der  Länge  und  Dünne  des  Cutaneus  ist  an  sich  nicht 
glaublich,  dass  der  scheinbar  positive  künstliche  Querschnitt  nur  unwirk- 
sam war,  und  der  verkehrte  Strom  der  weit  entlegenen  anderen  elektro- 
motorischen Endfläche  entsprang.    Dies  widerlegt  sich  vollends,  und  die 


1  Untersuchungen  u.  8.  w.  Bd.  II.  Abth.  II.  S.  78.  Der  Muskel  lag  auf  Baa- 
schen, und  sein  schräger  künstlicher  Querschnitt  wurde,  meinem  damaligen  Zweck 
entsprechend,  mit  Höllensteinlösung  benetzt. 

*  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd!  IL  Abth.  I.  S.  524.  525.   Taf.  IV.   Fig.  134. 
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wirkliche  Positivitat  des  sehnigen  Endes  wird  erwiesen  dadurch,  dass  im 
abgeschnittenen  sehnigen  Ende  ein  Strom  vom  künstlichen  Querschnitte 
zum  natürlichen  im  Muskel  sich  zeigt.  Die  einzige  ungezwungene  Aus- 
legung solchen  Verhaltens  ist,  dass  in  der  hier  anzunehmenden  parelek- 
tronomischen  Strecke  säulenartige  Anordnung  elektromotorischer  Kräfte 
herrscht,  in  deren  Folge  positive  Elektricitat  nach  dem  sehnigen  Ende 
hin  fliesst.  Die  Andeutung  eines  ähnlichen  Verhaltens  kommt  auch  am 
Sartori us,  der  allein  ausser  dem  Cutaneus  noch  gut  darauf  zu  prüfen 
ist,  insofern  vor,  als  dem  sehnigen  Ende  nahe  angelegter  Querschnitt 
gegen  Querschnitt  der  Aequatorialgegend  positiv  erscheint.1 

Auch  diese  Zustände  sind  mir  nur  selten  begegnet.  Doch  ist  es  nicht 
Seltenheit  einer  Thatsache  an  sich,  die  darauf  zu  bauen  verhindert.  Eine 
vereinzelte  Beobachtung  wird  werthlos  dadurch*,  dass  sie  unvermittelt 
ausserhalb  bekannter  Gesetze  steht.  Wo  dagegen,  wie  hier,  das  seltene 
Ereigniss  den  theoretisch  vorhergesehenen  Schluss  einer  Reihe  stufenweise 
ihm  sich  nähernder  Erscheinungen  bildet,  und  die  aus  bekannten  Grün- 
den wachsende  Seltenheit  dieser  Erscheinungen  in  der  jenes  Ereignisses 
gipfelt:  da  gehört  die  Seltenheit  selber  zu  der  sich  enthüllenden  Gesetz- 
mässigkeit, und  es  lässt  darauf  hin  kein  Einwand  gegen  eine,  auch  das 
seltene  Ereigniss  als  wesentliches  Endglied  umfassende  Anschauung  sich 
erheben. 

Kommt  vollständige  Stromumkehr  durch  Parelektronomie  an  regel- 
mässigen Muskeln  von  Natur  nur  selten  vor,  so  gelingt  es  um  so  leichter, 
an  stark  parelektrönomischen  Muskeln  sie  künstlich  dadurch  zu  erzeugen, 
dass  man  die  Muskeln  tetanisirt  Im  Tetanus  werden  die  natürlichen 
Querschnitte  positiv,  und  bleiben  es  längere  oder  kürzere  Zeit  in  beträcht- 
lichem [597]  Maasse,  wie  ich  anderswo  ausführlicher  darlegen  will. 
Bort  wird  die  Entstehung  der  parelektrönomischen  Schicht  erklärt 
werden.1 

§.  X.    Schlussbemerkungen. 

Obschon  aus  absteigender  Wirksamkeit  des  Gastroknemius,  wie  oben 
seh  zeigte,  Umkehr  der  elektromotorischen  Kraft  des  Achillesspiegels 
durch  Parelektronomie  nicht  unzweideutig  folgt,  ist  also  nach  Erfahrungen 
an  regelmassigen  Muskeln  diese  Umkehr  als  höchste  Stufe  der  Parelek- 
tronomie doch  nicht  zu  bezweifeln. 

Nun  entsteht  die  Frage ,  ob  nicht  am  Gastroknemius  dieser  Zustand 


1  S.  oben  S.  166.  194.  Anm.  1. 

1  S.  unten  Abh.  XXVU.  §.  XX-XXH. 


394         XXIV.  Ueber  den  Einfloss  körperlicher  Nebenleitungen  u.  a.  w. 

auch  vorkomme,  d.  h.  bei  hoher  Parelektronomie  der  Achillesspiegelstrom 
im  Spiegel  wirklich  ab-  statt  aufsteige. 

Nothwendig  folgt  dies  aus  den  Versuchen  an  regelmässigen  Muskeln 
nicht  Am  Gastroknemius  gab  sich  mir  noch  nichts  kund,  was  auf  eine 
parelektronomische  Strecke,  statt  einer  Schicht,  schliessen  Hesse.  Viel- 
leicht gehört  grössere  Länge  der  Bündel  dazu,  als  sie  im  Gastroknemius 
vorkommt,  damit  statt  einer  parelektronomischen  Schicht  eine  solche 
Strecke  sich  ausbilde ;  und  obschon  der  Theorie  nach  die  dünnste  Schicht 
genügt,  um  den  Strom  umzukehren,  könnte  in  Wirklichkeit  die  Umkehr 
doch  vielleicht  erst  durch  eine  Strecke  geschehen,  in  der  verkehrte  elek- 
tromotorische Kräfte  säulenartig  angeordnet  sind. 

Wie  wir  sahen,  würde  in  der  äusseren,  unmittelbaren  Erscheinung 
der  Zustand  umgekehrter  Wirksamkeit  beider  Spiegel  voii  dem  oben 
S.  388  besprochenen  sich  nicht  unterscheiden,  in  welchem  der  absteigende 
Kniespiegelstrom  dem  aufsteigenden  Achillesspiegelstrom  gleichkommt  oder 
obsiegt.  Aber  vielleicht  lassen  sich  Merkmale  ersinnen,  durch  welche 
beide  Zustände  von  einander  zu  unterscheiden  wären. 

Zwei  solche  Merkmale  lassen  sich  angeben.  Mittels  der  Thonspitzen 
gelingt  es  bekanntlich,  am  Achillesspiegel  schwache  Ströme  von  dessen 
Umfknge  nach  der  Mitte  nachzuweisen.  In  der  Längsrichtung  setzen  sich 
diese  Ströme  zusammen  mit  der  Resultante  aus  den  Neigungsströmen 
des  Achilles-  und  des  [598]  Kniespiegels,  woraus  eine  Verschiebung  des 
negativsten  Punktes  des  Achillesspiegels  je  nach  dem  Zeichen  der  Resul- 
tante nach  oben  oder  nach  unten  entspringt.1  In  der  queren  Richtung 
dagegen  werden  die  schwachen  Ströme  am  Achillesspiegel  durch  die 
Zustände  des  Kniespiegels  nicht  merklich  beeinflusst.  Am  überdehnten, 
stark  absteigend  wirksamen  Gastroknemius  behalten  sie  ihre  Richtung.2 
Fände  man  sie  also  verkehrt  an  stark  parelektronomischen,  absteigend 
wirksamen  Gastroknemien,  so  wäre  dies  ein  Beweis  dafür,  dass  die 
elektromotorische  Kraft  des  Achillesspiegels  wirklich  ihr  Zeichen  gewech- 
selt habe. 

Das  zweite  Merkmal  ist  folgendes.  Setzt  man  in  dem  oben  S.  388 
für  die  Gesammtwirkung  des  Gastroknemius  gegebenen  Ausdruck 

S  =   na(Ma  —  Pa)  —  nk(Mk  —  Pk) 

Pa>Maj      Pk>Mk, 

so  ist  S  negativ.  Lässt  man  nun  na  schneller  als  nk  abnehmen,  so 
wird  S  nicht  mehr  im  negativen,  sondern  im  positiven  Sinne  sich  ändern. 


• 


i  S.  oben  S.  97.  98. 
*  S.  oben  S.  314.  315. 
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Anbringen  nebenleitender  Massen  müsste  also  dann  statt  Zunahme 
Schwächung  der  absteigenden  Kraft  erzeugen.  Zu  dem  oben  S.  379  be- 
sprochenen Fall  einer  sehr  guten  Nebenschliessung  würde  diese  Combi- 
nation  als  zweite  hinzutreten,  in  der  ein  absteigender  Strom  durch  Neben- 
schliessung geschwächt,  statt  verstärkt,  erschiene  (s.  oben  S.  378).  Damit 
ein  solcher  Erfolg  hier  entscheide,  müsste  er  also  mittels  einer  Neben- 
schliessung  gewonnen  sein,  die  an  einem  gewöhnlichen  Muskel  negativen 
Zuwachs  erzeugt  hätte,  mittels  der  Thonhülle,  oder  einer  capillaren  Schicht 
verdünnter  Steinsalzlösung. 

Bei  meinen  Bemühungen,  mit  Hülfe  dieser  Merkmale  obige  Frage 
zu  erledigen,  stiess  ich  zunächst  wieder  auf  die  Schwierigkeit,  die  meinen 
Fortschritt  bisher  noch  jedesmal  hemmte,  wo  ich  über  die  höheren  Stufen 
der  Parelektronomie  etwas  zu  erfahren  wünschte,1  den,  Mangel  nämlich 
an  einem  Verfahren,  diese  Stufen  sicher  herbeizuführen.  Seit  den  Ver- 
suchen, die  [599]  a.  a.  0.  in  meinen  'Untersuchungen'  beschrieben  sind, 
habe  ich  höhere  Stufen  der  Parelektronomie  so  oft  angetroffen,  ohne  die 
Frösche  niedrigeren  Temperaturen  ausgesetzt  zu  haben,  als  der  schmel- 
zenden Eises,  dass  ich  an  meiner  damaligen  Meinung,  nach  welcher  sehr 
tiefe  Temperaturen  Stromumkehr  bewirken,  fast  irre  ward.  Bei  neueren 
Versuchen  über  diesen  Punkt  habe  ich  wenigstens  erkannt,  warum  zu- 
weilen Frosche  sehr  tiefen  Temperaturen  ausgesetzt  werden  können,  ohne 
dass  ihre  Gastroknemien  parelektronomisch  erscheinen.  Wenn  die  Mus- 
keln entweder  oberflächlich  gefroren  waren ,  oder  wenn  die  Lymphe  in 
den  Lymphräumen  es  war,  findet  man  die  Gastroknemien  nicht  allein 
nicht  absteigend,  sondern  sogar  stark  aufsteigend  wirksam.  Sichtlich  ist 
dann  die  parelektronomische  Schicht  entweder  durch  Gefrieren,  oder  durch 
das  beim  Aufthauen  der  Eiskrystalle  in  den  Lymphsäcken  sich  bildende 
Wasser  zerstört.  Letztere  Erklärung  ist  dieselbe,  welche  Hr.  Hoppe- 
Seeler  von  der  Zerstörung  des  Stroma's  der  Blutscheiben  durch  wieder- 
holtes Gefrieren  und  Aufthauen  des  Blutes  gab.2  In's  Klare  wird  man 
über  diese  Dinge  erst  kommen,  wenn  man  einmal  Gelegenheit  hat,  mit 
einer  WiNDHAüßEN'schen  Eismaschine  beliebige  Temperaturen  unter  Null 
beliebig  lange  herzustellen. 

Bei  alledem  ist  es  mir  einigemal  gelungen,  am  Achillesspiegel  stark 
pwelektronomischer  Gastroknemien  verkehrte  quere  Ströme  zu  beobachten, 
und  in  einem  einzelnen  Fall  Abnahme  der  absteigenden  Wirkung  bei 
Anbringen  einer  Thonhülle,   wie  sie  sonst  nur  Zunahme  erzeugt.     Der 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.   Abth,  II.   S.  133. 

*  Handbuch  der  physiologisch-  und  pathologisch -chemischen  Analyse  u.  s.  w. 
B«riin  1865.  S.  304. 
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Gastroknemius  zeigte  ursprünglich  — 98**.  Diese  Wirkung  stieg,  wie 
es  mit  der  absteigenden  Wirkung  beiläufig  oft  der  Fall  ist,  ohne 
erkennbare  Ursache  auf  — 130 cgr.  Anbringen  einer  Thonhülle  verminderte 
sie  auf  —  52c*r.  Nach  Entfernen  der  Thonhülle :  —191;  — 228**  In 
Thon:  —72°^.  Abermals  ohne  Thon:  —  268  ^  Dies  sind,  wohl  be- 
merkt, viel  stärkere  negative  Wirkungen,  als  sie  gewöhnlich  am  Gastro- 
[600]  knemius  vorkommen.  Ich  glaube  übrigens  nicht,  dass  das  Wach- 
sen der  negativen  Wirkung  am  freiliegenden  Muskel  von  — 130**  auf 
mehr  als  das  Doppelte  von  Verstärkung  der  parelektronomischen  Schicht 
des  Achillesspiegels  herrührte,  sondern  eher,  dass  die  Parelektronomie  des 
Kniespiegels  sank*  Die  Prüfung  der  queren  Ströme  am  Achillesspiegel 
lieferte  in  diesem  Falle  leider  ein  verworrenes  Ergebniss. 

Es  ist  nun  aber  gewiss  beachtenswert^  dass  bereits  Hr.  Herm. 
Munk  zu  einer  Zeit,  wo  er  von  Sinn  und  Bedeutung  dieser  That- 
sache  nichts  wissen  konnte,  die  absteigende  Wirkung  stark  parelefc- 
tronomischer  Gastroknemien  durch  Entfernen  einer  Nebenschliessung 
wachsen  sah. 

Hr.  Hebmann  hatte  bekanntlich  beim  Entblössen  des  Gastroknemius 
am  sonst  unversehrten  Frosche  zuweilen  einen  aufsteigenden  Ausschlag 
zwischen  einer  Zehenspitze  und  einem  passend  gewählten  höheren  Punkte 
beobachtet  und  so  gedeutet ,  als  übe  die  Entblössung  sogleich  auf  den 
Achillesspiegel  einen  verderblichen  Einfluss,  durch  den  der  Muskel  erst 
elektromotorisch  wirksam  werde.  Hr.  Mmre  zeigte,  dass  Hr.  Hebmank 
einen  Umstand  übersehen  habe.  Der  positive  Ausschlag  rührt  daher, 
dass  die  im  Lymphsack  des  Unterschenkels  befindliche  Lymphe  Neben- 
schliessung für  den  Gastroknemiusstrom  bildet,  daher  beim  Ausfliessen 
der  Lymphe  der  aufsteigende  Strom  wächst.  Wenn  aber  der  Gastro- 
knemius durch  starke  Parelektronomie  absteigend  wirkt,  hat  das  Aus- 
fliessen  der  Lymphe  zuweilen  Hebung  des  absteigenden  Stromes  oder 
absolut  negativen  Zuwachs  zur  Folge.1 

Eine  capillare  Schicht  dreiviertelpröcentiger  Steinsalzlösung  vermag, 
wie  oben  S.  378  gezeigt  wurde,  die  elektromotorische  Resultante  des 
Gastroknemius  in  negativem  Sinne  bedeutend  zu  ändern,  unter  Umstan- 
den sie  umzukehren.  Um  Hrn.  Muxk's  Erklärung  der  Wirkung  aus- 
fliessender  Lymphe  vollends  zu  sichern,  schien  es  jetzt  zweckmässig,  die 
Leitungsgüte  der  Lymphe  mit  der  der  Losung  zu  vergleichen.  Es 
standen  mir  dazu  nur  Winterfrösche  zu  Gebote.  Einer  darunter  war 
[601]  von  selber  hydropisch  genug,  um  aus  seinen  Lymphsäcken  die 
nöthige  Menge  Lymphe  schöpfen  zu  können.    Zwei  andere  machte  ich 


1  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1868.  S.  555.  556. 
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nach  Hrn.  Bidder's  Rathschlag  künstlich  hy  dropisch,  indem  ich  sie  mit 
90  kleinen  Gaben  Curara's  vergiftete,  dass  sie  mit  gelahmten  Lymph- 
herzen  noch  über  eine  Woche  lebten.1  Ich  sog  die  Lymphe  mit  der 
PRAVAz'schen  Spritze  auf.  Die  Spritze  gewährte  zugleich  ein  bequemes 
Mittel,  ein  am  einen  Ende  mit  Thon  geschlossenes  40 mm  langes,  1  •  6  mm 
im  Lichten  weites  Glasrohr  mit  Lymphe  zu  füllen.  Nachdem  das  Bohr 
auch  am  anderen  Ende  mit  Thon  geschlossen  worden,  brachte  ich  es 
zwischen  die  Thonschilder  der  Zuleitungsgefasse,  und  bestimmte,  wie  bei 
den  oben  S.  373  ff.  beschriebenen  Widerstandsmessungen,  den  Ausschlag 
des  Bussolspiegels,  welchen  der  Oeffhungsstrom  eines  Schlitteninductoriums 
durch  den  Kreis  hindurch  erzeugte.  Darauf  wurde  das  Lymphrohr  durch 
ein  genau  gleiches,  ebenso  mit  Thon  geschlossenes  Bohr  ersetzt,  welches 
aber  Steinsalzlösung  enthielt,  und  wiederum  der  Ausschlag  bestimmt 
Schliesslich  wurde  der  Ausschlag  bei  Schliessung  des  Kreises  ohne  Bohre 
bestimmt,  indem  zwischen  die  Thonschilder  zwei  Thonkügelchen  anein- 
ander gepresst  wurden,  die  den  Thonpfropfen  der  Bohre  möglichst  gleich 
kamen.  Natürlich  war  dies  kein  sehr  vollkommenes  Verfahren;  die  nahe 
Uebereinstimmung  der  Ausschläge  in  mehreren  Versuchen,  die  mit  der- 
selben Lymphe,  sonst  aber  mit  Erneuerung  allen  Materiales  angestellt 
wurden,  lehrte  jedoch,  dass  es  für  den  Zweck  genügte.  Den  Widerstand 
der  Lymphe  des  einen  der  beiden  curarisirten  Frösche  fand  ich  =  1;  0% 
wenn  der  Widerstand  der  Lösung  =  1  •  00  gesetzt  wird,  ein  Unterschied, 
der  zu  vernachlässigen  ist3  Der  Widerstand  der  Lymphe  des  hy dro- 
pischen Frosches  erwies  sich  als  etwas  bedeutender,  nämlich  =  1*16. 
Endlich  der  Widerstand  der  Lymphe  des  zweiten  curarisirten  Frosches 
war  noch  grosser,  =  1-27.  Immerhin  war  auch  dieser  von  gleicher 
Ordnung  mit  dem  der  Lösung,  über  l*6mal  kleiner  als  der  des  [602] 
Muskels,  und  3-3mal  kleiner  als  der  des  Thones.  (Vergl.  oben  S.  375. 376). 
Uebrigens  versäumte  ich  nicht,  durch  den  Versuch  mich  zu  überzeugen, 
dass  diese  Lymphe,  statt  der  Losung  mit  dem  Pinsel  auf  parelektrono- 
mische  Gastroknemien  gebracht,  deren  elektromotorische  Resultante  gleich 
der  Losung  veränderte. 

Hr.  Mrorc  hat  schon  damals  die  Schwierigkeiten  entwickelt,  welche 
für  Hrn.  Hebmanx's  Theorie  des  Muskelstromes  aus  der  ihm  von  mir 
mitgetheilten  Thatsache  erwachsen,  dass  durch  Anbringen  einer  Neben- 
schliessung der  Eniespiegelstrom  am  Gastroknemius  sichtbar  und  die 
aufsteigende  in  eine  absteigende  Resultante  verwandelt  wird. 


1  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1868.  S.  603.  604. 

1  Das  Mittel  aus  zehn  Ausschlagen  mit  dem  Lymphrohre  war  90*8,  das  mit 
<km  Lösongsrohre  92*4  »c,  also  nur  um  etwa  1/6o  grösser. 
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Erstens  nämlich  lehrt  diese  Thatsache,  dass  um  auf  Präexistenz  des 
Müskelstromes  gerichtete  Prüfungen  vorzunehmen,  man  keine  unglück- 
lichere Wahl  treffen  konnte,  als  die  des  Oastroknemius.  Wie  man  jetzt 
sieht,  können  an  diesem  Muskel  die  elektrischen  Gegensätze  fast  in  voller 
Starke  bestehen,  ohne  dass  zwischen  Haupt-  und  Achillessehne  oder  sonst 
zwei  verschieden  hohen  Punkten  am  Muskel  ein  Strom  bemerkbar  zu 
sein  braucht.  Der  aus  seiner  natürlichen  Umgebung  entfernte  Muskel 
kann  aufsteigend  wirken,  während  in  situ  der  Muskel  wirkungslos  war, 
oder  gar  absteigend  wirkte. 

Zweitens  zeigen  diese  Versuche  auch  unmittelbar,  dass  am  Knie- 
spiegel die  elektrischen  Gegensätze  unter  Umständen,  vorhanden  sind,  wo 
von  schädlichen  äusseren  Einwirkungen  nicht  wohl  die  Bede  sein  kann 
Der  Kniespiegel  ist  im  Inneren  des  Muskels  vor  Trockniss,  Berührung 
mit  Luft  oder  Hautsecret  geschützt,  und  es  scheint  undenkbar,  dass  die 
elektromotorischen  Kräfte,  als  deren  Sitz  er  mittels  eines  an  sich  ganz 
harmlosen  Kunstgriffes  erkannt  wird,  nicht  präexistiren  sollten,  dass  sie 
durch  schädliche  Einflüsse  erst  im  Versuch  sollten  entstanden  sein  (vergL 
oben  S.  386.  387). 

Hr.  Hebmann  wird  jetzt  vielleicht  behaupten  wollen,  dass  der  Strom 
nicht  vom  ganzen  Kniespiegel  ausgehe,  sondern,  wie  bei  Anätzung  des 
Sehnenstreifes  der  Tibialfläche ,  nur  von  den  oberen  Enden  der  oberfläch- 
liehen  Bündel,  von  denen  man  sich  eher  vorstellen  kann,  dass  sie  schäd- 
lichen Einflüssen  zu-  [603]  ganglich  seien.  Da  er  indess  als  Stromquell 
die  Berührung  lebender  und  absterbender  Muskelsubstanz  ansieht,  so 
muss  er  alsdann  erklären,  warum  nur  die  Enden  der  Bündel  und  nicht 
auch  diese  selber  in  ihrem  Verlaufe  jenen  schädlichen  Einflüssen  unter- 
liegen, denen  sie  doch  in  allen  Punkten  ihrer  Länge  gleich  sehr  aus- 
gesetzt sind.  Nur  indem  er  der  Reihe  seiner  Hypothesen  ad  hoc,  deren 
keine  er  bisher  wahrscheinlicher  zu  machen  vermochte,  die  neue  Hypo- 
these ad  hoc  einer  besonderen  Verletzbarkeit  der  Bündelenden  hinzufügt, 
kann  er,  wie  mir  scheint,  dieser  misslichen  Lage  sich  entziehen. 

Hr.  Victor  Hensen,  der  neuerdings,  wenn  auch  aus  anderem  Ge- 
sichtspunkte als  Hr.  Hebmann,  die  Lehre  von  der  Parelektronomie  um- 
zugestalten versucht  hat,2  nimmt  eine  solche  besondere  Verletzbarkeit  der 
Bündelenden  an,  und  sucht  sie  durch  die  weitere  Annahme  zu  begründen, 
dass  die  Bündel  an  den  Enden  wachsen,  hier  also  die  Muskefeubstam 
„so  eben  erst  gebildet,  noch  unvollendet"  sei.  Er  fragt  sich,  wie  der 
Muskel  in  die  Länge  wachse?  Dies  geschehe  weder  durch  Untergang 
alter  und  Entstehung  neuer  Fasern,  denn  man  sehe  keine  degenerirten 


1  Arbeiten  aas  dem  Kieler  physiologischen  Institut  186S.   Kiel  1869.  S.  17. 
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Fasern;  noch  durch  Vermehrung  der  Querscheiben  im  Verlaufe  der  Bün- 
del, denn  die  Querscheiben  zeigen  überall  gleiche  Beschaffenheit:  also  er- 
folge Verlängerung  der  Fasern  an  ihren  Enden.  Man  weiss  indess,  was 
solche  Deductionen  in  unserer  Wissenschaft  werth  sind.  Wo  uns  jede 
andere  Möglichkeit  ausgeschlossen  scheint,  findet  die  Natur  noch  einen 
inigeahnten  Ausweg.  Niemand,  auch  Hr.  Hensen  nicht,  hat  bisher  an 
den  Bündelenden  mit  Sicherheit  etwas  Besonderes  bemerkt.  Selbst  dann 
wäre  noch  viel  zu  thun  um  zu  beweisen,  dass  die  bemerkte  Besonderheit 
vom  Wachsen  der  Bündel  an  ihren  Enden  herrühre,  dass  deshalb  die 
Bündel  dort  verletzbarer  seien,  und  dass  dies  die  von  mir  der  parelektro- 
nomischen  Schicht  zugeschriebenen  Erscheinungen  erkläre.1 

Es  giebt,  ohne  jede  Hypothese,  längst  eine  handgreifliche  [604]  phy- 
siologische Thatsache,  welche  die  Vermuthung  besonderer  Verletzbarkeit 
der  Bündelenden  meines  Erachtens  schlagend  widerlegt.  Es  ist  die,  dass 
Gastroknemius  und  Triceps  femoris2  unter  gleichen  Umständen  sehr  viel 
(bei  0°  etwa  zehnmal)  länger  als  Gracilis  und  Semimembranosus  die 
Trennung  vom  Organismus  überleben.8 

Auf  dem  Unterschied  in  der  Masse  der  Muskeln  kann  der  Unter- 
schied in  der  Dauer  des  Ueberlebens  nicht  beruhen.     Die  Massen  des 
Gracilis,  Semimembranosus,  Gastroknemius  und  Triceps  verhalten  sich  zu 
einander  etwa  wie  1  •  00  :  1  •  12  :  1  •  31  :  1  •  75.    Der  Unterschied  nament- 
lich zwischen  den  Massen  des  Semimembranosus  und  des  Gastroknemius 
ist  zu  klein,  um  den  Unterschied  in  der  Dauer  des  Ueberlebens  zu 
erklären;  auch  leben  Gracilis  und  Semimembranosus  nicht  länger,  wenn 
man  sie  als.  Einen  Muskel  präparirt.    Der  Unterschied  kann  auch  nicht 
daher  rühren,  dass  man  die  regelmässigen  Muskeln  leicht  beim  Zurichten 
an  den  Enden  verletzt  (s.  oben  S.  389);   denn  absichtlich  viel  schwerer 
verletzte  Gastroknemien   und   Tricipites  leben  weit  länger  als  auf  das 
Sorgfaltigste  dargestellte  regelmässige  Muskeln.    Er  wird  nicht  dadurch 
herbeigeführt,    dass   wegen   des  Nerveneintrittes   am  Muskelkopfe    den 
untersten   Gastroknemiusbündeln    eine    längere    Nervenstrecke    erhalten 
bleibt,  als  den  Bündeln  der  regelmässigen  Muskeln.    Denn  in  einer  auf 
diesen  Punkt  gerichteten  Untersuchung  gelangte  Hr.  Munk  zu  dem  merk- 
würdigen, noch  nicht  weiter  aufgeklärten  Ergebniss,  dass  Gastroknemien, 
denen  ein  langes  Stück  Nerv  gelassen  wird,  früher  sterben  als  solche, 


1  Vergl.  oben  S.  142  ff. 

1  D.  h.  dessen  innerster  Kopf.    Vergl.  oben  S.  136. 

3  Abk.  du  Boib-Rbymond,  De  Fibrae  muscularis  Reactione  nt  Chemicis  visa 
«t  acida.  Berolini  MDCCCLIX.  4<>.  p.  15.  Nota  2;  —  s.  oben  S.  10.  Anm.  2;  — 
S.  329. 
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deren  Nerv  kurz  abgeschnitten  ist1  Der  einzige  Unterschied  zwischen 
den  kurz-  und  langlebigen  Muskeln,  der  hier  in  Betracht  kommen  kann, 
ist,  .dass  Oastroknemius  und  Triceps  sehr  viel  kürzere  Fasern,  dafür  aber 
sehr  viel  grösseren  Querschnitt  haben  [605]  als  Gracilis  und  Semimem- 
branosus.  Die  Bündel  des  Oastroknemius  sind  dreieinhalb-  bis  siebenmal 
kürzer  als  der  Muskel  selber,3  und  da  die  Länge  des  Oastroknemius  nur 
dreiviertel  von  der  Länge  der  regelmassigen  Muskeln  betragt,  fünf-  bis 
neunmal  kürzer  als  diese  Muskeln.  Ginge  am  mechanisch  unversehrten 
Muskel  der  Tod  von  der  Sehne  aus,  so  müssten  Oastroknemius  und  Tri- 
ceps schneller  sterben«,  als  Gracilis  und  Semimembranosus.  Wenn  auch 
bei  weitem  die  meisten  Oastroknemiusbündel  nur  mit  einem  Ende  an 
freie  Sehnenhaut,  den  Achillesspiegel,  stossen,  so  müsste  bei  gleicher  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit der  Vorgang  des  Absterbens  die  fünf-  bis  neun- 
mal kürzeren  Bündel  von  einem  Ende  aus  doch  in  ^-^  bis  -r-=  der  Zeit 

2-5         4-5 

durchlaufen,  die  derselbe  Vorgang  von  beiden  Enden  aus  in  den  regel- 
massigen Muskeln  dazu  braucht.  Es  ist  wohl  im  Oegentheil  klar: 
eine  Begrenzung,  deren  vergleichsweise  grossere  Ausdehnung  an  der 
Oberfläche  des  Muskels  diesem  längeres  Ueberleben  sichert,  kann  nicht 
für  ihn  die  Todespforte,  die  Pca*s  minoris  resisientiae  sein.  Der  Grund, 
weshalb  die  langfasrigen  Muskeln  kurzlebig,  die  kurzfasrigen  langlebig 
sind,  ist  der,  dass  in  ersteren  alle  Bündel  vom  Längsschnitt  ans  schäd- 
lichen Einflüssen  schneller  zugänglich  sind,  während  das  Innere  der  kurz- 
fasrigen Muskeln,  durch  die  derben  Sehnenspiegel  gegen  Verletzung  vom 
Querschnitt  aus  geschützt,  vom  Längsschnitt  aus  erst  spät  von  den 
schädlichen  Einflüssen  erreicht  wird. 

Es  fehlt  somit  nicht  nur  an  jedem  sicheren  theoretischen  Grunde, 
den  Bündelenden  besondere  Verletzbarkeit  zuzuschreiben,  sondern  diese 
Annahme  ist  auch  im  unmittelbaren  Widerspruch  mit  Thatsachen.  Hr. 
Hermann  dürfte  also  auch  nicht  behaupten,  dass  der  durch  Neben- 
schliessung sichtbar  gemachte  Kniespiegelstrom  nur  von  den  oberfläch- 
lichen Bündeln  herrühre.  Dann  aber  praexistiren  die  elektrischen  Gegen- 
sätze an  dem  in  der  Tiefe  des  Muskels  jedem  schädlichen  Einfluss  ent- 
zogenen Kniespiegel. 

Es  wäre  übrig,  vom  gegenwärtigen  Stand  unserer  Kennt-  [606]  niss 
aus,  die  verschiedenen  Erscheinungsweisen  des  Oastroknemiusstromes  in 
der  Parelektronomie  genauer  auf  ihre  Ursachen  zurückzuführen.    Dies 


1  Possneb'b  Allgemeine  Medicinische  Central-Zeitung.  XXIX.  Jahrgang.  28.  Jw- 
1860.  S.  57. 

*  S.  oben  S.  71. 


§.  X.     Schlossbemerkungen.  401 

« 

ist  jetzt  darum  schwierig,  weil  der  Möglichkeiten,  zwischen  denen  zu  ent- 
scheiden wäre,  so  viele  wurden.  Ich  habe  daher  auch  nur  Muthmaas- 
suugen  hier  mitzutheilen. 

Sinkt  die  Kraft  beider  Spiegel  in  gleichem  Maasse,  so  muss  die 
vorhandene,  auf-  oder  absteigende  Resultante  in  demselben  Maass  abneh- 
men. Wenn  Aufenthalt  der  lebenden  Thiere  in  der  Kalte  die  Kraft  des 
natürlichen  Querschnittes  vermindert,  eigiebt  sich  also  daraus  keine  ab- 
steigende Wirkung  des  Muskels,  sondern  um  diese  zu  erklaren  ist  anzu- 
nehmen entweder,  dass  der  Achillesspiegel  mehr  als  der  Kniespiegel  durch 
Kalte  leide,  oder  dass  seine  Kraft  sich  umkehre,  oder  endlich  dass  die 
Eiaft  beider  Spiegel  sich  umkehre,  der  Achillesspiegel  aber  die  Oberhand 
habe.  Ich  sah  ziemlich  oft,  dass  die  schwach  aufsteigende  Kraft  stark 
parelektronomischer  Gastroknemien,  welche  zwischen  den  Zuleitungs- 
gefassen  im  Kreise  der  Bussole  sich  befanden,  noch  weiter  sank,  ja 
sich  umkehrte  (veigL  oben  S.  396).  Man  braucht  dabei  nicht  in  allen 
Fällen  an  sinkende  Kraft  des  Achillesspiegels,  oder  wachsende  Kraft  des 
Kniespiegels  zu  denken.  Die  Erscheinung  erklärt  sich  vielleicht  auch 
einfach  daraus,  dass  die  Muskeln  kalt  aufgelegt  wurden,  und  ihr  Wider- 
stand mit  der  Erwärmung  sank.  Geschieht  dies  überall  gleichmäßig,  so 
kann  die  Folge  nur  Verstärkung  der  vorhandenen  Resultante  sein.  Bei 
der  nach  der  Achillessehne  zu  verjüngten  Gestalt  des  Muskels  ist  aber 
denkbar,  dass  durch  die  schnellere  Erwärmung  der  unteren  Muskelhälfte 
die  Nebenschliessung  für  den  Achillesspiegelstrom  schneller  wuchs  als  die 
für  den  Kniespiegelstrom,  und  so  dieser  begünstigt  wurde. 

Kürzehalber  habe  ich  in  dieser  Abhandlung  meist  nur  den  Gastro- 
knemius genannt.  Dieselben  Erfolge  lassen  sich  aber  am  Triceps  erhal- 
ten, der  bekanntlich  in  der  Hauptsache  dem  Gastroknemius  ähnlich 
gebaut  ist  [s.  oben  S.  54].  Auch  hier  bewirken  Milchsäurescheibchen  um  so 
grössere  Zuwachse  in  aufsteigendem  Sinne,  je  tiefer  sie  angelegt  werden. 
Anch  hier  kehrt  sich  [607]  der  aufsteigende  Strom  um,  wenn  der  Muskel 
in  Thon  gehüllt  wird,  ja  noch  leichter  als  am  Gastroknemius,  z.  B.: 

Triceps  frei  +154cgr;  in  Thon  —  63 
„     +  94  „  ;    „      „     -100: 
„    +  71  „  ;    „      „     —116 
u.  s.  f. 
Daher  auch  alle  am  Triceps  angestellten,  auf  Präexistenz  des  Muskel- 
stromes bezüglichen  Versuche  Nichts  bedeuten. 
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lieber  die  negative  Schwankung  des  Muskelstromes  bei  der 

Zusammenziehung, 


Erste    Abtheilung.1 

Keue  Untersuchung  der  negativen  Schwankung  des  Iffuskelstromes 
im  Tetanus  und  bei  Binzel*uokungen,  bei  dessen  Ableitung  von 
künstlichem  und  natürlichem  Querschnitt  an  regelmässigen  and 
unregelmässigen  Muskeln,  mittels  der  Bussole  und  des  stromprü- 
fenden Schenkels.  Widerlegung  von  Hrn.  Meissner's  Theorie 
der  elektrischen  Erscheinungen  am  Muskel  bei  der  Zusammen- 

siehung. 

§.  I.   Einleitung. 

Es  war  zu  erwarten,  dass  die  von  mir  beschriebenen  neuen  Vorrich- 
tungen und  Versuchsweisen  zu  elektrophy Biologischen  Zwecken,  auf  des 
Strom  des  thätigen  Muskels  angewendet,  ebenso  zu  neuen  Wahrneh- 
mungen und  Einsichten  fuhren  würden,  wie  sie  dies  in  der  Lehre  vom 
Strome  des  ruhenden  Muskels  und  Nerven,  vom  Elektrotonus  des  Nerven 
und  von  der  negativen  Schwankung  des  Nervenstromes  schon  gethan 
hatten.  Gegenwärtige  Abhandlung  wird  zeigen,  wie  in  meinen  Händen 
diese  Erwartung  sich  erfüllt  hat  Mehrere  der  jetzt  hier  möglichen  Be- 
obachtungen sind  durch  andere  Forscher  vorweg  genommen  worden.  Ich 
werde  ihre  Ergebnisse,  welche  theils  die  meinen  beleuchten  und  ergänzen, 
theils  selber  des  Lichtes  bedürftig  es  von  den  meinen  erst  empfangen, 
gehörigen  Ortes  berücksichtigen. 

Abgesehen  von  einigen  besonderen  Kunstgriffen,  die  gelegentlich  be- 
sprochen werden,  waren  die  Methoden  der  Untersuchung  die  bekannten 


1  Aus  dem  Archiv  für  Anatomie  u.  8.  w.     1873.  S.  517. 
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Der  kreisrunde  Bassolspiegel  von  20 mm  Darchmesser  war  nur  0-8 mm 
dick  und  2-414  **  schwer.  Wenn  seine  Bewegung  eben  aperiodisch 
(«  =  n)  war,  betrug  die  Beruhigungszeit  beim  Fall  aus  einer  Ablenkung 
von  450*°  [518]  nur  5-2"; l  sie  war  also  gewöhnlich  noch  kleiner.  Die 
Empfindlichkeit  der  Bussole  liess  sich  leicht  so  erhöhen,  dass  der  Nerven- 
strom bis  zu  275  M  Ablenkung  gab,  der  Muskelstrom  die  Theilung  weit 
aas  dem  Gesichtsfelde  warf;  und  diese  Empfindlichkeit  konnte,  freilich 
auf  Kosten  der  Kürze  der  Beruhigungszeit,  noch  gesteigert  werden. 
Ebenso  grosse  Empfindlichkeit  haben  wohl  schon  die  Instrumente  anderer 
Torscher  besessen.  Dagegen  erwuchs  mir  bei  Beobachtungen,  wo  es 
Torzüglich  um  Auffassung  rasch  wechselnder  Zustande  des  thierischen 
Elektromotors  sich  handelt,  ein  unschätzbarer  Vortheil  aus  der  Abwesen- 
heit von  Schwingungen  und  aus  der  Kürze  der  Beruhigungszeit. 

Das  Tetanisiren  geschah  mittels  eines  auf  HELMHOi/rz'sche  Art  ein- 
gerichteten Schlitteninductoriums,  dessen  Schläge  dem  Nerven  durch  die 
Thonspitzen  meiner  unpolarisirbaren  Zuleitungsröhren  zugeführt  wurden. 
Getrieben  wurde  das  Inductorium  durch  eine  Säule  aus  zwei  Daniell;  die 
primäre  Rolle  enthielt  keine  Drähte.  Einzelne  Zuckungen,  im  Folgenden 
im  Gegensatz  zum  Tetanus  Einzelzuckungen  genannt,  wurden  erzeugt 
indem  der  Hauptkreis  eines  anderen  Schlitteninductoriums  mittels  des 
Qoecksüberschlüssels  geöffnet  wurde.  Durch  Schliessen  und  Offnen  des 
Kreises  in  kürzeren  oder  längeren  Zeitintervallen  konnte  eine  mehr  oder 
minder  gedrängte  Beihe  von  Zuckungen  hervorgerufen  werden;  diese  Art 
der  Beizung,  bei  welcher  man  am  Myographion  oft  Doppelreizungen  be- 
merkt, wird  künftig  als  unvollkommenes  Tetanisiren  bezeichnet. 
Durch  Umlegen  einer  Wippe  wurde  die  Anordnung  für  gewöhnliches 
Tetanisiren  in  die  für  Einzelzuckungen  und  unvollkommenes  Tetanisiren 
verwandelt  Eine  ähnliche  Anordnung  zu  gleichem  Zwecke  hat  Hr. 
Meissner  beschrieben.1 


1  Vergl.  oben  Bd.  I.  S.  284  ff.  —  Der  hier  angewendete  Bassolspiegel  war  der 
Art  (S.  909)  mit  I  bezeichnete. 

2  Hislb  and  Ppbüfjsb,  Zeitschrift  für  rationelle  Medicin.  3.  R.  1862.  Bd.  XV. 
S.  47.  —  Seit  ich,  auf  Grand  der  Theorie  volta&ektrischer  Inductionsströme,  die 
Mittel  erörterte,  den  Verlauf  des  Anfangs-  nnd  Endstromes,  und  somit  bei  gleicher 
Richtung  der  Ströme  im  Nerven,  deren  physiologische  Wirkung  gleich  za  machen 
(Monatsberichte  der  Akademie.  1862.  S.  372  [s.  oben  Bd.  I.  S.  228  ff.]),  gab  Hr. 
Itavmur,  bei  Gelegenheit  seiner  schönen  Untersuchung  über  negative  Schwankung 
uu  Elektrotonus,  einen  neuan  Weg  an,  dies  zu  erreichen,  an  den  ich  nicht  gedacht 
lutte,  der  sich  aber  leicht  ähnlich  mathematisch  begründen  läset,  wie  die  von  mir 
besprochenen  Methoden.  Er  besteht  darin,  zur  Hauptrolle  eine  so  gute  dauernde 
Av*benKhliessung  anzubringen,   dass  ihr  Widerstand  verschwindet  gegen   den  des 
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[519]  Wo  nicht  das  Gegentheil  gesagt  ist,  sind  die  Versuche  an 
[520]   dem   von   mir   sogenannten  M.  gracilis    vom  Oberschenkel  des 


Kettenzweiges,  d.  h.  der  Leitung,  welche  Kette  und  Unterbrechungsstelle  enthält 
Dann  finden  Anfangs-  und  Endstrom  zwischen  den  Enden  der  Bolle  annähernd  glei- 
chen Widerstand  und  haben  also  auch  annähernd  gleichen  Verlauf  [Vergl.  oben 
Bd.  I.  S.  256].  Hr.  Bernstein  hat  diese  Bedingung  auf  dreierlei  Art  zu  erfüllen 
gesucht  Einmal  brachte  er  zwischen  den  Enden  der  Bolle  Platinplatten  in  ange- 
säuertem Wasser  an,  während  der  Kettenzweig  nur  einen  Daniell  enthielt  (Archiv 
für  Anatomie  u.  s.  w.  1866.  S.  602).  Das  andere  Mal  waren  es  Kupferplatten  in 
schwefelsaurer  Kupferoxydlösung;  der  Kettenzweig  enthielt  eine  Säule  aus  6—8 
kleinen  Grove  (Pflügbb's  Archiv  für  die  gesammte  Physiologie  u.  a.  w.  L  Jahr- 
gang. 1869.  S.  183.  184;  —  Untersuchungen  über  den  Erregungsvorgang  im  Ner- 
ven- und  Muskelsysteme.  Heidelberg  1871.  S.  18).  Endlich  ersetzte  auch  Hr.  Bbrk- 
stein  die  Flüssigkeitszellen  durch  einen  im  Zickzack  gebogenen,  mehrere  Fuss 
langen,  dünnen  Kupferdraht;  in  diesem  Falle  befanden  sich  im  Kettenzweige,  ausser 
zwei  Elementen,  die  Windungen  eines  Elektromagnets  (Untersuchungen  u.  s.  w. 
S.  101).  Als  Beweis  dafür,  dass  es  ihm  gelungen  sei,  den  Verlauf  beider  Ströme 
gleich  zu  machen,  führt  Hr.  Bernstein  an,  dass  die  negative  Schwankung  des 
Nervenstromes  bei  beiden  Richtungen  der  erregenden  Inductionsströme  gleiche  Grosse 
zeigte. 

Ich  muss  bekennen,  dass  ich  mich  dabei  nicht  beruhigt  hätte.  Namentlich  im 
ersten  Falle  hätte  ich  den  Widerstand  der  Zelle  mit  angesäuertem  Wasser  von  vorn 
herein  nicht  für  klein  genug  gehalten,  auch  wäre  die  Polarisation  der  Platinelektro- 
den  mir  bedenklich  erschienen.  Die  negative  Schwankung  kann  bei  beiden  Rich- 
tungen der  Inductionsströme  gleiche  Grösse  zeigen,  ohne  dass  Anfangs-  und  End- 
ström  gleich  stark  erregen.  Wenn  nämlich  der  schnellere  und  stärkere  von  beiden 
(unter  den  gewöhnlichen  Umständen  der  Endstrom)  die  abgeleitete  Strecke  anelektro- 
tonisirt,  so  kann,  die  geringere  elektrotonisirende  Wirkung  jenes  Stromes  durch  die 
Ueberlegenheit  des  Anelektrotonus  über  den  Katelektrotonus  aufgewogen  werden. 

Ich  selber  versuchte,  das  BKBNSTBix'sche  Verfahren  in's  Werk  zu  setzen,  indem 
ich  das  Bheochord  als  Nebenschliessung  zu  einer  viergliedrigen  DANiELi/schen  Säule 
anbrachte.  Aber  sogar  wenn  ich  das  Bheochord  bis  auf  eine  halbe  seiner  Einheiten 
kürzte,  wobei  ein  gewöhnliches  Schlitteninductorium  bei  ganz  aufgeschobener  Bolle 
kaum  noch  Zuckung  des  Nervmuskelpräparates  erzeugte,  erhielt  ich  noch  keine 
Gleichheit  der  durch  Anfangs-  und  Endstrom  erregten,  auf  der  berussten  Platte  des 
Myographions  verzeichneten  Zuckungen. 

Uebrigens  erfuhr  ich  dabei,  trotz  dem  ansehnlichen  Widerstand  im  Ketten- 
zweige, aufs  Neue,  wie  schon  bei  meinen  Versuchen  zur  Prüfung  des  JIbxmholts- 
schen  Verfahrens  (s.  oben  Bd.  I.  S.  252),  dass  grössere  oder  kleinere  Geschwindig- 
keit des  Schliessens  und  Oeffhens,  gleichviel  ob  mit  dem  festen  oder  dem  Queck- 
silber-Schlüssel, grössere  Unterschiede  in  der  Stärke  der  Zuckungen  bedingt,  als  die. 
welche  von  dem  noch  vorhandenen  Unterschied  im  Verlaufe  beider  Ströme  herrühren» 
Dass  die  Feder  des  Inductoriums  die  Herstellung  und  Unterbrechung  des  Stromes 
immer  nur  sehr  ungleichmäßig  besorgt,  selbst  wenn  der  Funke  auf  den  Trennung* 
funken  der  Kette  beschränkt  ist,  folgt  aus  der  Art,  wie  beim  Annähern  der  Neben- 
rolle an  die  Hauptrolle  die  ersten  Zuckungen  auftreten.  Nimmt  man  hinza,  dass. 
wie  ich  bereits  oben  Bd.  I.  S.  254  bemerklich  machte,   das  Inductorium  zu  rasch 
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[521]  Frosches  angestellt,  als  dem  regelmäsaigsten  der  hier  brauchbaren 
Fruschmoskeln.1  Die  Zurichtung  dieses  Muskels  mit  seinem  Nerven  und 
seinen  knöchernen  Ursprüngen  oder  c  Knochens tücken  ist  im  Vergleiche 
zu  der  des  Oastroknemius  und  Sartorius,  die  man  sonst  zu  Nervmuskel- 
priiparaten  verwendet,  leider  sehr  umständlich.  Folgende  Vorschrift  führt 
am  besten  zum  Ziele. 

1.  Wie  stets,  wenn  es  um  Darstellung  von  Oberschenkelmuskeln  sich 
handelt,  darf  die  Haut  des  Beines  nicht  ohne  Weiteres  abgezogen  werden. 
Sie  wiid  mit  dem  Cutaneus  femoris,  unter  sorgfaltiger  Schonung  des 
Gracilis,  vom  Becken  nach  dem  Knie  zu  abgelöst,  und  dann  erst  vom 
Ober-  und  Unterschenkel  abgestreift.     Der  Sartorius  wirf  entfernt. 

2.  Nach  Durchschneidung  der  Mm.  pyriformis  und  ileo-coccygeus* 
wird  der  N.  ischiadicus  von  oben  und  von  unten  her  bis  zur  Stelle  bloss- 


arbeitet,  um  einzelnen  voltaelektrischen  Inductionsströmen  von  der  Natur  des  An- 
fangsstromes Zeit  zu  lassen»  völlig  abzulaufen,  so  scheint  es  hoffnungslos,  mittels 
des  Indnctoriums  congruente  Wechselströme  erzeugen  zu  wollen.  Vollends  wird  es 
unmöglich  sein,  damit  die  Aufgabe  zu  lösen,  um  die  es  sich  hier  handelt,  nämlich 
Erregungen  von  gleicher  Beschaffenheit  beliebig  einzeln,  oder  in  der  Zeit  mehr  oder 
minder  nahe  einander  folgend,  hervorzurufen.  Die  einzige  Art  dies  zu  erreichen, 
besteht,  soviel  ich  sehe,  darin,  mittels  eines  Systemes  von  Unterbrechungsrädern,  wie 
ich  es  oben  Bd.  I.  S.  255  beschrieb,  eine  Reihe  einander  in  passendem  Zeitabstande 
folgender,  gleichbeschaffener  Stromstösse  zu  erzeugen,  und  aus  dieser  Reihe,  bei  be- 
ständig bleibender  Geschwindigkeit  des  Systemes,  nach  Bedürfhiss  einen  einzelnen 
ätromstoss,  oder  durch  Auslassen  immer  je  eines,  je  zweier,  ....  Stösse  eine  Reihe 
von  geringerer  Anzahl  von  Stössen  in  der  Zeiteinheit  auszuscheiden.  Die  Strom- 
stösse müssen  voltaölektriBche  Oeffhungsschläge  sein ,  damit  man  sie  der  Starke  nach 
abstufen  könne,  ohne  das  Yerhältniss  ihrer  Ordinaten  zu  ändern  (oben  Bd.  I.  S.  240). 
Um  die  Schwankungen  der  Form  der  Curve  unschädlich  zu  machen,  in  der  beim 
Oeffhen  der  Widerstand  bis  zum  Unendlichen  wächst,  muss  im  primären  Kreis  ein 
grosser  Widerstand  sich  befinden,  und  somit  eine  grosse  elektromotorische  Kraft 
thätig  sein.  Ich  lasse  dahingestellt,  ob  man  nicht  jetzt  hier,  wie  in  Hrn.  Bbbm- 
snnr*s  Differential -Rheotom,  die  festen  Metalle  mit  Vortheil  durch  Quecksilber 
ersetzen  könnte. 

Die  Herstellung  einer  solchen  Vorrichtung  zum  Tetanisiren,  in  der  einen  oder 
anderen  Form,  wird  ein  in  mehrfacher  Beziehung  schwieriges  und  ein  kostspieliges 
Unternehmen  sein.  Die  Zeit  wird  kommen,  wo  man  ohne  Nachtheil  nicht  länger 
davor  wird  zurückweichen  können.  Vor  der  Hand  genügten  hier  noch  die  rohen 
Kittel,  die  ich  im  Text  als  bei  dieser  Untersuchung  von  mir  angewandt  schilderte» 
und  der  Zweck  gegenwärtiger  Anmerkung  war  nur,  diesen  Stand  der  Dinge  dar- 
zulegen. 

1  S.  oben  S.  68.  69. 

1  Bis  auf  die  von  mir  oben  S.  198  Anm.  2.  angezeigten  Ausnahmen  folge  ich 
liier  der  von  Hrn.  Eckkr  in  seiner  „Anatomie  des  Frosches"  (Braunschweig  1864) 
angenommenen  Namengebung,  nur  sage  ich  Deo-coccygeus  statt  Coccygeo-iliacus. 
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gelegt,  wo  die  Oberschenkelaste  abgehen.  Die  nicht  zu  Gracilis, 
Semitendinosus  and  Semimembranosus  gehenden  Zweige  werden  durch- 
schnitten. 

3.  Das  knorpelige  Hufeisen,  welches  den  Semimembranosus  an  den 
Condylus  tibiae  heftet ,  wird  abgelöst,  und  der  Semimembranosus  nach 
hinten  und  zur  Seite  geschlagen.  Die  Nervenzweige  zu  ihm,  dem  Semi- 
tendinosus  und  Gracilis  liegen  nun,  [522]  durch  das  Pigment  der  mit 
ihnen  verlaufenden  Blutgefässe  kenntlich  gemacht,  klar  vor  Augen.  Der 
Semimembranosus  wird  von  unten  her  bis  zum  Becken  vorsichtig  vom 
Gracilis  getrennt,  sein  Nerv  abgeschnitten. 

4.  Der  Ischiadicus  wird  in  passender  Entfernung  unter  dem  Ur- 
sprünge der  Zweige  für  Gracilis  und  Semitendinosus  durchschnitten,  sein 
Stamm  in  Verbindung  mit  jenen  Aesten  bis  zum  nah  benachbarten 
Hilus  beider  Muskeln  vollends  freigemacht,  auf  dem  Hilus  zu  einem 
Päckchen  zusammengefaltet,  und  so  der  Nerv  in  Sicherheit  gebracht. 

5.  Nun  bringt  man  das  spitze  Scheerenblatt  unter  die  Sehne  des 
Gracilis  und  Semitendinosus,  das  stumpfe  unter  den  Oberschenkel,  und 
durchschneidet  letzteren  dicht  über  dem  Knie;  der  Unterschenkel  dient 
als  Handhabe,  während  man  den  Gracilis  aus  seinen  übrigen  Verbin- 
dungen, besonders  mit  den  Mm.  adductor  magrius  und  longus,  bis  zum 
Becken  löst 

6.  Man  durchschneidet  die  Sehnen,  durch  die  der  Semitendinosus  an 
die  Tibia,  und  die  beiden  Sehnen,  durch  die  er  an  das  Becken  geheftet 
wird.  Er  löst  sich  dann  leicht1  vom  Gracilis,  den  man  zwischen  Becken 
und  Unterschenkel  sanft  anspannt,  und  es  hat  keine  Schwierigkeit  mehr, 
seinen  Nerven  von  dem  des  Gracilis  zu  unterscheiden  und  ohne  Gefahr 
für  letzteren  zu  beseitigen, 

7.  Es  bleibt  übrig,  die  Knochenstücke  zuzuschneiden  und  möglichst 
von  Muskelstümpfen  zu  reinigen,  was  namentlich  am  Becken  recht  zeit- 
raubend ist. 

Die  ganze  Praparation  kann  ich,  trotz  meiner  Uebung  darin,  nicht 
leicht  schneller  als  in  einer  Viertelstunde,  vom  Tode  des  Frosches  an, 
beenden,  während  Hr.  Kühne  nach  seiner  Angabe  es  dahin  gebracht 
hatte,  den  Sartorius  mit  seinem  Nerven  in  weniger  als  zwei  Minuten  zu 
präpariren.1 

Es  wird  im  Folgenden  nützlich  sein,  zwischen  der  Schwankung  des 
Stromes,  wie  sie  im  Bussolkreis  erscheint,  und  der  Schwankung  der 
elektromotorischen  Kraft  selber  leicht  und  kurz  zu  unterscheiden.  Erstere 
soll  deshalb,  wo  irgend  ein  Zweifel   [523]    obwalten  könnte,  Strom- 


1  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.   1859.    S.  319. 
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Schwankung,  letztere  Kraftschwankung  genannt  werden.  Die  Kraft- 
sch  wankung  ist  also  die  der  Stromschwankung  zu  Grunde  liegende 
Schwankung  des  Spannungsunterschiedes  zwischen  zwei  bestimmten  Punk- 
ten der  Muskeloberfläche;  bei  gleicher  Kraftschwankung  kann  die  Strom- 
schwankung nach  den  abgeleiteten  Punkten  der  Muskeloberfläche,  dem 
Widerstände  des  Kreises  und  noch  anderen  Umstanden  verschieden  sein. 

Im  Allgemeinen  ist  die  den  Tetanus  begleitende  Schwankung  des 
Strom«  negativ,  und  daher  unter  dem  Namen  der  negativen  Schwankung 
schlechthin  bekannt  Wie  die  Folge  lehren  wird,  kann  sie  aber  auch 
positiv  sein,  und  es  wird  sich  lohnen,  folgende  Begriffe  und  Ausdrucke 
festgestellt  zu  haben. 

Nennt  man,  wie  ich  kürzehalber  bekanntlich  zu  thun  pflege,  die 
Richtung  des  Stromes  vom  Längs-  zum  Querschnitt  des  Muskels  im  Bogen 
die  positive,  so  ist  eine  Schwankung  des  Stromes,  welche  im  Sinn  giner 
Verkleinerung  des  positiven  Stromes  geschieht,  als  absolut  negativ, 
eine  Schwankung,  welche  im  Sinn  einer  Yergrosserung  desselben  Stromes 
geschieht,  als  absolut  positiv  zu  bezeichnen,  gleichviel  ob  der  gerade 
bestehende  Strom  positiv  oder  negativ  ist.  Dieselben  Ausdrücke  finden 
Anwendung  auf  irgendwie  von  Muskeln ,  Muskel-Stücken  oder  -Complexen 
abgeleitete  Ströme,  insofern  daran  als  positiv  die  Bichtung  zu  bezeichnen 
ist,  welche  der  gleichmassigen  Negativitat  aller  Querschnitte  entspricht. 
Die  Stromrichtung  im  Bogen  von  einer  stumpfen  zu  einer  spitzen  Muskel- 
rhombosecke  z.  B.  würde  als  positiv  zu  bezeichnen  sein.  Relativ 
positiv  und  negativ  sind  dagegen  Schwankungen,  die  den  gerade  be- 
stehenden Strom  vergrossern  und  verkleinem.  Doppelsinnig  endlich 
nenne  ich  eine  Schwankung,  bei  der  positive  und  negative  Ausschläge  in 
irgend  welcher  Zahl  und  Ordnung  einander  folgen. 

Noch  auf  eine  Bedeweise,  deren  ich  im  Folgenden  mich  bediene, 
will  ich  aufmerksam  machen.  Man  sieht  zwar  im  Fernrohr  die  Theilung 
am  Faden  vorbei  sich  bewegen ;  doch  ist  klar,  dass  die  relative  Bewegung 
des  Fadens  und  der  Theilung  es  ist,  auf  die  es  ankommt,  und  dass  man 
an  Stelle  [524]  der  Bewegung  der  Theilung  am  Faden  vorbei  die  Be- 
wegung des  Fadens  über  die  Theilung  hin  setzen  kann.  Ich  ziehe  es 
manchmal  vor,  letztere  anzugeben,  und  von  dem  Faden  auf  der  Theilung 
wie  von  der  Multiplicatornadel  auf  ihrer  Theilung  zu  reden.  Wirklich 
gewöhnt  sich  das  Auge,  die  Theilung,  wenn  nicht  ihre  Bewegungen  zu 
heftig  sind,  unbewegt  und  den  Faden  scheinbar  darüber  hingleitend  zu 
erblicken.1 


1  Vergl.  übrigens  oben  Bd.  I.  S.  156. 
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§.n.  Die  Erscheinungsweise  der  negativen  Stromschwankung 
bei  Ableitung  des  Stromes  von  künstlichem  (thermischem) 
Querschnitt  und  bei  Anwendung  der  neuen  Methoden  wird 
beschrieben  und  die  Grösse  der  so  erhaltenen  Schwankung 

gemessen 

Mein  Bestreben  ging  zunächst  dahin,  ein  Verfahren  zu  finden,  wie 
die  negative  Schwankung  des  vom  künstlichen  Querschnitt  abgeleiteten 
Muskelstromes  erforscht  werden  könne,  da  dies  die  einzige  Art  ist  der 
Verwickelung  zu  entgehen,  die  aus  der  Schräge  und  Parelektronomie 
natürlicher  Querschnitte  entspringt.  Die  Schwierigkeit  dabei  besteht  darin, 
dass  man  den  Muskel,  wenn  auch  nur  an  einem  seiner  Enden  künstlicher 
Querschnitt  mit  dem  Messer  angelegt  ist,  nicht  mehr  durch  Ausspannen 
unbeweglich  genug  machen  kann,  um  sicher  zu  sein,  dass  die  Verände- 
rung der  elektromotorischen  Kraft  nur  von  der  Schwankung  herrühre, 
nicht  von  der  Verschiebung  der  Ableitungspunkte  am  Muskel. 

Ich  versuchte  zuerst  dies  zu  erreichen,  indem  ich  den  querdurch- 
schnittenen Muskel  mit  gläsernen  Nadeln,  <L  h.  mit  spitz  ausgezogenen 
Stücken  Thermometerrohr,  auf  einem  gefiraissten  Korke  feststeckte;  der 
Strom  wurde  mittels  der  Thonspitzen  der  unpolarisirbaren  Zuleitungs- 
rohren  vom  natürlichen  Längsschnitt  und  künstlichen  Querschnitt  abge- 
leitet. Allein  dies  Verfahren  führte  höchstens  bei  dem  schwachen  Sar- 
torius  [525]  zum  Ziele,  der  sich  hier  sonst  nicht  gerade  als  Versuchs- 
gegenstand empfiehlt.  Bei  kräftigeren  Muskeln,  wie  dem  Gracilis  oder 
Semimembranosus,  blieb  namentlich  am  Querschnitt  eine  Verschiebung 
gegen  die  Thonspitze  zurück,  welche  sichere  Wahrnehmungen  innerhalb 
enger  Grenzen  vereitelte.  Zuweilen  haftete  der  berührte  Querschnitte- 
punkt  an  der  Spitze,  während  rings  der  Querschnitt  so  sich  zurückzog, 
dass  eine  kegelförmige  Hervorragung  entstand,  deren  Gipfel  jener  Punkt 
bildete.  Alsdann  erfolgte  bei  Einzelzuckungen,  und  im  Beginne  des  Teta- 
nisirens  vor  der  negativen  Schwankung,  eine  positive  Schwankung  als 
Ausdruck  des  vom  Kegelmantel  ausgehenden  Neigungsstromes.1  Dass 
dies  deren  Ursprung  war,  liess  in  jedem  einzelnen  Falle  dadurch  sich 
darthun,  dass  ebenso  starke  oder  stärkere  positive  Schwankung  entstand, 
wenn  am  ruhenden  Muskel  durch  Zurückziehen  der  Thonspitze  der  Quer- 
schnitt kegelförmig  emporgehoben  wurde. 

Ich  gab  daher  die  Versuche  mit  mechanisch  angelegtem  künstlichen 
Querschnitt  auf,  und  stellte  den  Querschnitt  thermisch  her.  Ich  liess  dem 


i  Vergl.  oben  S.  187. 
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Muskel  seine  Knochenstücke,  tauchte  das  zur  Ableitung  bestimmte  Ende, 
soweit  es  natürlichen  Querschnitt  darbot,  etwa  eine  Minute  lang  in  50°  G. 
wanne  dremertelprocentige  Steinsalzlösung,1  trocknete  es  mit  Fliesspapier, 
brachte  den  Muskel  wohlabgekühlt  in  die  "kleine  Streckvorrichtung',2  und 
spannte  ihn  massig  aus.  Dann'  legte  ich  einem  Aequatorpunkte  des 
natürlichen  Längsschnittes  die  eine  Thonspitze  an;  auch  bei  stärkster  Zu- 
sammenziehung  bleibt  sie  hier  unverrückt  genug,  um  die  aus  der  etwa 
übrig  bleibenden  Ver-  [526]  Schiebung  entspringende  Störung  meist  ver- 
nachlässigen zu  dürfen.8  Die  Ableitung  vom  Querschnitt  geschah  oft  vom 
entsprechenden  Knochenstücke  mittels  einer  anderen  Thonspitze  oder  des 
Thonschildes  eines  der  unpolarisirbaren  Zuleitungsgefasse.  Die  elektromo- 
torische Wirkung  des  Enockenstückes ,  d.  h.  der  Unterschied  der  Kräfte 
bei  Ableitung  des  Stromes  von  jenem  Stücke,  und  von  den  Sehnen  selber, 
ist  fast  stets  zu  vernachlässigen.  Sie  ist  es  ohnehin,  wo  es  sich  um  den 
Vergleich  von  Schwankungen  der  Kraft  handelt,  an  denen  sie  keinen 
Theil  hat  Man  kann  sie  aber  auch  thatsachlich  dadurch  aus  dem  Spiele 
bringen,  dass  man  die  Thonspitze  dem  sehnigen  Ende  unmittelbar,  nach 
innen  von  der  Elfenbeinplatte  der  Streckvorrichtung,  anlegt. 

Ebensowenig  wie  die  elektromotorische  Wirkung  des  Knochenstückes 
kommt  die  etwa  noch  übrige  Wirkung  der  wärmestarren  Strecke  in  Be- 
tracht Diese  Strecke  stellt  aber  nunmehr  für  den  Querschnitt  auch  bei 
lebhaftester  Zusammenziehung  eine  unveränderliche  Ableitung  dar,  so 
dass  durch  diesen  Kunstgriff  das  elektrische  Verhalten  des  künstlichen 
Querschnittes  arbeitender  Muskeln  erforschbar  wird.  Man  kann  Aehnliches 
erreichen,  indem  man  den  natürlichen  Querschnitt  mit  einer  ätzenden 
Flüssigkeit  bepinselt,  d.  h.  ihn  chemisch  zu  künstlichem  Querschnitt 
macht  Der  thermische  Querschnitt,  wie  wir  ihn  nennen  wollen, 
hat  aber  den  Vorzug,  dass  er,  obschon  als  isotherme  Fläche  convex  gegen 
die  Sehne ,  ungleich  weniger  schräg  ist  als  der  chemische  Querschnitt, 
welcher  der  Gestalt  des  natürlichen  folgt,  und  dessen  elektromotorische 
Wirkung  daher  stets  zum  Theil  auf  Neigungsstromen  beruht4 


1  Es  empfiehlt  .sich,  heissere  Lösung  zu  nehmen  als  höthig,  um  den  Theil  des 
Mukelg  wärmestarr  zu  machen,  der  die  Temperatur  der  Lösung  angenommen  hat. 
Der  Muskel  und  sein  während  des  Eintauchens  des  einen  Endes  in  die  Lösung  am 
Hiroa  zusammengefalteter  Nerv  (vergl.  oben  S.  406."4.)  scheinen  unter  kürzerem  Ein- 
tauchen in  heissere  Lösung  weniger  zu  leiden,  als  unter  längerem  Eintauchen  in 
minder  heisse  Lösung. 

'  Vergl.  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  L  S.  86;  —  oben  Bd.  I.  S.  119; 
-  diesen  Band,  8.  313.  367. 

3  Vergl.  oben  S.  195. 

*  S.  oben  8.  313. 
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Es  war  die  Frage,  ob  der  am  einen  Ende  warmestarre  Muskel  sich 
noch  tetanisiren  lasse.  Ich  fand,  dass  dies  mindestens  so  gut  gehe,  wie 
das  Tetanisiren  eines  qnerdurchschnittenen  oder  angeätzten  Muskels,  und 
dass  es  nicht  einmal  nöthig  sei,  während  des  Eintauchens  des  Muskels 
in  die  heisse  La-  [527]  sung  den  Nerven  vor  der  Strahlung  und  den 
Dämpfen  zu  schützen,  wie  ich  anfangs  durch  allerlei  künstliche  Vorkeh- 
rungen zu  thun  suchte.  Sogar  ein  an  beiden  Enden  wärmestarr  gemach- 
ter Muskel  lässt  sich  noch  vielemal  vom  Nerven  aus  tetanisiren,  und 
liefert  dabei,  wenn  man  den  Strom  einerseits  vom  Aequator,  andererseits 
vom  einen,  oder  auch  zugleich  von  beiden  Knochenstücken  ableitet,  aus- 
giebige negative  Schwankung.  Dass  ein  thermischer  Querschnitt  an  sich 
dem  Muskel  nicht  mehr  schadet  als  ein  mechanischer,  erklärt  sich  leicht 
Am  mechanischen  Querschnitt  bildet  sich  schnell  eine  abgestorbene  Schicht, 
die  mit  der  wärmestarren  Schicht  wesentlich  einerlei  ist.  Dass  sie  am 
thermischen  Querschnitt  dicker  ist  als  am  mechanischen,  kann  nur  gleich- 
gültig sein. 

Die  beste  Art,  die  negative  Schwankung  zu  beobachten,  besteht  darin, 
vor  dem  Tetanus  den  Strom  des  Muskels  zu  compensiren. 

Wenn  auch  die  Grösse  des  alsdann  beim  Tetanisiren  erfolgenden 
Ausschlages  vom  Widerstände  des  Bussolzweiges  abhängt,  kann  bei  ur- 
sprünglich bestehender  Compensation  doch  keine  Veränderung  dieses 
Widerstandes,  z.  B.  durch  Veränderung  des  Widerstandes  des  Muskels, 
einen  Ausschlag  herbeiführen.  Selbst  völliges  Verschwinden  des  Wider- 
standes des  Bussolzweiges  würde ,  wenn  zugleich  eine  noch  so  kleine  Ver- 
minderung der  elektromotorischen  Kraft  des  Muskels  stattfände,  nicht  hin- 
dern, dass  ein  negativer  Ausschlag  erfolgte. 

Wenn  dagegen  beim  Tetanisiren  ein  Ausschlag  aus  der,  durch  den 
nicht  compensirten  Strom  des  ruhenden  Muskels  erzeugten  bestandigen 
Ablenkung  geschieht,  so  kann  daraus  nicht  ohne  Weiteres  auf  Verände- 
rung der  elektromotorischen  Kraft  geschlossen  werden.  Blosse  Verände- 
rung des  Widerstandes  im  Bussolkreise  kann  die  Ursache  sein;  und  auch 
wenn  sonst  feststände,  dass  ausserdem  eine  Verminderung  der  Kraft  im 
Spiele  sei,  würde  aus  dem  Sinne  des  Ausschlages  deren  Sinn  nicht  un- 
mittelbar folgen.1 


1  Unter  Beibehaltung  der  früher  (s.  oben  Bd.  I.  S.  178)  von  mir  gebrauchten 
Bezeichnungen  hat  man,  wenn  Ay,  Ajf  die  von  einander  unabhängigen  Grössen 
sind,  um  welche  die  elektromotorische  Kraft  y  und  der  Widerstand  M  des  Mnltipb'cator- 
(Bussol-)Zweiges  sich  ändern,  im  Falle  der  Compensation  die  Stärke  I  des  in  Folge 
der  Aenderung  entstehenden  Stromes 

(y  ±  Ay)C~eü' 
(M±  &m)C  +  (C— 1)1  ' 
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[528]  Die  Grösse  eines  von  Null  ausgehenden  Ausschlages  hat  man 
ferner  unmittelbar  vor  Augen,1  wählend  man,  wenn  der  Ausschlag  aus 
beständiger  Ablenkung  geschieht,  um  den  Erfolg  zu  übersehen,  erst  zwei, 
meist  vierstellige  Zahlen  von  einander  abziehen  muss.  Man  kann  bei 
beliebiger  Empfindlichkeit  der  Bussole  arbeiten,  während,  wenn  die 
Schwankung  aus  beständiger  Ablenkung  erfolgt,  diese  die  Theilung  nicht 
aas  dem  Gesichtsfelde  führen  darf.  Es  braucht  endlich  nur  die  mittlere 
Gegend  der  Scale  in  beschrankter  Ausdehnung  beleuchtet  zu  sein. 

Aus  allen  diesen  Gründen  hat  man  sich  im  Folgenden ,  wo  nicht  das 
Gegentheil  gesagt  ist,  den  Strom  des  ruhenden  Muskels  als  compensirt 
vorzustellen.  Zur  Compensation  bediente  ich  mich,  wie  immer,  wo  sein 
Umfang  reicht  und  keine  [529]  besonders  strenge  Maassbestimmung  be- 
zweckt wird,  des  von  mir  sogenannten  runden  Compensators  in  der 
früher  beschriebenen  Aufstellung,  bei  der  ein  Grad  seiner  Theilung  sehr 
genau  einem  achttausendstel  Daniell  entspricht.3  In  solchen  Compen- 
satoigraden  wird  in  den  folgenden  Beispielen  die  elektromotorische  Kraft 
in  der  Buhe,  vor  oder  nach  dem  Tetanus,  angegeben;  die  Schwankung 
selber  dagegen  aus  Gründen,  die  gleich  erhellen  werden,  nur  in  Scalen- 
theilen. 

Wie  kaum  gesagt  zu  werden  braucht,  befanden  sich  die  Streckvor- 
richtung und  die  beiden  Paare  von  Zuleitungsrohren,  von  denen  das  eine 
die  tetanisirenden  Strome  zu-,  das  andere  den  Muskelstrom  abführte,  in 
einem  mit  Wasserdampf  gesattigten  Saume.  Bei  der  grossen  Dünne 
des  Muskelnerven  des  Gracilis  ist  diese  Schutzmaassregel  hier  doppelt 
nothwendig. 

Wird  nun  bei  compensirtem  Strome,  nach  abgelesener  elektromotc- 


Der  Nenner  ist  stets  positiv,  und  da  yC  *»  al,  hängt  das  Zeichen  des  Ausschlages 
»Urin  Tom  Zeichen  von  Ay  ab,  und  für  Ay  «=  0  ist  1  «=  0. 

War  dagegen  nicht  compensirt,  so  ist  der  Unterschied  A/  der  neuen  Strom- 
stärke T  und  der  ursprünglichen  I 

r-r-  Ar-  ±  *!(¥  +  *)  *_**  •  y  . 

7  ""   (if  +  A)*  +  A*(Jf  +  i) 

Der  Nenner  ist  abermals  stets  positiv.  Der  Zähler  kann  positiv  sein  auch  bei  nega- 
tivem Ay,  und  umgekehrt;  und  selbst  für  Ay  =  0  hat  A/  einen  je  nach  dem  Zei- 
chen von  Ajr  positiven  oder  negativen  Werth. 

1  Wenigstens  wenn  man  nach  meinem  Rath  (s.  oben  Bd.  1.  S.  156)  endlich 
<Üe  anbequeme,  von  den  Magnetometer-Beobachtungen  herrührende  Göttinger  Art 
der  Scalen-Theilung  mit  einer  beiderseits  von  Null  ausgehenden  Theilung  vertauscht 
wd  die  Scale  verschiebbar  macht,  so  dass  man  vor  jedem  Versuche  den  Nullpunkt 
uf  den  Faden  einstellen  kann.  Die  Werkstatt  des  Hrn.  O.  Plath  (Sauebwald) 
liefert  Gestelle  zur  Spiegelablesung  mit  verschiebbarer  Scale  nach  meiner  Angabe. 

1  Vergl.  oben  S.  241. 
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rischer  Kraft  in  der  Buhe,  der  die  tetanisirenden  Ströme  bisher  ablei- 
tende Schlüssel  geöffnet,  so  geschieht  ein  negativer  Ausschlag,  der  unter 
den  gewöhnlichen  Umständen  meiner  Versuche  bis  300 w  betrog.  Der 
faden  verweilt  aber  keinen  Augenblick  auf  der  erreichten  Höhe ,  sondern 
weicht  sogleich  erst  schneller,  dann  langsamer  zurück.  Unterbricht  man 
den  Tetanus,  so  kehrt  er  schneller,  jedoch  nicht  bis  zum  Nullpunkte, 
zurück;  vielmehr  hinterbleibt  stets  eine  um  so  grössere  Verminderung 
der  Kraft,  je  heftiger  und  anhaltender  der  Tetanus  war. 

Diese  Verminderung  ist  die  schon  früher  von  mir  beschriebene 
Nachwirkung  des  Tetanus  auf  die  elektromotorische  Kraft  des  Muskels,1 
die  sich  aber  wegen  der  Ladungen  der  Platinelektroden  damals  nicht 
unmittelbar  darstellen  liess.  Sie  wird  im  Folgenden,  und  bis  auf  Wei- 
teres, als  Nachwirkung  schlechthin  bezeichnet.  Aus  ihr  erhebt  sich 
die  Kraft  nur  lang-  [530]  sam  wieder,  mit  solcher  Geschwindigkeit 
jedoch,  dass  man  anfangs  die  Theilung  am  Faden  deutlich  vorbeiziehen 
sieht;  schwerlich  erreicht  die  Kraft  am  ausgeschnittenen  Muskel  je  wieder 
ganz  die  frühere  Grosse. 

Die  erste  Aufgabe,  welche  jetzt  hier  sich  darbietet,  ist,  den  Betrag 
der  negativen  Schwankung  als  Bruchtheil  der  ursprünglichen  Stromkraft 
auszuwerfen. 

Aus  dem  eben  Gesagten  erhellt  leider,  dass  die  Hoffnung  eitel  war, 
diesen  Betrag  durch  Compensation  zu  messen,  und  so  die  Veränderung 
des  Widerstandes  zu  eliminiren,  die  theils  aus  der  nicht  ganz  beseitigten 
Formveranderung  des  Muskels,  theils  aus  der  geringen,  den  Tetanus  be- 
gleitenden Vermehrung  der  Leitungsgüte  der  Muskelsubstanz s  entspringt. 
Ausgenommen  in  seltenen  Fällen,  die  dann  in  anderer  Beziehung  nicht 
allen  Forderungen  entsprachen,  fand  ich  es  unmöglich,  durch  Zurück- 
drehen des  Compensators  dem  Faden  so  schnell  mit  dem  Nullpunkte  za 
folgen,  dass  nicht  der  dabei  begangene  Fehler  unzweifelhaft  grösser  ge- 
wesen wäre,  als  der,  welchen  bei  Beobachtung  ohne  Compensation  die 
Widerstandsveränderungen  bedingen  können. 

Man  kann  nun,  um  den  Betrag  der  negativen  Schwankung  zu  be- 
stimmen, diese  in  der  That  sehr  geringfügigen  Veränderungen  vernach- 
lässigen, und  einfach  mit  dem  im  Zustande  der  Compensation  durch 
Tetanisiren  erhaltenen  Ausschlag  in  die  voraufgehende  beständige  Ablen- 


i  Comptes  rendus  etc.  8Avril  1850.  t.  XXX.  p.  408;  —  Annales  de  Chimie  et 
de  Physique.  1850.  3"»  Serie,  t  XXX.  p.  186;  —  Monatsberichte  der  Akademie, 
1858.  S.  111;  —  die  Fortschritte  der  Physik  in  den  Jahren  1850  und  1851  n.s."- 
1855.    S.  758;  —  Untersuchungen  u.  s.  w.   II.  Abth.  II.   S.  151.  291.  356. 

»  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I.  Abth.  I.  S.  82.  —  Vergl.  J.  Rahm.  Tetr 
nus.    Eine  physiologische  Studie.  Leipzig  1865.  S.  15.  48. 
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lang  drridiren.  Eine  bessere  Versuchsweise  besteht  aber  darin,  die 
Wkleistandsveränderungen  des  Muskels  dadurch  unschädlich  zu  machen,, 
dass  man  den  Widerstand  des  Kreises  vergrossert.  Dies  geschieht  leicht 
durch  feuchte  Fäden  oderFliesspapierstreifen,  besser  durch  ein  mit  drei- 
viertelprocentiger  Steinsalzlösung  gefülltes  Thermometerrohr,  das  man  an 
beiden  Enden  mit  Thon  verschliesst,  und  zwischen  dem  einen  Knochen* 
stück  und  dem  Thonschild  eines  Zuleitungsgefasses  passend  aufstellt.  Daa 
von  mir  angewandte  Bohr  war  110mm  lang  und  hatte  0*29mm  Durch- 
messer. Der  Widerstand  dieses  Bohres  beträgt  etwa  das  40-  [531]  fache 
des  Widerstandes  des  ganzen  übrigen  Kreises,  d.  h.  des  Muskels  und  der 
Sehne,  des  Knochenstückes,  Thonschildes ,  Bausches  und  Zuleitungsge- 
fasses, der  Zuleitungsrohre  mit  ihrer  Thonspitze,  und  des  Bussolgewindes. 
Der  Widerstand  des  Muskels  selber  betrug  unter  diesen  Umständen  höch- 
stens Vw  des  Gesammtwiderstandes  des  Kreises,  und  seine  Verände- 
rung im  angespannten  Zustande,  wo  die  Formveränderung  verschwindet, 
noch  kein  Tausendstel  desselben  Widerstandes.  Freilich  hat  dies  Ver- 
fahren den  Nachtheil,  dass  man  die  Empfindlichkeit  der  Bussole  steigern 
mus8,  wobei  die  Beruhigungszeit  des  Spiegels  wächst,  da  es  doch  hier 
gerade  darauf  ankommt,  möglichst  schnell  zu  beobachten.  Abgesehen 
davon  leistet  das  Verfahren  den  gewünschten  Dienst,  und  man  sieht  so 
ganz  unmittelbar,  wieviel  das  Tetanisiren  vom  ursprünglichen  Strom  übrig 
lässt,  oder  wieviel  die  negative  Kraftschwankung  beträgt 

Die  grossten  Werthe,  die  ich  auf  die  eine  oder  andere  Art  für  die 
negative  Schwankung  bei  thermischem  Querschnitt  erhielt,  betrugen  nur 
etwas  über  0*4  der  ursprünglichen  Stromkraft. 

Dabei  ist  jedoch  zweierlei  zu  berücksichtigen.  Erstens  vergehen,  wie 
man  sah  (s.  oben  S.  406),  vom  Tode  des  Frosches  bis  zur  Vollendung 
der  Piäparation  allein  etwa  15  Minuten.  lieber  dem  Wärmestarr- 
machen auch  nur  eines  Endes  des  Muskels  und  der  weiteren  Einrich- 
tung  des  Versuches  geht  wieder  eine  gewisse  Zeit  hin.  Zweitens  ist 
das  Starrmachen  selber  der  Leitungsfahigkeit  doch  eben  nicht  zuträglich. 
Jene  Zahl  sagt  also  nur,  dass  die  Abnahme  der  Stromstarke  soviel 
sicher  beträgt;  wahrscheinlich  kann  unter  den  sonst  hier  obwaltenden 
Bedingungen  die  Abnahme  auf  die  volle  Hälfte  der  Stromstärke  sich  be- 
laufen. 

Von  Muskeln,  die  mit  Kreosot,  Milchsäure  (L  :  HO  : :  1  : 1)  oder 
Chlorwasserstoffeäure  (käufliche  C1H  :  HO  : :  1  :  9)  angeätzt  waren ,  habe 
ich  keine  stärkeren,  im  Allgemeinen  schwächere  Werthe  für  den  Betrag 
der  Schwankung  erhalten. 

In  gleicher  Weise  ein  Maass  der  Nachwirkung  anzugeben,  ist  sehr 
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schwer,  erstens,  weil  deren  Stärke  unter  Anderem  von  der  Dauer  des 
Tetanus  abhängt,  mit  dessen  Fortsetzung  sie  zuletzt  in  eine  dauernde 
Schwächung  des  Stromes  des  zur  Er*  [532]  Schöpfung  tetanisirien  Muskels 
übergeht;  dann  aber  und  vorzüglich,  weil  die  schnelle  Bewegung  de* 
Fadens  auf  der  Theilung  nach  Aufhören  des  Tetanus  so  allmählich  in 
die  langsame  übergeht,  die  dem  Schwinden  der  Nachwirkung  entspricht 
dass  man  nicht  weiss,  wo  die  Grenze  liegt    Man  wird  sich  aber  ein  im 
Allgemeinen  hinreichend  zutreffendes  Bild  der  Erscheinung  machen,  wenn 
man  sich  zu  einer  aus   dem  Zustande    der  Compensation  erfolgenden 
negativen  Schwankung  von  200  *  eine  Nachwirkung  von  20  *  vorstellt. 
Dabei  wird  angenommen,  dass  das  Tetanisiren  nicht  länger  fortgesetzt 
wurde,  als  nöthig,  um  das  Maximum  der  Schwankung  zu  erhalten,  und, 
wie  überhaupt  bisher,  dass  der  Strom  von  künstlichem  Querschnitt  abge- 
leitet wird»     Wir  werden  sehen,  dass  bei  Ableitung  von  natürlichem 
Querschnitt  die  Erscheinungen  sehr  verschieden  sich  gestalten. 

Fährt  man  bei  compensirtem  Strome  des  ruhenden  Muskels  mit 
dem  Tetanisiren  über  das  Maximum  der  Schwankung  hinaus  fort,  so  wird 
die  rückgängige  Bewegung  des  Fadens  immer  langsamer.  Zuletzt  kommt 
ein  Punkt,  wo  die  Schwankung  eine  beständige  Grösse  angenommen  za 
haben  scheint.  Hört  man  aber  auf  zu  tetanisiren,  so  erfolgt  kein  weiterer 
Bückgang  mehr,  der  eine  Hebung  des  Stromes  anzeigte,  und.  auf  unmit- 
telbar erneutes  Tetanisiren  auch  keine  negative  Schwankung  mehr.  Eben- 
sowenig aber  findet  Zuckung  statt  Mit  anderen  Worten  also,  das 
Nervmuskelpräparat  ist  unter  den  vorhandenen  Umständen  unerregbar 
geworden,  und  sein  Strom  erscheint  dauernd  geschwächt  Erst  nach 
einer  Zeit  der  Buhe  erhält  man  wieder  Zuckung,  und  dem  entsprechend 
eine  Spur  von  Schwankung.  Verfahrt  man  ebenso  ohne  Compensation. 
so  wird  zuweilen  die  Schwankung,  die  sich  aber  dabei  nur  noch  auf 
wenige  Scalentheile  beläuft,  positiv;  sie  erscheint  aber  negativ,  sobald 
man  compensirt.  Die  positive  Schwankung  rührte  also  davon  her,  dass 
eine  Widerstandsverminderung  beim  Tetanus  die  Verminderung  der  elek- 
tromotorischen Kraft  überwog.  Verschiebung  der  Thonspitze  am  Längs- 
schnitt kann  nicht  Grund  der  Widerstandsverminderung  sein,  denn  erstens 
zieht  sich  unter  diesen  Umständen  der  Muskel  nur  noch  fast  un-  [533] 
merklich  zusammen,  zweitens  wäre  unverständlich,  weshalb  die  Verschie- 
bung nicht  auch  zuweilen  Widerstandsvermehrung  bedingte.  Die  Wider- 
standsverminderung scheint  vielmehr  einerlei  zu  sein  mit  der  schon 
früher  unmittelbar  von  mir  nachgewiesenen  Verminderung  des  Wider- 
standes der  Muskelsubstanz  im  Tetanus  (vergl.  oben  S.  412),  welche  also 
bei  der  Ermüdung  langsamer  abnehmen  würde,  als  die  negative  Schwan- 
kung, ganz  wie  nach  Ed.  Weber  die  Vergrösserung  des  Elasticitatscotf- 
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ficienten  des  Muskels  bei  der  Zusammenziehung  langsamer  sinkt,  als  sein 
Bestreben  sich  zu  verkürzen.1 

Nicht  selten  hat  es  den  Anschein,  als  überdaure  eine  Spur  negativer 
Schwankung  *  bei  oompensirtem,  und  positiver  Schwankung  bei  nicht  com- 
penartem  Muskelstrome  jede  sichtbare  Gestaltveränderung  des  Muskels» 
Der  negativen  Schwankung  kann  auch  hier  noch  eine  entsprechend  kleine 
Nachwirkung  folgen. 

Wird  nicht  länger  tetanisirt  als  nothig  um  das  Maximum  der  Schwan- 
kung herbeizufuhren,  so  erhält  man  stundenlang  ausgiebige  negative  Aus- 
schläge. Wenn  also  in  den  älteren  Versuchen  am  Oastroknemius  die 
negative  Schwankung  an  demselben  Muskel  immer  nur  wenigemal  erschien, 
so  lag  dies  zum  Theil  daran,  dass  der  Nerv  durch  die  Ionen  an  den 
stromzufuhrenden  Platinblechen  und  durch  die  Trockniss  zu  schnell  zer- 
stört wurde.  Nicht  selten  sogar  sieht  man  bei  künstlichem  sowohl  wie 
auch  besonders  bei  naturlichem  Querschnitt  die  negative  Schwankung  in 
mehreren  aufeinanderfolgenden  Versuchen  zuerst  an  Stärke  zunehmen; 
zum  Theil  unstreitig  wegen  der  bei  dem  Absterben. anfangs  wachsenden 
örtlichen  Erregbarkeit  der  tetanisirten  Nervenstrecke.2 

[534]  Ich  habe  nicht  unterlassen,  mit  meinen  jetzigen  Hülfsmitteln 
aufs  Neue  die  Richtigkeit  meiner  früheren  Angabe  zu  prüfen,  dass  bei 
verschiedener  Ableitung  des  Stromes  vom  Muskel  die  negative  Schwan- 
kung der  jedesmaligen  Stromstärke  proportional  sei.  Im  Allgemeinen 
habe  ich  dies  auch  jetzt  wieder  bestätigt  gefunden;  doch  wird  der  Erweis 
eines  solchen  Satzes  in  gewissem  Sinn  um  so  schwerer,  mit  je  vollkomm- 
neren  Mitteln  man  daran  geht  Störungen  werden  bemerkbar,  die  früher 
der  Wahrnehmung  sich  entzogen. 

Natürlich  muss  bei  dieser  Prüfung  der  Muskel  an  beiden  Enden 
mit  thermischem  Querschnitt  versehen  sein.  Die  Negativität  beider  Quer- 
schnitte, und  die  Leistungsfähigkeit  beider  Enden  wird  nun  nie  genau 
die  nämliche  sein.  Daraus  entspringen  Abweichungen  in  der  Lage  des 
elektromotorischen  Aequators  während  der  Ruhe,  und  wiederum  andere 
während  des  Tetanus,  welche  zu  allerlei  Abweichungen  von  obiger  Regel 
fahren.  Der  Aequator  ist  stets  von  dem  negativeren  nach  dem  minder 
negativen  Ende  hin  verschoben.     Sind    die  Thonspitzen   in    der  Ruhe 


1  Artikel:  Muskelbewegung,  in  R.  Wagneb's  Handwörterbuch  der  Physiolo- 
gie u.  s.  w.   Bd.  III.  2.  Abth.  Braunschweig  1846.  S.  116. 

*  Hr.  Lamanski  hat  einen  mit  SO  ff*  belasteten  Gastroknemias  vom  Nerven  ans 
alle  drei  Minuten  tetanisirt,  die  Hubhöhe  gemessen  und  die  zugehörige  negative 
Schwankung  bestimmt.  Letztere  nahm  wie  die  Hubhöhe  zuerst  zu,  dann  allmählich 
*b.  Pflüger's  Archiv  für  die  gesammte  Physiologie  u.  s.  w.  Bd.  III.  1870. 
S.  203.  204. 
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elektromotorisch  symmetrischen  Punkten  angelegt,  und  zieht  sich  der 
Muskel  in  allen  seinen  Theilen  gleichmassig  zusammen,  so  wird  das 
Gleichgewicht  erhalten  bleiben.  Ist  aber  die  Leistungsfähigkeit  des  Muskels 
grösser  am  negativeren  Ende,  so  verschiebt  sich  wahrend  des  Tetanus  der 
Aequator  nach  diesem  Ende  hin,  da  dies  starker  an  Negativitat  abnimmt, 
und  die  Folge  davon  ist  ein  Strom  im  Muskel  in  derselben  Richtung. 
Das  Umgekehrte  würde  der  Fall  sein,  wenn  das  minder  negative  Ende 
das  leistungsfähigere  sein  sollte.  Bei  geometrisch  symmetrisch  an- 
gelegten Spitzen  ist  alsdann  sogar  die  Möglichkeit  positiver  Schwan- 
kung da. 

Auf  Störungen  dieser  Art  lassen  sich  manche  der  wahrgenommenen 
Unregelmässigkeiten  zurückfuhren.  Doch  kommen  auch  welche  vor,  für 
die  kein  solcher  Grund  sich  angeben  lässt  Eine  Gesetzmässigkeit  ist  mir 
darin  bisher  nicht  aufgefallen.  Diese  Abweichungen  rühren  vielleicht 
daher,  dass  im  Muskel  Strecken  oder  auch  Fasergruppen  grösserer  und 
kleinerer  Leistungsfähigkeit  aneinander  grenzen,  deren  Dasein  so  sich 
verräth.  . 

Beim  Alilegen  der  einen  Thonspitze  an  die  myopolare  [535]  Neben- 
strecke, der  anderen  an  einen  dem  Nerveneintritt  benachbarten  Punkt  des 
Muskelumfanges,  habe  ich  auffallend  oft  eine  kleine  Schwankung  in  dem 
Sinn  entstehen  sehen,  dass  der  Nerv  positiver  wurde,  gleichviel  ob  der 
Punkt  des  Muskelumfanges  höher,  oder  tiefer  als  der  Nerveneintritt,  oder 
in  gleicher  Höhe  lag. 


§.  III.    Erscheinungsweise  der  negativen  Schwankung  bei 

Ableitung  des  Stromes  vom  natürlichen  Querschnitt    Tom 

relativ  grösseren  Betrage  der  negativen  Schwankung  bei 

natürlichem  Querschnitt 

Verschieden  von  der  bisher  beschriebenen  ist  die  Erscheinungsweise 
der  negativen  Schwankung,  wenn  bei  übrigens  unveränderter  Anordnung 
des  Versuches,  die  Enden  des  Muskels  nicht  zuvor  wärmestarr  gemacbf 
oder  sonst  ihrer  parelektronomischen  Schicht  beraubt  werden.  Wir  be- 
trachten zunächst  den  Fall,  wo  der  Strom  vom  natürlichen  Längs-  und 
Querschnitt  regelmässiger  Muskeln  abgeleitet  wird. 

Das  Erste,  was  dabei  auffällt,  ist  der  im  Verhältniss  zum  Strom  in 
der  Buhe  grössere  Betrag  der  Schwankung.  Ist  nicht  compensirt,  so 
stellt  sich  die  Schwankung  oft  als  Umkehr  des  Stromes  dar,  d.  h.  sie 
führt  den  Faden  auf  die  der  ursprünglichen  Ablenkung  entgegengesetzte 
Seite  des  Nullpunktes.    Bei  Abwesenheit  sowohl  von  Ladungen  der  Elek- 
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troden  als  von  Schwingungen  des  Magnetes  genügt  nämlich  jetzt  das 
Erscheinen  des  Fadens  jenseit  des  Nullpunktes,  tun  den  Thatbestand  der 
Stromumkehr  festzustellen.  (YeigL  oben  S.  403.)  Auch  sieht  man  einen 
negativen  Ausschlag  erfolgen,  wenn  der  Muskel  wegen  Parelektronomie 
ursprünglich  ganz  unwirksam  ist;  dann  ist  im  Vergleiche  zum  ursprüng- 
lichen Strome  die  Schwankung  sogar  unendlich  gross.  Auch  wenn  der 
Muskel  wegen  Parelektronomie  schon  in  der  Buhe  negativ  wirkt,  ist  der 
Ausschlag  absolut  negativ,  so  dass  er  als  relativ  positiver  sich  darstellt 
(VergL  oben  S.  407.) 

Dies  sind  im  Wesentlichen  dieselben  Erfahrungen,  die  ich  am 
Gasferoknemius  schon  früher  beschrieb,  und  auf  Gründe  bin,  [536]  welche 
wir  noch  näher  zu  prüfen  haben  werden,  dahin  deutete,  „dass  die  parelek- 
tronomische  Schicht  keinen  Antheil  nehme  an  dem  Molecularmechanis- 
mus  der  ZusammenziehungV  eine  Folgerung,  die  ich  später,  in  der 
zweiten  Abtheilung  des  zweiten  Bandes  meiner  c  Untersuchungen', s  weiter 
entwickelte.  Ich  zeigte  insbesondere,  dass  die  negativen  Wirkungen,  die 
man  von  stark  parelektronomischen  Oastroknemien  im  Tetanus  erhält, 
nichts  bedeuten  für  die  Frage,  ob  bei  der  Zuckung  der  Muskelstrom  nur 
abnehme,  öfter  Null  werde,  oder  sich  umkehre;  die  Frage,  wie  man  es 
ausdrücken  kann,  nach  der  Länge  der  Zähne  der  kammformigen  Curve 
oder  Ktenoide,  die  den  zeitlichen  Verlauf  des  Stromes  während  des 
Tetanus  darstellt.  Sie  bedeuten  dafür  nicht  mehr  als  die  negativen  Wir- 
kungen, die  man  erfolgen  sieht,  wenn  man  den  Strom  eines  mit  künst- 
lichem Querschnitt  aufliegenden  Muskels  durch  einen  fremden  Stromzweig 
compensirt  hat,  und  nun  tetanisirt  Die  dem  Strome  vom  Längsschnitt 
durch  den  Bogen  zum  Querschnitt  entgegenwirkenden  Kräfte  der  par- 
elektronomischen Schicht  spielen  nach  meiner  damaligen  Auffassung,  in- 
sofern sie  beim  Tetanus  beständig  bleiben,  einfach  die  Bolle  jenes  fremden 
Stromes. 

Im  Jahr  1847  hatte  Matteucci,  unfähig,  seinen  Widerspruch 
gegen  den  elektrischen  Ursprung  der  secundären  Zuckung  und  seine 
Hypothese  einer  neuen,  eigenartigen  Fernwirkung  erregter  Nerven  länger 
aufrecht  zu  erhalten,  die  von  Hrn.  Becquekel,  dem  Vater,  herrührende 
Vermuthung  einer  die  Zuckung  begleitenden  elektrischen  Entladung  sich 
angeeignet8  Von  diesem  Staqdpunkt  aus  bekämpfte  er  meine  Lehre  von 
einer  negativen  Schwankung  des  Muskelstromes  als  Ursache  der  secun- 


1  Monateberichte  der  Akademie,  1851.  S.  396;  —  Die  Fortechritte  der  Physik 
in  den  Jahren  1850  und  1851  u.  s.  w.  Berlin  1855.  S.  765. 

2  A.  a.  O.  1860.  S.  147.  148. 

3  VergL  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  I.  S.  117. 
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dären  Zuckung.  Anfanglich  sah  er  darin  nichts  als  eine  ihm  dunkle 
Hypothese.  Spater  lernte  er  den  Versuch  anstellen,  und  nun  bestritt  er 
die  in  meinem  Werk  enthaltene  Angabe,  dass  die  negative  Schwankung 
noch  einen  erheblichen  [537]  Bruchtheil  der  ursprünglichen  Kraft  be- 
stehen lasse.  Ich  hatte  dies  dadurch  bewiesen,  dass  ich  den  Multipli- 
catorkreis  erst  nach  Beginn  des  Tetanus  schloss,  wobei  stets  noch  an 
positiver  Ausschlag  erfolgte.  Durch  diese  Versuchsweise  umging  ich  die 
Schwierigkeit,  welche  für  Beantwortung  der  Frage  nach  dem  Betrag  der 
Schwankung  aus  der  Polarisation  der  Elektroden  entsprang.  Als  Mat- 
teucci  mit  dieser  Frage  sich  befasste,  bedurfte  er  des  von  mir  ange- 
wandten Kunstgriffes  nicht  mehr,  denn  nun  waren  die  unpolarisirbaren 
Elektroden  bereits  erfunden.  Er  tetanisirte  daher  einfach  vom  Nerven 
aus  Gastroknemien  oder  auch  ganze  Oberschenkel  vom  Frosche,  von 
denen  er  den  Strom  mittels  eines  dem  meinigen  nachgebildeten  Verfah- 
rens ableitete.  Matteücci  fand  so,  dass  die  Muskeln  im  Tetanus  starker 
negativ,  als  in  Buhe  positiv  wirkten,  und  schloss  daraus,  dass  die 
Zuckung  von  einer  am  Gastroknemius  und  Oberschenkel  des  Frosches 
absteigenden  Entladung  begleitet  sei.  Er  wurde  in  dieser  Meinung  be- 
stärkt durch  die  Wahrnehmung,  dass,  wenn  man  den  Nerven  eines 
stromprüfenden  Schenkels  A  auf  einen  stromprüfenden  Schenkel  B  lagert, 
im  Augenblick  des  Hinbettens  häufig  keine  Zuckung  erfolgt,  während  doch 
A  bei  Zuckung  von  B  secundär  zuckt  Mein  Ergebniss  aber  erklärte 
Matteücci  durch  die  Annahme,  es  sei,  wenn  ich  den  Multiplicatorkreis 
während  des  Tetanus  schloss,  die  Wirkung  des  Tetanus  auf  den  Strom 
schon  soweit  gesunken,  dass  ich  wieder  einen  positiven  Ausschlag  erhielt1 
[538]  Hr.  Cdia*  und  Hr.  de  laätve3  pflichteten  Matteücci  bei;  und 


1  Folgende  sind  einige  der  SteUen,,  an  denen  Matteücci  seine  Versuche  and 
Meinungen  aber  diesen  Punkt  veröffentlicht  hat:  Comptes  rendus  etc.  1856.  t  XL1L 
p.  661;  —  t.  XLTTT.  p.  231.  1053.  —  L'Institut  etc.  t  XXIV.  No.  1178.  p.  266;- 
No.  1197.  p.  427.  —  Archives  des  Sciences  physiques  et  naturelles.  1856.  t  XXXTL 
p.  22;  —  XXXIII.  p.  63;  -  1859.  N.  S.  t  IV.  p.  93.  95.  —  Philosophie»!  Trans- 
actions  etc.  1857.  p.  136.  —  Proceedings  of  the  Royal  Society,  vol.  X.  p.  344.  - 
Philosophie»!  Magazine  etc.  4«»  Serie«.  1856.  vol.  XI.  p.  461;  —  1857.  vol.  XIII. 
p.  454;  —  1860.  vol.  XX.  p.  388.  —  II  Nuovo  Cimento  ec.  1856.  t.  IV.  p.  177;  - 
1861.  t.  XIII.  p.  137.  —  Lezioni  di  Elettro-Fisiologia.  Coreo  dato  nell'  üniveraitä 
di  Pisa  nelT  anno  1856  ec.  Torino  1856.  p.  82;  —  Corso  di  Elettro-Fisiologia  in 
sei  Lezioni  date  in  Torino  ec.   Torino  1861.  p.  136. 

9  Antonio  Cima,  Ricerche  intorno  ad  alcuni  punti  di  Elettro-Fisiologia.  Bo- 
logna 1858.  40.  (Estratta  dal  Tomo  IX.  delle  Memorie  dell'  Accademia  delleScieow 
p.  5.  131)  p.  68  e  seg.;  —  Nuovo  Cimento  ec  1859.  vol.  X.  p.  389;  —  1860.  vol. 
XI.  p.  99.  178. 

»  Traite*  d'Elcctricite  theorique  et  appliqufc.    t.  III.  Paris  1858.  p.  588.  589. 
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auch  in  Deutschland  wussten  die  Berichterstatter  nicht  sich  zurechtzu- 
finden und  den  vermeintlichen  Widerspruch  zwischen  Matteucci's  und 
meinen  Angaben  zu  erklären.1 

Es  war  aber  in  Wirklichkeit  gar  kein  Widerspruch  da.  Meine  erste 
Angabe  vom  Jahr  1849,  also  aus  einer  Zeit  stammend,  wo  die  Parelek- 
tronomie  des  natürlichen  Querschnittes  noch  unbekannt  war,  bezog  sich 
auf  den  mit  natürlichem  Querschnitt  aufliegenden,  nicht  parelektrono- 
mischen,  oder  auf  den  mit  künstlichem  Querschnitt  aufliegenden  Muskel, 
und  die  Messungen  des  vorigen  Paragraphen  zeigen,  dass  ich  mich  dabei 
nicht  getäuscht  hatte,  dass  vielmehr  der  Tetanus  unter  diesen  oder  wenig- 
stens sehr  ähnlichen  Umständen  über  die  Hälfte  der  Kraft  bestehen  lasst. 
Meine  zweite  Mittheilung  vom  Jahr  1851,  welche  in  der  Abhandlung 
über  Parelektronomie,  [539]  wie  es  scheint,  zu  sehr  versteckt  war,  bezog 
sich  ausdrücklich  nur  auf  den  mit  natürlichem  Querschnitt  aufliegenden, 
stark  parelektronomischen  Muskel.  Matteucci  bekam  bei  seinen  nicht 
hinreichend  vervielfältigten  Versuchen  nur  das  letztere  Verhalten  zu  sehen, 
und  legte  diesem  irrthümlich  eine  ihm  nicht  zukommende  allgemeine  Be- 
deutung bei.  Seine  Erklärung  des  von  mir  beobachteten  positiven  Aus- 
schlages beim  Schliessen  des  Kreises  nach  begonnenem  Tetanus  ist  schon 
darum  falsch,  weil  das  Schliessen  innerhalb  eines  Bruchtheiles  einer 
Secnnde  nach  dem  Beginn  des  Tetanus  geschah,  zu  einer  Zeit  also,  wo 
von  Abnahme  des  Tetanus  die  Bede  noch  nicht  sein  kann.  Gewiss  erfolgt 
oft  secundäre  Zuckung  bei  Lagen  des  secundär  erregten  Nerven  auf  dem 
primär  zuckenden  Muskel,  in  die  der  Nerv  gebracht  werden  konnte,  ohne 
durch  den  Strom  des  ruhenden  Muskels  erregt  zu  werden.  Allein  dies 
erklärt  sich  leicht  theils  aus  der  grossen  Geschwindigkeit,  mit  der  die 
negative  Schwankung  eintritt,  theils  daraus,  dass  auch  ein  durch  Par- 
elektronomie  in  der  Buhe  stromloser  Muskel  im  Tetanus  negativ  wirksam 
wird. 

Damit  ist  der,  wie  man  sieht,  nur  auf  Missverständniss  beruhende 
Austoss  beseitigt,  der  so  lange  hier  bestand.  Dass  dies  nicht  schon  in  der 
1860  erschienenen  Abtheilung  meines  Werkes  geschah,  da  Matteucci 
mit  seiner  Einrede  doch  bereits  1856  hervortrat,  kam  daher,  dass  1856 
die  Bogen  des  Werkes,  auf  denen  dieser  Gegenstand  besprochen  wird, 
»hon  gedruckt  waren. 


1  Meissvbb,  Bericht  Ober  die  Fortschritte  der  Anatomie  und  Physiologie  im 
J»be  1856.  In  Hewle's  und  Pfbcfeb's  Zeitschrift  u.  s.  w.  1857.  8.  R.  Bd.  I. 
3.  382.  —  Rosekthal,  Fortschritte  der  Physik  im  Jahre  1858.  Berlin  1860. 
B^XIV.  S.536;  —  Fortechritte  im  Jahre  1860.  Berlin  1862.  Bd.  XVI.  8.  536.  — 
Vogt-  auch  die  unzulänglichen  Betrachtungen  Hrn.  Chacybac's  in  Bbown-Sequabd's 
Journal  de  la  Physiologie  etc.  1860.  t.  m.  p.  549.  550. 

27* 


420         XXV.  Ueber  die  negatiye  Schwankung  des  Mnskelstromes  u.  b.  w.  • 

Jetzt  aber  ist  hier  noch  etwas  Anderes  von  grosser  Wichtigkeit  zu 
bemerken.  Meine  älteren  Versuche  waren  ausschliesslich  am  M.  gastro- 
knemius  angestellt  Durch  einen  eigentümlichen  Zufall  ist  jedoch,  wie 
ich  seitdem  erkannte,  der  Gastroknemius  untauglich,  um  daran  etwas 
über  die  negative  Schwankung  am  Muskel  mit  natürlichem  Querschnitt 
oder  am  parelektronomischen  Muskel  auszumachen.  Er  ist  so  beschaffen, 
dass  die  oben  S.  416.  417  beschriebenen  Erscheinungen  an  ihm  die  Folge 
sein  können  der  Parelektronomie,  und  die  ihnen  bisher  beigelegte  Bedeu- 
tung haben  können,  dass  sie  möglicherweise  aber  auch  ganz  anders  zu 
erklären  sind.  Die  Umstände,  [540]  auf  denen  dies  beruht,  finden  sich 
in  meiner  Abhandlung  "Ueber  den  Einfluss  körperlicher  Neben- 
leitungen  auf  den  Strom  des  M.  gastroknemius  des  Frosches'1 
ausfuhrlich  dargelegt 

Dort  habe  ich  gezeigt,  dass  der  von  Haupt-  und  Achillessehne  ab- 
geleitete Strom  des  ruhenden  unversehrten  Gastroknemius  die  algebraische 
Summe  von  vier  Componenten  ist  Diese  sind:  1.  der  Neigungsstrom 
des  Achillesspiegels,  wie  er  ohne  parelektronomische  Schicht  wäre;  seine 
aufsteigende  Kraft  nennen  wir  +  na  Ma ,  wo  ««  <  1  die  Schwächung  aus- 
drückt, welche  diese  Kraft  in  Folge  der'  Nebenschliessung  durch  die 
Muskelmasse  erfahrt;  2.  der  Neigungsstrom  der  parelektronomischen 
Schicht  desselben  Spiegels;  seine  absteigende  Kraft  nennen  wir  — naPa; 
8.  der  Neigungsstrom  des  Kniespiegels,  wie  er  ohne  parelektronomische 
Schicht  wäre;  seine  absteigende  Kraft  nennen  wir  — nkMk,  wo  nk  <  «a 
die  Schwächung  ausdrückt,  welche  diese  Kraft  in  Folge  der  Nebenschlies- 
sung durch  die  Muskelmasse  erfahrt;  4.  der  Neigungsstrom  der  parelek- 
tronomischen Schicht  desselben  Spiegels;  seine  aufsteigende  Kraft  nennen 
wir  +  nk  Pk.    Die  Oesammtwirkung  des  Gastroknemius  ist  daher 

S  -  n«  (34-  Pa)  -  nk  (Mk-  Pk\ 

Nach  unseren  früheren  Voraussetzungen  war  Mk  —  Pk  =  0;  die 
Wirkung  des  Kniespiegels  wurde  vernachlässigt  Wenn  dann  S§0 
war,  musste  Ma^Pa  sein,  und  wenn  beim  Tetanisiren  der  Muskel 
negativ  wirksam,  oder  stärker  negativ  wirksam  wurde,  so  liess  dies  keine 
andere  Deutung  zu,  als  dass  Ma  stärker  abnahm  als  Pa.  Wenn  es  in 
den  damaligen,  vergleichsweise  rohen  Versuchen  schien,  als  sei  die  nega- 
tive Schwankung  mit  natürlichem  Querschnitt  so  gross  wie  mit  künsfcr 
lichem,  so  musste  geschlossen  werden,  wie  ich  wirklich  schloss,  dass  M% 
allein  abnehme,  Pa  aber  beständig  bleibe. 

Wie  man  sieht,  ist  jetzt  noch  eine  andere  Möglichkeit  da.    S  kann 


i  S.  oben  S.  364. 
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von  Null  ans  negativ,  oder  wenn  es  schon  negativ  ist,  negativer  werden, 
nicht  allein  dadurch,  dass  Ma  <  Pa  wird,  oder  dass  Ma  im  Vergleich 
zu  P«  abnimmt,  sondern  auch  da-  [541]  durch,  dass  bei  positiv  blei- 
bendem Werthe  von  Ma  —  Pa  der  Werth  von  Mk — Pk  relativ  grösser 
wird.  Die  absolut  negative  Schwankung  beim  Tetanisiren  des  Gastro- 
knemius  beruht  also  vielleicht  nur  darauf,  dass,  während  Ma  und  Pa  für 
sich,  Mk  und  Pk  auch  für  sich  in  demselben  Yerhältniss  an  der  Schwan- 
kung sich  betheiligen,  ans  irgend  einem  Grunde  Mky  Pk  zusammen  dies 
in  geringerem  Yerhältniss  thun  als  Maj  Pa.  Mit  anderen  Worten,  es 
würde  einfach  im  Tetanus  der  absteigende  Kniespiegelstrom  dem  aufstei- 
genden Achillesspiegelstrom  obsiegen. 

Es  musste  also  hier  nunmehr  derselbe  Schritt  geschehen,  wie  in  der 
Lehre  von  der  Parelektronomie.  Die  am  Gastroknemius  beobachtete 
Positivitat  des  natürlichen  Querschnittes  bei  hoher  Parelektronomie  erschien 
zweifelhaft,  sobald  erkannt  worden  war,  dass  man  es  im  Gastroknemius- 
strom,  auch  ohne  Parelektronomie,  zu  thun  habe  mit  dem  Unterschied 
eines  auf-  und  eines  absteigenden  Stromes.  Die  Entscheidung,  und  zwar  im 
Sinne  der  früheren  Lehre,  welche  also  unerschüttert  blieb,  wurde  dadurch 
herbeigeführt,  dass  die  Beobachtung  des  in  der  Parelektronomie  positiven 
natürlichen  Querschnittes,  statt  am  Gastroknemius,  an  einem  regelmassi- 
gen Muskel  angestellt  wurde.  Denselben  Weg  haben  wir,  wie  gesagt, 
auch  hier  zu  beschreiten.  Durch  die  in  das  Zustandekommen  des  Stromes 
zwischen  Haupt-  und  Achillessehne  gewonnene  Einsicht  ward  zweifelhaft 
ob  die  absolut  negative  Schwankung  des  bereits  negativ  wirksamen  Gastro- 
knemius den  ihr  bisher  zugeschriebenen  Sinn  habe.  Wir  müssen  also 
suchen,  diese  Erscheinung  in  eindeutiger  Gestalt  am  natürlichen  Quer- 
schnitt regelmässiger  Muskeln  zu  beobachten. 

Auf  den  Gebrauch  des  ML  gracilis  müssen  wir  dabei  verzichten, 
weil,  früheren  Auseinandersetzungen  gemäss,  Positivitat  seiner  sehnigen 
Enden  gegen  natürlichen  Längsschnitt  nicht  vorkommt. 1  Dagegen  können 
wir  uns  für  unseren  gegenwärtigen  Zweck  des  ML  sartorius  sehr  wohl  be- 
dienen. Positivitat  des  einen  seiner  Enden;  namentlich  des  unteren 
Zipfels,  gegen  natürlichen  Längsschnitt,  ist  eine  gewöhnliche  Erscheinung; 
[542]  aber  auch  Positivitat  seiner  beiden  Enden  zugleich  kommt  nicht 
selten  vor.  Vor  dem  Cutaneus,  an  dem  dies  auch  der  Fall  ist,  zeichnet 
aber  den  Sartorius  der  Parallelismus  seiner  Bündel,  so  wie  der  Besitz 
eines  sicher  darstellbaren,  wenn  auch  zarten  Nerven  aus.2 


1  S.  oben  S.  889. 

1  Um  die  immerhin  mühsame  Zurichtung  dieses  Nerven  entbehrlich  zn  machen, 
versuchte  ich  Sartorien  unmittelbar  dadurch  zu  tetanisiren,  dass,  während  sie  vom 
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Die  Art,  diesen  Nerven  in  Verbindung  mit  dem  Muskel  zuzurichten, 
ist  von  Hrn.  Kühne  im  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1859,  S.  317— 319r 
ausführlich  beschrieben.  Ich  änderte  für  meinen  Zweck  sein  Verfahren 
dahin  ab,  dass  ich  zuerst  den  unteren  spitzen  Zipfel  des  Muskels  unter- 
halb des  Ansatzes  der  letzten  Fleischbündel  mit  einem  Faden  umschnürte, 
mittels  dessen  ich  den  Zipfel,  ohne  ihn  zu  berühren,  handhaben  und 
befestigen  konnte:  da  es  mir  vor  Allem  darauf  ankam,  den  natürlichen 
Querschnitt  nicht  zu  verletzen.  Die  InunobiMrung  des  Muskels  geschah  auf 
einer  gefimissten  Korkplatte.  Durch  die  kurze  breite  dünne  obere  Sehne 
stach  ich  gläserne  Nadeln  (s.  oben  S.  408)/  Der  Faden  am  unteren 
Zipfel  des  Muskels  wurde  in  einen  Schnitt  am  Bande  der  Korkplatte 
geklemmt,  und  es  war  mit  seiner  Hülfe  leicht,  dem  schwachen  Muskel 
die  geeignete  Spannung  zu  geben. 

Jetzt  wurde  die  eine  Thonspitze  dem  Längsschnitt,  die  andere  dem 
sehnigen  Ende  angelegt.  Beim  Tetanisiren  des  Nerven  erfolgte  negative 
Schwankung;  und  wenn  der  Strom  Null  oder  verkehrt,  d.  h.  das  sehnige 
Ende  neutral  oder  positiv  gegen  Längsschnitt  erschien,  war  die  Schwan* 
kung  relativ  positiv  und  absolut  negativ,  so  dass  der  früher  auf  die  Ver- 
suche am  Gastroknemius  gegründete  Schluss  bestätigt  schien. 

Hier  aber  gilt  es  nunmehr  die  gleiche  Vorsicht  zu  beob-  [543]  ach- 
ten wie  in  Bezug  auf  die  Parelektronomie  selber.  In  der  mehrfach  an- 
geführten  Abhandlung  machte  ich  aufmerksam  darauf,  dass  scheinbare 
Positivitat  eines  Endes  allein  gegen  Längsschnitt  nicht  ausreiche,  um  in 
aller  Strenge  darauf  die  Behauptung  der  Stromumkehr  zu  gründen.  Die 
Positivität  kann  daher  rühren,  dass  das  beobachtete  Ende  A  neutral  oder 
nur  wenig  negativ,  das  andere  Ende  B  aber  sehr  stark  negativ  ist1  So 
auch  hier.  Die  scheinbar  relativ  positive  Schwankung  könnte  darauf  be- 
ruhen, dass  der  Strom  des  Endes  B  beim  Tetanus  weniger  abnähme  als 
der  des  Endes  A.  Um  diesen  Verdacht  zu  entkräften,  muss  an  beiden 
Enden  desselben  Sartorius  relativ  positive  Schwankung  des  verkehrten 
Stromes,  d.  h.  absolut  negative  Schwankung  beobachtet  werden. 

Diese  Beobachtung  gelang  vollkommen,2  und  der  Verlauf  der  Unter« 


einen  natürlichen  Ende  abgeleitet  wurden,  ich  am  anderen  Ende  künstlichen  Quer- 
schnitt anlegte,  und  diesen  Ammoniakdämpfen  aussetzte.  Es  ßteUten  sich  aber  dabei 
verwirrende  Umstände  ein,  welche  mich  zum  Aufgeben  dieses  Verfahrens  um  so 
mehr  bestimmten,  als,  wie  die  nächste  Folge  lehren  wird,  Versuche  an  nur  einem 
der  beiden  natürlichen  Enden  eines  Muskels  hier  nicht  volle  Beweiskraft  haben. 

1  S.  oben  S.  390. 

*  Beispiel.  Sartorius.  Die  eine  Spitze  unverrückt  am  elektromotorischen 
Aequator,  der  mit  dem  geometrischen  Aequator  nahe  zusammenfallt.  Mit  der  anderen 
Spitze  am  unteren  Zipfel  —  65  cgr  absteigend.    Tetanus:  —  20«°  absolut  negativen, 
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suchung  ist  also  hier  der  gleiche  gewesen,  wie  in  der  Lehre  von  der 
Parelektronomie.  Die  Behauptung,  dass  in  der  Parelektronomie  der 
natürliche  Querschnitt  positiv  gegen  den  Längsschnitt  werde,  und  die  Be- 
hauptung, dass  in  demselben  Zustand  die  negative  Schwankung  als  relativ 
positive,  absolut  negative  erscheine,  gründeten  sich  beide  auf  Beobach- 
tungen am  Gastroknemius.  Die  Beweise  für  beide  wurden  durch  die 
später  gewonnene  Einsicht  in  das  Zustandekommen  des  Gastroknemius- 
stromes,  wie  sie  in  der  angeführten  Abhandlung  dargelegt  sich  findet, 
erschüttert  Aber  diese  Beweise  [544]  erhielten  für  beide  ihre  Sicherheit 
zurück,  indem  sie  auf  die  formell  einander  entsprechenden  Beobachtungen 
an  legelmassigen  Muskeln  gestützt  wurden. 


§.  IV.    Erscheinungsweise  der  negativen  Schwankung  bei 
Ableitung  des  Stromes  vom  natürlichen  Querschnitt.    Fort- 
setzung.   Von  ferneren  Eigenthümlichkeiten  dieser  Erschei- 
nungsweise, und  insbesondere  vom  absolut  kleineren  Betrage 

der  negativen  Schwankung  bei  natürlichem  Querschnitt 

Wir  fahren  nun  in  der  Untersuchung  der  negativen  Schwankung  bei 
Ableitung  des  Stromes  vom  natürlichen  Querschnitt  fort.  Die  folgenden 
Versuche  sind  wieder  am  Gracilis  nach  den  oben  beschriebenen  Methoden 
angestellt 

Als  erste  Eigentümlichkeit  der  negativen  Schwankung  bei  natür- 
lichem Querschnitt  haben  wir  im  vorigen  Paragraphen  ihren  relativ 
grösseren  Betrag  erkannt,  womit  es  zusammenhängt,  dass  sie  als  absolut 
negative  auftreten  kann. 

Eine  zweite  Besonderheit,  welche  sogleich  auffallt,  wenn  man  die 
negative  Schwankung  am  unversehrten  Muskel  beobachtet,  ist  die  ver- 
gleichsweise stärkere  Nachwirkung  und  deren  grössere  Dauer.1  Die  Nach- 
wirkung kann  hier  die  Hälfte  der  Schwankung  betragen,  ja  es  kommen 


relativ  positiven  Aasschlages.  Mit  derselben  Spitze  am  oberen  Ende  —  58  c*r  auf- 
steigend. Tetanus:  —  25  iC  relativ  positiven,  absolut  negativen  Ausschlages.  Faden 
kehrt  beim  Nachlass  des  Tetanus  wegen  Nachwirkung,  und  weil  der  Strom  des 
ruhenden  Muskels  aus  unkekanntem  Grunde  wächst,  nur  unvollständig  zurück;  bei 
erneutem  Tetanisiren  12 8C  ebenso  gerichteten  Ausschlages.  Nun  wird  dies  Ende  mit 
Kreosot  geätzt.  Es  entsteht  ein  absteigender  Strom  von  +  225  <>&,  beim  Tetanus 
i*t  der  Ausschlag  relativ  und  nach  wie  vor  absolut  negativ,  aber  er  beträgt  — 45 sc, 
▼eil  es  um  künstlichen  Querschnitt  sich  handelt  (s.  unten  S.  425). 

1  Nach  dem  hier  Gesagten  sind  die  Angaben  über  die  Nachwirkung  in  meinen 
»Untersuchungen"  Bd.  II.  Abth.  II.  S.  154  zu  ergänzen  und  zu  berichtigen. 
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ziemlich  oft  Fälle  vor,  welche  unten  noch  weiter  besprochen  weiden,  wo 
beim  Aufhören  des  Tetanus  der  Strom  kaum  merklich  wieder  zunimmt, 
und  nach  einer  Ruhepause  nur  unverhaltnissmässig  kleine  negative  Schwan- 
kung erfolgt.  Nichts  ist  häufiger,  als  einen  stark  parelektronomischen 
Muskel,  der  entweder  nur  schwach  positiv  wirkte  oder  ganz  unwirksam 
war,  durch  Nachwirkung  zeitweise  negativ  wirksam  werden  zu  sehen. 
Wird  er  dann  von  Neuem  tetanisirt,  so  stellt  sich  die  absolut  negative 
Schwankung  als  relativ  positive  dar,  gleich  als  wäre  der  Muskel  wegen 
hoher  Parelektronomie  negativ  wirksam. 

[545]  Eine  dritte  Eigentümlichkeit  der  negativen  Schwankung  vom 
natürlichen  Querschnitt  aus  bezieht  sich  auf  den  Verlauf  der  Schwankung. 
Selten  sieht  man  hier,  wie  es  bei  künstlichem  Querschnitt  der  Fall  ist, 
den  Faden  stetig,  erst  geschwinder,  dann  laugsamer,  der  neuen  Gleich- 
gewichtslage zueilen.  Meist  ist  die  Bewegung  des  Fadens  eine  stossweise; 
er  geht  vorwärts,  etwas  zurück,  abermals  vorwärts,  nochmals  zurück,  oder 
er  steht  eine  Weile  still,  und  erst  nach  mehreren  Secunden  entschliessfc 
er  sich  gleichsam  noch  eine  grossere  oder  geringere  Strecke  langsam  fort- 
zuschreiten. 

Aber  diese  Besonderheiten  treten  sämmüich  an  Bedeutung  zurück 
gegen  eine  vierte,  welche  sich  mit  Sicherheit  jedoch  nur  beobachten 
lässt,  wenn  man  am  nämlichen  Muskel  die  negative  Schwankung  zuerst 
bei  natürlichem,  daim  bei  künstlichem  Querschnitt  untersucht 

Zerstört  man  die  parelektronomische  Schicht  am  Querschnitt,  indem 
man  mit  einem  Pinsel  Kreosot  oder  Säure  auf  das  sehnige  Ende  streicht 
compensirt  aufs  Neue,  und  tetanisirt  nun,  so  ist  mit  einem  Male  die 
negative  Schwankung  auffallend  geändert. 

Erstens  geht  jetzt  der  Faden  ohne  Zögern,  stetig  und  im  Ganzen 
viel  schneller  dem  negativen  Maximum  entgegen. 

Zweitens  ist  die  Nachwirkung  flüchtiger  und  im  Vergleich  zur 
negativen  Schwankung  kleiner  geworden.  Zum  Theil  kann  dies  freilich 
seinen  Grund  darin  haben,  dass  sie  durch  das  noch  andauernde  Wachsen 
des  Stromes  unter  dem  Einfluss  des  Aetzmittels  verdeckt  wird.  Doch 
reicht  dieser  Umstand  nicht  aus,  um  den  grossen,  oft  in  dieser  Beziehung 
bemerkbaren  Unterschied  zu  erklären. 

Drittens  ist  die  negative  Schwankung  relativ,  d.  h.  im  Vergleich 
zum  Strome  des  ruhenden  Muskels  kleiner  geworden.  Wie  wir  sahen, 
beläuft  sie  sich  bei  künstlichem  Querschnitt  auf  höchstens  0-4  der  Kraft, 
während  bei  natürlichem  Querschnitt  sie  nicht  bloss  unter  Umständen 
den  Strom  des  ruhenden  Muskels,  der  ja  Null  sein  kann,  unendlich  über- 
trifft, sondern  auch,  wenn  dieser  Strom  verkehrt  ist,  als  relativ  positive 
Schwankung  erscheint. 
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[546]  Diese  drei  Veränderungen  der  negativen  Schwankung  durch 
Aetzen  des  sehnigen  Endes  liessen  nach  dem  Vorigen  sich  vorhersehen. 
Es  zeigt  sich  nun  aber  auch  noch  viertens,  und  dies  ist  ein  Punkt  von 
grosser  Bedeutung,  dass  die  negative  Schwankung  bei  künstlichem  Quer- 
schnitt die  Schwankung  bei  natürlichem  Querschnitt  regelmassig,  und  oft 
sehr  beträchtlich,  an  absoluter  Grösse  übertrifft.  Mit  anderen  Worten, 
nach  dem  Aetzen  betragt  die  negative  Schwankung  einen  kleineren  Bruch- 
teil eines  so  viel  stärkeren  Stromes,  dass  sie  selber  dabei  bedeutend 
wachst1 

Es  versteht  sich,  dass  bei  diesen  Versuchen  die  Thonspitzen  am 
Muskel  und  am  Nerven  und  die  Nebenrolle  auf  ihrem  Geleise  unverrückt 
bleiben.  Es  wird  an  der  Anordnung  nichts  geändert,  als  dass  der  inner- 
halb der  Streckvorrichtung  leicht  zugangliche  natürliche  Querschnitt  mit 
Kreosot  oder  Säure  bestrichen  wird.  Nicht  einmal  das  Thonschild  oder 
die  Thonspitze  am  Knochenstück  wird  verschoben. 

Es  ist  auch  nicht  daran  zu  denken,  die  Verstärkung  der  negativen 
Schwankung  einer  Veränderung  des  Widerstandes  durch  die  ätzende 
Flüssigkeit  zuzuschreiben.  Dazu  ist  erstens  die  Wirkung  zu  beträchtlich; 
zweitens  wäre  nicht  einzusehen,  weshalb  das  Verhältniss  der  Schwankung 
zur  ursprünglichen  Stromkraft  sich  ändert;  drittens  müsste  die  Säure  viel 
starker  wirken  als  das  Kreosot,  da  dieses  doch  nur  durch  die  unter  ihm 
absterbende  Schicht  im  gleichen  Sinne  wie  die  Säure  wirken  könnte;  end- 
lieh  viertens  die  Säure  sowohl  wie  die  unter  dem  [547]  Kreosot  abster- 
bende Schicht  könnte  nur  als  Nebenschliessung  in  Betracht  kommen, 
also  die  Schwankung  nur  schwächen,  nicht  sie  verstärken. 

Auch  indem  man  das  Muskelende  wärmestarr  macht,  erhält  man 
denselben  Erfolg  wie  beim  Anätzen.  Der  Versuch  ist  aber  minder  sicher, 
weil  es  dabei  nöthig  wird,  den  Muskel  aus  der  Streckvorrichtung  zu  ent- 
fernen und  ihn  wieder  hinein  zu  bringen,  da  denn  auch  die  Thonspitzen 


1  Beispiel  Gracilis.  Die  eine  Spitze  am  Aequator  des  Längsschnittes,  die 
andere  am  unteren  KnochenstÜck;  aufsteigende  Stromkraft  114  °*r.  Tetanus: 
— 157  »c,  Nachwirkung  —  80 ,c.  Der  Faden  bleibt  auf  —  68"  stehen.  Wieder 
compensirt  bei  70c*r.  Tetanus:  —  112  "c,  Nachwirkung  —  40 ,c.  Zum  dritten  Male 
compensirt  bei  51  ***.  Nun  Kreosot:  384°^.  Tetanus:  —  230 i0.  Nachwirkung 
nicht  Terzeichnet,  weil  das  Kreosot  noch  entwickelnd  wirkt.  Wieder  compensirt  bei 
414«**.   Tetanus:  -270". 

Am  oberen  Ende  desselben  Muskels:  Absteigende  Kraft  36  c*r.  Tetanus:  —  82", 
Nachwirkung  —22".  Wieder  compensirt  bei  28c*r.  Tetanus:  —  42 ,c.  Kreosot: 
361*1*.  Tetanus:  — 129 ,0,  Nachwirkung  nicht  sicher  aufzufassen.  Abermals  com- 
pensirt bei  400  c*r.    Tetanus :  -  66 ,c. 
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vom  Muskel  und  Nerven  abgehoben  und  ihnen  neu  angelegt  werden 
müssen.  — 

Bei  Ableitung  des  Stromes  von  anderen  Punkten  des  unverletzten 
Gracilis,  als  dem  natürlichen  Längs-  und  Querschnitt,  stösst  man  auf 
noch  mehr  Unregelmässigkeiten,  als  nachdem  seine  beiden  Enden  wärme» 
starr  gemacht  wurden.  Dies  erklärt  sich  leicht  aus  der  verschiedenen 
Parelektronomie  beider  Enden. 

Wird  der  Strom  von  beiden  Enden  abgeleitet,  wobei  er  bald  auf- 
bald  absteigend  ist,  je  nachdem  das  eine  oder  das  andere  Ende  stärker 
parelektronomisch  ist,1  so  erhält  man  beim  Tetanisiren  nicht  selten  eine 
positive  statt  einer  negativen  Schwankung.  Natürlich  bedeutet  dies  nichts, 
als  dass  die  negative  Schwankung  des  in  der  Buhe  negativeren  natür- 
lichen Querschnittes  kleiner  ist  als  die  des  in  der  Buhe  positiveren.  Nach 
Obigem  sollte  dies  bei  gleicher  Stärke  der  Zusammenziehung  nicht  der 
Fall  sein,  und  man,  wird  also  schliessen  müssen,  dass  in  solchen  Fällen 
diese  Bedingung  nicht  erfüllt  ist. 

Es  fällt  danach  minder  auf,  dass,  nachdem  das  eine  Ende  wärme- 
starr gemacht  wurde,  die  negative  Schwankung  von  diesem  Ende  aus 
nicht  ausnahmslos  obsiegt,  sondern  manchmal  in  demselben  Sinne  zu 
erscheinen  fortfahrt,  wie  vorher.  In  anderen  Fällen  wiegt  aber  die 
negative  Schwankung  vom  wärmestarr  gemachten  Ende  ans  ordnungs- 
mässig  vor,  in  noch  anderen  sieht  man  wenigstens,  in  Folge  des  Starr- 
machens  des  einen  Endes,  die  Schwankung  vom  anderen  Ende  aus 
schwächer  werden.  Ich  glaube  daher  nicht,  dass  jene  beim  ersten  An- 
blick allerdings  befremdlichen  Abweichungen  tiefere  Bedeutung  haben. 


[548]    §.  V.    Untersuchung  der  Schwankung  am  Gastrokne« 
mius  und  Triceps  femoris  des  Frosches.    Sie  stellt  sich  hier 
unter  Umständen  als  absolut  und  relativ  positive  Schwan- 
kung dar. 

Wie  man  leicht  bemerkt-,  nöthigen  die  im  vorigen  Paragraphen  auf- 
gedeckten Thatsachen  dazu,  meine  frühere  Lehre  aufzugeben,  wonach  die 
parelektronomische  Schicht  am  Jlolecularmechanismus  der  Zusammen- 
ziehung keinen  Theil  haben  sollte.  Die  Erörterung  darüber,  welche  Fol- 
gerung aus  dem  jetzigen  Thatbestande  zu  ziehen  und  an  Stelle  jener  zu 
setzen  sei,  versparen  wir  auf  eine  spätere  Stelle.  Hier  wird  es  zunächst 
zweckmässig  sein,  von  einigen  anderen  Erfahrungen  in  diesem  Gebiete 


1  S.  oben  S.  159.  161-165. 
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Kenntniss  zu  nehmen,  welchen,  obschon  mit  Unrecht,  eine  grundlegende 
Bedentang  zugeschrieben  and  ein  grosser  Einfluss  auf  die  theoretischen 
Torstellungen  eingeräumt  worden  ist 

Wir  wollen  nämlich  jetzt  an  die  Erforschung  des  elektromotorischen 
Verhaltens  unregelmässiger  Muskeln,  wio  des  Gastroknemius  und  Triceps 
femoris,  im  Tetanus  gehen.  Erinnert  man  sich  der  zusammengesetzten 
Art,  wie  nach  meinen  Ermittelungen  der  Strom  dieser  Muskeln  schon 
in  der  Buhe  zu  Stande  kommt,  so  kann  man  im  Voraus  urtheilen,  wie 
verwickelt  der  Vorgang  bei  der  Schwankung  an  ihnen  sich  gestalten 
müsse,  und  wie  wenig  sie  geeignet  seien,  um  daran  grundlegende,  für 
andere  Muskeln  maassgebende  Erfahrungen  über  jenen  Vorgang  zu  sam- 
meln. Der  Einfachheit  halber  rede  ich  zunächst  nur  vom  Gastro- 
knemius. 

Vor  Allem  muss  noch  hier  eine  Lücke  ausgefüllt  werden.  Nach 
Entdeckung  der  Neigungsstrome  habe  ich  den  Gastroknemius  einem  natür- 
lichen Muskelrhombus  verglichen,  dessen  einer  schräger  Querschnitt  in 
der  Längsmittelebene  zusammengefaltet  sei.  Daraus  ergab  sich  die  Er- 
klärung des  elektromotorischen  Verhaltens  des  ruhenden  Gastroknemius.1 
Der  Erforschung  des  elektromotorischen  Verhaltens  des  zusammenge- 
[549]  zogenen  Gastroknemius  muss  daher  füglich  die  Ermittelung  vor- 
ausgehen, wie~ein  künstlicher  Muskelrhombus  im  Tetanus  elektromotorisch 
wirke. 

Vor  dem  Versuch  hielt  ich  diese  Ermittelung  für  unausführbar,  und 
war  angenehm  überrascht,  als  ich  im  Gegentheil  dabei  auf  kein  nam- 
haftes Hinderaiss  traf.  Aus  dem  mit  seinem  Nerven  versehenen  M  gra- 
cüis  grosser  Frösche  schnitt  ich  Muskelrhomben,  deren  Mitte  etwa  mit 
dem  Hilus  zusammenfiel,  und  befestigte  sie  auf  eine  gefimisste  Kork- 
scheibe mit  vier  gläsernen  Nadeln,  die  ich  durch  die  beiden  stumpfen 
und  die  beiden  spitzen  Rhombusecken  stiess.  Dem  Rhombus  legte  ich 
Thonspitzen  als  Enden  des  Bussolkreises  an,  während  der  Nerv  auf  zwei 
anderen  Thonspitzen  ruhte,  die  ihm  die  tetanisirenden  Ströme  zuführten. 
Die  Kraft,  mit  welcher  der  Rhombus  im  Tetanus  seine  Gestalt  zu  ver- 
ändern strebte,  war  so  klein,  und  die  Befestigung  durch  die  vier  Nadeln 
so  ausreichend,  dass  die  Ableitung  des  Stromes  nicht  merklich  durch 
Verschiebung  unter  den  Thonspitzen  gestört  wurde.  Es  zeigte  sich,  dass 
in  den  verschiedensten  Lagen  der  Thonspitzen  am  Rhombus  beim  Teta- 
nisiren regelmassig  rein  negative  Schwankung  erfolgte,  deren  Grösse  im 
Allgemeinen  mit  der  ursprünglichen  Stromstärke  gleichen  Schritt  hielt.  Ins- 
besondere war  dies  auch  der  Fall  bei  dem  scheinbar  gesetzwidrigen  Strome 


i  S.  oben  S.  127.  364. 
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vom  Muskel  und  Nerven  al>u 
müssen.  — 

Bei  Ableitung  des  Strom- 
Gracilis,  als  dem  natürlichen 
noch  mehr  Unregelmässigkeit*] 
starr  gemacht  wurden.    Dies 
Parelektronomie  beider  Enden. 

Wird  der  Strom  von  be? 
bald  absteigend  ist,  je  nacht  1 
parelektronomisch  ist,1  so  erh 
positive  statt  einer  negativen 
als  dass  die  negative  Schwa 
liehen  Querschnittes  kleiner  ; 
Obigem  sollte  dies  bei  glei< 
Fall  sein,  und  man,  wird  a 
diese  Bedingung  nicht  erfül 

Es  fallt  danach  minde 
starr  gemacht  wurde,  die 
nicht  ausnahmslos  obsiegt, 
erscheinen  fortfahrt,    wie 
negative  Schwankung  vom 
massig  vor,  in  noch  andei 
machens  des  einen  Ende 
schwächer  werden.    Ich  g 
blick  allerdings  befremdlic" 
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vom  schrägen  Querschnitt  in  der  Nähe  einer  stumpfen  zum  Längsschnitt 
in  der  Nähe  einer  spitzen  Rhombusecke.1  Die  negative  Schwankung  trog 
dasselbe  Gepräge  wie  die  zwischen  Längsschnitt  und  künstlichem  Quer- 
schnitt, im  Gegensatz  zu  der  zwischen  Längsschnitt  und  natürlichem 
Querschnitt,  d.  h.  sie  entwickelte  sich  schnell  und  stetig  zu  voller  Grösse, 
und  hinterliess  eine  verhältnissmässig  kleine  Nachwirkung  (s.  oben  S.  423. 
424.).  Dies  ist  ein  Beweis  mehr  dafür,  dass  die  in  den  künstlichen 
Neigungsstromen  thätigen  elektromotorischen  Kräfte  dieselben  sind,  wie 
die  zwischen  Längsschnitt  und  künstlichem  Querschnitt,  und  es  ist  so 
ein  Uebeigang  gebahnt  zur  Erforschung  tetanisirter  natürlicher  Muskel* 
rhomben. 

[550]  Bei  Beobachtungen  über  negative  Schwankung  am  Gastro- 
knemius  ist  stets  der  Muskel  in  einer  Streckvorrichtung,  gewöhnlich  in 
der  sogenannten  kleinen,  massig  ausgespannt  zu  denken.  Ich  habe  bereits 
oben  S.  416.  417  daran  erinnert,  wie  nach  meinen  älteren  Wahrnehmungen 
unverletzte  Gastroknemien  auf  verschiedenen  Stufen  der  Parelektronomie 
und  bei  Ableitung  des  Stromes  von  Haupt-  und  Achillessehne  im  Tetanus 
sich  elektromotorisch  verhalten.  Es  versteht  sich,  dass  man  jetzt  auch 
hier  die  Nachwirkung  ohne  Weiteres  zu  sehen  bekommt;  und  ebenso 
erscheint  unter  diesen  Umständen  höchst  ausgeprägt  der  oben  beschrie- 
bene eigentümlich  stockende  oder  stossweise  vorschreitende  Gang  des 
Fadens  auf  der  Theilung. 

Benetzt  man  den  Achillesspiegel  mit  einer  entwickelnden  Flüssigkeit 
Kreosot  oder  Säure,  so  wird  die  negative  Schwankung  vergleichsweise 
kleiner,  an  absoluter  Grosse  aber  nimmt  sie  mit  dem  Strome  des  ruhen- 
den Muskels  zu,  während  die  Nachwirkung  im  Vergleiche  zur  Schwan- 
kung selber,  oft  auch  absolut,  abnimmt,  ganz  wie  wir  dies  an  den  mit 
natürlichem  Querschnitt  im  Kreise  befindlichen  regelmässigen  Muskeln 
erfahren  haben.  Wie  zu  erwarten  war,  fallen  übrigens  die  Wirkungen 
am  Gastroknemius  absolut  grosser  aus,  als  am  Gracilis.'  Bei  dem  oben 
S.  403  beschriebenen  Zustande  der  Bussole  kam  es  vor,  dass  der  Aus- 
schlag beim  Tetanisiren  im  Zustande  der  Compensation  den  Faden  über 
die  Theilung  hinausführte. 


1  S.  oben  S.  99. 100. 

*  Beispiel.  Gastrokncmius.  In  der  Buhe  +  77C*T.  Tetanus:  — 170  ",  Nach- 
wirkung — 140 sc.  Die  Kraft  in  der  Buhe  beträgt  nur  noch  +  8c*r.  Tetanns: 
—  91 8C,  Nachwirkung  —  60  8C.  Der  Strom  ist  umgekehrt»  die  Kraft  jetzt  — 16-5  c*r 
Tetanus:  -  9480f  Nachwirkung  —  33cfrr.  Nun  Benetzen  des  Achillesspiegels  mit 
C1H  :  HO  : :  1 :  9.  Wie  der  Strom  sich  entwickelt,  folgweise  compenairt  bei  +812; 
+407;  +461  c*r.  Tetanus:  beziehlich  —297;  -352;  —  348  8C,  und  keine  mit  der 
früheren  irgend  vergleichbare  Nachwirkung. 
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In  allen  diesen  Ergebnissen  handelt  es  sich  sichtlich  um  Zustande 
und  Wirkungen  des  Achillesspiegels.  Wenn  wir  am  Gastroknemins  beim 
Tetanus  bisher  stets  eine  absteigende  Wirkung  erfolgen  sahen,  so  kann 
dies  darauf  beruhen,  dass  der  Achillesspiegel  minder  parelektronomisch 
war  als  der  Kniespiegel,  und  dass  der  von  letzterem  ausgehende,  an  sich 
[551]  schwächere  Stromzweig  durch  Nebenschliessung  starker  geschwächt 
wird.  I§t  aber  unsere  Auffassung  der  Verhältnisse  am  Gastroknemius 
richtig,  so  müsste  es  unter  Umständen  gelingen,  dem  Gastroknemius  beim 
Tetanus  eine  aufsteigende  statt  einer  absteigenden  Wirkung  zu  entlocken. 
Der  Kniespiegel  sendet  in  der  Buhe  durch  den  Bussolkreis  einen  schein- 
bar im  Muskel  absteigenden  Strom.  Negative  Schwankung  dieses  Stromes 
würde  als  aufsteigende  Wirkung  sich  kundgeben.  Um  den  Gastroknemius 
im  Tetanus  aufsteigend  oder  bei  schon  in  der  Buhe  vorhandenem  auf- 
steigenden Strome  stärker  aufsteigend  wirksam  werden  zu  sehen,  wäre 
nur  nöthig,  der  negativen  Schwankung  des  Kniespiegels  die  Oberhand  zu 
verschaffen  über  die  des  Achillesspiegels.  So  sahen  wir  oben  S.  426 
einen  von  seinen  beiden  Enden  abgeleiteten,  in  der  Buhe  aufsteigend 
wirksamen  Gracüis  im  Tetanus  scheinbar  stärker  wirksam  werden,  oder 
in  positive  Schwankung  verfallen,  dadurch  dass  die  negative  Schwankung 
des  oberen  Endes  die  stärkere  war,  und  so  das  Uebergewicht  des  unteren 
Endes  noch  vergrößert  wurde.  Um  die  negative  Schwankung  des  Knie- 
spiegels im  Vergleich  zu  der  des  Achillesspiegels  zu  verstärken,  bietet  sich 
zunächst  der  Weg,  die  Parelektronomie  des  Kniespiegels  herabzusetzen. 

Das  erste  Verfahren,  das  ich  dazu  einschlug,  bestand  darin,  dass  ich 
anf  früher  beschriebene  Art  den  Muskel  von  der  Tibialfläche  her  längs 
der  sämigen  Scheidewand  aufschlitzte.  Man  erinnert  sich,  dass  ein 
so  behandelter  Muskel  bei  geringer  Parelektronomie  des  Achillesspiegels 
sehr  viel  weniger  stark  positiv  wirkt,  als  vorher,  bei  grosserer  Parelek- 
tronomie negativ  wirksam  wird.1  Tetanisirt  man  den  Muskel  in  diesem 
Znstande,  so  zieht  er  sich  zuweilen  noch  ganz  gut  zusammen.  Dabei  erhält 
man  zwar  nicht  rein  positive,  wohl  aber  doppelsinnige  Schwankung 
(vergL  oben  S.  407),  der  Art,  dass  der  Faden  zuerst  positiv,  dann  negativ 
abgelenkt  wird.2  Oft  geht  dem  positiven  Ausschlage  [552]  noch  ein 
kleiner  negativer  Ausschlag  vorauf,  wo  dann  die  Schwankung  ihren  Sinn 
zweimal  wechselt'    Für  das  Wahrnehmen   solcher  doppelsinnigen  Aus- 


1  S.  oben  S.  135.  365. 

'Beispiel  I.  Gastroknemius.  +  66C*T.  Aufschlitzen:  —  296  c*r.  Tetanus; 
+  25  —86 ;  + 30— 63 ;  +25  —  54 8C.  Achilleespiegel  geätzt :  +  450  e«T.  Tetanus ; 
-110;  —  72*°. 

»Beispiel  II.    Gastroknemius.   +  88c&r.    Tetanus:    — 122 ,c,    Aufschlitzen: 
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schlage  ist  der  aperiodische  Magnet  von  ganz  besonderem  Nutzen,  weil 
der  Faden  durchaus  nur  unter  .dem  Einflüsse  des  entsprechenden  Stromes 
auf  einer  bestimmten  Seite  des  Nullpunktes  erscheinen  kann. 

Wird  am  Achillesspiegel  die  parelektronomische  Schicht  zerstört,  so 
erfolgt  meist  nur  noch  einsinnige  Wirkung,  entweder  absolut  negativ  (Bei- 
spiel I),  oder  absolut  positiv  (Beispiel  II);  im  letzteren  Falle  pflegt  die 
Wirkung  nur  sehr  klein  zu  sein. 

Das  zweite  Verfahren,  welches  ich  versuchte,  war  das  der  Ueber- 
dehnung.  Darunter  verstehe  ich  bekanntlich  so  starke  Dehnung  des 
Muskels,  dass  seine  Bändel  zu  reissen  anfangen.  Aus  unbekanntem 
Grunde  geschieht  dies  meist  an  der  Ansatzstelle  der  Bändel  an  die  seh- 
nige Scheidewand.  Die  Bündel  erleiden  hier  eine  tödtliche  Zerrung,  und 
80  wird  gleichsam  subcutan  ein  mechanischer  künstlicher  Querschnitt 
längs  der  Scheidewand  hergestellt1  Ein  überdehnter  Muskel  wirkt  nicht 
selten  mit  grosser  Kraft  absteigend;  mit  grösserer  als  ein  aufgeschlitzter, 
da  an  ihm  beide  Flachen  der  sehnigen  Scheidewand  in  schrägen  künst- 
lichen Querschnitt  verwandelt  sind,  am  aufgeschlitzten  Muskel  stets  nur 
die  eine.  Es  war  die  Frage,  ob  ein  solcher  Muskel  beim  Tetanisiren 
seines  Nerven  sich  noch  zusammenziehen  würde.  That  er  dies,  so  gab 
vielleicht  die  Ueberdehnung  gleichfalls  ein  Mittel  ab,  die  negative  Schwan- 
kung des  Kniespiegelstromes  sichtbar  zu  machen. 

Dies  gelingt  wirklich.  Das  Ueberdehnen  geschah  mittels  der  an  der 
erstangeführten  Stelle  beschriebenen  Vorrichtung,  welche  erlaubt,  den 
Muskel  in  der  feuchten  Kammer  durch  eine  mit  Zahn  und  Trieb  be- 
werkstelligte Verschiebung  bis  [553]  zum  Zerreissen  zu  dehnen.  TJeber- 
dehnte  Gastroknemien  mit  verkehrtem  Strome  lassen  sich  oft  noch  ganz 
gut  vom  Nerven  aus  tetanisiren,  und  auch  so  wird  der  Ausschlag  beim 
Tetanus  doppelsinnig,  z.  B.  +  25—42 iC. 

In  der  Abhandlung:  'lieber  den  Einfluss  körperlicher  Ne- 
benleitungen u.  s.  w.1  habe  ich  noch  ein  drittes  Verfahren  beschrie- 
ben, den  Kniespiegel  wenigstens  theil weise  in  künstlichen  Querschnitt  zu 
verwandeln,  nämlich  ein  chemisches.  Es  genügt,  mit  einem  in  Kreosot 
oder  verdünnte  Milchsäure  getauchten  Pinsel  einen  Strich  längs  dem 
Sehnenstreif  der  Tibialfläche  zu  ziehen,  um  sogleich  den  aufsteigenden 
Strom  zwischen  Haupt-  und  Achillessehne  sinken,  bei  höherer  Parelek- 
tronomie  des  Achillesspiegels  oft  ihn  sich  umkehren  zu  sehen.  An  Wirk- 
samkeit steht  zwar  dies  Verfahren  dem  Aufschlitzen,  vollends  dem  Ueber- 


—  329  c*r.    Tetanus:  —  7  +  133  —  64  sc ;  —  3  +  70  —  33  8C  (—  8 8C  Nachwirkung); 

—  1+53  —  16 »c.    Achillesspiegel  geatzt:  +  247 *«*.    Tetanus:  -h  16;  + 12 iC. 

1  S.  oben  S.  314.  315.  365. 
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dehnen,  nach,  da  die  Aetzung  nur  in  geringe  Tiefe  reicht.1  Doch  gelang 
es  mir  auch  so,  die  negative  Schwankung  des  Kniespiegelstromes  zum 
Vorschein  zu  bringen.  Fährte  ich  in  der  angegebenen  Art  einen  Strich 
längs  dem  Sehnenstreif  der  Tibialfläche,  so  wurde  die  vorher  rein  nega- 
tive Schwankung  doppelsinnig;  z.  B.  +  12 — 17.2 

Bei  dem  Ueberdehnen  und  Anätzen  habe  ich  den  kleinen  negativen 
Ausschlag,  der  beim  Aufschlitzen  oft  dem  positiven  Ausschlage  noch  vor- 
aufgeht, nicht  gesehen. 

Aufschlitzen,  Ueberdehnen,  Anätzen  sind  bedeutende  Verletzungen 
des  Muskels,  und  man  könnte  den  Verdacht  fassen,  dass  durch  solche 
Verletzung  die  sonst  negative  Schwankung  positiv  werde.  Keinem  solchen 
Einwände  steht  folgende  merkwürdige  Versuchsweise  offen,  auf  die  ich  bei 
meinen  Unter-  [554]  suchungen  über  den  Einfluss  körperlicher  Neben- 
Mtungen  auf  den  Oastroknemiusstrom  ganz  naturlich  gerieth.3 

Wird  ein  Grastroknemius  in  Thon  gehüllt,  der  mit  dreiviertel- 
procentiger  Steinsalzlösung  angeknetet  ist,  oder  wird  er  mit  solcher  Lösung 
unmittelbar  bestrichen,  vollends  in  sie  getaucht,  so  sinkt  nicht  bloss,  wie 
vorauszusehen  war,  der  Spannungsunterschied  zwischen  Haupt-  und  Achil- 
lessehne, sondern  wenn  der  Strom  des  Muskels  wegen  Parelektronomie 
schwach  ist,  kehrt  ihn  die  angebrachte  Nebenleitung  um;  ist  er  schon 
absteigend,  so  nimmt  er  in  dieser  Richtung  noch  zu.  Dies  rührt,  wie  ich 
zeigte,  daher,  dass  die  angebrachten  körperlichen  Leiter  die  Nebenschlies- 
sung verbessern,  welche  die  Muskelmasse  selber  für  den  aufsteigenden 
Achillesspiegel-  und  den  absteigenden  Kniespiegelstrom  in  Bezug  auf  den 
Bussolkreis  bildet.  Die  daraus  entspringende  Schwächung  fallt  für  jeden 
der  beiden  Ströme  um  so  kleiner  aus,  je  besser  bereits  die  Neben- 
schliessung durch  die  Muskelmasse  ist.  Für  den  in  der  mittleren  Gegend 
des  Muskels  gelegenen  oberen  Theil  des  Achilles-  und  unteren  Theil  des 
Kniespiegels  ist  diese  Nebenschliessung  etwa  gleich  gross.  Für  den  oberen 
Theil  des  Kniespiegels  dagegen  ist  sie  grösser  als  für  den  unteren  Theil 
des  Achillesspiegels.  Darum  erleidet  durch  das  Anbringen  der  körper- 
lichen Leiter  fler  Achillesspiegelstrom   einen  grösseren  Verlust  als  der 


1  S.  oben  S.  366. 

8  Man  kann  das  Anatzen  mit  dem  Aufschlitzen  verbinden,  indem  man  mit  dem 
Pinsel  durch  den  Schlitz  fahrt,  um  so  auch  die  nicht  vom  Schnitt  betroffene  Fläche 
der  Scheidewand  in  kunstlichen  Querschnitt  zu  verwandeln.  Das  VALBKTiir'sche 
ßoppehnesser,  indem  es  die  Scheidewand  zwischen  beide  Klingen  nähme,  würde  auf 
deren  beiden  Flächen  künstlichen  Querschnitt  mechanisch  herstellen.  Am  besten 
zv  völligen  Entwicklung  des  Kniespiegelstromes  wäre  aber  vielleicht  das  Galva- 
nokauter. 

3  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1868.  S.  376;  —  S.  oben  S.  372. 
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Kniespiegelstrom,  und  das  Umhüllen  mit  Thon,  Bepinseln  mit  verdünn- 
ter Salzlösung  u.  d.  m.  wird  so  zu  einem  Mittel,  letzteren  im  Vergleich 
zu  ersterem  zu  verstärken;  einem  Mittel,  das  von  den  früheren  durch 
seine  völlige  Harmlosigkeit  sich  unterscheidet,  da  es  denn  mehrmals  nach 
einander  auf  denselben  Muskel  angewendet  werden  kann.  Namentlich  ist 
dies  aus  Gründen,  die  a.  a.  0.  S.  379.  380  angegeben  sind,  der  Fall  mit 
der  Thonumhüllung,  daher  im  Folgenden  stets  diese  Art  des  Anbringens 
einer  körperlichen  Nebenleitung  geübt  werden  wird. 

Wie  ein  Gastroknemius  abwechselnd  schnell  mit  Thon  zu  umkneten, 
und  wieder  aus  der  Thonhülle  zu  befreien  sei,  [555]  habe  ich  schon  ebenda- 
selbst, S.  377,  beschrieben.  Es  hat  gar  keine  Schwierigkeit,  beim  Um- 
kneten den  Nerven  herauszulassen,  und  von  ihm  aus  den  Muskel  in  der 
Thonhülle  zu  tetanisiren.  Hat  man  nun  einen  stark  parelektronomischen 
Gastroknemius,  der  in  der  Hülle,  statt  schwach  aufsteigend,  absteigend 
wirkt,  so  giebt  er  im  Tetanus  statt  rein  negativer,  positive  oder  doppel- 
sinnige Schwankung,  letztere  so,  dass  der  negative  Ausschlag  dem  positiven 
vorhergeht.1  Es  genügt  also,  dem  Kniespiegelstrom,  indem  man  .für  ihn 
die  Nebenleitung  weniger  verbessert,  vorübergehend  die  Oberhand  über 
den  Achillesspiegelstrom  zu  verschaffen,  um  dem  Gastroknemius  im 
Tetanus,  ebenso  vorübergehend,  eine  zwar  noch  relativ  negative,  absolut 
genommen  aber  positive  Schwankung  zu  entlocken. 

In  der  fünften  Zeile  unseres  Beispieles  fiel  auch  ohne  Thon  die 
Wirkung  doppelsinnig  aus,  vielleicht  weil  durch  Berührung  mit  dem 
Thone  das  Perimysium  an  Widerstand  abgenommen  hatte,  oder  weil  noch 
eine  dünne  Schicht  Thon  dem  Muskel  anhaftete.2  Vielleicht  aber  war 
dies  auch  der  Uebergang  zu  einem  Fall,  den  ich  am  Gastroknemius  zwar 
nur  selten,  desto  öfter  dagegen  am  Triceps  sah.  Dieser  Fall,  der  als 
fünfte  Art  erscheint,  wie  man  von  diesen.  Muskeln  im  Tetanus  positiv« 
Schwankung  erhalt,  besteht  darin,  dass  der  in  der  Buhe  bereits  negativ, 
oder  auch  noch  positiv  wirksame  Muskel  von  selber,  ohne  jede  vor- 
gängige Behandlung,  im  Tetanus  doppelsinnige  oder  positive  Schwan- 
kung zeigt 


1  Beispiel.    Gastroknemius 

m 

1.  frei          in 

Ruhe 

+42  c^. 

Im  Tetanns 

-91  8e. 

2.  in  Thon    „ 

» 

-32  „ 

»» 

»» 

—10  +  21. 

3.  frei           „ 

9t 

+29  „ 

99 

»» 

—40. 

4.  in  Thon    „ 

»9 

-52  „ 

99 

» 

+21. 

5.  frei           „ 

»» 

+  31  „ 

?» 

J> 

+  11—5; 
—  6  +  3. 

6.  in  Thon    „ 

»9 

-48  „ 

XL   8. 

ff 

f. 

99 

+  13. 

*  A.  a.  0.  S.  377.  378, 
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[556]  Ich  handle  jetzt  von  derselben  Versuchsreihe  am  Triceps. 
Unter  Triceps  schlechthin  verstehe  ich  den  Kopf  dieses  Muskels,  den 
Hr.  Ecker  M.  vastus  internus  nennt,  unter  Patellaspiegel  die  dem 
Achillesspiegel  entsprechende  Sehnenausbreitung  an  dessen  unterem  Ende.1 
Die  Präparation  dieses  Kopfes  mit  seinem  Nerven  ist  zwar  auch  um- 
ständlich, doch  ungleich  weniger  als  die  des  Gracilis.  Beim  Abziehen 
der  Haut  ist  dieselbe  Vorsicht  zu  beobachten  wie  dort  Darauf  spaltet 
man  das  Präparat  in  der  Schambeinfuge,  und  legt  die  eine  Hälfte  zurück, 
da  man  nicht,  wie  beim  Gracilis,  beide  Beine  braucht,  um  den  Muskel 
der  einen  Seite  zu  gewinnen. 

1.  Man  trennt  von  unten  her  Biceps  von  Triceps,  legt  von  oben  her 
den  Ichiadicus  bis  zum  Abgang  der  Tricepsäste  bloss,  und  zerschneidet  ihn 
unterhalb  dieser  Aeste. 

2.  Indem  man  das  stumpfe  Scheerenblatt  von  aussen  unter  sie  bringt, 
zerschneidet  man  Vastus  externus  und  Caput  longum  Eokeb,  schlagt 
ihren  unteren  Theü  nach  unten  zurück,  und  trennt  sie  vom  Vastus  inter- 
nus  ab.  Dabei  werden  etwa  die  unteren  zwei  Drittel  des  inneren  Randes 
unseres  Muskels  von  selber  beinahe  völlig  frei,  und  die  Nervenaste  zu 
jenen  Köpfen  mit  abgeschnitten. 

3.  Nun  wird  der  Nerv  bis  zum  Hilus  präparirt,  der  am  Triceps 
nicht,  wie  am  Gastroknemius,  hoch  oben  am  Eopfe,  sondern  etwa  an  der 
Grenze  des  oberen  und  mittleren  Drittels  des  Muskels  liegt.  Nachdem 
der  Nerv  zusammengefaltet  dort  in  Sicherheit  gebracht  ist,  zerschneidet 
man  unter  der  Tricepssehne  den  Oberschenkel  dicht  über  dem  Knie, 
und  macht,  indem  man  des  Unterschenkels  als  Handhabe  sich  bedient, 
den  Muskel  bis  zum  Hüftgelenke  vollends  frei.  Darauf  bleibt  nur  noch 
übrig,  die  Knochenstücke  zuzuschneiden  und  zu  reinigen. 

Obwohl  äusseriich  dem  Gastroknemius  ähnlich,  und  wirklich  nach 
gleichem  Schema  gebaut,  unterscheidet  sich  der  Triceps,  wie  ich  kürzlich 
zeigte,  vom  Gastroknemius  doch  in  wesentlichen  Punkten.  Die  Scheide- 
wand des  Gastroknemius  [557]  ist  an  ihm  auf  einen  oberflächlichen,  die 
Femoralfläche  der  Länge  nach  häutenden  Sehnenfaden  reducirt,  der  nur 
einen  zarten  Saum  in  die  Tiefe  schickt.  An  diesen  Faden  mit  seinem 
Saum,  und  an  die  sehnige  Masse  am  Muskelkopfe,  heften  sich  die  Spitzen 
der  nach  meiner  Beobachtung  pyramidal  gestalteten  Tricepsbündel,  wäh- 
rend die  Grundflächen  der  Pyramiden  unter  dem  Patellaspiegel  eine 
Facetten-Mosaik  bilden.2 

Der  Triceps  lässt  sich  nicht  überdehnen  in  dem  Sinne,  wie  der 


1  Die  Anatomie  des  Frosches  u.  s.  w.  S.  112.  -  S.  oben  S.  46.  Anm.  2;  —  S.  136. 
1  Vergl.  oben  S.  54  ff. 

E.  da  Bolf-Beymond,  Gel.  Abb.  II.  28 
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Gastroknemius.  Statt  dass  der  Sehnenfaden  ausrisse ,  wie  am  Gastro- 
knemius die  Scheidewand ,  trennt  sich  meist  die  untere  Sehne  von  der 
Tibia. 

Körperliche  Nebenleitungen  wirken,  wie  schon  früher  berichtet  wurde,1 
auf  den  Strom  des  Triceps  wie  auf  den  Gastroknemiusstrom.  Der  Nerv 
des  Triceps  ist  aber  so  zart,  und  seine  Eintrittsstelle  liegt  so  tief,  dass 
es  ohne  Verletzung  des  Nerven  unmöglich  wäre,  den  Muskel  ganz  mit 
Thon  zu  umkneten.  Man  muss  sich  damit  begnügen,  um  die  unteren 
zwei  Drittel  des  Muskels  einen  dicken  Thonring  zu  legen,  welcher  übri- 
gens hier,  wie  am  Gastroknemius,  fast  dasselbe  leistet,  wie  vollständige 
Umhüllung.  Er  verwandelt  denn  auch  den  vorher  rein  negativen  Aus- 
schlag im  Tetanus  in  einen  doppelsinnigen  oder  rein  positiven.8 

Das  Aufschlitzen  bringt  am  Triceps  eine  starke  absteigende  Wirkung 
hervor,  da  es,  wenn  auch  nicht  in  solcher  Ausdehnung  wie  am  Gastro- 
knemius, künstlichen  Querschnitt  herstellt.9  Es  wirkt  daher  auf  die 
negative  Schwankung  wie  am  [558]  Gastroknemius,  indem  es  sie  positiv 
macht.  Anätzen  des  Patellaspiegels  verschafft  dann  oft  der  negativen 
Schwankung  wieder  die  Oberhand.4 

Das  Anätzen  der  Muskeloberfläche  giebt  aber  hier  noch  Gelegenheit 
zu  ungleich  merkwürdigeren  Wahrnehmungen.  Erwägt  .man,  wie  wohl 
die  pyramidalen  Tricepsbündel  elektromotorisch  wirken  mögen,  so  sieht 
man  alsbald,  dass  die  Seitenflächen  der  Pyramiden  als  sehr  schräger 
natürlicher  Querschnitt  aufzufassen  sind,  der  einen  in  der  Pyramide  von 
der  Spitze  zur  Grundfläche  fliessenden  Neigungsstrom  erzeugen  muss.  Ist 
die  Parelektronomie  dieses  schrägen  natürlichen  Querschnittes  aufgehoben, 
so  muss  also  die  Spitze  des  Bündels  negativ  gegen  seine  Grundfläche  sich 
verhalten.  Da  nun  das  scheinbar  durch  natürlichen  Längsschnitt  gebil- 
dete rothe  Fleisch  des  Muskels  in  Wahrheit  aus  Seitenflächen  pyrami- 


1  S.  oben  S.  401. 

9  Beispiel.  Triceps.  Das  Piaszeichen  bedeutet,  wie  am  Gastroknemius,  wo 
es  um  den  Strom  zwischen  Haupt-  und  Achillessehne  sich  handelt,  die  auf-,  d*s 
Minuszeichen  die  absteigende  Stromrichtung.    Vergl.  oben  S.  95. 

1.  frei         in  Ruhe  +148  °*r.  Im  Tetanus  — 118 8C, 

2.  in  Thon  „      „      +  62  „  „  „        —  28  +  42. 

3.  frei  „      „      +158  „  „  m        —  47. 

4.  in  Thon  „      „      +  76  „  „  „         +  12. 
5«  trei          „      „      +1 93  „  „           „         —  28. 

s  S.  oben  S.  137. 

*  Beispiel.  Triceps.  +36c*r.  Tetanus:  —  69 8C,  rein  negativ.  Aufgeschlitzt: 
—  40c*t.  Tetanus:  +54;  +  57 8C ,  rein  positiv.  Patellasplegel  geätet:  +  220c*r. 
Tetanus:  —  218 8C,  wieder  rein  negativ. 
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daler  Bündel  besteht,  so  muss  Anätzen  des  rothen  Fleisches  eine  im 
Muskel  absteigende  Wirkung  erzeugen. 

Ich  hatte  die  Freude,  diese  aus  der  mikroskopischen  Untersuchung 
der  Tricepsbündel  unter  so  verwickelten  Umstanden  gemachte  Vorhersage 
im  Versuch  eintreffen  zu  sehen.  Bestreicht  man  das  rothe  Fleisch  am 
Gastroknemius  mit  Kreosot  oder  verdünnter  Milchsaure,  so  erfolgt  keine 
oder  nur  geringe  und  unbestimmte  Wirkung.  Verfahrt  man  ebenso 
am  Triceps,  so  erscheint  eine  machtige  absteigende  Wirkung,  obschon 
minder  stark,  als  die  aufsteigende  Wirkung  vom  geatzten  Patellaspiegel 
aus.1 

Es  hätte  danach  keinen  Sinn,  das  Anätzen  des  Sehnenstreifes,  [559] 
um  die  Schwankung  im  Tetanus  positiv  zu  machen,  vom  Gastroknemius 
auf  den  Triceps  zu  übertragen.  An  Stelle  dieses  Verfahrens  tritt  hier 
das  Anätzen  der  ganzen  Muskeloberfläche  mit  Ausschluss  des  Patella- 
spiegels. Dadurch  wird  die  Schwankung  positiv,  negativ  wieder  durch 
Anätzen  auch  des  Patellaspiegels.2 

Aus  der  Einsicht,  wie.  die  elektromotorische  Wirkung  des  Triceps  zu 
Stande  kommt,  erklären  sich  mehrere  Eigentümlichkeiten  dieser  Wir- 
hing. Man  versteht  nun,  warum  zwischen  oberem  Bande  des  Patella- 
spiegels und  oberer  Sehne  stets  absteigender  Strom  herrscht3  Man  ver- 
steht ferner,  warum  der  Triceps  vergleichsweise  so  oft  absteigend  wirksam 
gefanden  wird.  Dies  ist  nicht  etwa  Parelektronomie  des  Patellaspiegels 
in  dem  Grade,  dass  der  Strom  verkehrt  ist,  sondern  die  Folge  davon, 
dass  der  von  den  schrägen  Seitenflächen  der  pyramidalen  Bündel  im 
rothen  Fleisch  ausgehende  absteigende  Neigungsstrom  den  von  ihren 
Grundflächen  im  Patellaspiegel  ausgehenden  aufsteigenden  Neigungsstrom 
abertrifft  Dies  kann  um  so  leichter  vorkommen,  als  die  Seitenflächen 
nur  durch  gewöhnliches  Perimysium,  die  Grundflächen  durch  eine  derbe 
Aponearose  geschützt  sind. 

Unter  diesen  Umständen  schwächt  körperliche  Nebenleitung  den  abstei- 
gendenStrom,  anstatt  ihn  zu  verstärken.  Dieser  Fall  ist  von  dem  in  der  Abhand- 
lung: 'Ueber  den  Einfluss  körperlicher  Nebenleitungen  u.  s.  w.', 


1  Beispiele.    Triceps. 
I.  +  83°**.    Rothes  Fleisch  mit  verdünnter  Milchsäure  geätzt:   —  31t  c*r. 
Patellaspiegel  geatzt:  -h  39  «f*. 

IL  +  14  <**.    Rothes  Fleisch  mit  Kreosot  geätzt:   -  247  c*r.    Patellaspiegel 
geätzt:  +  79  «**. 

J  Beispiel.  Triceps.  +  22  •**.  Tetanus:  —  6  +  4  —  9  +  20 80.  Rothes 
Fleisch  geätzt:  —  206c*r.  Tetanus:  +  190 80,  rein  positiv.  Patellaspiegel  geätzt: 
+  67  ***.    Tetanus  —  51 8C. 

8  8.  oben  8. 137. 

28* 
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S.  395,  erörterten  wohl  zu  unterscheiden.  Er  entsteht  dadurch,  da» 
die  Nebenschliessung  auf  den  unteren  Theil  des  aus  Seitenflächen  pyra- 
midaler Bündel  bestehenden  rotten  Fleisches  eben  so  stark  schwächend 
wirkt,  wie  auf  den  unteren  Theil  des  Patellaspiegels.  Die  Folge  der  pro- 
portionalen Verkleinerung  zweier  Grossen  ist  aber  eben  solche  Verkleine- 
rung ihres  Unterschiedes,  hier  des  absteigenden  Stromes.  Entwickelt  man 
die  Nega-  [560]  tivität  des  Patellaspiegels,  so  dass  der  Strom  aufsteigend 
wird,  so  wirkt  Umhüllen  mit  Thon  sogleich  im  gewöhnlichen  Sinne,  d.  h, 
es  schwächt  den  aufsteigenden  Strom. 

Endlich  versteht  man  nun  auch,  warum  der  Triceps,  wie  schon  ge- 
sagt, oft  ohne  äussere  Veranlassung  im  Tetanus  aufsteigende  Schwankung 
giebt.  Dann  hat  eben  der  Neigungsstrom  des  rothen  Fleisches  wegen 
geringerer  Parelektronomie  die  Oberhand.1 

Wir  haben  also  im" Ganzen  fünf  Fälle  kennen  gelernt,  in  denen 
Gastroknemius  und  Triceps  im  Tetanus  positive  Schwankung,  statt  nega- 
tiver, geben.  Dies  geschieht  1.  an  den  längs  der  Tibial-,  beziehlich  der 
Femoralfläche  aufgeschlitzten  Muskeln;  2.  an  dem  dort  angeätzten  Gastro- 
knemius, und  dem  an  seiner  ganzen  Oberfläche,  mit  Ausnahme  des 
Patellaspiegels  angeätzten  Triceps;  3.  an  den  mit  einer  körperlichen 
Nebenleitung  versehenen  Muskeln;  4.  am  überdehnten  Gastroknemius; 
endlich  5.,  und  zwar  vorzüglich  am  Triceps,  auch  ohne  bekannte  äussere 
Veranlassung.  Es  kann  kein  Zweifel  sein,  dass  in  allen  diesen  Fällen  die 
positive  Schwankung  nichts  ist,  als  negative  Schwankung  des  Kniespiegel- 
stromes am  Gastroknemius,  des  entsprechenden  oberen  Stromes  am  Tri- 
ceps. Dies  folgt  daraus,  dass  die  Mittel,  durch  welche  wir  die  positive 
Schwankung  zum  Vorschein  bringen,  zum  Theil  wie  das  Aufschlitzen, 
Ueberdehnen,  Anätzen,  solche  sind,  von  denen  wir  wissen,  dass  sie  geeignet 
sind,  die  negative  Schwankung  vom  Kniespiegel,  beziehlich  vom  oberen 
Querschnitt  des  Triceps  aus  zu  verstärken,  zum  Theil,  wie  das  Umhüllen 
mit  Thon,  solche,  von  denen  feststeht,  dass  sie  diese  Schwankung 
weniger  schwächen,  als  die  vom  Achilles-,  beziehlich  vom  Patellaspie- 
gel aus. 

Aehnliche  Erscheinungen,  wie  zwischen  Haupt-  und  [561]  Achilles- 
sehne von  Gastroknemien,  an  denen  aus  irgend  einem  Grunde  der  Knie- 
spiegelstrom im  Tetanus  seine  negative  Schwankung  zur  Geltung  bringt, 
beobachtet  man  übrigens  an  Gastroknemien,  an  deren  Kopf,  oberhalb  der 


1  Beispiele.    Triceps. 
I.  —  85  w.    Tetanus:  —  49 8C.  —  17  c*r.    Tetanus:  —43  +  39  M.  -  15  «* 
Tetanus:  —  22  +  55 80.  -  11  c*r.    Tetanus :  —  14  +  14  —  30  §0  u.  s.  w. 

IL  —  15  c*r.    Tetanus :  -  34  +  40 8C.  —  20  '**.   Tetanus :  —  21  +  77  M  u.  s.  w. 
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Eintrittsstelle  des  Nerven ,  ein  künstlicher  Querschnitt  angelegt  ist.  Schon 
in  meinen  'Untersuchungen'1  habe  ich  beschrieben,  wie  man  von  sol- 
chem geköpften  Gastroknemius  zwischen  dem  künstlichen  Querschnitt  und 
der  Achillessehne  in  der  Buhe  absteigende,  im  Tetanus  relativ  negative, 
absolut  positive  Wirkung  erhalt. 

Bei  Wiederholung  dieser  Versuche  fand  ich  jetzt,  was  damals  die 
Trägheit  der  Multiplicatornadel  wahrzunehmen  mir  nicht  erlaubte,  dass 
die  Schwankung  am  geköpften  Gastroknemius  oft  doppelsinnig  erscheint, 
zuerst  positiv,  dann  negativ.  Die  Schnittflache  am  Muskelkopfe  spielt 
dabei  die  Bolle  des  Kniespiegels  in  den  vorigen  Versuchen. 

Es  giebt  noch  eine,  jedoch  ganz  verschiedene  Art,  vom  Gastrokne- 
mius im  Tetanus  aufsteigende  oder  positive  Wirkungen  zu  erhalten.  Sie 
besteht  darin,  die  eine  ableitende  Thonspitze  der  Hauptsehne,  die  andere 
dem  natürlichen  Längsschnitt  am  Muskelkopfe  etwas  tiefer  so  anzulegen, 
dass  in  Buhe  der  Muskel  negativ  wirkt.2  Alsdann  erhalt  man  im  Teta- 
nus eine  relativ  negative,  absolut  positive  Wirkung ,  nebst  entsprechender 
Nachwirkung.8  Doppelsinnig  wird  hier  die  Schwankung  nie,  weil  der 
Achillesspiegelstrom  im  Bussolkreise  gleiche  Bichtung  mit  dem  Knie- 
spiegelstrom hat. 

Was  nämlich  jetzt  die  Bedeutung  der  doppelsinnigen  Wirkungen 
anlangt,  die  sich- unter  Umstanden  darbieten,  wo  die  negative  Schwan- 
kung des  Kniespiegel-  und  die  des  Achillesspiegelstromes  zugleich  im 
Kreise  sind,  um  der  Einfachheit  halber  wieder  nur  vom  Gastroknemius 
zu  reden,  so  leuchtet  ein,  dass  diese  Wirkungen  nicht  von  einem  und 
demselben  sehnigen  Ende  [562]  des  Muskels  ausgehen.  Nie  haben  wir 
Aehnliches  gesehen,  so  lange  wir  uns  auf  Beobachtung  des  Stromes  an 
nur  einem  Ende  eines  Muskels  beschrankten,  und  das  Mittel,  am  Gastro- 
knemius doppelsinnige  Schwankung  hervorzurufen,  bestand  darin,  die 
Kmespiegelstromschwankung  zur  Geltung  zu  bringen,  sei's  durch  Aufheben 
der  Parelektronomie  des  Kniespiegels,  sei's  indem  die  Achillesspiegel- 
stromschwankung  durch  körperliche  Nebenleitung  zeitweise  mehr  als  jene 
geschwächt  wurde. 

Die  doppelsinnigen  Wirkungen  rühren  vielmehr  sichtlich  flauer,  dass 
die  einander  absolut  entgegengesetzten  Schwankungen  des  Kniespiegel- 
nnd  des  Achillesspiegelstromes  sich  von  einander  abziehen  und  verschiede- 
nen zeitlichen  Verlauf  haben.    Dass  man  es  in  ihnen  mit  einem  solchen 


i  Bd.  II.   Abth.  I.     1849.   S.  86. 
2  S.  oben  S.  92.  131.  310. 

8  Beispiel.    Gastroknemius.     -  39  c*r.    Tetanus:  +  53 -c.     -  62  ***.    Teta- 
nus: +  78,c. 
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Unterschied  zweier  Wirkungen  zu  thun  habe,  wird  dadurch  bestätigt, 
dass  sie  meist  kleiner,  oft  sehr  viel  geringer  sind,  als  die  unter  gewöhn- 
lichen Umstanden  erhaltenen  einsinnigen  Schwankungen  im  Tetanus. 

Um  die  beobachteten  Erscheinungen  zu  erklären,  ist  nur  nöthig,  der 
Schwankung  des  compensirten  Achillesspiegelstromes  einen  Verlauf  zuzu- 
schreiben, wie  ihn  die  ausgezogene  Curve  0  ( — A)  in  beistehender  Figur' 
zeigt,  der  Schwankung  des  Kniespiegelstromes  einen  Verlauf  gleich  dem 
der  beiden  gestrichelten  Curven  0  (+K),  0  (+J5T'),  deren  Ordi-  [563] 
naten,  obwohl  auf  derselben  Seite  der  Abscissenaxe  aufgetragen,  von  ent- 
gegengesetztem Zeichen  sind,  wie  die  der  ausgezogenen  Curve.  Durch 
algebraische  Summation  der  Schwankung  0  ( — A),  0  {+K)  entspringt 
die  doppelsinnige  Wirkung,  bei  der  zuerst  ein  positiver,  dann  ein  nega- 
tiver Ausschlag  erfolgt;  durch  Summation  von  0  (-A),   0  (+/C)  die, 

Fig.  36. 


bei  der  dem  positiven  Ausschlage  noch  ein  negativer  voraufgeht  und 
die  Schwankung  zweimal  das  Zeichen  wechselt  Denkt  man  sich  alle 
Ordinalen  der  einen  oder  der  anderen  Curve  einander  proportional  genü- 
gend vergtössert,  so  wird  die  Wirkung  einsinnig  im  Sinne  der  vergrosser- 
ten  Ordinaten. 

Oben  S.  424  erfuhren  wir,  dass  die  negative  Schwankung  vom  künst- 
lichen und  die  vom  natürlichen  Querschnitt  aus  nicht  bloss  der  relativen 
und  absoluten  Grosse,  sondern  auch  dem  zeitlichen  Verlaufe  nach  sich 
unterscheiden.  Bei  natürlichem  Querschnitt  ist  die  Schwankung  relativ 
gross,  absolut  klein,  sie  erreicht  nicht  sogleich,  sondern  stossweise,  ihre 
volle  Grosse.  Bei  künstlichem  Querschnitt  ist  die  Schwankung  relativ 
klein,  absolut  gross,  sie  erreicht  ihre  volle  Grösse  sogleich.    Die  Kni* 
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Spiegelstromschwankung  machten  wir  meist  dadurch  sichtbar,  dass  wir 
den  Kniespiegel  in  künstlichen  Querschnitt  verwandelten.  Die  Ver- 
muthung  liegt  daher  nahe,  dass  hierin  der  Grund  für  den  verschiedenen 
Verlauf  liege,  den  wir  beiden  Schwankungen  zuschreiben  müssen,  um 
die  doppelsinnigen  Wirkungen  zu  erklären.  Anätzen  des  Achillesspiegels 
machte  den  doppelsinnigen  Wirkungen  ein  Ende,  und  liess  nur  entweder 
negative  oder  sehr  schwache  positive  Schwankung  bestehen.  Dies  lässt 
sich  so  auslegen,  dass  alsdann  die  ausgezogene  Curve  entweder  ganz  über 
der  gestrichelten  verläuft,  oder  unter  ihr  bleibend  ihr  sich  nahe  an- 
schliesst 

Inzwischen  scheint  es  kaum,  als  sei  diese  Auffassung  die  richtige. 
Erstens  passt  die  Form  der  Curve  0  {+K')  nicht  dazu,  denn  sie  setzt 
langsameres  Ansteigen  der  vom  künstlichen  Querschnitt  ausgehenden 
Schwankung  voraus.  Zweitens  stimmt  damit  nicht,  dass  Umhüllen  mit 
Thon  ähnlich  wirkt,  wie  Aufheben  der  Parelektronomie  des  Kniespiegels. 
Drittens  erhält  man  von  regelmässigen  Muskeln,  an  deren  einem  Ende 
[564]  künstlicher  Querschnitt  angelegt  ist,  bei  Ableiten  des  Stromes 
von  den  |  Knochenstücken  keine  doppelsinnige  Wirkung  (vergl.  oben 
S.  426). 

Der  Unterschied  im  zeitlichen  Verlaufe  der  Schwankung  vom  natür- 
lichen und  vom  künstlichen  Querschnitt  aus  muss  [sich  natürlich  in  das 
Ergebniss  des  Versuches  einmischen;  doch  ist  nicht  er  es,  der  dies  Er- 
gebniss  wesentlich  bedingt.  Vielmehr  scheint  dabei  eine  zunächst  nicht 
weiter  erklärbare  Eigentümlichkeit  der  schrägen  Querschnitte  des  Gastro- 
knemius  und  Triceps  im  Spiele  zu  sein. 

§.  VI    Vom  elektromotorischen  Erfolge  bei  Einzelzuckungen. 

Hrn.  Meibsxeb's   positive  Schwankung   des    Gastroknemius- 

stromes  ist  negative  Schwankung  des  Eniespiegelstromes. 

Als  ich  vor  mehr  als  dreissig  Jahren  das  alte  Problem  löste,  dem 
Muskel  bei  der  Zusammenziehung  elektromotorische  Wirkung  zu  ent- 
locken, verdankte  ich  meinen  Erfolg  nicht  zum  kleinsten  Theile  dem 
Kunstgriff  des  Tetanisirens.  Indem  ich  den  schon  von  Caldani,  Volta, 
Nobtij,  Stehnebebg  beobachteten  elektrischen  Tetanus  zuerst  als  experi- 
mentelles Hülfsmittel  anwendete,  um  dauernde  Zusammenziehung  zu  be- 
wirken, gelang  es  mir  die  Schwierigkeit  zu  besiegen,  welche  bei  der 
geringen  Empfindlichkeit  der  damaligen  Galvanoskope  aus  der  zu  grossen 
Schnelle  einzelner  Zuckungen  entsprang.1 


1  Poggekdorff's  Annalen  u.  s.  w.  1848.  Bd.  LVm.  S.  12;  —  Fortschritte  der 
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Es  versteht  sieb  aber,  dass  diese  Art  der  Untersuchung,  weit  ent- 
fernt, die  Erforschung  des  elektromotorischen  Verhaltens  bei  einzelnen 
Zuckungen  überflüssig  zu  machen,  keinen  völlig  sicheren  Schluss  auf  das- 
jenige zuliess,  was  bei  solchen  Zuckungen  geschieht  Wie  für  die  Wärme- 
entwickelung im  Tetanus  von  BEclabd1  vermuthet  worden  ist,  konnte 
z.  B.  [565]  die  negative  Schwankung  im  Tetanus  auftreten  an  Stelle 
eines  Theiles  der  nicht  geleisteten  Arbeit.  Die  negative  Schwankung  des 
Nervenstromes,  die  seeundäre  Zuckung,  die  von  Hrn.  Eöllikeb  und 
IL  Mülleb  beobachtete  negative  Schwankung  am  Froschherzen,  gelegent- 
liche Beobachtungen  am  Nervenmultiplicator,  dessen  Nadel  ich  bei  ein- 
zelnen Zuckungen  hatte  zurückweichen  sehen,  waren  zwar  geeignet,  mich 
hierüber  zu  beruhigen.  Dennoch  kam  Hr.  Meissneb  nur  der  Ausfuh- 
rung eines  langst  von  mir  gehegten  Vorsatzes  zuvor,  als  er  1862.  in 
Gemeinschaft  mit  F.  Cohn,  .und  mit  Hülfe  einer  von  ihm  und  von  Hrn. 
Meyerstein  neu  construirten  Spiegelbussole,  des  sogenannten  Etektro- 
Galvanometers,*  es  unternahm,  das  Verhalten  des  Muskelstromes  auch  bei 
Einzelzuckungen  genauer  festzustellen.3 

Hr.  Meissneb  hat  sich  dabei  ausschliesslich  des  Froschgastroknemius 
bedient,  dessen  Strom  er  auf  eine  ihm  eigenthümliche  Weise  ableitete, 
nämlich  einerseits  von  der  Haupt-  oder  Achillessehne  mittels  eines  durch 
die  Sehne  geführten,  [566]  mit  Ei  weiss  getränkten  Wollfadens,  anderer- 
seits mittels  eines  ebensolchen,  um  die  Mitte  des  Muskelbauches  ge- 


Physik im  Jahre  1846.  Berlin  1848.   S.  454  ff.;  —  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  IL 
Abth.  I.   Berlin  1848.   S.  32  ff. 

1  Comptes  rendus  etc.    1860.   t.  L.   p.  471. 

2  Meissner  in  Henle's  und  Pfeüfeb's  Zeitschrift  für  rationelle  Medicin.  1&61. 
3.  R.  Bd.  XI.  S.  193.  Tafel  IX.;—  Meyerstein  in  Poggendobff'b  Annalen  u.  s.  w. 
1861.  Bd.  CXIV.  S.  132.—  Vergl.  meine  Bemerkungen  über  das  Elektro-GaivaDo- 
meter  im  ersten  Bande  dieser  Sammlung  S.  156.  Anm.  —  Was  auch  die  sonstigen  Vor- 
züge dieser  neuen  Bussole  sein  mögen,  für  thierisch-elektrische  Zwecke  ist  sie  durch 
die  zu  grosse  Trägheit  des  Magnetringes  mit  seinem  gewichtigen  Spiegel  entwerthet 
In  Folge  dessen  kam  in  Hrn.  Meissner^  und  Hrn.  Meyebsteix's  Versuchen  der 
Spiegel  erst  nach  40—50"  zur  Ruhe  bei  einem  Grade  von  Astasie,  bei  dem  er  noch 
mehrere  Schwingungen  vollzog.  Seine  Beruhigungszeit,  wenn  er  aperiodisch  gemacht 
worden  wäre,  würde  nicht  viel  kleiner  gewesen  sein  (s.  oben  Bd.  I.  S.  310  £) 
Die  Beruhigungszeit  meines  Spiegels  betrug  bei  den  hier  beschriebenen  Versuchen 
höchstens  5"  (s.  oben  S.  403).  Je  leichter  ein  Magnetspiegel  ist,  um  so  kleiner  ist 
seine  Beruhigungszeit,  und  um  so  grosser  der  Spielraum  aperiodischer  Astasie, 
beides  bei  thierisch-elektrischen  Versuchen  unschätzbare  Vortheile. 

3  Zeitschrift  für  rationelle  Medicin.  1862.  3.  B.  Bd.  XV.  S.  27  tL  —  Vcrgl. 
Hrn.  Meissneb's  Bericht  über  die  Fortschritte  der  Physiologie  im  Jahre  1862.  1° 
derselben  Zeitschrift  1864.   3.  R.   Bd.  XIX.   S.  434. 
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schlungenen  Fadens.  Hr.  Meissner  setzt  voraus,  von  diesen  Fäden  sei 
der  erste  dem  einen  oder  dem  anderen  natürlichen  Querschnitt  des 
Muskels,  der  zweite  dem  Aequator  angelegt  gewesen.  Das  vollkommen 
Irrige  dieser  Vorstellung  habe  ich  schon  anderswo  aufgedeckt,  und  dort 
gezeigt*  als  eine  wie  zweifelhafte  Verbesserung  der  von  mir  eingeführten 
Methoden  zur  Ableitung  des  Muskelstromes  Hrn.  Meissners  Verfahren 
erseheint1  Hr.  Meissneb  hatte  nicht,  wie  er  glaubte,  den  gewöhnlichen 
Muskelfitrom  im  Kreise,  sondern  einen  unter  verwickelten  Bedingungen 
abgeleiteten  Strom,  der  aus  drei  Theilen  sich  zusammensetzte:  1.  einem 
natürlichen  Neigungsstromzweig,  den  der  Achillesspiegel,  2.  einem  solchen, 
den  der  Kniespiegel  durch  den  Kreis  schickte;  3.  unter  Umstanden, 
die  naher  zu  bezeichnen  hier  der  Mühe  nicht  lohnt,  auch  noch  einen 
schwachen  und  veränderlichen  Strom  vom  natürlichen  Längsschnitt  zum 
schrägen  natürlichen  Querschnitt. 

Als  Hr.  Meissner  den  so  abgeleiteten  Gastroknemius  vom  Nerven 
ans  in  Einzelzuckungen  versetzte,  beobachtete  er  häufig,  statt  einer  nega- 
tiven, eine  kleine  positive  Schwankung.  Die  Wirkung  war  auch  noch 
positiv,  und  konnte  sogar  das  Achtfache  der  früheren  Wirkung  betragen, 
wenn  unvollkommen  tetanisirt  wurde  (s.  oben  S.  413).  Bei  gewöhnlichem 
Tetanisiren  war  die  Wirkung  stets  negativ;  über  ihre  verhältnissmassige 
Grase  unter  denselben  Umständen  verlautet  nichts. 

Hr.  Meissner  hat  auf  diese,  wie  wir  sehen  werden,  zunächst  noch 
zweideutige  Beobachtung,  in  Verbindung  mit  anderen  theils  falschen, 
theils  unvollständigen  Wahrnehmungen ,  eine  weitreichende  Reihe  kühner 
Schlüsse  gegründet. 

[567]  Er  glaubte  sich  nämlich  ausserdem,  im  Widerspruch  mit  mir, 
von  folgenden  drei  Punkten  überzeugt  zu  haben. 

1.  Wenn  durch  äussere  Kräfte  die  Form  des  Gastroknemius  so  ver- 
ändert werde,  wie  durch  Zusammenziehung,  zeige  der  Strom  negative 
Schwankung,  wie  bei  der  Zusammenziehung.2 

2.  Wenn  der  Gastroknemius  durch  Dehnung  verhindert  werde,  seine 
Form  zu  verändern,  zeige  er  beim  Tetanisiren  nur  noch  schwächere 
negative  Schwankung  oder  gar  keine  Schwankung  mehr,  „in  einigen  Fällen 
»aber  auch  starke  positive  Schwankungen,  viel  bedeutender  zuweilen,  als 
»sie  von  frei  hängenden"  (nicht  gedehnten)  „Muskeln  bei  unvollkomme- 
nem Tetanus   beobachtet  wurden/43 


1  S.  oben  S.  303.  3S6. 

1  A.  a.  O.  S.  37. 

8  A.  a.  0.  S.  41.  42.  50. 
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3.  Dagegen  sei  der  secundäre  Tetanus  vom  gedehnten  Muskel  aus 
starker,  als  vom  ungedehnten.1 

Hr.  Meissner  verknüpfte  diese  angeblichen  Thateachen  mit  der 
positiven  Schwankung  bei  Einzelzuckungen  durch  folgende  Theorie.  Die 
von  mir  beschriebene  negative  Schwankung  habe  mit  dem  eigentlichen 
Vorgänge  der  Zusammenziehung  nichts  zu  schaffen.  Sie  rühre  nur  da- 
von her,  dass  der  Muskel  bei  der  Zusammenziehung  seine  Form  verän- 
dere. Sie  sei  es  auch  nicht,  welche  den  secundären  Tetanus  erzeuge, 
und  es  sei  kein  Grund  vorhanden,  sie  als  discontmuirlich  aufzufassen.  Es 
finde  aber  bei  der  Zuckung  im  Muskel  eine  elektrische  Entladung  statt, 
welche  die  Ursache  der  secundären  Zuckung  sei,  und  im  Bussolkreis  als 
positive  Schwankung  sich  'darstelle.  Mit  dem  Muskelstrome  habe  diese 
Entladung  nichts  gemein.  Während  sie  am  Gastroknemius  mit  dem 
Strome  gleiche  Richtung  zeige,  habe  sie  am  Herzen  die  umgekehrte  Rich- 
tung. Hr.  Meissner  erklärt  übrigens  nicht,  weshalb  bei  der  Dehnung, 
durch  welche  seiner  Meinung  nach  nur  eine  sonst  durch  die  Formver- 
änderung bedingte  stetige  Stromabnahme  beseitigt  wird,  die  [568]  secun- 
däre Zuckung  stärker  ausfallt  Schliesslich  vergleicht  er  den  Muskel  mit 
dem  elektrischen  Organ  der  Zitterfische.  Wahrend  am  gereizten  Muskel 
lebendige  Kräfte  theils  als  Wärme,  theils  als  Massenbewegung,  und  nur 
zu  einem  kleinen  Theil  als  Elektricitat  zum  Vorschein  kommen,  entwickele 
das  gereizte  elektrische  Organ  lebendige  Kraft  als  Elektricitat.  Hr.  Meiss- 
ner schloss  sich  so  der  zuletzt  auch  von  Matteuoci  angenommenen, 
ursprünglichen  Hypothese  Hrn.  Becquekel's  des  Vaters  über  den  Ur- 
sprung der  secundären  Zuckung  an  (vergl.  oben  S.  417). % 

Dieser  letzte  Theil  der  MsissNER'schen  Theorie  erfuhr  bald  darauf 
durch  Hrn.  W.  Krause  eine  wichtige  Umgestaltung.  Hr.  Krause  machte 
auf  die  Aehnlichkeit  der  Nervenendigung  im  Muskel  mit  Bilhabz'  elek- 
trischer Platte  im  Organ  von  Malapterurus  aufmerksam,  und  äusserte  die 
Vermuthung,  dass  die  Nervenendplatte  als  elektrische  Platte  der  contrao- 


n 


i  A.  a.  O.  S.  43.  44. 

*  A.  a.  O.  S.  58  sagt  Hr.  Meissner:  „Matteucci  hat,  wie  bekannt»  die  secun- 
däre Zuckung  entdeckt,  er  nannte  sie  die  inducirte  Zuckung,  und  er  hat  sie  stets 
als  eine  durch  die  Entladung  des  primären  Muskels  bewirkte  betrachtet"  Dies 
Letztere  ist  ganz  falsch.  Fünf  Jahre  lang,  von  1842  bis  1847,  hat  Mattbücci, 
nach  seiner  Art  in  unzähligen  Aufsätzen,  die  Behauptung  verfochten,  die  secosdire 
Zuckung  sei  nicht  elektrischen  Ursprunges,  sondern  rühre  her  von  einer  eigenartigen 
Fernwirkung  des  Nervenprincips.  Ich  habe  diese  Behauptung  durch  eine  mühselige 
und  gründliche  Versuchsreihe  widerlegt,  welche  in  der  1.  Abtheilung  des  2.  Bandes 
meiner  'Untersuchungen'  über  einen  Druckbogen  einnimmt  (S.  99—118),  und  Hrn. 
Meissner  füglich  hätte  bekannt  sein  können. 
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tuen  Substanz  im  Primitivmuskelbündel  einen  elektrischen  Schlag  ertheile, 
welcher  zugleich  Ursache  der  MEissNER'schen  positiven  Schwankung  sei.1 
Hr.  W.  Kühne  äusserte  kurz  darauf  den  nämlichen  Gedanken,  jedoch 
ohne  Bezug  auf  die  positive  Schwankung.2 

Hrn.  Meissner's  Angaben  erregten  grosses  Aufsehen,  und  fanden. 
Dank  der  Sicherheit,  mit  der  sie  auftraten,  und  der  geschlossenen  Theorie, 
der  sie  zur  Grundlage  dienten,  [569]  überall  Eingang.  Aber  wie  im 
Leben  solche  glänzende  Erscheinungen  das  ihnen  geschenkte  Vertrauen 
nicht  immer  rechtfertigen,  so  hält  auch  Hm.  Meissner's  Lehre  eine 
etwas  nähere  Prüfung  nicht  aus.* 

Zunächst  wollen  wir  eine  genauere  Untersuchung  seiner  positiven 
Schwankung  bei  Einzelzuckungen  vornehmen.  Vor  Allem  ist  zu  erinnern, 
dass  nirgend  Hr.  Meissner  den  doch  unentbehrlichen  Beweis  geführt 
hat,  dass  es  dabei  um  Zunahme  der  Kraft,  nicht  bloss  um  Abnahme  des 
Widerstandes,  sich  handelt.  Er  hat  hier  denselben  Unterlassungsfehler 
begangen,  wie  bei  seinen  Versuchen  über  Einfluss  der  Dehnung  auf  die 
elektromotorischen  Wirkungen  des  Muskels.3  Bekanntlich  habe  ich  schon  vor 
vielen  Jahren  gezeigt,  dass  der  Widerstand  des  Muskels  bei  der  Zusammen- 
ziehung in  doppelter  Art  sich  ändert  Kann  der  Muskel  sich  verkürzen, 
so  wächst  der  Widerstand  wegen  der  am  verkürzten  Muskel  minder 
günstigen  Vertheilung  der  leitenden  Masse.  Ist  die  Beweglichkeit  des 
Muskels  durch  Ausspannen  beschränkt,  so  tritt  die  Widerstandszunahme 
wegen  Formveränderung  zurück  gegen  die  Abnahme  des  eigentümlichen 
Widerstandes  (s.  oben  S.  412.  414.)  Hrn.  Meissner  war  die  Frage, 
ob  nicht  seine  positive  Schwankung  nur  auf  dieser  Widerstandsabnahme 
beruhe,  um  so  näher  gelegt,  als  er  sich  überzeugt  zu  haben  glaubte,  dass 
am  unbeweglich  ausgespannten  Muskel  die  positive  Schwankung  stärker 
ausfalle,  denn  bei  freigegebener  Zusammenziehung.4 

Wir  selber  haben  oben  S.  414  positive  Schwankungen  beim  Teta- 
nisiren ermüdeter  Muskeln  beobachtet,  die  sicher  auf  Widerstandsabnahme 
beruhten,  da  sie  mit  compensirtem  Strome  nicht  bloss  zu  erscheinen  auf- 
hörten, sondern  in  negative  Schwankung  umschlugen. 

In  der  That  das  Erste,  was  Hr.  Meissner  hätte  thun  müssen  ,5  und 
was  jetzt  wir  zu  thun  haben,  ist  zu  prüfen,  ob  .auch  mit  compensirtem 
Strome  positive  Schwankung  bei  Ein-  [570]  zelzuckungen  und  unvoll- 
kommenem Tetanus  des  Oastroknemius  sich  zeige. 


1  Hsxle'b  und  Pfbufer's  Zeitschrift  n.  s.  w.   1863.  3.  R.  Bd.  XVIII.  S.  152. 
*  Vibchow's  Archiv  u.  s.  w.    Bd.  XXIX.   S.  446. 
1  S.  oben  S.  305. 
«  A.  a.  O.  S.  57. 
5  S.  oben  ebenda. 


444       XXV.  Ueber  die  negative  Schwankung  des  Muskelstromes  iL  s.  w. 

Glücklicherweise  für  Hrn.  Meissner  ist  dies  wirklich  der  FalL  Ich 
habe  die  von  ihm  beschriebene  Erscheinung  am  Gastroknemius  mit  com- 
pensirtem  Strome  zwischen  Haupt-  und  Achillessehne  in  vielen  Fallen 
gesehen,  wenn  auch  scheinbar  nicht  so  oft  wie  Hr.  Meissner.  Dagegen 
boten  sich  mir  öfter  die  auch  ihm  nicht  ganz  entgangenen  Falle,  wu 
bei  Einzelzuckungen  rein  negative  Ausschlage  erfolgen.  Ob  dieser  Unter« 
schied  zwischen  seinen  und  meinen  Wahrnehmungen  daher  rühre,  dass 
Hr.  Meissner  auch  durch  Widerstandsabnahme  bewirkte  positive  Schwan- 
kungen mitgezahlt  hat,  oder  von  der  verschiedenen  Ableitung,  deren  wir 
uns  bedienten,  muss  dahingestellt  bleiben.  Auch  individuelle  Beschaffen- 
heit der  Thiere  kann,  wie  die  Folge  lehren  wird,  daran  Schuld  sein. 

In  vielen  Fällen  ist  das  Ergebniss  des  Versuches  aber  noch  ein 
anderes.  Wie  nämlich  Hr.  Fmthiof  Holmqren  bei  einer  unten  näher 
zu  besprechenden  Untersuchung  zuerst  fand,  ist  die  einer  Einzelzuckung 
des  Gastroknemius  entsprechende  Schwankung  oft  doppelsinnig.  Hrn. 
Meissners  Elektro-Galvanometer  versagte  ihm  diese  Wahrnehmung  wegen 
der  Trägheit  seines  Magnetes  (s.  oben  S.  440.  Anm.  2).  Die  Schwankung 
setzt  sich  danach  zusammen  aus  einem  negativen  Vorschlag,  und  aus 
einer  darauf  folgenden  positiven  Ablenkung. 

Das  Zweite,  was  Hr.  Meissner  hätte  thun  müssen,  war  zu  unter- 
suchen, ob  die  positive  Schwankung  bei  Einzelzuckungen  an  allen  Mus- 
keln vorkomme,  oder  nur  bestimmten  Muskeln,  wie  dem  Gastroknemius. 
eigen  sei.  Da  Hr.  Meissner  am  Gastroknemius  den  Strom  vomAequa- 
tor  und  natürlichem  Querschnitt  abzuleiten  glaubte,  so  fiel  ihm  nicht  ein, 
zu  versuchen,  ob  denn  auch  am  regelmässigen  Muskel  der  wirklich  vom 
Aequator  und  natürlichem  Querschnitt  abgeleitete  Strom  bei  Einzel- 
Zuckungen  positive  Schwankung  zeige;  und  da  ihm  die  Parelektronomie 
so  fremd  war,  dass  der  Name  in  seiner  am  Gastroknemius  gefühlten 
Untersuchung  nicht  vorkommt,1  so  dachte  er  nicht  daran,  sich  zu  fragen? 
ob  positive  Schwankung  denn  auch  auftrete  bei  Einzelzuckungen  eines 
[571]  mit  künstlichem  Querschnitt  aufliegenden  Muskels.  Beide  Fragen 
müssten  doch  bejaht  sein,  ehe  man  in  der  positiven  Schwankung  das 
Fundamental-Phaenomen  erkennen  könnte,  für  welches  Hr.  Meissneb 
sie  ausgab. 

Ich  'war  natürlich  bestrebt,  auch  diese  Lücke  auszufüllen.  In  jedem 
der  oben  geschilderten  zahlreichen  Tetanus-Versuche  an  regelmässigen 
Muskeln  wurde  stets  auch  der  elektromotorische  Erfolg  bei  Einzelzuckungen 
und  unvollkommenem  TetanuS  beobachtet,  bei  Ableitung  sowohl  von 
natürlichem,  wie  von  mechanischem,  chemischem,  thermischem  Quer- 


1  Vergl.  oben  S.  311. 
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schnitt  Nie  erhält  man  hier  bei  Einzelzuckungen  oder  unvollkommenem 
Tetanus  positive  Schwankung,  wo  bei  gewöhnlichem  Tetanus  negative 
Schwankung  erfolgt,  den  oben  S.  408  erwähnten  Fall  ausgenommen,  in 
welchem  leicht  zu  zeigen  ist,  dass  es  sich  um  ganz  etwas  anderes  handelt, 
als  um  die  MsissNEB'sche  Erscheinung.  Am  Triceps  dagegen,  dessen 
Bau,  trotz  der  neulich  erkannten  Abweichung  (s.  oben  S.  433),  dem 
des  Gastioknemius  doch  immer  noch  am  nächsten  steht,  kommt  positive 
Schwankung  vor.  Sie  gehört  also  den  beiden  Muskeln  an,  welche 
auch  bei  gewöhnlichem  Tetanus  unter  mannigfachen  Umständen,  zum 
Theil  sogar  ohne  unser  Zuthun,  positive  oder  doppelsinnige  Schwankung 
liefern. 

Von  diesem  Standpunkt  aus  erscheint  nun  die  Angelegenheit  der 
positiven  oder  doppelsinnigen  Schwankung  bei  Einzelzuckungen  in  ganz 
anderem  Lichte.    Diese  Schwankung  durfte  allenfalls  dem  sehr  paradox 
and  wichtig  scheinen ,  der  in  dem  Gastroknemiusstiom  einen  gewöhnlichen 
Maskeistrom  vor  sich  zu  haben  glaubte,  einerlei  mit  dem  Strome  vom 
Längs-  zum  Querschnitt  regelmässiger  Muskeln.    Wenn  auch  diese  Vor* 
Stellung  selber  bei  längerer  Beschäftigung  mit  der  Sache  nicht  hätte  fest- 
gehalten werden  sollen,  so  war  es  von  ihr  aus  doch  gerechtfertigt,  die 
positive  Schwankung  bei  Einzelzuckungen  so  aufzufassen,  wie  Hr.  Meiss- 
ner, und  wie  Viele  nach  ihm.  Man  denke  sich  aber,  es  sei,  als  Hr.  Meiss- 
ner die  positive  Schwankung  bei    Einzelzuckungen  des  Gastroknemius 
fand,  die  positive  Schwankung  bei  gewöhnlichem  Tetanus  dieses  Muskels 
und  des  Triceps  schon  bekannt  gewesen.   Man  hätte  schon  [572]  gewusst, 
dass  diese  letztere  Schwankung  nichts  ist,  als  die  unter  gewissen  Um- 
ständen sichtbar  werdende  negative  Schwankung  des  vom  oberen  natür- 
lichen Querschnitt  ausgehenden  Stromes;  dass  aü&m  Vermuthen  nach  der 
zeitliche  Verlauf  der  negativen  Schwankungen  des  vom  oberen  und  des 
vom  unteren  Querschnitt  ausgehenden  Stromes  verschieden  sei,   und  in 
Folge  davon  die  doppelsinnigen  Wirkungen  erscheinen;  endlich  dass  es 
in  unserer  Macht  liege,  von  den  beiden  Schwankungen  diese  oder  jene 
starker  hervortreten  zu  lassen.    Wie  wäre  dann  die  Meinung  über  posi- 
tive oder  doppelsinnige  Schwankung  bei  Einzelzuckungen  des  Gastrokne- 
mius und  Triceps,  und  nur  dieser  Muskeln  allein,  ausgefallen?    Hätte 
irgend  Jemand  in  der  positiven  Schwankung  etwas  anderes  erblickt,  als 
die  also  auch  unter  diesen  Umständen  bemerkbare  negative  Schwankung 
des  Stromes  vom  oberen  natürlichen  Querschnitt,  in  der  doppelsinnigen 
Schwankung  noch  etwas  mehr  gesucht  als  den  sein  Zeichen  wechselnden 
unterschied  der  Schwankungen  vom   oberen    und  vom  unteren  Quer- 
schnitt? 

So  also  werden  wir  jetzt  über  diese  Erscheinungen  zu  urtheilen 
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haben.  Aber  freilich  wird  uns  obliegen,  den  Beweis  für  die  Richtigkeit 
unserer  Auffassung  noch  etwas  strenger  zu  fuhren. 

Der  Weg  dazu  ist  uns  durch  das  Vorige  schon  vorgezeichnet. 
Haben  wir  es  in  der  Schwankung  bei  Einzelzuckungen,  wie  in  der  bei 
gewöhnlichem  Tetanus,  zu  thim  mit  der  algebraischen  Summe  der 
Schwankungen  zweier  entgegengesetzten  Strome,  so  muss  von  diesen 
Schwankungen  der  einen  oder  der  anderen  durch  die  uns  jetzt  geläufigen 
Mittel  das  Uebergewicht  sich  verschaffen  lassen.  Wir  müssen  also  ver- 
suchen, wie  die  Schwankung  bei  Einzelzuckungen  des  Gastroknemius  (um 
nur  ihn  zu  nennen)  sich  gestaltet,  wenn  der  Muskel  längs  dem  Sehnen- 
streif der  Tibialfläche  aufgeschlitzt  oder  angeätzt,  wenn  er  überdehnt 
oder  in  Thon  gehüllt  wird. 

Das  Eigebniss  dieser  Versuche  ist  das  erwartete.  Ist  die  Einzel- 
2uckung  rein  negativ,  so  wird  sie  doppelsinnig,  oder  auch  rein  positiv 
unter  Umstanden,  welche  das  Hervortreten  des  Kniespiegelstromes  begün- 
stigen; Zerstören  der  parelektro-  [573]  nomischen  Schicht  am  Achilles- 
spiegel macht  sie  wieder  rein  negativ,  oder  verstärkt  den  negativen  Ab- 
schnitt der  doppelsinnigen  Schwankung. '  Im  gleichen  Sinn  ändert  sich 
die  Schwankung  bei  unvollkommenem  Tetanus. 

Sehr  regelmässig  freilich  sind  diese  Erfolge  nicht.  Man  kann  oft 
Oastroknemien  aufschlitzen,  anätzen,  überdehnen,  mit  [574]  Thon  um- 


1  Beispiele.  I.  Gastroknemius.  -M6c*r.  E  (Einzelzuckung):  —  8";  CT. 
(Unvollkommener  Tetanus):  rein  negativ  bis  zu  etwa  50 8C.  Muskel  aufge- 
schlitzt: —  127°*r.  Ex  +  0-58C;  +  18C;  U.  21:  rein  positiv,  bis  zu  etwa  N)*. 
Achillesspiegel  geätzt:  +  140c*r.    Ei  —  li0;  U.T.x  rein  negativ. 

IL  Gastroknemius.  +268°^.  Ex  —  58C;  —  8»°.  Muskel  fiberdehnt: 
—  107  ***.  Ex  +  4 ,0.  Nach  Aetzung  des  Achillesspiegels  versagt  der  Muskel  wei- 
tere Zuckungen. 

III.  Gastroknemius.  +  87c*r.  Ex  —Spur  -H  2-5 8C;  -0-5  +  2-5 8C;  C.  T.-. 
unstetige,  erst  negative,  dann  positive  Schwankung  bis  zu  etwa  25  ,c.  Achilles- 
Spiegel  geatzt:  363  c*r.    E  —  88C;  —  7-5  8C;  —  68C;  —6»«;  U.  T.  rein  negativ. 

IV.  Gastroknemius.  +■  25  C«T.  Ei  -M 8C.  Es  wird  nur  ein  Punkt  des  Achill«*- 
spiegeis  geatzt.  30e*r.  Ex  +1*5C8.  Es  wird  mit  dem  Pinsel  in  der  Längsmital- 
linie  ein  Strich  fiber  den  Spiegel  gezogen.  +  109  «&*.  Ei  —  8 ,0.  Spiegel  über 
und  über  geatzt.    373  c*r.    Ei  —  9 8C. 

V.  Triceps  femoris.  +  35  c*r.  Ei  —  1  +  5 8C;  1  +  7 8C;  —  2  +  8 8C.  Jetzt 
+  43c*r.  U.  21:  Unstetige,  erst  negative,  dann  positive  Schwankung.  Nochmals 
Ei  -l-5  +  58C.  Nun  Patellaspiegel  geatzt.  +  290°**.  Ei  -98C;  -10,c. 
und  auch  U.  21  rein  negativ. 

VI.  Gastroknemius.  +71c*r.  Ex  —  C«3  +  2.  Sehnenstreif  an  Tibial- 
fläche geatzt:  — 24c*r.  Ex  +58C;  +4-8,e.  Achillesspiegel  geätzt:  +380^. 
Ei  —  12  "c;  —  10  8C;  —  10«58C. 
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hüllen,  ohne  dass  die  negative  Schwankung  bei  Einzelzuckungen  positiv 
oder  doppelsinnig  wird.  Andere  Male  kann  man  den  Achillesspiegel  an- 
ätzen, oder  die  Thonhülle  entfernen,  ohne  dass  die  positive  oder  doppel- 
sinnig gewordene,  oder  von  vornherein  so  gewesene  Schwankung  rein 
negativ  wird.  Im  Falle  des  thonumhüllt  gewesenen  Muskels  rechtfertigt 
sich  dieser  Erfolg  manchmal  in  sofern ,  als  der  Gastroknemius  dann  auch 
in  der  Buhe  absteigend  wirksam  bleibt,  sichtlich  wegen  dauernd  verbes- 
serter Nebenschliessung  durch  das  Perimysium  und  eine  anhaftende 
Thonschicht1  Doch  kommt  es,  wie  im  ersten  der  unten  stehenden  Bei- 
spiele, auch  vor,  dass  diese  Erklärung  nicht  passt.  Ausserdem  zeigt  sich 
bei  den  Thonversuchen  noch  das  Sonderbare,  dass  der  positive  Abschnitt 
der  doppelsinnigen  Schwankung  dem  negativen  voraufgeht. 

Es  muss  aber  überhaupt  bemerkt  werden,  dass  es  kaum  etwas  mehr  * 
Wandelbares  giebt,  als  die  elektromotorischen  Wirkungen  des  Gastro- 
knemius bei  der  Zusammenziehung.  Man  kann  geradezu  sagen,  dass  in 
Bezug  darauf  jeder  Gastroknemius  ein  Individuum  ist  Dies  erklärt  sich 
daraus,  dass  im  Gastroknemiusstrom  (s.  oben  S.  420)  vier  paarweise  ein- 
ander entgegengesetzte  (Komponenten  enthalten  sind,  welche  bei  der  Zu- 
sammenziehung, wie  wir  zum  Theil  noch  erfahren  werden,  sammtlich 
unabhängig  von  einander  sich  verändern,  und  überdies,  wenigstens  paar- 
weise, verschiedenen  zeitlichen  Verlauf  ihrer  Schwankung  haben.  Dazu 
kommen  noch,  um  die  Verwickelung  zu  krönen,  die  Nachwirkung,  die 


VII.  Gastroknemius.    Thonversuch. 

1. 

Frei         +  79  **. 

Ei  —  3gc;     .    .    . 

ü.  T.: 

— 16". 

2. 

in  Thon  +  12  „ 

„     +  0*5  —  2. 

3. 

frei          +103  „ 

,,     -  4. 

4. 

in  Thon  +  15  „ 

,,    +  1; 

+   1-5  —  1; 

• 

+   «;   .... 

TJ.  T.: 

—  12. 

5. 

frei          +135  „ 

„     +  0-5  —  25. 

t 

Achillesspiegel  geätzt. 

üeber  +1000C*T 

.  E:  —10; 

~~lo ;    .     •     .     • 

U.T.: 

-80. 

Vollkommener  Tetanus*.  —250' 

IC 

Vm.  Gastroknemius.    Thonversuch. 

1. 

Frei         +31  «&*. 

JF:-3»c. 

2. 

in  Thon  —  10  „ 

„     +  Spur— 1; 
+  0-4—1. 

3. 

frei          +  25  „ 

„    -  5 

4. 

in  Thon  —    8  „ 

„     +  0-7 

5. 

frei          +  15  „ 

„     +  0-5  —  4 

6. 

in  Thon  —  10  „ 

„     +  0-5  —  1. 

1  S.  oben  S.  378.  379. 
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Veränderung  des  Widerstandes,  die  verschiedene  Art,  wie  die  experimen- 
tellen Eingriffe  des  Auf-  [575]  schlitzens  u.  s.  f.  gelingen  and  vertragen 
werden.  Es  ist  also  eine  Unzahl  von  Combinationen  möglich,  und  nicht 
zu  erwarten,  dass  man  in  jedem  Falle  den  Erfolg  sicher  vorhersage. 
Alles,  was  billig  verlangt  werden  kann,  ist,  dass  man  aus  der  zu  Grund? 
gelegten  Vorstellung  die  mannigfaltigen  sich  darbietenden  Vorkommnisse 
ungezwungen  zu  erläutern  vermöge,  und  dies  gelingt  meist  ohne  Schwie- 
rigkeit 

Inzwischen  ist  es  bei  dieser  Sachlage  andererseits  geboten,  nichts  zu 
versäumen,  was  zur  weiteren  Befestigung  eines  hingestellten  Satzes  zu 
führen  geeignet  ist.  Obschon  an  der  gegebenen  Erklärung  der  positiven 
Schwankung  bei  Einzelzuckungen  des  Gastroknemius  in  dem  Zusammen- 
hange, wie  ich  sie  vortrug,  bereits  kaum  gezweifelt  werden  dürfte,  so  soll 
dieser  Erklärung  durch  die  Untersuchung  des  zeitlichen  Verlaufe* 
jener  Schwankung  jetzt  doch  noch  ein  höherer  Grad  von  Gewissheit  ver- 
liehen werden.  Es  wird  sich  überdies  daraus  noch  auf  anderem  Wege 
die  Uuhaltbarkeit  der  MEissNER'schen  Behauptungen  ergeben. 


§.  VII.    Vom  zeitlichen  Verlaufe  der  Schwankung  des  Gastm- 
knemiusstromes  bei  der  Zusammenziehung. 

Hr.  Helmholtz  hatte  bekanntlich  bald  nach  seinen  ersten  zeitmes- 
senden Versuchen  am  Muskel  und  Nerven  auch  die  wichtige  Thatsaehe 
erkannt,  dass  der  die  secundäre  Zuckung  erregende  Abschnitt  der  Corre, 
welche  den  zeitlichen  Verlauf  des  Muskelstromes  bei  der  Zuckung  dar- 
stellt, etwa  in  die  Mitte  des  Stadiums  der  latenten  Beizung  fallt1 

Auf  Grund  seines  Satzes,  dass  elektrischen  Beizen  unter  einer  ge- 
wissen Stärke  die  Beizung  nicht  unmittelbar  folge,  verlegte  A.  v.  Bezold 
den  zuckungerregenden  Theil  der  Schwankung  sogar  an  den  Anfang  jenes 
Stadiums.' 

Hr.  Meissner  führte  diese  ihm  nicht  unbekannten  Thatsachen  in 
seiner  Abhandlung  nicht  an,  sondern  begnügte  sich  [576]  damit,  in 
seinem  'Bericht'3  anzudeuten,  dass  die  Schlussfolgerungen  A.  v.  Bezold's 
fortan  auf  seine  positive  Schwankung,  als  auf  die  alleinige  und  wahrhafte 
Ursache  der  secundären  Zuckung,  zu  beziehen  seien.    In  der  That  hatten 


1  Monatsberichte  der  Akademie  u.  s.  w.  1854.  S.  328. 
1  Monatsberichte  u.  s.  w.  1861.  S.  1023  ff.;  —  1862.  S.  199  ff. 
3  Bericht  über  die  Fortschritte  der  Physiologie  im  Jahr  1861.    Zeitschrift  für 
rationelle  Medicin.  1863.  3.  R.  Bd.  XVI.  S.  384. 
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weder  Hr.  Helmholtz  noch  A.  v.  Bezold  über  den  Sinn  der  Schwan- 
kung während  des  erregenden  Zeitabschnittes  etwas  Neues  ausgesagt, 
vielmehr  vom  damaligen  Standpunkt  aus  mit  vollem  Recht  angenommen, 
es  handle  sich  um  eine  negative  Schwankung.  Umgekehrt  verhinderte 
aber  auch  nichts,  ihre  Zeitbestimmung  ohne  Weiteres  auf  die  positive 
Schwankung,  wie  Hr.  Meissner  sie  sich  dachte,  zu  übertragen,  ja  das 
Eintreten  der  positiven  Schwankung  vor  der  Zusammenziehung,  im  Stadium 
der  latenten  Beizung,  passte  sogar  ganz  gut  zu  der  jener  Schwankung 
im  Zuckungsmechanismus  von  Hrn.  Krause  zugeschriebenen  Bolle. 

Allein  schon  die  Versuche,  welche  kurz  darauf  Hr.  Frithiof  Holm* 
qres  in  meinem  Laboratorium  über  die  positive  Schwankung  anstellte, 
veränderten  diese  Lage  der  Dinge  sehr  zum  Nachtheil  der  Meissner- 
sehen  Theorie.  Hr.  Holmgren  erkannte  die  Notwendigkeit,  sich  für 
diese  Versuche  möglichst  leichter  Magnetspiegel  zu  bedienen,  und  er  war 
es  erwahntermaassen  (s.  oben  S.  444),  der  mit  solchem  Spiegel  zuerst  die 
Hrn.  Meissner  entgangenen  doppelsinnigen  Schwankungen  sah.  Die 
Schwankung  stellte  sich  ihm  in  gewissen  Fällen  rein  negativ,  in  anderen 
rein  positiv  dar.  Dazwischen  lag  eine  Reihe  von  Fällen,  welche  sogar 
die  Mehrzahl  bildeten,  in  denen  zuerst  eine  kleine  negative,  dann  eine 
positive  und  endlich  eine  grössere  negative  Ablenkung  des  Magnetes 
erschien.  Hr.  Holmgren  richtete  nun  meinen  *  Froschunterbrecher  l  so 
ein,  dass  der  im  Augenblicke  der  Beizung  geschlossene  Muskelstrom  im 
Augenblicke  der  Zusammenziehung  wieder  unterbrochen  wurde.  So  erhielt 
er  im  Bussolkreise  nur  die  Stromwirkung  während  der  iatenten  Beizung. 
Mittels  ähnlicher  Kunst-  [577]  griffe  konnte  er  aus  dem  Stadium  der 
wachsenden  und  aus  dem  der  sinkenden  Energie,  wie  er  berichtet,  mit 
genügender  Schärfe  beliebige  Stücke  ausschneiden.  Er  fand,  dass  wäh- 
rend der  latenten  Beizung  die  Wirkung  stets  negativ  ausfiel,  positiv  da- 
gegen in  den  meisten  Fällen  während  des  Wachsens  der  Energie;  im 
Stadium  sinkender  Energie  erschien  sie  ihm  stets  wieder  negativ,  und 
er  glaubte  in  ihr  meine  'Nachwirkung*  zu  erkennen.3  Durch  diese  Ver- 
suche war  Hrn.  Meissner's  Behauptung,  dass  die  negative  Schwankung 
Folge  der  Gestaltveränderung  des  Muskels  sei,  insofern  widerlegt,  als 
schon  wahrend  der  latenten  Beizung  negative  Schwankung  nachgewiesen 
war.    Hr.  Holmgren  folgerte  ausserdem  daraus  die  Unrichtigkeit  der 


1  S.  oben  Bd.  L  S.  215.  Taf.  DL  Fig.  12. 

1  Centralblatt  fftr  die  mechanischen  Wissenschaften.  1864.  S.  291.  —  Om  den 
verkliga  natnren  af  den  *positiva  ströinfluctnationen'  vid  enkel  muskelryekning.  Up- 
nla  lakareförenings  förhandlingar,  Bd.  II.  1867.  8.  160;  —  üebersetzt  von 
Dr.  Rabl-Rückhard  im  Archiv  für  Anatomie  tu  s.  w.  1871.  S.  237. 
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MEissNER'schen  Lehre,  wonach  die  secundare  Zuckung  Folge  der  positi- 
ven Schwankung  sein  soll;  denn  da,  nach  ihm,  diese  Schwankung  dem 
Stadium  der  wachsenden  Energie  angehört,  nach  Hrn.  Helmholtz  aber 
der  Beiz  für  die  secundare  Zuckung  dem  Stadium  der  latenten  Beizung, 
so  konnte  dieser  Beiz  nicht  jene  Schwankung  sein.  Wir  werden  aber 
sehen,  dass  in  diesem  Punkte  Hrn.  Holmgren's  Ergebniss  einer  Berich- 
tigung bedurfte. 

Hr.  Holmoren  [hat  über  das  Wesen  der  positiven  Schwankung 
einige  theoretische  Vermuthungen  geäussert,  die  ich  nicht  mit  Still- 
schweigen übergehen  kann. 

Zur  Erklärung  der  positiven,  und  auch  der  [negativen  Schwankung 
hat  er  nämlich  zunächst  [an  eine  Elektricitätsentwickelung  in  den  Mus- 
keln durch  gegenseitige  Reibung  der  Bündel  gedacht  Verschiedene  Ab- 
schnitte des  Muskels  sollten  in  Folge  verschieden  starker  Innervation  ver- 
schieden kräftig  sich  zusammenziehen  und  dadurch  sollten  die  bald 
positiven,  bald  negativen  Schwankungen  zu  Stande  kommen.  Aber  die 
Bündel  reiben  sich  nicht  aneinander,  denn  sie  sind  miteinander  ver- 
wachsen. Bei  Reibung  zweier  gleichartigen  Flächen  ent-  [578]  steht 
überhaupt  keine  Elektricität  Entstände  wirklich  welche  bei  Reibung 
zweier  Muskelbündel,  so  müsste  doch  ein  Bündel  positiv,  das  andere 
negativ  werden.  Ohne  die  willkürlichsten  Annahmen  bliebe  unverständ- 
lich, wie  dergestalt  ein  Strom  durch  den  Bussolkreis  im  einen  oder 
anderen  Sinn  entstehe.  Die  Stromschwankungen  aber,  die  Hr.  Holmoren 
sah,  als  er  den  in  der  kleinen  Streckvorrichtung  ausgespannten  Gastro- 
knemius  mit  einem  anderen  Muskel,  oder  mit  Elfenbein,  Siegellack,  Glas, 
Kautschuk  u.  d.  m.  strich,  sind  auf  Rechnung  der  Glättung  und  Bnn- 
zelung  des  Achillesspiegels1  zu  bringen. 

Nachdem  Hr.  Holmoren  die  von  mir  beschriebenen  Neigungsströme 
durch  Dehnung'  kennen  gelernt  hatte,  kam  er  auf  den  Gedanken,  dass 
die  Stromschwankungen  bei  der  Zusammenziehung  durch  Veränderung 
des  Winkels  zu  erklären  sein  möchten,  unter  dem  die  Bündel  an  den 
Achilles-  und  Kniespiegel  stossen.  Ich  hatte  dieselbe  Vermuthung  bereite 
in  Bezug  auf  die  Stromschwankungen  durch  Dehnung  geäussert,3  und  sie 
im  Stillen  natürlich  auch  für  die  positive  Schwankung  gehegt,  ob  wühl 
ich  mir  sagte,  dass  diese  Vermuthung  kaum  damit  stimme,  dass  auch 
am  gespannten  Muskel  positive  Schwankung  erscheine.  Dass  bei  frei- 
gegebener Zusammenziehung  die  Verminderung  der  Neigung  der  Bündel 


i  S.  oben  S.  306  ff. 
'  S.  oben  S.  183  ff. 
3  8.  oben  S.  306. 
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gegen  die  Sehnenspiegel ,  die  sich  am  erhärteten  Muskel  deutlich  kund- 
giebt,1  eine  Abnahme  der  Neigungsstromkraft  bewirke,  ist  dagegen  nicht 
zu  bezweifeln.  Hier  kommt  diese  Wirkung  deshalb  nicht  in  Betracht, 
weil,  wie  sich  schliesslich  gezeigt  hat,  auch  die  positive  Schwankung  zum 
Theil  in  das  Stadium  der  latenten  Beizung  fallt 

Hm.  Julius  Beenstetn's  bewundernswürdige  Arbeiten  haben  näm- 
lich seitdem  das  Mittel  gewährt,  den  Versuchen  über  den  zeitlichen  Ver- 
lauf der  Stromschwankung  bei  der  Zuckung  ungleich  grossere  Schärfe 
und  Sicherheit  zu  verleihen.  Die  Dinge  haben  sich  dadurch  etwas  anders 
gestaltet,  #  als  Hr.  [579]  Holmghen  sie  sich  dachte,  für  Hrn.  Meissneb 
jedoch  nicht  günstiger. 

Hr.  Sigmund  Mayee  untersuchte  nämlich  jetzt  im  Heidelberger 
Laboratorium  den  Verlauf  der  Schwankung  des  Gastroknemius  am  Dif- 
ferentiaUBheotom.  *  Allerdings  handelt  es  sich  dabei  nicht  mehr  um 
Einzelzuckungen,  sondern  um  eine  mehr  oder  minder  gedrängte  Reihe 
von  Zuckungen,  die  fast  zu  Tetanus  verschmelzen.  Es  ist  aber  gerade 
wichtig  zu  erfahren,  dass  am  Gastroknemius  auch  die  negative  Schwan- 
kung bei  gewöhnlichem  Tetanus  in  jedem  der  Stösse,  aus  denen  sie  be- 
steht, einen  positiven,  die  'positive  Schwankung  bei  unvollkommenem 
Tetanus  in  jedem  ihrer  Stosse  einen  negativen  Antheil  birgt. 

Aus  Hrn.  Sigmund  Mayeb's  Beobachtungen  folgt,  dass  an  einer 
einzelnen  Stromschwankung  des  Gastroknemius  in  der  Begel  zwei  Ab- 
schnitte zu  unterscheiden  sind.  Zuerst  findet  eine  negative  Schwankung 
statt;  im  Mittel  aus  10  Versuchen  beginnt  sie  0"*004,  und  erreicht  sie 
ihr  Maximum  0"-007  nach  der  Beizung.  Auf  sie  folgt  eine  positive 
Schwankung,  welche  0"*012  nach  der  Beizung  ihr  Maximum  erreicht, 
und  etwa  0"*017  nach  der  Beizung  endet;  das  positive  Maximum  bleibt 
gewöhnlich  unter  dem  negativen.3  Das  Stadium  der  latenten  Beizung  würde 
frühestens  bei  etwa  0"- 010  enden,  kann  sich  aber  auch  bis  zu  0"-020 
«strecken.  Hrn.  Mayeb's  Ergebniss  zeigt  also,  dass  nicht  bloss  die 
negative  Schwankung,  sondern  auch  die  positive  Schwankung  mindestens 
bis  zu  ihrem  Maximum   dem  Stadium  der  latenten  Beizung  angehört. 


1  S.  oben  S.  50. 

8  S.  die  Beschreibung  dieses  Instrumentes  in  Pflüger's  Archiv  u.  s.  w.  1868. 
Bd.  L  S.  175  ff.;  —  Bebns*ein,  Untersuchungen  über  den  Erregungsvorgang  im 
Nerven-  und  Muskelsysteme.  Heidelberg  1871.  S.  9  ff.;  —  Poogbkdoefp's  Anna- 
len  xl  8.  w.  1871.  Bd.  CXLII.  S.  54;  —  Wiedbmann,  Lehrbuch  des  Galvanismus 
«.  s.  w.  Bd.  IL  Abth.  IL  Braunschweig  1874.  S.  129.  §.  804.  -  Wo  im  Folgenden 
Thefle  des  Instrumentes  zu  bezeichnen  sind,  bediene  ich  mich  der  von  Hrn.  Bebn- 
stkih  eingeführten  Notation. 

3  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1868.  S.  655. 
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Hierin  also  hatte  Hr.  Holmgren  sich  geirrt;  auch  folgt  am  Differential' 
Rheotom  auf  die  positive  keine  zweite  negative  Schwankung,  wie  er  bei 
seiner  Versuchsweise  gefunden  zu  haben  [580]  glaubte.  Da  er  diese 
nicht  näher  beschrieben  hat,  so  bleibt  der  Grund  dieses  Widerspruche» 
vorläufig  unbekannt. 

Ich  habe  Hm.  Sigmund  Mayeb's  schone  Versuche  bestätigt  und 
erweitert  Das  Differential-Rheotom,  dessen  ich  mich  bediente,  ist  von 
Hm.  Zimmermann  in  Heidelberg  geliefert,  und  von  Hm.  Sauebwaliv 
überarbeitet.  An  der  elektromagnetischen  Maschine, 1  die  das  Bad  dreht, 
brachte  ich  an  Stelle  des  doppelten  Voltameters  mit  Chlorcalcyimlösung 
u,  r,  welches  den  Funken  Vernichten  soll,  einen  inductionsfrei  gewickel- 
ten* Neusilberdraht  von  45 om  Länge  und  0'23mm  Durchmesser  an. 
Zwar  blieb  ein  mit  der  Lupe  erkennbares  Fünkchen  zurück,  aber  auch 
mit  dem  Chlorcalcium-Voltameter  war  ein  solches  da,  während  die  Ma- 
schine mit  dem  Drahte  so  gut  wie  mit  dem  Voltameter  lief,  und  die 
Vorzüge  des  Drahtes  vor  letzterem  keiner  Auseinandersetzung  bedürfen. 
Die  Maschine  wurde  stets  mittels  Eines  Daniells  im  festen,  und  ihrer 
vier  im  beweglichen  Kreise  in  Thätigkeit  versetzt. 

Ich  kann  nicht  sagen ,  dass  ich  mit  der  Regulation  der  Umdrehungs- 
geschwindigkeit zufrieden  gewesen  wäre.  Unstreitig  wirkt  der  Regulator, 
wie  er  nicht  anders  kann,  da  die  Maschine  bei  gespannter  Feder  schneller 
läuft  als  bei  erschlaffter.  Aber  der  von  Hm.  Exneb  für  seine  Wirkung 
angeführte  Beweis,  dass  der  Ton  einer  durch  die  Maschine  gedrehten 
Sirene  fünf  Minuten  lang  seine  Höhe % genau  bewahrt  habe,  zeigt  nur, 
dass  die  Maschine  beständige  Geschwindigkeit  erlangt.  Dies  thut  jedes 
Uhrwerk,  worin  ein  mit  der  Geschwindigkeit  wachsender  Widerstand,  wie 
•Windflügel  oder  Reibung  ihn  erzeugen,  schliesslich  mit  der  beschleuni- 
genden Kraft  in's  Gleichgewicht  geräth.  Eine  beständige  Geschwindig- 
keit annehmen  und  die  Geschwindigkeit  selbstthätig  reguliren,  sind  ganz 
verschiedene  Dinge.  Auf  alle  Fälle  vermag  der  Regulator  unserer  Ma- 
schine nur  in  engen  [581]  Grenzen  die  Geschwindigkeit  beständig  zu 
erhalten,  wie  sich  sogleich  zeigt,  wenn  man  absichtlich  die  Stromstarke 
ändert  Abgesehen  hiervon  liegt  in  dem  Quecksilber-Umschalter  ein  nicht 
zu  beseitigender  Quell  von  Unregelmässigkeiten.  Es  war  leicht  zu  beob- 
achten, dass  bei  reichlich  gefällten  Gefassen  des  Umschalters  die  Maschine 
schneller  lief  als  bei  minder  vollen.    Bei  schnellem  Gange  aber  wurde 


1  Sie  ist  von  Hrn.  Sigmund  Exneb  beschrieben  and  abgebildet  Sitzungs- 
berichte der  Kais.  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Wien.  1868.  BcLLVIII.  Abth.II. 
S.  602.  —  Die  oben  gebrauchten  Buchstaben  sind  Hrn.  Exnbr'b  Notation. 

1  S.  oben  S.  190. 
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stets  Quecksilber  aus  den  Gelassen  geworfen,  so  dass  deshalb  die  Ma- 
schine mit  der  Zeit  %  langsamer  gehen  muss.  Ich  glaube,  dass  die 
moderne  Technik  mehrere  Apparate  besitzt,  welche  den  Dienst,  das 
Differential-Bheotom  mit  grosser  und  beständiger  Geschwindigkeit  zu 
drehen,  besser  und  bequemer  versehen  würden,  als  diese  Maschine.  Min- 
destens sollte  zur  Verminderung  des  Luftwiderstandes  der  Eegulator  in 
eine  Trommel  eingeschlossen  sein,  wie  das  entsprechende  Organ  zur 
Selbstauslösung,  mit  dem  ich  das  HELMHOi/rz'sche  Myographien  versah.1 

Auch  am  Bade  des  Bheotoms  selber  erlaubte  ich  mir  eine  Aende- 
rung,  die  ich  für  eine  Verbesserung  halte.  Die  stählernen  Spitzen  pv  pt, 
die  zuerst  mit  Kupfersulfat  verkupfert,  dann  verquickt,  die  Leitung 
zwischen  den  Quecksilberrinnen  g17  qt  herstellen,  bewährten  sich  in 
meinen  Versuchen  nicht  gut  Die  Kupferhaut  haftet  ihnen  zu  locker  an; 
beim  schnellen  Durchstreichen  der  Quecksilberkuppen  wird  sie  bald  zer- 
stört; man  hat  oft  Mühe  sie  zu  erneuern  und  die  Spitzen  wieder  zu  ver- 
quicken. Galvanische  Versilberung  und  Vergoldung  leisteten  wo  möglich 
noch  weniger.  Mit  Feuervergoldung  giebt  sich  kein  Arbeiter  mehr  ab. 
Schliesslich  ersetzte  ich  die  Stahlspitzen  durch  zwei  passend  zugeschnittene 
Streife  Blattkupfer,  die  in  ein  kleines,  von  Hrn.  Sauerwald  aus  Hart- 
gummi und  Stahl  höchst  zweckmässig  gearbeitetes  Organ  eingeklemmt 
werden,  und  sich  natürlich  vollkommen  leicht  und  sicher  verquicken 
lassen.  Seitdem  habe  ich  nicht  wieder  mit  der  Schwierigkeit  zu  kämpfen 
gehabt,  an  dieser  Stelle  sicheren  und  beständigen  Schluss  zu  erhalten. 
Im  Verlauf  [582]  einiger  Tage  zwar  werden  die  Kupferstreife  durch  das 
Quecksilber  angefressen,  und  müssen  dann  erneuert  werden,  was  aber  das 
leicht  und  stets  gleichmässig  gelingende  Werk  weniger  Minuten  ist,  um 
so  mehr,  als  man  die  zugeschnittenen  Streife  vorräthig  hält.  In  der 
Zeit,  wo  nicht  gearbeitet  wird,  lässt  man  die  Spitzen  nicht  in  das  Queck- 
silber tauchen,  welches  sie  verunreinigen,  indem  es  ihre  Zerstörung  be- 
schleunigt. Sie  bleiben  auch  an  der  Luft  gut  mit  Quecksilber  benetzbar. 
Bemerkenswerth  ist,  dass  die  Quecksilberrinnen  einen  unerwartet  grossen 
und  überdies  veränderlichen  Widerstand  haben,  der  unstreitig  von  un- 
Tollkommener  Berührung  zwischen  Stahl  und  Quecksilber  herrührt.2 

Endlich  den  Kupferdraht  d  ersetzte  ich  durch  einen  Platindraht,  der 
vielleicht  ein  paar  Mal  öfter  erneuert  werden  musste,  dafür  aber  stets 
sicher  metallische  Berührung  bot. 

1  A.  v.  Bezold,  Untersuchungen  über  die  electrische  Erregung  der  Nerven  und 
Muskeln.    Leipzig  1861.    S.  85.    Taf.  I.    Fig.  1  und  2. 

'  Siemens  in  Poooendorfp's  Annalen  u.  s.  w.  1860.  Bd.  CX.  S.  11.  Anm.  — 
VergL  oben  Bd.  I.   S.  205. 
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Ich  begann  meine  Arbeiten  am  Rheotom  damit,  zu  bestimmen, 
welchen  Bruchtheil  des  Stromes  das  in  Drehung  begriffene  Rheotom  im 
Bussolkreise  bestehen  Hess.  Schaltet  man  die  Rinnen  gl9  qt  in  den 
Bussolkreis  ein,  in  welchem  eine  bestandige  Kette  sich  befindet,  und 
verschiebt  man  sie  so,  dass  die  Spitzen  px ,  p2  wahrend  eines  Bruchtheiles 

T7r?r  einer  Umdrehung  das  Quecksilber  der  Rinnen  berühren,  so  müsste 

1ÜU 

man,  falls  nicht  andere  Umstände  dazwischentreten,  von  der  Umlaufs- 
geschwindigkeit an,  wo  die  Ablenkung  bestandig  wird,  bei  jeder  Ge- 
schwindigkeit eine  Ablenkung  a  erhalten,  die  zu  der  A  bei  dauerndem 
Schlüsse  zwischen  gl9  q%  sich  verhielte,  wie  n:  100;  oder,  wenn  man 
a:  A  =  Q  setzt,  müsste  man  haben 

H~  10Ö  ' 

Den  Bruch  n  :  100  kann  man  leicht  bestimmen,  indem  man  bei 
am  Schieber  festgeklemmten  Rade  zuerst  die  Schieberstellung  abliest,  bei 
der  die  zweite  Spitze  das  Quecksilber  ihrer  Rinne  berührt,  dann  die  Stel- 
lung ,  bei  der  die  erste  Spitze  das  Quecksilber  ihrer  Rinne  verlässt  Es 
ist  dies  rdie  von  [583]  Hrn.  Bernbtein  mit  Sc^  —  Scf^  bezeichnete 
Winkelgrosse.  Man  kann  natürlich  auch  umgekehrt  dem  Bruch  n  :  100 
innerhalb    der   durch    den  Apparat   gestatteten    Grenzen,    an  meinem 

6*65  1 

Exemplare  beiläufig  zwischen  Null  und  -y^  =*  ,  q  - ,  jeden  beliebi- 
gen Werth  geben. 

Es  fand  sich,  dass  Q  stets  kleiner  ausfallt,  als  es  sollte,  und  zwar 
um  so  kleiner,  je  grosser  die  Geschwindigkeit  des  Rades.  Mit  den  ver- 
quickten Kupferspitzen  blieb  bei  einer  und  derselben  Geschwindigkeit, 
und  wenn  sonst  nichts  sich  änderte,  Q  beständig  genug.  (Allein  bei 
wachsender  Geschwindigkeit  nahm  Q  schnell  ab.  ScÄj  —  Scl^  war 
z.  B.    =0*03  gemacht;    Q  hätte  unter  den    obigen  Annahmen  also 

=  öötö  *&&  müssen.  Statt  dessen  war  Q  bei  ganz  langsamem  Gange 
(52  Fadenumläufe  in  der  Minute)  =*  ^,  bei  mittlerem  Gange  (67  Um- 
läufe) =  ^ ,  bei  schnellstem  Gange  (82  Umläufe)  =»  ^ .    Grösser  als 

öyT«  sah  ich  bei  diesem  Werthe  von  Schx  —  SbA,  Q  beiläufig  nie. 

Was  den  Grund  dieses  Verhaltens  betrifft,  so  wäre  denkbar,  dass 
bei  grosserer  Geschwindigkeit  die  Quecksilberkuppen  nicht  Zeit  haben, 
zwischen  dem  Abreissen  der  Spitzen  und  deren  Wiedereintauchen  ihre 
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Gleichgewichtsgestalt  anzunehmen.  Ihre  Figur  würde  gleichsam  stetig  so 
entstellt,  dass  das  Eintauchen  der  Spitzen  mehr  verzögert  würde,  als  ihr 
Abreisen.  Es  ist  möglich,  dass  ein  Einfluss  der  Art  stattfindet;  der 
Augenschein  lehrt  aber,  dass  er  nicht  von  Belang  sein  kann,  denn  bei 
seitlicher  Betrachtung  der  Quecksilberkuppen  bemerkt  man  nichts  von 
der  vorausgesetzten  Entstellung,  die  der  Beobachtung  sich  nicht  entziehen 
könnte.  Es  giebt  denn  auch  noch  einen  anderen  Grund  für  die  mit  der 
Geschwindigkeit  abnehmende  Grösse  von  Q.  In  den  Bollen  der  Bussole 
ist  Gelegenheit  zur  Induction,  d.  h.  zur  Bildung  eines  Extrastromes  ge- 
geben, und  in  Folge  davon  findet  während  des  kurzen  Schlusses  der 
Strom  nicht  Zeit,  sich  vollständig  zu  entwickeln.  Die  Richtigkeit  dieser 
Erklärung  zeigt  sich  darin,  dass  Q  wirklich  von  der  Geschwindigkeit 
unab-  [584]  hängig  wird,  wenn,  man  bei  passend  verstärktem  Strome  die 
windungsreichen  Bollen  der  Bussole  durch  eine  einzige  Windung  ersetzt, 
also  die  Induction  auf  das  geringste  Maass  beschränkt.  Diese  Einsicht 
ist  wichtig,  da,  wenn  die  erste  Vermuthung  richtig  gewesen  wäre,  die 
Brauchbarkeit  des  Bheotoms  zu  Zeitmessungen  sehr  zweifelhaft  sein  würde. 
Durch  die  Induction  dagegen  wird  die  Wahrnehmung  des  zeitlichen  Ver- 
laufes einer  Stromschwankung  nur  insofern  gestört,  als  die  Stärke  der 
Wirkungen  vermindert  wird.  So  lange  Widerstand  des  Kreises,  Potential 
der  Bollen  auf  sich  selber  und  Schliessungszeit  beständig  bleiben,  ge- 
schieht aber  diese  Verminderung  proportional  der  Stromstärke,  und  sie 
ist  also  als  eine  vergleichsweise  gutartige  Störung  anzusehen.  [Wegen 
der  Induction  nimmt  Q  auch  schneller  ab  als  die  Schliessungszeit,  wenn 
man  diese  bei  beständiger  Geschwindigkeit  durch  Verstellen  der  Binnen 
kürzt  Daher  im  Laufe  der  Versuche  Q  merklich  sinkt,  weil  die  Spitzen 
Quecksilber  aus  den  Binnen  werfen,  und  minder  tief  eintauchen.] 

Im  TJebrigen  folgte  ich  der  von  Hrn.  Bernstein  für  den  Gebrauch 
des  Bheotoms  gegebenen  Anleitung,  und  verweise  deshalb  auf  sein  Werk. 
Bei  nachstehenden  Versuchen  betrug,  wo  es  nicht  anders  gesagt  ist,  die 
Winkelgrösse  Sckx —  Scht  0-03  des  Kreisumfanges.  Das  Bad  drehte 
ach  in  1"  8-85  Mal.  Der  Zeitwerth  eines  Hundertels  war  also  0"- 001 13. 
Der  Strom  des  ruhenden  Muskels  war  compensirt  Tetanisirt  wurde, 
während  das  Bad  stetig  umlief,  mittels  eines  grossen  Schlitteninductoriums 
ohne  Drahteinlage,  in  dessen  Hauptkreise  zwei  grosse  Grove  säulenartig 
angeordnet  sich  befanden.  So  kräftige  Vorrichtungen  sind  nöthig,  weil 
der  Strom  im  Hauptkreise  vollends  nicht  Zeit  hat,  wahrend  die  Spitze  p 
den  Draht  d  streift,  seine  Höhe  zu  erreichen. 

Es  gelang  mir  bald,  die  von  Hrn.  Sigmund  Mateb  am  Gastrokne- 
mius  beschriebene  Erscheinung  einer  erst  negativen,  dann  positiven  Wir- 
kung zu  beobachten.    Das  Maximum  der  negativen  Wirkung  fand  ich  in 
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einem  sorgfaltig  geleiteten,  tadellos  gelungenen  Versuche  bei  O"*0079, 
das  der  positiven  bei  0"-0125  nach  der  Reizung,  was  mit  Hrn.  Mayeb's 
Angaben  (s.  oben  S.  451)  so  genau  wie  möglich  übereinstimmt. 

Was  ich  mir  hier  zuerst  vorsetzte,  war,  den  Einfluss  festzustellen, 
den  auf  den  Verlauf  der  Schwankimg  solche  Versuchsweisen  üben,  welche 
die  Schwankung  des  Kniespiegel-  oder  des  Achillesspiegelstromes  verstär- 
ken: um  so  auch  hier  [585]  zu  beweisen,  dass  der  negative  Abschnitt  der 
Schwankung  vom  Achilles-,  ihr  positiver  Abschnitt  vom  Kniespiegel  aus- 
geht. Bei  diesen  Versuchen  verfolgte  ich  nicht  mehr,  durch  Bücken  des 
Schiebers  von  Theilstrich  zu  Theilstrich,  jedesmal  den  ganzen  Verlauf  der 
Schwankung.  Dies  bedingt  so  häufiges  Tetanisiren,  dass  leicht  dem 
Muskel  nachher  zu  weiteren  Versuchen  die  Kräfte  versagen.  Ohnehin 
wurde  in  meinen  Versuchen  ein  Muskel  zuweilen  20 — 30  Mal  tetanisirt. 
Ich  stellte  also  gewöhnlich  den  Schieber  so  ein,  dass  schon  gut  ausgeprägt 
die  negative,  dann  so,  dass  ebenso  die  positive  Schwankung  erscheinen 
musste.  Nachdem  ich  so  des  normalen  Verhaltens  des  Muskels  mich  ver- 
sichert hatte,  schritt  ich  zum  Versuch,  indem  ich  den  Muskel  längs  dem 
Sehnenstreife  der  Tibiaifläche  aufschlitzte,  anätzte,  ihn  überdehnte,  oder 
in  Thon  hüllte. 

Ich  fürchtete  anfangs,  dass  die  Nachwirkung  sich  sehr  störend  ein- 
mischen würde.  Doch  schien  sie  hier  kaum  vorhanden,  wie  ich  glaube, 
weil  bei  der  geringen  Zahl  reizender  Stromstösse  in  der  Secunde,  ihr 
zwischen  den  Einzelzuckungen  Zeit  blieb,  sich  grossentheils  zu  zerstreuen. 

Die  Versuche  mit  Ueberdehnung  misslangen,  insofern  es  nicht  glückte, 
die  überdehnten  Muskeln  noch  so  oft  wie  nöthig  erfolgreich  zu  tetanisiren. 
Bei  gewöhnlichem  Tetanus  oder  bei  Einzelzuckungen  kann  eine  einzige 
Beobachtung  ein  entscheidendes  Ergebniss  hefern:  am  Differential-Bheo- 
tom  bedarf  es  dazu  stets  einer  gewissen  Anzahl  von  Bestimmungen. 

Dagegen  gelang  es  oft,  mittels  des  Aufschlitzens  und  des  Anätzens 
des  Muskels  längs  des  Sehnenstreifes  der  Tibiaifläche,  und  mittels  der 
Thonumhüllung,  die  positive  Wirkung  zu  verstärken,  die  negative  Wir- 
kung zu  schwächen,  wie  auch  mittels  des  Anätzens  des  Achillesspiegels 
die  doppelsinnige  [586]  Wirkung  in  rein  negative  zu  verwandeln.  Ich 
gebe  unten *  Beispiele  solcher  Versuche,  von  denen  man  übrigens  nicht 


1  Beispiele.  —  In  nachstehenden  Tabellen  enthält  der  erste  Stab,  Sek,  die 
Schieberstellungcn,  bei  welchen  die  in  den  folgenden  Stäben  auf  derselben  Zeile  Ter- 
zeichneten  Ausschläge  vom  compensirten  und  tetanisirten  Muskel  am  Rheotom 
erhalten  wurden.  Die  Reihenfolge  der  Stäbe  entspricht  der  Folge  der  Versuche. 
Zwei  Zahlen  nebeneinander  im  Stabe  bedeuten,  dass  die  Prüfung  wiederholt  vor- 
genommen wurde,  gewöhnUch  aber  erst,  nachdem  alle  übrigen  ersten  Zahlen  des 
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erwarten '  darf ,  dass  jedes  in  allen  Stücken  vollkommen  sei*  Schwieligere 
Versuche  als  diese  wird  es  nur  wenige  geben,  und  man  muss,  im  Ein- 
zelnen über  manchen  Anstoss  hinwegsehend,  froh  sein,  wenn  aus  ihrer 
Gesammtheit  die  gesuchte  Wahrheit  mit  überzeugender  Sicherheit  quillt. 
Es  wird  danach  ein  Zweifel  über  den  Ursprung  der  positiven  und 
negativen  Wirkungen  wohl  kaum  noch  bleiben.  Erstere  sind  der  Aus- 
druck der  negativen  Schwankung  des  Kniespiegels,  letztere  rühren  vom 
Achillesspiegel  her.  Und  es  verdient  gewiss  Beachtung,  dass  schon 
Hr.  Sigmund  Mayeb,  [587]  dem  diese  Einsicht  ganz  fremd  war,'  be- 


Stabes beobachtet  worden  waren.    Alle  Versuche  sind  an  Gastroknemien  angestellt. 

Die  Aetzung  geschah  stets  mit  Milchsäure  (L  :  HO  : :  1  :  1). 

I. 

+  200c&r.    Am  Rheotom,  nicht  com- 
pensirt,  in  Ruhe :  + 1 1  M. 


Seil 


7 
12 


—14 
+  11 


Sehnenstreif  der 

Tibialfliche 

geitzt. 


—  4 

+  16;  +14 


Die   negative   Schwankung   erscheint 
Termindert,  die  positive  erhöht. 


.   IL 

+  136°*T.    Am  Rheotom,  wie  in 
Tabelle  I:  +4*5  ". 


Seh 

6 
7 
9 
11 
12 
15 
18 
20 


0 
—  2-5 
—13;— 18 

+   4 

+   5;  +  3 
0 


Achillempiegel 
geätzt 


—13 

—12 
—10 

—  8 

—  5 


in. 

+36«v.    Am  Rheotom:  +0«5*. 


Sek 


3 
4 
7 
8 
12 


Die  doppelsinnige  Schwankung  ist  rein 
negativ  geworden. 

IV. 
+3«5<wr.    Am  Rheotom:  Null. 


Muskel  auf- 
geschlitzt 
— 208  cgT.  Am 
Rh.:  —4*6  sc. 

Achilles- 
spiegel 
geitzt. 

Sek 

! 
i 

Muskel  auf- 
geschlitzt. 
199  cgr.  Am 
Rh.:  —66  so. 

Achilles- 
spiegel 
geätzt 

—4 

—3;  -1-5 

5 

-13 

—4-5 

—5-5 

—5;— 4-5 

6 

—14;  -13-5 

i                    * 

i  +3 

+  5; +4 

1 

6-5  : 

-7 

—  3 

+2-5 

+4«5 

—10; -9 

7    ;;-u 

—6-5 

i 
i 

-  8 

8  —  2-5 

9  ,|  +  Spur 

-1 

—  6;— 4 

• 

9-5i 

-10 

10     '  +  5 

+  8-5;    +7 

—  4 

10-5 

+  8«5 

11     '    +   1-5 

12            0 

13 

T 

—    0 

D*b  Aufschlitzen  hat  die  negative  Schwankung  verkleinert,  die  positive  erhöht; 
Anätzen  des  Achillesepiegeiß  macht  die  Schwankung  rein  negativ. 
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merkt:  „An  Muskeln  [588]  mit  starkem  Muskelstrom  habe  ich  den 
„positiven  Theil  der  Curve  gewöhnlich  vermisst,  während  die  Curve  regel- 
„massig  die  beschriebene  ist,  wenn  die  Muskeln  von  Haus  aus  schwach 
„elektromotorisch  wirksam,  oder  durch  Aufbewahren  der  Frosche  in  Eis 
„künstlich  parelektronomisch  gemacht  worden  waren." l  Was  Hrn.  Mayzb 
der  Zufall  bot,  haben  wir  nach  Willkür  herbeizuführen  gelernt,  indem 
wir  den  Achillesspiegel  in  elektromotorischer  Beziehung  künstlich  in  den 
Zustand  versetzten,  in  welchem  er  sich  in  Hm.  Mayer's  „Muskeln  mit 
starkem  Muskelstrom"  von  Natur  befand. 

Bei  alledem  erheischt  nunmehr  die  Vorsicht,  dass  wir  mit  dien  uns 
jetzt  zur  Verfügung  stehenden  Mitteln  auch  regelmassige  von  Längsschnitt 
und  natürlichem  sowohl  wie  künstlichem  Querschnitt  abgeleitete  Muskeln 
auf  den  zeitlichen  Verlauf  ihrer  Stromschwankung  prüfen,  um  zu  sehen, 
ob  sich  an  ihnen  etwas  dem  Vorgang  am  Gastroknemius  Aehnliches 
zeige.  Nach  dem  (elektromotorischen  Erfolge  bei  Einzelzuckungen  und 
unvollkommenem  Tetanus  regelmässiger  Muskeln  (s.  oben  S.  444. 445.)  ist 
dies  zwar  sehr  unwahrscheinlich,  allein  in  diesem  Gebiete  muss  auch  das 
Unwahrscheinlichste  durch  den  unmittelbaren  Versuch  widerlegt  sein,  ehe 
sein  Nichtstattfinden  angenommen  werden  darf. 

Ich  habe  diese  Untersuchung  mit  aller  Sorgfalt  durchgeführt.  Am 
Gracilis  und  Sartorius  habe  ich  den  Versuch  mit  natürlichem  Querschnitt 


V. 

Thonversuch.    0  bedeutet  ohne,  M  mit  Thon. 

ü 

M 

0 

M 

0 

M 

Seh 

+  38<*r. 

-31<*r. 

+  24c&*. 

—  15  <*T. 

+  20<S*. 

— 19  «F. 

Am  Rheotom : 

Am  Rheot. : 

Am  Rheot.: 

Am  Rheot. : 

Am  Rheot. : 

Am  Rheot: 

+  1  •« 

-1-5« 

+  l»c 

— 0-5«c 

+  1* 

—0-5» 

6 

—  10;  —13 

+1' 

—11 

+  Spur 

. 

6-5 

+  1 

+5 

7      ■ 

1 

+  13 

—1 

+7 

7-5, 

-16-5 

8 

—17 

• 

9 

—16-5 

+  13 

—3 

10 

+  7*6 

+  2-5 

—13 

—3-5 

+4 

10-5  | 

i 

+  3-5 

l 

11 

+  10 

+  4-5 

—  8«5 

-4 

12 

+  5 

+4 

—  5 

13 

+   1 

Dreimal  nach  einander  bewirkt  Umhüllung  mit  Thon,  dass  die  negative  Schwan- 
kung zurücktritt,  die  positive  siegt  Es  darf  nicht  übersehen  werden ;  dass,  wo  im 
dritten  Stabe  (M)  die  positiven  Zahlen  kleiner  als  im  zweiten  Stabe  (O)  sind,  dies 
die  Folge  der  Nebenschliessung  durch  den  Thon  ist,  wie  denn  auch  blosse  Vermin- 
derung negativer  Wirkung  durch  ThonumhüUung  nichts  bedeutet 

1  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.     1868.   S.  656. 
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auf  verschiedenen  Stufen  der  Parelektronomie,  am  Gracilis  auch  mit  ther- 
mischem Querschnitt  angestellt,  und  habe  in  meinen  zum  Ueberdruss 
wiederholten  Prüfungen  nie  andere  als  absolut  negative  Schwankung  gesehen.1 


1  Beispiele.    Bezeichnungen  die  nämlichen  wie  oben.    Die  vier  ersten  Ver- 
suche sind  am  Gracilis  angestellt. 


I. 


Seh    \ 

Unterer 

Oberer 

i 

natürlicher  Querschnitt 

■ 

i 

+243  <*r.      | 

+318  cp*. 

1 

Am  Rheotom: 

Am  Rheotom 

+3«5" 

+4-8« 

3 

—1-5 

—0-8 

6 

-3-6 

—1 

7 

—7 

—1-4 

9 

—2 

10 

—5 

12      • 

—2-5 

—1-3 

—1 

15       ; 

—1-2 

16 

—1 

18 

—0-8 

20 

—1-5 

22 

0 

—0-6 

24      * 

0 

0 

28      « 

0 

I 

a. 

Seh 

1       Unterer 

Oberer 

thermischer 

Quers 

naturlicher 
chnitt 

+397«**. 

+  15c«t. 

Am  Rheotom: 

Am  Rheotom 

+  10-5« 

Null 

2 

i            0 

4 

i         — 0«5 

0 

6 

!         —2-5 

—0-8 

7 

-5 

9 

1         —6-5 

—3-5 

11 

-2 

12 

—4 

!         —3-5 

13 

-4 

14 

1         -3-5 

1                                            * 

—2-8 

16 

i          —2-5 

—2-3 

18 

—1.5 

t 

20 

1 
| 

—1-5 

22 

1 

—1-7 

25 

1 

0 

Seh 


3 
6 
9 
12 
15 
18 
20 
25 
28 


Seh 


4 
6 
9 

12 
13 
16 
19 
22 
24 


IL 
Oberer  Unterer 

natürlicher  Querschnitt 


+  248CP". 
Am  Rheotom: 
+  4-7"« 

0 
—3-5 
—8 
—5 
—8-5 
—2-5 
—1-5 
—  Spur 

0 


+ 136  «gr." 

Am  Rheotom: 

+3" 

0 

0 
—2-5 
—2 
—1 

—  Spur 


IV. 


Oberer 

Unterer 

thermischer     , 

natürlicher 

Querschnitt 

+489  <**. 

+39<*r. 

Am  Rheotom: 

Am  Rheotom: 

+  7« 

Null 

0 

0 

—2 

—1-8 

— 1-2 

—3-5 

—1-2 

—1-8 

—1-3 

—1-5 

—1 

—0-8 

—0-8 

—  Spur 

0 
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Der  Triceps  femoris  dagegen  zeigt,  wie  wiederum  nach  seinem  Ver- 
halten bei  Einzelzuckungen  und  Tetanus  zu  erwarten  war,  am  Rheotom 
dieselben  Erscheinungen,  wie  der  Gastroknemius,  zuerst  einen  negativen, 
dann  einen  positiven  [589]  Abschnitt  seiner  Schwankungscurve,  von 
denen  ersterer  [590]  mit  Entwicklung  des  Pateüaspiegelstromes,  letzterer 
mit  der  des  oberen  Stromes  stärker  hervortritt1 


v. 

An  beiden  Enden  ist  wegen  hoher  Parelektronomie  der  natürliche  Querschnitt 
gegen  Längsschnitt  positiv. 

Unterer  Oberer 

natürlicher  Querschnitt 


Sek 

— 44  «SF. 

—31  ort. 

Am  Rheotom: 

Am  Rheotom: 

—  Spur 

Null 

S 

0 

6 

—  Spur 

0 

9 

—1 

—  Spur 

12 

i 

—1 

—  Spur 

15 

,       -1 

0 

20    i 

1         o 

Dieser  Sartorius  war  derselbe,  an  dem  schon  die  oben  S.  422  Anm.  1  mitge 
theilten  Beobachtungen  angestellt  worden  waren.    Ein  anderer,  an  beiden  Enden  bis 
zur  Positivität  des  natürlichen  Querschnittes  gegen  den  Längsschnitt  parelektrono- 
mischer  Muskel  kam  mir  seitdem  nicht  vor.    Ueber  die  der  Seltenheit  dieses  Vor- 
kommnisses  beizulegende  Bedeutung  s.  oben  S.  393. 

1  Beispiele.     Triceps.    Werth  eines  Theilstriches  des  Rades  «oTjö"- 

I.  II. 


Seh 

-5<W. 
Am  Rheotom: 

Null 

i 

Patellaspiegel 

geätzt: 

+  246<**. 

Am  Rheotom: 

+28«. 

2 

— i 

4 

-i 

-1 

6 

i 

i      —1 

-2 

8 

1       -0-8 

i 

-6 

10 

+  3-5 

12 

1       +7-3 

—3-5   , 

14 

i       +9 

16 

1       +9-6 

—1-8 

18 

;    +8-6 

20 

1       +8-4 

—1-4 

22 

+  7-2 

• 

•J4 

+  2-8 

—1 

-52  <**. 
Am  Rheotom : 
7*3  ■«. 


—  0-6 


—  1-3 


+  10 


+  12 


+  5 


Das  rothe  Fleisch 

(der  obere  schräge 
Querschnitt) 

geätzt: 

— 234  «&*. 

Am  Rheotom: 
— 37  «c 

+  7 
+  4-5 
+  2-4 
+  7-5 

+  10-6     . 

+  10-5 


+  10-3 
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[591]  Jetzt  blieb  noch  zu  versuchen,  ob  nicht  bei  Ableitung  des 
Stromes  von  beiden  Enden  regelmässiger  Muskeln  doppelsinnige  Schwan- 
kung erscheinen  würde,  da  alsdann,  wie  am  Gastroknemius  und  Triceps, 
zwei  entgegengesetzte  Strome  im  Kreise  sind.  Wahrscheinlich  war  dies 
nicht.  Denn  beim  Tetanisiren  regelmassiger,  von  beiden  Enden  abge- 
leiteter Muskeln  haben  wir  keine  doppelsinnigen  Wirkungen  erhalten 
(s.  oben  S.  426.  439),  und  die  Gleichartigkeit  des  oberen  und  unteren 
Querschnittes  an  diesen  Muskeln  berechtigt  in  keiner  Weise  zur  Erwar- 
tung eines  verschiedenen  zeitlichen  Verlaufes  der  von  ihnen  ausgehenden 
Schwankungen.  Dennoch  ist  es  mir  mehrmals  gelungen,  am  Gracilis 
ähnliche  Erscheinungen  wahrzunehmen,  wie  am  Gastroknemius,  nur  dass 
die  Ausschläge  kleiner  waren.  Selbst  bei  gleichem  Unterschiede  im  zeit- 
lichen Verlaufe  der  beiden  Schwankungen  würde  sich  dies  aus  der  ver- 
gleichsweise geringeren  Kraft  des  Gracilis  überhaupt  erklären.1 

Durch  diese  Versuchsreihe  ist  vollends  erwiesen,  dass  es  keine  positive 
Schwankung  im  MmssKEB'schen  Sinne  giebt.  Wo  bei  Zuckung  oder 
Tetanus  positive  Schwankung  erscheint,  rührt  sie  stets  von  einer  durch 
passende  Methoden  zu  lösenden  [592]  Verwickelung  her,  und  lässt  sie 
sich  als  negative  Schwankung  eines  versteckt  gegenwärtigen,  negativen 
Stromes  entlarven. 

Trotz  dem  Lichte,  welches  diese  Einsicht  über  ein  lange  verdunkeltes 
Gebiet  verbreitet,  dürfen  wir  uns  nicht  verhehlen,  dass  hier  Manches 
unklar  bleibt  Wir  wissen  oft  nicht,  warum  an  bestimmten  Muskeln  die 
positive  oder  die  negative  Schwankung  die  Oberhand  hat,  da  doch  in  der 
Ruhe  der  entsprechende  Strom  gerade  der  schwächere  ist.     Derselben 


1  Beispiele.    Gracilis.    Die  aufsteigende  Stromrichtung  ist  als  positiv  ge- 
nommen. 

I.  n. 

Oberer  natürlicher  Strom:  — 143 «p*. 
Unterer         „  ,,        +111 


feA   | 

Oberer  natürlicher  Strom: 

-SS«**. 

i 

Unterer         „             „ 

+90  „ 

Von  beiden  Knochenatticken : 

—  8  <**. 

Am  Rheotom:  Null. 
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0 

.6 
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+  Spur 

14 

0 

«     1 

* 

»f 


Von  beiden  Knochenstücken:—  41  «&r. 
Am  Rheotom:  —  1*5W. 

0 
-0-5 
—1-7 
-1-3 

0 
+2 
+  2 

—  Spur 

—  Spur 


462       XXV.  Ueber  die  negative  Schwankung  des  Mnskelstromes  u.  s.  w. 

Schwierigkeit  sind  wir  an  Muskeln  begegnet,  an  denen  wir  dem  einen 
oder  anderen  Strom  künstlich  den  Sieg  verschafft  hatten  (s.  oben  S.  426). 
Hier  kann  man  sich  wenigstens  mit  der  Auskunft  helfen,  dass  die 
Schwankung  vom  kunstlichen  Querschnitt  aus  durch  das  Versuchsver- 
fahren, Aufischlitzen,  Anätzen  u.  d.  m.  geschwächt  sei;  auf  die  im  natür- 
lichen Zustande  befindlichen  Muskeln  passt  diese  Erklärung  nicht. 

Ebensowenig  haben  wir  eine  Vorstellung  davon,  warum  in  der  Begel 
die  negative  Schwankung  der  positiven  voraufgeht,  oder  warum  erst  die 
Achilles-  oder  Patellaspiegelstromschwankung,  dann  die  des  oberen  Stromes 
vorwiegt. 

Ferner  habe  auch  ich  Beispiele  von  dem  Verhalten  gesehen ,  welches 
Hr.  Meissner  als  das  allgemeine  schildert,  dass  die  positive  Wirkung 
von  Einzelzuckungen  bei  unvollkommenem  Tetanus  wächst,  während  voll- 
kommener Tetanus  sogleich  negative  Wirkung  herbeiführt  Man  versteht 
nicht,  warum  die  Resultante  bei  Einzelzuckungen  oder  unvollkommenem 
Tetanus  anders  gerichtet  ist,  als  bei  vollkommenem  Tetanus,  da  doch 
beide  aus  Einzelzuckungen  bestehen.  Man  sollte  meinen,  das  Zeichen  des 
Unterschiedes  der  Integralwerthe  der  Schwankungen  von  beiden  Spiegeln 
aus  könne  nicht  durch  die  Zahl  der  Einzelzuckungen  in  der  Zeiteinheit 
bestimmt  werden.  Wie  oben  S.  456  bemerkt  wurde,  fallt  am  Bheotom 
die  Nachwirkung  sehr  schwach  aus,  'und  noch  schwächer  wird  sie  bei 
unvollkommenem  Tetanus  sein.  Die  Vermuthung  liegt  nahe,  dass  der 
Sieg  der  negativen  Schwankung  bei  vollkommenem  Tetanus  auf  der  mit 
solchem  Tetanus  verknüpften  Nachwirkung  beruhe.  Ich  zweifle  nicht, 
dass  hier  der  Schlüssel  zum  Bäthsel  liegt  Aber  gefunden  ist  [593]  er 
damit  noch  nicht,  denn  nun  ist  unverständlich,  dass  die  Nachwirkung  be- 
sonders den  Achillesspiegelstrom  ergreift,  den  Kniespiegelstrom  dagegen 
verschont.  Würden  beide  gleich  davon  betroffen,  so  wäre  nämlich  wieder 
kein  Grund  für  Zeichenwechsel  der  Resultante. 

Unerklärt  bleibt  der  schon  oben  S.  447  bezeichnete  Widerspruch 
zwischen  dem  Verlaufe  der  Schwankung  bei  Einzelzuckungen  von  Gastro- 
knemien,  wo  sie  durch  Thon  doppelsinnig  gemacht  wurde,  und  ihrem 
Verlaufe,  wo  sie  von  Natur  so  erschien.  In  den  Versuchen  am  Kheotoni 
zeigte  sich  nichts  der  Art,  was  doppelt  unverständlich  ist  Aber  auch 
der  zeitliche  Verlauf  der  Schwankung  bei  vollkommenem  Tetanus  liess 
ähnliche  Unterschiede  erkennen,  je  nach  der  Art,  wie  sie  doppelsinnig 
gemacht  worden  war.  Nach  dem  Aufschlitzen  war  sie  erst  negativ, 
dann  positiv,  dann  wieder  negativ.  Nach  dem  Ueberdehnen  und  dem 
Anätzen  war  sie  erst  positiv,  dann  negativ.  Bei  der  Thonumhüllung 
dagegen,  und  am  Triceps  in  den  Fällen,  wo  sie  von  selber  doppelsinnig 
erschien,  war  sie  erst  negativ,  dann  positiv  (s.  oben  S.  430.  431  ff.). 
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Endlich  ist  auch  schon  oben  S.  452  bemerkt  worden,  dass  Hrn. 
Holmgeen's  zweite  negative  Schwankung,  die  bei  Einzelzuckungen  der 
positiven  Schwankung  folgen  soll,  am  Bheotom  vermisst  wird.  Sie 
erscheint  um  so  räthselhafter,  je  geringer  uns  selber  die  Nachwirkung  am 
Bheotom  sich  darbot  (s.  oben  S.  456). 

Inzwischen  sind  dies  Einzelheiten,  die  den  Ausgangspunkt  für  weitere 
Forschungen  abgeben  mögen,  die  aber  unsere  Ueberzeugung  nicht  er- 
schüttern können,  dass  die  hier  entwickelte  Theorie  im  Allgemeinen  das 
Rechte  trifft. 

Auch  Hr.  Meissneb  ist  übrigens  die  Erklärung  einer  ähnlichen 
Schwierigkeit  schuldig  geblieben,  oder  vielmehr,  er  gedenkt  ihrer  nicht 
einmal  Wo  bleibt,  so  hat  schon  Hr.  Rosenthal  gefragt,1  die  positive 
Schwankung,  die  der  angeblich  wegen  Zusammendrückung  des  Muskels 
erfolgenden  negativen  Schwankung  bei  sofortigem  vollkommenem  Teta- 
nie- [594]  ren  nach  Hrn.  Meissneb's  Lehre  nothwendig  vorauigehen 
müsste?  Sie  müsste  sich  als  positiver  Vorschlag  zeigen.  Davon  ist  aber 
keine  Spur  zu  sehen. 

Schliesslich  ist  hier  noch  ausdrücklich  hervorzuheben,  dass  durch 
unsere  Deutung  der  doppelsinnigen  Schwankung  am  Gastroknemius  die 
falsche  Vorstellung  vollends  beseitigt  wird,  die  man  sich  lange  von  der 
Schwankung  des  Muskelstromes  bei  Einzelzuckungen  gemacht  hat.  Auf 
Grand  der  früheren  Versuche  am  Gastroknemius  war  die  Meinung  ent- 
standen, im  Stadium  der  latenten  Beizung  breche  die  negative  Schwan- 
kung mit  grosser  Schnelle  herein,  und  verschwinde  eben  so  schnell 
wieder,  um  positiver  Schwankung  zu  weichen.  Zwar  wiesen  schon  Hrn. 
Beexstet^s  Erfahrungen  an  regelmässigen  Muskeln  darauf  hin,  dass 
wohl  am  Gastroknemius  eine  besondere  Verwickelung  obwalte,  doch  fehlte 
ihm  die  zu  deren  Lösung  nöthige  Einsicht  in  die  Art,  wie  der  Gastro- 
knemiusstrom  zu  Stande  kommt.9  Jetzt  ist  klar,  dass  das  kurze  Auf- 
treten der  negativen  Schwankung  nur  ein  Anschein  ist,  dadurch  erzeugt, 
dass  die  positive  Schwankung  vom  Kniespiegel  aus  ihr  auf  dem  Fusse 
folgt,  und  sich  von  ihr  abzieht  Dies  wird  durch  den  Verlauf  der 
Schwankung  nach  Anätzen  des  Achillesspiegels  bewiesen,  wo  die  positive 
Schwankung  zurücktritt,  und  der  negative  Curvenabschnitt  mit  allmählich 
abnehmender  Grösse  über  die  ganze  Schwankungsperiode  sich  erstreckt 
(S.  oben  S.  456.  457). 


1  Portachritte  der  Physik  u.  s.  w.  1862.  Berlin  1864.  S.  829. 

1  Untersuchungen  über  den  Erregungsvorgang  tu  s.  w.    S.  48.  50.  51. 
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§.  Vin.    Ueber  negative  Schwankung  am  unbeweglich 

gemachten  Muskel. 

Es  bleibt  uns  übrig,  einige .  Angaben  von  Hrn.  Meissneb,  die  seine 
Theorie  stützen  und  meine  Lehre  stürzen  sollen,  etwas  genauer  zu 
prüfen. 

Seine  Behauptung,  dass  die  negative  Schwankung  auf  Formverande- 
rung  des  Muskels  bei  der  Zusammenziehung  beruhe,  gründete  Hr.  Meiss- 
neb erwähntermaassen  (s.  oben  S.  441)  auf  zwei  Beobachtungen. 

[595]  Die  eine  bestand  darin,  dass,  wenn  der  Muskel  so  zusammen- 
gedrückt werde ,  wie  er  selber  bei  der  Verkürzung  sich  zusammendrücke, 
der  Strom  abnehme.  Daraus  schloss  Hr.  Meissneb,  dass  die  von  ihm 
für  stetig  angesehene  negative  Schwankung  von  der  Zusammendrückung 
bei  der  Verkürzung  herrühre.  Ich  habe  schon  früher  gezeigt,  dass  Hr. 
Meissneb,  weit  entfernt  in  seinen  Versuchen  den  Muskel  so  zusammen- 
zudrücken, wie  dieser  selber  bei  der  Verkürzung  sich  zusammendrückt, 
was  unmöglich  ist,  ihn  nur  knickte,  und  dass  die  angebliche  Abnahme 
des  Stromes  durch  Zusammendrückung  darauf  beruhte,  dass  der  Achilles- 
spiegel in  Falten  gelegt  wurde.1  Hr.  Meissneb  hat  also,  anstatt,  wie  ei 
glaubte,  eine  neue  und  ausreichende  Erklärung  der  negativen  Schwan- 
kung beizubringen,  in  diesem  Punkte  sich  einfach  getäuscht 

Die  zweite  Beobachtung  des  Hrn.  Meissneb,  die  er  mit  grösser 
Schärfe  hinstellt,  ist,  „dass  die  Verhinderung  der  Contraction,  der  Fom- 
„Veränderung  des  gereizten  Muskels  stets  eine  Verminderung  der  nega- 
„tiven  Stromesschwaiikung  bedingt,  welche  Verminderung  so  bedeutend 
„werden  kann,  dass  gar  keine  Abnahme  der  Ablenkung  des  Magneten 
„während  des  Tetanus  stattfindet  Es  kann  sogar  das  Gegentheil  statt- 
„finden."2,  „In  einigen  Fällen"  erhielt  Hr.  Meissneb  „auch  starke 
„positive  Schwankungen,  viel  bedeutender  zuweilen,  als  sie  von  frei 
„hängenden  Muskeln  bei  unvollkommenem  Tetanus  durch  die  Wippe  be- 
obachtet wurden."  Den  Uebergang  zu  letzteren  Fällen  bildeten  solcheT 
in  denen  der  Spiegel  leicht  hin-  und  herschwankte.3 

Hr.  Meissneb  wusste  den  Widerspruch  nicht  zu  erklären,  in  den  er 
mit  meiner  Angabe  gerieth,  wonach,  wie  er  sagt,  „der  Erfolg,  d.  h.  die 
„negative  Stromesschwankung  bei  gedehntem  Muskel  genau  der  nämliche 
„war,  als  ob  der  Muskel  sich  wirklich  hätte  zusammenziehen  können."* 


*  8.  oben  S.  816— 318. 

*  A.  a.  O.  S.  42. 

*  A  a.  0.  S.  50.  —  Vergl.  oben  S.  441. 
«A.a.O.  S.  45. 
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Allein  hier  waltet  ein  Missverständniss  ob,  denn  ich  sagte  wörtlich  und 
[596]  im  Zusammenhange:  „Man  findet,  dass  der  Erfolg  genau  der  näm- 
.,Uche  ist,  als  ob  der  Muskel  sich  wirklich  hatte  zusammenziehen  können; 
„die  Nadel  geht  durch  den  Nullpunkt  in  den  negativen  Quadranten  über 
ihre  Stellung  in  dem  positiven  Quadranten  hinaus,  die  Ladungen  haben 
.Augenblicklich  die  Oberhand.  Ein  gespannter  Gastroknemius  gab  z.  B. 
r40°  Ausschlag,  6°  beständige  Ablenkung.  Beim  Tetanisiren  schlug  die 
„Nadel  bis  auf  — 40°  durch  und  stellte  sich  endlich  auf  +5°;  bei  aber- 
„maligem  Tetanus  schlug  sie  auf  — 35°  durch.  Somit  ist  jede  Mög- 
lichkeit abgeschnitten,  die  scheinbare  Stromabnahme  beim  Tetanus  von 
„der  Lageveranderung  des  Muskels  auf  den  Bauschen  herzuleiten." l  Wie 
man  leicht  bemerkt ,  war  meine  Meinung  nicht,  dass  der  Erfolg  des 
Tetanisirens  der  Grösse,  sondern  nur,  dass  er  der  Art  nach  genau  der 
ulmliche  sei  am  gedehnten  wie  am  freien  Muskel.  Hr.  Meissneb  hat 
Recht,  wenn  er  die  Gründe  entwickelt,  aus  denen,  mit  den  damaligen 
Hülfemitteln,  am  Multiplicator  mit  Platinelektroden,  eine  Bestimmung  des 
Betrages  der  Schwankung  sehr  unsicher  geblieben  wäre.  Um  so  weniger 
durfte  er  mir  die  Absicht  beilegen,  solche  Bestimmung  auszufuhren. 
Ueber  diese  Bedenken  brauchte  ich  wahrlich  nicht  erst  von  ihm  Unter- 
richt zu  erhalten.  Ganz  aus  der  Luft  gegriffen  ist  seine  Behauptung,  ich 
hätte  nicht,  wie  er,  nach  Belieben  zwischen  dem  gedehnten  und  unge- 
dehnten Zustande  schnell  abwechseln  können.  Ich  weiss  wirklich  nicht, 
wodurch  ich  Hrn.  Meisskeb  das  Recht  gab,  mich  solcher  Unbeholfenheit 
zu  zeihen.  Die  "grosse  Streckvorrichtung',  deren  ich  mich  bei  diesen 
Versuchen  bediente,2  liess  jenen  Wechsel  mindestens  ebenso  leicht  zu, 
wie  seine,  viele  Jahre  später  im  Wesentlichen  ganz  gleich  gebaute,  im 
Unwesentlichen  schwerlich  verbesserte  Anordnung.  Auf  alle  Fälle  konnte 
Hr.  Meisskeb  mir  wohl  zutrauen,  dass,  wenn  ich  die  Behauptung  ge- 
nauer Gleichheit  der  Schwankung  im  gedehnten  und  ungedehnten  Zu- 
stand hätte  aufstellen  wollen,  ich  dies  nicht  gethan  haben  würde,  ohne 
die  [597]  angewendete  Versuchsweise  eingehend  zu  schildern,  und 
ohne,  statt  nur  (den  einen,  beide  zu  vergleichende  Zahlenwerthe  mitzu- 
teilen. 

Was  Hrn.  Meissneb's  eigene  Behauptung  betrifft,  dass  an  dem  zur 
Enbeweglichkeit  gedehnten  Muskel  die  negative  Schwankung  ganz  ver- 
misst  werde,  so  ist  umgekehrt  sie  durchaus  falsch,  und  es  ist  schwer 
zu  verstehen,  wie  Hr.  Meissner  in  solchen  Irrthum  verfallen  konnte. 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  I.  S.  73. 

2  Untersuchungen  a.  a.  O.  S.  131. 

E.  du  Boti- Reymond,  Ge«.  Abh.  n.  30 
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Schon  Hr.  Holmgben1  und  Hr.  Sigmund  Mayer8  haben  gegen 
Hrn.  Meissneb  bemerkt,  daas  sie  in  dem  elektromotorischen  Verhalten 
unbeweglich  ausgespannter  und  tetanisirter  Gastroknemien  keine  Abwei- 
chung von  dem  gewöhnlichen  Verhalten  haben  entdecken  können.  Ganz 
richtig  ist  dies  nicht  Hr.  Meißner  hat  Becht  darin,  dass  die  negative 
Schwankung  am  gedehnten  Muskel  kleiner  ausfallt,  als  am  freien,  ob- 
schon  dies  aus  seinen  eigenen  Versuchen  nicht  eindeutig  folgt  Immer 
zeigt  die  Angabe  der  beiden  Forscher,  wie  wenig  Grund  für  Hrn.  Meiss- 
ners Behauptung  da  ist,  dass  die  Schwankung  am  unbeweglich  gemach- 
ten Muskel  vollständig  verschwinde. 

Wir  selber  haben  im  Vorhergehenden  stets  an  gespannten  Muskeln 
experimentirt  Wenn  sie  auch  nicht  mit  äusserster  Gewalt  bis  zur  Un- 
beweglichkeit  gedehnt  waren,  so  waren  sie  es  doch  bis  zu  dem  Grade, 
doch  nur  verschwindende  Verschiebung  der  von  den  Thonspitzen  berühr- 
ten Punkte  übrig  blieb.  Ich  brauche  nicht  noch  ausdrucklich  zu  be- 
merken, dass  unter  diesen  Umstanden  die  negative  Schwankung  unbe- 
hindert erschien.  Sie  verschwindet  aber  auch  nicht  bei  der  stärksten 
Spannung,  welcher  Gastroknemien  ohne  Zerreissung  sich  aussetzen  lassen, 
nur  wird  sie  in  der  Kegel  allerdings  kleiner. 

Beobachtet  man  abwechselnd  im  ungedehnten8  und  gedehnten  Zu- 
stand den  Ausschlag  durch  die  negative  Schwankung  [598]  bei  com- 
pensirtem  Strome  des  ruhenden  Muskels,  so  findet  man  die  Schwankung 
im  gedehnten  Zustande  meist  schwächer.  In  einzelnen  seltenen  und 
räthselhaften  Fällen  kam  auch  das  Gegen theil  vor,  die  Schwankung  im 
gedehnten  Zustand  erschien  stärker.  Hr.  Meissneb  hat  aus  der  verklei- 
nerten galvanometrischen  Wirkung  der  negativen  Stromschwankung  am 
gedehnten  Muskel  ohne  Weiteres  auf  Verkleinerung  der  Krafteehwankimg 
geschlossen.  Da  er  ohne  Compensation  arbeitete,  hatte  er  aber  nicht  ein- 
mal die  Abnahme  der  Kraft  in  der  Buhe  sichergestellt,4  geschweige  die  der 
negativen  Kraftschwankung.  Nichts  liegt  näher  als  der  Verdacht,  dass 
die  unter  diesen  Umständen  beobachtete  Abnahme  des  Stromes  des  ruhen- 
den Muskels  und  seiner  Schwankung  einfach  auf  Gestaltveränderung  durch 
das  Dehnen  beruhe. 

Diese  Vermuthung  lässt  sich  mit  Hülfe  des  HELMHOi/rz'schen  Satzes 
von  der  gleichen  gegenseitigen  Wirkung  zweier  elektromotorischen  Flächen- 


1  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1871.   S.  242. 

*  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.    1868.   S.  656. 

3  Wohlbemerkt  ist  unter  angedehntem  Znstand  thier  stets  ein  (Znstand  sol- 
cher mässigenj  Dehnung  verstanden  J  dass]  die  Falten  im  Achillesspiegel  schon  ver- 
strichen sind. 

*  S.  oben  S.  301.  305. 
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demente1  schärfer  begründen.  Eine  beliebige  dipolare  Molekel  der  Grenz- 
schicht des  Achillesspiegels  (um  in  der  Sprache  meiner  Hypothese  zu 
reden)  ersetzen  wir  durch  ein  auf  den  Spiegel  senkrechtes  Flachenelement 
von  gleicher  Ausdehnung  und  Wirkung.  Die  Kraft  dieses  Elementes  ver- 
legen wir  in  einen,  der  Einfachheit  halber  gleich  gross  gedachten  Quer- 
schnitt des  linearen  Bussolkreises.  Diese  Kraft  heisse  k,  der  Widerstand 
des  Kreises  mit  Ausschluss  des  dehnbaren  Muskels  selber  sei  W.  Der 
Einfachheit  halber  denken  wir  uns  zunächst  den  Muskel  cylindrisch,  von 
der  Lange  /,  dem  Querschnitte  q,  und  der  specifischen  Leitungsgüte  s. 
Die  Stromdichte  D  im  Muskel  ,-  welcher  die  das  Flachenelement  durch- 
strömende Mektricitatsmenge  proportional  ist,  wird  sein 

k 


D  = 


W*  +  l 


[599]  Wird  der  Muskel  zur  Länge  nl  gedehnt,  so  wird  sein  Querschnitt 

— ,  und  die  neue  Dichte 
n 

k 


A- 


Wq        nl 
n  s 


Den  Grössen  D  und  D{  nahe  proportional  sind  die  Elektricitatsmengen, 
die  im  freien  und  gedehnten  Zustand  das  Flächenelemefnt ,  und,  da  die- 
selbe Betrachtung  auf  alle  Molekeln  beider  Spiegel  passt,  die  Elektri- 
citatsmengen, die  in  beiden  Zuständen  der  Muskel  durch  den  Bussolkreis 
sendet  Diesen  Elektricitätsmengen  muss  bei  gleicher  Grösse  der  nega- 
tiven Kraftsch wankung  wieder  die  negative  Stromschwankung  propor- 
tional sein. 

Ob  D  <  oder  >  Dl ,  d.  h.  ob  die  negative  Schwankung  im  Bussol- 
kreise durch  Dehnen  des  Muskels  wächst  oder  abnimmt,  hängt  für  n  >  1 
davon  ab,  ob 

JV>  oder  <  n  .  — 

qs 

—  ist  der  Widerstand  des  Muskels,    n  kann  man  auf  1*25  bis  höch- 

stens  1  *  33  veranschlagen.  Bei  guter  Ableitung  vom  Muskel  ist  unstreitig 

W  <  n  — ,  und  es  müssen  also  Strom  und  negative  Schwankung  durch 
qs 

das  Dehnen  abnehmen. 


1  Poggbndorff'b  Annalen  u.  s.  w.    1853.   Bd.  LXXXIX.  S.  853;  —  S.  oben 
S.  370. 
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Allerdings  ist  zu  erwägen,  dass  Dehnen  die  Nebenschliessung  ver- 
schlechtert, die  der  Muskel  für  den  von  den  Spiegeln  ausgehenden  Strom 
in  Bezug  auf  den  Bussolkreis  bildet,  und  dass  nach  einem  früher  von 
mir  entwickelten  Satze1  der  Achillesspiegelstrom  dadurch  mehr  verstärkt 
wird,  als  der  Kniespiegelstrom.  Dehnen  schwächt  also,  bei  kleinem  W, 
die  Strome  von  beiden  Spiegeln  aus,  den  vom  Achillesspiegel  aus  aber 
weniger  als  den  vom  Kniespiegel  aus.  Es  sind  Umstände  denkbar, 
unter  welchen  hierdurch  die  Abnahme  des  Stromes  und  seiner  Schwan- 
kung durch  das  Dehnen  überwogen  werden  könnte;  doch  dürfen  wir  über 
diese  Verwickelung  fortsehen. 

[600]  Der  Einfluss,  den  das  Dehnen  durch  Widerstandsvermehrung 
auf  die  Stromstärke  des  ruhenden  Muskels  übt,  lässt  sich  durch  Compen- 
sation  beseitigen,  wie  ich  schon  vor  langer  Zeit  that.1  Bekanntlich  bleibt 
meist  dennoch  eine  Stromabnahme  übrig,  welche  also  auf  Abnahme  der 
Kraft  durch  das  Dehnen  zu  deuten  ist.  Die  negative  Schwankung  lässt 
sich  bei  natürlichem  Querschnitte  zwar  besser  compensiren,  als  bei  künst- 
lichem (s.  oben  S.  412),  doch  weisen  die  Formeln  auf  ein  Mittel  hin,  um 
noch  anders  und  leichter  zu  entscheiden,  ob  die  Verminderung  der 
Schwankung  durch  das  Dehnen  bloss  von  vermehrtem  Widerstand,  oder 
auch  von  Verminderung  der  Kraftschwankung  herrühre.  Es  braucht 
nur  W  hinlänglich  vergrossert  zu  werden,  so  muss  bei  gleichblei- 
bender Kraftschvankung  die  negative  Stromschwankung  durch  Dehnen 
zu-,  statt  abnehmen.  Um  so  mehr  muss  dies  der  Fall  sein,  als  nun 
die  vergleichsweise  Verstärkung  des  Achillesspiegelstromes  mit  der  sonsti- 
gen Wirkung  der  Gestaltveränderung  sich  verbindet,  um  die  vom 
Muskel  nach  aussen  gelangenden  Wirkungen  zu  verstärken.  Wenn  also, 
trotz  der  Vergrösserung  von  W,  die  negative  Schwankung  vom  gedehn- 
ten Muskel  aus  fortfahrt,  kleiner  als  vom  freien  aus  zu  erscheinen,  so  ist 
dies  nur  so  zu  erklären,  dass  beim  Dehnen  auch  die  Kraftschwankung 
sinkt. 

Vielleicht  sind  so  Hrn.  Meissners  Ergebnisse  durch  die  von  ihm 
gewählte  Art  der  Ableitung  mittels  feuchter  Fäden  ohne  sein  Wissen  und 
Wollen  richtiger  geworden,  als  sie  sonst  hätten  sein  können.2 

Das  Verfahren,  um  einen  grossen  Widerstand  in  den  Muskelkreis 
einzuführen,  wurde  schon  oben  S.  413  beschrieben.  Ich  habe  eine 
ziemliche  Anzahl  von  Versuchen  am  Gastroknemius  so  angestellt,  dass 
ich  abwechselnd  ohne  und  mit  Widerstandsrohr  im  Kreise  die  negative 
Schwankung  abwechselnd  im  ungedehnten  und  im  gedehnten  Zustande 


i  S.  oben  S.  383.  384. 
«  S.  oben  S.  306. 
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bestimmte.  Bei  den  Versuchen  mit  Widerstandsrohr  musste  die  Empfind- 
[601]  lichkeit  der  Bossole  erhöht  werden,  daher  die  Zahlen  aus  den 
Versuchen  mit  and  ohne  Bohr  nicht  vergleichbar  sind.  Um  den  Einfluss 
der  Zeit  und  des  öfteren  Tetanisirens  beurtheilen  zu  können,  wurden  die 
Versuche  in  regelmassigen  Zeiträumen,  nämlich  alle  zwei  Minuten,  ange- 
stellt   Untenstehende  Tabelle  giebt  ein  Bild  dieser  Versuche.1 

Es  stellte  sich  heraus,  dass  auch  mit  dem  Widerstandsrohr  im  Kreise 
die  negative  Schwankung  am  gedehnten  Muskel  stets  kleiner  ausfallt,  als 
am  ungedehnten. 

Schon  dies  reichte  aus,  um  zu  zeigen,  dass  es  sich  dabei  nicht  bloss 
um  Abnahme  der  Schwankung  der  Stromstarke  durch  vermehrten  Wider- 
stand, sondern  um  Abnahme  der  Eraftschwankung  han-  [602]  delt. 
Durch  das  Dehnen  wird  in  den  obigen  Formeln  k  zu  k — S,  und  man 
bat  sich  zu  denken,  dass  deshalb,  trotz 


fV>n.±,   Dx *=± 

9*  fVq+n- 


l 


<D. 


Es  kann  nun  aber  noch  gefragt  werden ,  ob  auch  im  Yerhältniss 


1  Die  Zahlen  Ä  sind  Ablenkungen  durch  den  Strom  des  ruhenden  Muskels,  die 
Zahlen  8  negative  Schwankungen,  d.  h.  durch  Tetanus  bewirkte  rückgängige  Be- 
wegungen des  Scalenbildes. 
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zur  ursprünglichen  elektromotorischen  Kraft  die  negative  Schwankung* 
durch  Dehnung  verkleinert  werde.  Um  dies  zu  untersuchen,  müssen  die 
Reihen  der  Quotienten  aus  den  negativen  Schwankungen  in  die  ursprüng- 
lichen Stromstärken  aufgestellt  werden,  wie  es  in  umstehenden  Tabellen 
geschehen  ist  Diese  Reihen  haben  kein  sicheres  Gesetz  erkennen  lassen. 
Oft  zwar,  namentlich  zu  Anfang  der  Versuche,  zeigte  sich  die  negame 
Schwankung  nicht  bloss  absolut,  sondern  auch  relativ  durch  die  Dehnung 
verkleinert  Andere  Mal  war  der  Unterschied  verschwindend  oder  es 
trat  das  Entgegengesetzte  ein,  so  dass  ich  den  Eindruck  erhielt,  als  be- 
kämpften sich  dabei  zwei  Wirkungen. 

Erinnert  man  sich  der  ermüdenden  und  auf  die  Dauer  dem  Muskel 
verderblichen  Wirkung  des  Dehnens,1  so  liegt  die  »Vorstellung  nahe,  dass 
die  negative  Schwankung  am  gedehnten  Muskel  deshalb  relativ  kleiner 
ausfalle,  weil  vielleicht  schon  die  Abnahme  des  Stromes]  in  der  Bube 
als  stetige  negative  Schwankung  aufzufassen  sei.  Ein  stark  gedebnter 
Muskel  ist  vielleicht  in.  fibrillärem  Tetanus  begriffen,  welcher  der  Span- 
nung wegen  nicht  sichtbar  wird,  und  wegen  der  Ungleichzeitigkeit  der 
Stösse'in  den  einzelnen  Bündeln,  ja  in  deren  verschiedenen  Strecken, 
nicht  durch  ^undären  Tetanus  sich  verräth.  Auf  der  anderen  Seite 
könnte  man,  mit  Hinblick  auf  Hm.  Heidenhain's  Ei  fahrungen,2  sich 
denken,  dass  durch  Dehnung  der  Muskel  zu  grösserer  Arbeitsleistung 
veranlasst  werde,  mit  welcher,  wie  die  Wäimeentwickelung,  auch  die 
negative  Schwankung  wachse.  Doch  ist  zu  bemerken,  dass  Dehnung  zur 
Unbeweglichkeit  einer  grösseren  Belastung  entspricht,  als  dass  noch  da- 
[603]  bei  Erhöhung  der  Arbeitsleistung,  Wärmeentwickelung  und  nega- 
tiven Schwankung  angenommen  werden  könnte.  Auch  stammt  es  nicht 
mit  dieser  Yermuthung,  dass,  wie  mir  hat  scheinen  wollen,  gerade  am 
ermüdeten  gedehnten  Muskel  die  negative  Schwankung  oft  relativ  grösser 
sich  zeigte,  als  am  ermüdeten  ungedehnten. 

Um  dies,  und  noch  mancherlei,  was  hier  dunkel  bleibt,  in's  Klare 
zu  ziehen,  hätte  es  noch  einer  langen  und  mühsamen  Versuchsreihe  be- 
durft, zu  der  die  Zeit  mir  fehlte.  Wie  dem  auch  sei,  die  negative 
Schwankung,  absolut  genommen,  nimmt  also  in  der  Regel  bei  der  Deh- 
nung ab,  und  zwar  in  Folge  einer  Abnahme  der  Eraftschwankung. 
Völlig  unrichtig  aber  ist,  wie  ich  kaum  zu  wiederholen  brauche,  Hrn. 
Meibskeb's  Behauptung,  dass  die  negative  Schwankung  bei  der  Dehnung 
verschwinde.    Geschieht  dies  je,  so  erfolgt  auch  nach  dem  Abspannen 


1  Vergl.  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  IL  Abth.  I.  S.  70. 

2  Mechanische  Leistung,  Wärmeentwicklung  und  Stofiumsatz  bei  der  Muskel 
thätigkeit  u.  s.  w.  Leipzig  1864.  S.  89  ff. 
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keine  negative  Schwankimg  mehr,  d.  h.  der  Muskel  versagt  die  Zusam- 
menziehung. 

Dagegen  ereignet  es  sich  zuweilen,  dass  an  einem  stark  gedehnten 
Muskel  die  Schwankung  beim  Tetanus  unsicher  in  ihrer  Richtung  wird, 
und  bei  noch  stärkerer  Dehnung  in  die  positive  Richtung  umschlägt. 
Dies  ist  der  schon  oben  S.  430  ausführlich  erörterte,  und  als  Ueberdeh- 
nung  bezeichnete  Fall,  wo  durch  Dehnung  der  Kniespiegel  subcutan  in 
künstlichen  mechanischen  Querschnitt  verwandelt  ist.  Natürlich  bleibt 
hier  die  Schwankung  auch  am  abgespannten  Muskel  positiv.  Ich  kann 
nicht  umhin,  meine  Ueberzeugung  auszusprechen,  dass  solcher  Art  die 
Fälle  waren,  in  denen  Hr.  Meissner  glaubte,  dass  die  Dehnung  die 
Schwankung  umgekehrt  habe,  so  dass  „starke  positive  Schwankungen" 
erschienen,  „viel  bedeutender  zuweilen,  als  sie  von  frei  hängenden  Mus- 
keln bei  unvollkommenem  Tetanus  durch  die  Wippe  beobachtet  wurden" 
(8.  oben  S.  441). 

Um  noch  anders  als  durch  Dehnung  mich  davon  zu  überzeugen,  dass 
Unbeweglichkeit  des  Muskels  die  negative  Schwankung  nicht  verhindere, 
versuchte  ich  den  Muskel  in  einer  Papierröhre  oder  Patrone  mit  Gyps 
zu  umgiessen.  Nach  Erhärtung  des  Gypses  entblösste  ich  Haupt-  und 
Achillessehne,  und  legte  ihnen  ableitende  Thonspitzen  an.  Allein  der 
[604]  Versuch  scheiterte  an  dem  mir  nicht  ganz  unerwarteten  Umstand, 
dass  die  Nebenschliessung  durch  den  Gyps  die  elektromotorische  Wirkung 
des  Muskels  bis  zur  Unmerklichkeit  schwächte  (s.  oben  S.  378.  379). 

Ich  versuchte  daher,  den  Muskel,  statt  mit  Gyps,  mit  einem  rasch 
erstarrenden  Nichtleiter  zu  umgiessen.  Ich  schmelzte  Kolophoniumkitt,1 
so  dass  er  eben  leichtflüssig  war;  die  Temperatur  betrug  71°  C.  In  den 
Kitt  tauchte  ich  möglichst  kurze  Zeit  das  Nervmuskelpräparat,  am 
Nerven  gehalten,  bis  zur  Eintrittsstelle  des  Nerven  ein,  wo  ich  etwas 
Bindegewebe  zum  Schutze  des  Nerven  gelassen  hatte.  In  Berührung 
mit  dem  Muskel  erstarrte  der  Kitt  augenblicklich,  und  nachdem  er  auch 
aussen  hinreichend  abgekühlt  war,  konnte  ich  das  Eintauchen  ohne 
weitere  Gefahr  für  die  Leistungsfähigkeit  wiederholen.  So  fuhr  ich  fort, 
bis  der  Muskel,  nach  Art  einer  candirten  Mandel,  mit  einer  hinreichend 
dicken,  völlig  starren  Schicht  von  Kitt  umgeben  war,  die  nur  noch  im 
Allgemeinen  seine  Gestalt  nachahmte,  und  aus  welcher  der  Nerv  heraus- 
hing.  Die  Achillessehne  wurde  vorsichtig  entblösst,  und  es  wurden  ihr 
und  dem  Bindegewebe  in  der  Kniekehle  ableitende  Thonspitzen  angelegt. 
Nun  hatte  ich  die  Genugthuung,  da  zugleich  die  Parelektronomie  des 
Achillesspiegels  durch  die  Hitze  des  Kittes  zum  Theil  aufgehoben  war, 


1  Vergl.  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I.   S.  643.  Anm. 
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von  dem  ganz  unbeweglichen  Muskel  in  der  Buhe  eine  angemessen  starke 
Wirkung  (530;  476  ^  und  im  Tetanus  —57;  —  50*  Ablenkung  zu 
erhalten.1 

[605]  Hrn.  Mexssneb's  zweite  Beobachtung,  durch  welche  er  meine 
Lehre  von  der  negativen  Schwankung  des  Muskelstromes  im  Tetanus 
gestürzt  zu  haben  glaubte,  ist  somit  als  eben  so  falsch  nachgewiesen ,  wie 
die  eiste. 


§.  IX.    Ueber  die  secundäre  Zuckung  vom  frei  beweglichen 

und  vom  gedehnten  Muskel  aus. 

Während  nach  Hrn.  Meissner  die  galvanometrisch  beobachtete  nega- 
tive Schwankung  an  dem  bis  zur  Unbeweglichkeit  gedehnten  Muskel 
verschwinden  sollte,  sollte  dagegen  in  vielen  Fällen  die  secundäre  Zuckung 
durch  Dehnung  an  Stärke  zunehmen  (vergl.  oben  S.  442).  Auch  hierin 
fand  sich  Hr.  Meissner  im  Widerspruche  mit  mir,  da  ich  gesagt  hatte, 
dass  die  secundäre  Zuckung  vom  gedehnten  Muskel  aus  schwächer  als 
vom  freien  Muskel  aus  erfolge.2 

Die  Angabe,  dass  Ausspannen  des  primär  zuckenden  Muskels  bis 
zur  Unbeweglichkeit  die  secundäre  Zuckung  verstärke,  war  übrigens  zur 
Zeit,  wo  Hr.  Meissner  sie  veröffentlichte,  nicht  mehr  neu.  Sie  findet 
sich  schon  früher  bei  Hrn.  Bbown-Süquabd ,  der  aber  hinzufugt,  dass 


1  Schon  E.  Harlrss  hat,  zu  einem  anderen  Zwecke,  den  Muskel  auf  Ähnliche 
Art  unbeweglich  zu  machen  versucht,  wie  es  oben  beschrieben  wurde.  (Ueber  die 
Leistung,  Ermüdung  und  Erholung  der  Muskeln.  Münchener  Sitzungsberichte,  lftl. 
I.  S.  67.)  Auch  er  musste  auf  den  Gebrauch  von  Gyps  verzichten,  weil  die  Neben- 
leitung  durch  den  Gyps  den  Strom,  den  er  zur  Heizung  durch  den  Muskel  sandte, 
zu  sehr  schwächte.  Er  ersetzte  den  Gyps  durch  bei  25°  C.  schmelzende  Caeaobatter. 
Es  gelang  aber  Harless  nicht,  den  Muskel  ganz  unbeweglich  zu  machen;  steti 
blieb  eine  Verkürzung  um  etwa  0*4  mm  zurück. 

Da  Harlrss  keine  Luftblasen  neben  dem  Muskel  entdeckte,  und  die  Cscso- 
butter  hinlänglich  starr  war,  schloss  er,  trotz  den  bekannten  Erfahrungen  Gscrr- 
ruisim'b,  Paul  Erman's,  Ed.  Webbb's  und  Marchasd'b,  und  Hrn.  Küfevx's  (Un- 
logische Untersuchungen.  Leipzig  1860.  S.  224),  dass  der  Muskel  bei  der  Zusanunen- 
siehung  sich  stark  genug  verdichte,  um  jenen  Erfolg  zu  erklären.  Ein  ungkkb 
naher  liegender  Erklarungsgrund  ist  aber  Hart.rsb  entgangen,  dass  er  nämlich  vor 
dem  Umgiessen  den  Muskel  auf  seiner  ganzen  Oberfläche  sorgfältig  mit  OÜtowI 
bestrich.  Er  wollte  dadurch  bewirken,  dass  die  Cacaobutter  dem  Muskel  sich  voll- 
kommen anschmiege.  Er  übersah  merkwürdigerweise,  dass  er  dadurch  dem  Uoskä 
Raum  zur  Bewegung  schuf.  Bei  hinreichender  Dicke  der  Oelschicht  hatte  och  j» 
der  Muskel  ganz  frei  bewegt,  wäre  auch  die  Cacaobutter  Gussstahl  gewesen. 

*  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.   Abth.  L    S.  119.  120.  133. 
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bei  ganz  abgespanntem  Muskel,  nach  Durchschneidung  der  Sehne, 
die  secundäre  Zuckung  ausbleibe.1  Für  letztere  Behauptung  beruft  er 
ach  auf  Matteucci,  und  sie  findet  sich  wirklich  bei  diesem  [606] 
Schriftsteller.*  Matteücci  hat  über  die  secundäre  Zuckung  viel  Sinn- 
loses gedruckt,  diesmal  jedoch  sich  übertroffen. 

Um  zu  beurtheüen,  mit  welcher  Leichtigkeit  unter  verschiedenen' 
Umstanden  secundäre  Zuckung  eintritt,  hat  Hr.  Meissneb  den  von  Hrn. 
Rosenthal  in  die  Technik  der  Reizversuche  eingeführten  Kunstgriff8 
benutzt,  d.  h.  er  hat  zum  Maasse  jener  Leichtigkeit  die  Entfernung 
zwischen  Haupt-  und  Nebenrolle  des  Schlitteninductoriums  gemacht,  bei 
welcher  der  primäre  durch  die  Schläge  der  Nebenrolle  erzeugte  Tetanus 
eben  anfingt,  secundären  Tetanus  zu  erzeugen.  Die  günstigere  Anord- 
nung ist  natürlich  die,  wo  bei  grösserem  Abstand  der  Nebenrolle  von 
der  Hauptrolle  secundäre  Zuckung  erscheint.4  Den  secundären  Nerven, 
um  kürzehalber  so  mich  auszudrücken,  legte  Hr.  Meissneb  stets  dem 
primären  Muskel  an.  Diese  Anordnung  hatte  auch  Hr.  Brown-S£quabd 
bei  seinen  Versuchen  getroffen. 

Begierig,  den  Grund  des  Unterschiedes  zwischen  Hrn.  Meisskeb's  und 
meinen  Wahrnehmungen  aufzufinden,  habe  ich  mich  zunächst  genau  an  seine 
Versuchsweise  gehalten.  Ich  konnte  sie  noch  leicht  sehr  vervollkommnen 
durch  Anwendung  zweier  ihm  noch  nicht  zugänglichen  Hülfsntittel,  näm- 
lich erstens  der  HELMHOLTz'schen  Anordnung  am  Schlitteninductorium, 
zweitens  der  Zuleitungsröhren  mit  unpolarisirbaren  Thonspitzen,  durch 
welche  die  Schläge  des  Inductoriums  dem  primären  Nerven  zugeleitet 
wurden.  Zum  Dehnen  des  primären  Gastroknemius  diente  die  oben 
8.  430  erwähnte,  mit  Zahn  und  Trieb  versehene  Vorrichtung. 

Unter  diesen  Umständen  begegnete  es  auch  mir  in  der  That  ziem- 
lich oft  beim  Nähern  der  Nebenrolle  secundäre  [607]  Zuckung  früher 
vom  gedehnten,  als  vom  ungedehnten  Muskel  aus  zu  erhalten.  Der 
Unterschied  der  Bollenabstände  war  indess  nur  klein.    Selten  erreichte 


1  Course  of  Lectures  on  the  Physiology  and  Pathology  of  the  Central  Nervous 
System.  Philadelphia  1860.  p.  6.  7. 

1  „Non  esiste  alcun  altro  tessuto  organico  che  irritato  in  an  modo  qualunque 
svegü  la  contrazione  indotta:  il  moscolo  stesso,  se  preso  sopra  rane  uccise  col 
«wo  0  coi  tendini  tagliati  in  modo  che  irritando  il  nervo  non  insorga  la 
tonfamtione,  non  da  lnogo  alla  contrazione  indotta."  Corso  di  Elettro-Fisiologia  in 
«i  Le&oni  ec.  Torino  1861.  p.  133.  —  [Die  secundäre  Zuckung  vom  Nerven  aus 
tonnte  Mattbtjcci  natürlich  nicht.] 

3  Molebchott's  Untersuchungen  zur  Naturlehre  des  Menschen  und  der  Thiere. 
1857.    Bd.  HL    S.  185  ff. 

*  A.  a.  O.  S.  43.  44. 
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er  lüm  bei  etwa  15 cm  Rollenabstand;  in  vielen  Fällen  war  gar  keiner 
vorhanden. 

Immerhin  liegt  hier  eine  neue  und  merkwürdige  Thateache  vor. 
Was  sie  aber  noch  merkwürdiger  macht,  und  Hrn.  Meissner  ganz  ent- 
ging, ist,  dass  Verstärkung  der  secundären  Zuckung  durch  Dehnen  nur 
« eintritt,  wenn  der  secundare  Nerv  dem  primären  Muskel  anliegt  Be- 
kanntlich kann  man  der  secundären  Zuckung  noch  eine  andere,  in  ge- 
wisser Hinsicht  rationellere  Gestalt  geben,  die  ich  zuerst  ihr  erth eilte.1 
Dazu  öffnet  man  den  Kreis  des  wie  gewöhnlich  abgeleiteten  Muskel- 
stromes irgendwo,  und  überbrückt  die  Lücke  mit  dem  secundären  Nerven, 
indem  man  sich  bemüht,  den  Widerstand,  abgesehen  vom  Nerven,  so 
wenig  wie  möglich  zu  vergrössern.  Am  besten  und  einfachsten  wird  dies 
erreicht,  indem  man  das  Thonschild  des  einen  Zuleitungsgefasses  in  etwa 
1 cm  Entfernung  von  dem  Elfenbeinschlitze  der  Streckvorrichtung  auf- 
stellt, in  welchem  die  Achillessehne  so  eingequetscht  ist,  dass  der  ausser- 
halb befindliche  Sesamknorpel  sie  am  Durchgleiten  verhindert.2  Dann 
brückt  man  den  secundären  Nerven  über  die  Lücke  zwischen  Sesam- 
knorpel und  Thonschild,  während  die  Zuleitungsgefässe  metallisch,  wenn 
man  will,  durch  die  Bussole,  zum  Kreise  geschlossen  werden. 

Bei  diesem  Verfahren  wird  erstens  grössere  Nähe  der  Nebenrolle 
nöthig,  um  secundare  Zuckung  zu  erhalten.  Zweitens  habe  ich  dabei 
nie  Verstärkung  der  secundären  Zuckung  durch  Dehnen  gesehen,  sondern 
im  Gegentheil  oft  Schwächung.  In  günstigen  Fällen  konnte  ich  mit 
demselben  Paare  von  Nervmuskelpräparaten  abwechselnd  beobachten:  bei 
dem  eine  Lücke  im  Kreise  überbrückenden  Nerven,  Schwächung  der 
secundären  Zuckung  durch  Dehnen;  bei,  dem  primären  Gastroknemius 
anliegendem  Nerven,  Verstärkung  der  secundären  Zuckung  durch  Dehnen. 

[608]  Schwächung  der  secundären  Zuckung  durch  Dehnen  erfolgt 
auch,  wenn  man  den  secundären  Nerven,  anstatt  ihn  dem  primären 
Gastroknemius  anzulegen,  von  zwei  verschieden  hohen  Punkten  des 
Achillesspiegels  im  Bogen  herabhängen  lässt. 

Hrn.  Meissner's  Angaben  über  die  secundare  Zuckung  sind  also 
unvollständig,  und  insofern  auch  gewiss  unrichtig,  als  er  die  zwischen 
galvanometrisch  gemessener  negativer  Schwankung  und  secundarem  Teta- 
nus im  Allgemeinen  herrschende  Proportionalität  leugnet 

Verfolgt  man  die  negative  Schwankung  im  Bussolkreise,  in  welchem 
ein  Nerv  sich  befindet,  galvanometrisch,  so  sieht  man  sie  selbstverstand- 
lieh  durch  die  Dehnung  ebenso  bis  zu  einem  gewissen  Grad  abnehmen, 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.    Bd.  II.  Abth.  I.    S.  88. 
•  S.  oben  S.  305. 
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als  wäre  der  Nerv  nicht  vorhanden.  Niemand  wird  daran  zweifeln,  dass, 
wenn  man  die  negative  Schwankung  innerhalb  des  dem  primären  Muskel 
anliegenden  secundären  Nerven  galvanometrisch  verfolgen  könnte,  sie 
gleich  dem  secundären  Tetanus  durch  das  Dehnen  wachsen  würde.  Von 
Hrn.  Meissners  Theorie,  wonach  secundäre  Zuckung  und  negative 
Schwankung  nichts  sollten  miteinander  gemein  haben,  vielmehr  jene, 
durch  eine  galvanometrisch  als  positive  Schwankung  sich  kundgebende 
Entladung,  diese  durch  Formveränderung  des  Muskels  bedingt  sein  sollte, 
kann  nach  allem  Vorigen  die  Bede  nicht  mehr  sein.  Es  verdient  aber 
nochmals  bemerkt  zu  werden  (vergl  oben  S.  442),  dass  aus  dieser 
Theorie  durchaus  kein  Grund  sich  ergiebt,  warum  die  secundäre  Zuckung 
durch  Dehnen  verstärkt  werden  sollte. 

Hr.  Meissner  lässt  diese  augenfällige  Schwierigkeit,  welche  für 
seine  Theorie  eintritt,  unerwähnt.  Er  begnügt  sich  damit,  die  Grunde 
anzugeben,  aus  denen  der  Unterschied  zwischen  der  secundären  Zuckung 
bei  gedehntem  und  der  bei  freiem  Muskel  nicht  von  Lageänderung  des 
Nerven  auf  dem  Muskel  habe  herrühren  können.  „Sorgfältig  wurde  be- 
obachtet," sagt  er,  „dass  der  Nerv  des  stromprüfenden  Präparats  dem 
„primären  Muskel  in  gleicher  Ausdehnung  anlag  während  des  gedehnten 
„und  nicht  gedehnten  Zustandest.1  Ich  halte  dies  beiläufig  für  [609] 
unmöglich;  dennoch  glaube  auch  ich  nicht,  dass  Lageänderung  des  Nerven 
Ursache  jenes  Unterschiedes  sei.  Ebensowenig  beruht  er  auf  einem  ande- 
ren Umstand,  an  den  zu  seiner  Erklärung  wohl  zu  denken  wäre,  und  der 
Hm.  Mebbsneb  auch  entgangen  war,  ich  meine  das  Glätten  der  Falten 
im  Achillesspiegel,  in  Folge  dessen  das  Dehnen  anfänglich  oft  mit  Strom- 
verstärkung einhergeht. a  Die  Verstärkung  des  secundären  Tetanus  findet 
auch  statt  beim  Dehnen  von  dem  Punkt  an,  wo  schon  alle  Falten  im 
Achillesspiegel  verstrichen  sind.3  Auch  wäre  unverständlich,  warum 
dann  nicht  der  secundäre  Tetanus  von  dem  eine  Lücke  überbrückenden 
Nerven  aus,  wie  auch  die  galvanometrisch  gemessene  negative  Schwan- 
bmg, gleichfalls  durch  Dehnen  verstärkt  würden. 

Die  Verstärkung  des  secundären  Tetanus  vom  aufliegenden  Nerven 
ans  kann  auch  nicht  davon  herrühren,  das  Dehnen  die  Neigung  der 
Bündelaxen  gegen  den  Achillesspiegel  vergrossert.    Zwar  könnte  dadurch 


i  A.  a.  O.  S.  43. 

2  8.  oben  S.  306. 

3  Es  kommt  zwar,  wie  ich  selber  sah,  an  regelmässigen  Muskeln,  und  nach 
Hrn.  Meisotbb  auch  am  Gastroknemlns  vor,  dass  eine  nicht  auf  Glättung  von  Seh- 
nenspiegeln  beruhende  positive  Wirkung  das  Dehnen  begleitet,  doch  ist  diese  zu 
selten  und  gering,  um  hier  berücksichtigt  zu  werden.    Vergl.  oben  S.  313.  314. 
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die  dem  Spiegel  parallele  Componente  der  Strömung  wachsen,  welche 
(nach  meiner  Hypothese)  von  den  dipolaren  Molekeln  der  Grenzschicht 
ausgeht,  und  in  Folge  davon  die  negative  Schwankung  zunehmen.  Allein 
auch  dieser  Einfluss  müsste  in  gleicher  Weise  die  secundäre  Zuckung 
vom  aufliegenden  Nerven  aus,  die  von  dem  eine  Lücke  überbrückenden 
Nerven  aus,  und  die  galvanometrisch  gemessene  negative  Schwankung 
treffen. 

Dasselbe  gilt  schliesslich,  wenigstens  für  die  auf  beiderlei  Art  abge- 
leiteten secundären  Zuckungen,  von  der  Hypothese,  dass  durch  das 
Dehnen  der  zeitliche  Verlauf  der  Schwankung  ein  anderer  werde. 

Es  ist  vielmehr  klar,  die  hier  zu  lösende  Aufgabe  besteht  darin,  be- 
greiflich zu  machen,  wie  trotz  der  unzweifelhaft  zwischen  Haupt-  and 
Achillessehne  beim  Dehnen  stattfindenden  [610]  Abnahme  des  Span- 
nungsunterschiedes in  der  Buhe  und  seiner  negativen  Schwankung  im 
Tetanus,  dennoch  das  Dehnen  Verstärkung  der  secundären  Zuckung  vom 
aufliegenden  Nerven  aus  erzeuge.  Um  dies  darzulegen,  verfahren  wir 
folgendermaassen. 

Der  dem  Achillesspiegel  anliegende  Nerv  heisse  NÄ ,  der  eine  Lücke 
überbrückende  NL.  Die  secundäre  Zuckung  von  NA  und  NL  aus  setzen 
wir  proportional  der  Stärke  des  Stromes  des  ruhenden  nicht  parelektro- 
nomischen  Muskels  in  NA  und  NL.  Dadurch  ist'  unsere  Aufgabe  im 
Wesentlichen  zurückgeführt  auf  die,  anzugeben,  mit  welcher  verhältniss- 
massigen Starke  NA  und  NL  im  freien  und  gedehnten  Zustande  des 
Muskels  vom  Muskelstrome  durchflössen  sind. 

Für  NL  haben  wir  diese  Aufgabe  schon  annäherungsweise  gelöst 
Die  oben  S.  466  ff.  angestellte  Betrachtung  passt  hier  ohne  Weiteres,  da 
es  keinen  Unterschied  macht,  ob  wir  unter  W  uns  nur  den  Widerstand 
des  Bussolkreises  denken,  oder  den  des  Bussolkreises  mit  darin  befind- 
lichem secundären  Nerven.    Nur  dass  im  letzteren  Falle  W  sofort  als 

>  n .  —  anzunehmen  ist,  daher  die  unter  diesen  Umständen  sich  kund- 

q$ 

gebende  Abnahme  der  secundären  Zuckung  der  Abnahme  der  Kraft- 
schwankung zuzuschreiben  ist,  welche  die  Verstärkung  überwiegt,  die 
sonst  Folge  der  Gestaltveranderung  sein  würde. 

Um  nun  zu  erklären,  warum  gleichzeitig  die  secundäre  Zuckung  von 
NA  aus  zuweilen  wachse,  gehen  wir,  natürlich  an  der  Hand  desTöm- 
HOLxz'schen  Satzes,  zunächst  wieder  aus  von  einer  dipolaren  Molekel  der 
Grenzschicht  des  Achillesspiegels.  Diese  Molekel  aber,  wie  auch  den 
Querschnitt  von  NA,  in  welchen  die  Kraft  des  an  Stelle  der  Molekel 
gedachten  Flächenelementes  verlegt  werden  soll,  wählen  wir  diesmal 
wenigstens  anfangs,  nicht  beliebig,  sondern  so,  dass  das  Fläohenelement 
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und  der  Nervenquerschnitt  einander  möglichst  nahe,  jenes  unter  diesem, 
in  einer  auf  den  Achillesspiegel  orthogonalen  Flache  sich  befinden,  welche, 
bei  Durchstromung  des  Muskels  seiner  Länge  nach,  eine  isoelektrische 
Fläche  sein  wird. 

[61 1]  Dabei  ist  sogleich  klar,  dass  der  wirksam  gedachte  Querschnitt 
des  Nerven  NÄ  durch  das  ihm  nah  gelegene  Flächenelement  eine  ungleich 
grossere  Elektricitatemenge  sende,  als  ein  beliebiger  ebenso  stark  wirksam 
gedachter  Querschnitt  von  NL,  und  dass  dies,  wenn  auch  nicht  in 
gleichem  Maasse,  für  alle  dipolaren  Molekeln  des  Achillesspiegels  gelte. 
Sogar  für  die  Kniespiegelmolekeln  findet  dasselbe  statt.  Dies  erklärt  zu- 
nächst, weshalb  von  NA  aus  secundäre  Zuckung  bei  grösserem  Bollen- 
abstand erfolgt,  als  von  NL  aus.  Noch  kommt  in  Betracht,  dass,  wenn 
ein  Theil  der  Schwankung  des  Kniespiegels  von  der  negativen  Schwan- 
kung des  Achillesspiegels  sich  abzieht,  der  Unterschied  ein  kleinerer  sein 
werde  für  den  Nerven  NL,  als  für  den  NÄ,  der  also  auch  so  begünstigt 
erscheint 

Was  den  Unterschied  der  secundären  Zuckung  von  NA  aus  bei 
freiem  und  bei  gedehntem  Muskel  betrifft,  so  sehen  wir  vorläufig  ab  von 
der  Abnahme  der  Kraftschwankung.  Aus  der  allgemeinen  Formel  für 
die  Stromdichte; 

K 


D 


J  s 


folgt,  dass  bei  Abnahme  des  Querschnittes  der  Strombahn,  ohne  gleich- 
zeitige Verlängerung  letzterer,  die  Stromdichte  nur  dann  nicht  zunimmt, 
wenn  keine  Strecke  von  unverändert  bleibendem  Querschnitt  da  ist,  d.  h. 
wenn  W  =  0  ist  Hier  wird  die  Strecke  W  vorgestellt  durch  ein  Stück 
des  Nerven  NA  selber.  Es  wächst  also  durch  das  Dehnen  die  Dichte  in 
dem  Querschnitt  überhaupt;  und  das  Flächenelement,  für  welches  die 
Muskelmasse  eine  schwächende  Nebenschliessung  abgiebt,  wird  vom  wirk- 
sam gedachten  Querschnitt  des  Nerven  NA  mehr  Elektricitat  erhalten, 
als  vor  der  Dehnung.  Dasselbe  gilt,  wenn  auch  nicht  in  gleichem 
Maasse,  für  alle  Molekeln  des  Achilles-  und  Kniespiegels.  Die  Strom- 
dichte muss  aber  hier  schneller  mit  der  Dehnung  wachsen,  als  bei  dem 
eine  Lücke  überbrückenden  Nerven,  weil  die  Vermehrung  der  Dichte 
durch  Verkleinerung  des  Querschnittes  nicht  wieder  zum  Theil  aufgehoben 
*ird  durch  Verlängerung  der  Strombahn.  Und  darum  endlich  vermag 
W  dieser  Anordnung  die  Vermehrung  der  [612]  Dichte  die  Verminde- 
rung der  elektromotorischen  Kraft  häufig,  wenn  gleich  nicht  immer,  zu 
überwiegen. 
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Die  Sache  läuft  also,  wie  verwickelt  sie  auch  beim  eisten  Blick  sich 
darstelle,  auf  folgendes  einfache  Verhalten  hinaus.  In  beiden  Fällen, 
dem  des  aufliegenden  und  dem  des  eine  Lücke  überbrückenden  Nerven, 
ist  die  negative  Kraftschwankung  am  gedehnten  Muskel  verkleinert  In 
beiden  Fällen  ist  ihre  Wirkung  auf  den  Nerven  dagegen  durch  Form- 
Veränderung  des  Muskels  verstärkt;  in  beiden  Fällen  bekämpfen  sich 
diese  beiden  Einflüsse  des  Dehnens.  Die  Wirkung  ist  aber  mehr  verstärkt 
im  Falle  des  anliegenden  Nerven,  und  deshalb  kann  in  diesem  Falle  zu- 
weilen stärkere  Zuckung  vom  gedehnten  Muskel  aus  erfolgen;  während 
im  Falle  des  jeine  Lücke  überbrückenden  Nerven  die  Verminderung 
der  Kraftschwankung  stets  den  Sieg  davonträgt  über  die  Formverände- 
rung. 

Die  für  den  eine  Lücke  überbrückenden  Nerven  gegebene  Erklärung 
gilt  auch  für  den,  zwischen  zwei  ungleich  hohen  Punkten  des  Achilles- 
spiegels im  Bogen  herabhängenden  Nerven. 

Man  sieht  also,  dass  Hrn.  Meissner^  Aufstellungen,  sofern  ihnen 
Richtiges  zu  Grunde  liegt,  anstatt  meine  Lehre  zu  stürzen,  ihr  nur  Ge- 
legenheit geben,  abermals  ihre  Leistungsfähigkeit  zu  bewähren.  Er  selber 
konnte  die  Verstärkung  der  secundären  Zuckung  durch  das  Dehnen  so 
wenig  erklären,  dass  er  die  ihm  daraus  erwachsende  Schwierigkeit  mit 
Stillschweigen  überging.  Unsere  Theorie  vermochte  die  neue  Thatsache 
sogleich  als  einleuchtende  Folgerung  aus  längst  niedergelegten  Grundsätzen 
aufzufassen. 
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vom  Muskel  aus. 

Nachdem  erkannt  war,  dass  die  galvanometrisch  gemessene  negative 
Schwankung  durch  Umwandlung  des  natürlichen  Querschnittes  in  künst- 
lichen Querschnitt  zunimmt,  lag  es  nahe  zu  versuchen,  ob  auch  die 
secundäre  Zuckung  [auf  diesem  Wege  sich  verstärken  lasse.  Die  Leich- 
tigkeit, mit  der  secundäre  Zuckung  erfolgte,  wurde  auf  dieselbe  Weise. 
wie  in  den  vori-  [613]  gen  Versuchen,  bestimmt.  Um  den  Aohillesspiegel 
zum  Zwecke  des  Anätzens  frei  zu  haben,  wählte  ich  die  Anordnung,  bei 
der  der  secundäre  Nerv  eine  Lücke  im  Muskelstromkreis  überbrückt. 
Wenn  bei  Näherung  der  Nebenrolle  an  die  Hauptrolle  die  ersten 
Zuckungen  erschienen,  bestrich  ich  den  Achillesspiegel  mit  stark  ent- 
wickelnden Flüssigkeiten,  Kreosot,  verdünnter  Milch-  oder  Chlorwasser- 
stoflsäure.  Ich  erhielt  aber  kein  überzeugendes  Ergebniss.  Selbst  wenn 
Verstärkung  eingetreten   wäre,  hätte  übrigens  nur  schwer  entschieden 
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weiden  können,  ob  sie  nicht  von  unmittelbarer  Muskelreizung  durch  die 
ätzenden  Flüssigkeiten  herrühre. 

Uebrigens  fragt  sich,  ob  nicht  durch  das  Anätzen  eine  die  secun- 
däre Zuckung  vom  Gastroknemius  aus  sonst  begünstigende  Eigentüm- 
lichkeit seiner  Schwankungscurve  beseitigt  wird.  Es  scheint  als  müsse  die 
doppelsinnige  Schwankung  an  einem  massig  parelektronomischen  Gastro- 
knemius, als  bestehend  aus  einem  steil  aufsteigenden  und  wieder  absin- 
kenden negativen  Abschnitt,  der  alsbald  in  einen  positiven  Abschnitt 
überspringt,  besonders  geeignet  sein,  den  secundaren  Nerven  zu  erregen. 
Nach  Anätzung  des  Achillesspiegels  steigt  zwar  der  negative  Abschnitt 
höher  an,  allein  die  Curve  verweilt  länger  auf  dem  Maximum  und  sinkt 
nur  langsam  herab.  Auf  demselben  Umstände  mag  es  zum  Theil  be- 
ruhen, dass  von  regelmässigen  Muskeln  aus  secundäre  Zuckung  merklich 
schwerer  erfolgt,  als  vom  Gastroknemius  oder  Triceps  aus. 

Ich  ergreife  diese  Gelegenheit,  um  auf  eine  die  secundäre  Zuckung 
betreffende  Angabe  in  meinen  'Untersuchungen'  zurückzukommen. 
Ich  habe  dort  gesagt:  „Man  findet,  dass  die  secundäre  Zuckung  erfolgt, 
„welches  auch  die  Richtung  des  Stromes  in  dem  aufliegenden  Nerven 
„sei,  und  man  versteht  bei  einiger  Ueberlegung  bald,  dass  dem  nicht 
„anders  sein  könne..  Man  hat  es  nämlich,  bei  der  Stromesschwankung 
„durch  die  Zusammenziehung,  gewissermaassen  mit  einer  doppelsinnigen 
„Wirkung  zu  thun,  da  der  Strom  sich  bei  jedem  tetanischen  Stosse  als- 
„bald  wieder  eben  so  schnell  auf  seine  frühere  Hohe  erhebt,  als  er  die- 
selbe eingebüsst  hatte." 1 

[614]  Hierin  hatte  ich  mich  geirrt.  Matteucci  gab  seitdem  an, 
dass  bei  gewissen  Anordnungen  eine  bestimmte  Lagerung  des  Nerven  in 
Bezog  auf  Centrum  und  Peripherie  sich  günstiger  erweise  als  die  um- 
gekehrte. An  die  negative  Schwankung,  als  Ursache  der  secundaren 
Zuckung,  glaubte  Mattetjcci,  der  jene  Schwankung  kaum  kannte,  be- 
kanntlich nicht  .  Die  Ursache  der  secundaren  Zuckung  suchte  er  in  spä- 
terer Zeit  (vergl.  oben  S.  417.  442.  Anm.  2)  in  einer  vom  zuckenden  Muskel 
ausgehenden  Entladung,  wie  nach  ihm  Hr.  Meissnee;  ja  da  er,  unbe- 
kannt mit  der  Parelektronomie,  die  Möglichkeit  secundärer  Zuckung  unter 
Lagebedingungen  annahm,  wo  gar  kein  Muskelstrom  den  secundaren 
Nerven  durchfloss  (vergl.  oben  a.  a.  0.),  so  befleissigte  er  sich  auch  nicht, 
die  Richtung  des  Stromes  der  ruhenden  Muskeln  oder  Gliedmaassen  im 
secundaren  Nerven  festzustellen,^  vielmehr  schloss  er,  nach  den  unvoll- 
kommenen Begriffen,  die  er  vom  Gesetze  der  Zuckungen  hatte,  umgekehrt 
ans  leichterem  Stattfinden  der  Zuckung  bei  bestimmter  Lage  des  Nerven 


1  A.  a.  0.  Bd.  IL  Abth.  I.   S.  99. 
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im  Muskel  her,  welche  mit  der  im  Organ  der  Zitterfische  zu  vergleichen 
wäre. 

[617]  2.  Wie  ich  in  der  oben  angefahrten  Abhandlung,  S.  317. 318, 
entwickelte,  lässt  die  Fonnveränderung  des  Muskels  bei  der  Zusammen- 
ziehung  sich  durch  äussere  Kräfte  nicht  nachahmen,  und  als  Hr.  Meks- 
neb  nachzuweisen  glaubte,  dass  % solche  Fonnveränderung  die  negative 
Schwankung  erkläre,  wobei  er  den  Muskel  knickte,  statt  ihn  zusammen- 
zudrücken, wurde  er  durch  die  elektromotorische  Wirkung  der  Runzelung 
und  Glättung  des  Achillesspiegels  getäuscht. 

3.  Die  negative  Schwankung  ist  nicht,  wie  Hr.  Meissner  behauptet, 
geknüpft  an  die  Formveränderung  des  Muskels  bei  der  Zusammenziehung. 
Vielmehr  findet  sie  auch  an  dem  bis  zur  Unbeweglichst  gedehnten  oder 
sonst  immobilisirten  Muskel  statt  Es  ist  falsch,  dass  unter  diesen  Um- 
ständen die  negative  Schwankung  verschwinde,  oder  gar  positiver  Schwan- 
kung Platz  mache.  Der  Anschein  hiervon  tritt  nur  ein,  wenn  Gastrok- 
nemien  überdehnt,  d.  h.  so  stark  gedehnt  werden,  dass  der  Kniespiegel 
gleichsam  subcutan  in  künstlichen  mechanischen  Querschnitt  verwandelt 
ist,  was  Hrn.  Meissner  vermuthlich  getäuscht  hat. 

4.  Zeitmessende  Versuche  beweisen,  dass  die  Stromschwankungen 
bei  der  Zusammenziehung,  insbesondere  die  negative  Schwankung  am 
Gastroknemius ,  im  Wesentlichen  dem  Stadium  der  latenten  Reizung 
angehören,  wodurch  Hrn.  Meissners  Erklärung  der  negativen  Schwan- 
kung durch  Formveränderung  des  Muskels  schon  allein  widerlegt  ist 

5.  Hrn.  Meissners  Behauptung,  dass  secundäre  Zuckung  und  gal- 
vanometrische negative  Schwankung  von  der  Dehnung  des  Muskels  ver- 
schieden abhängen,  indem  dadurch  erstere  zu-,  letztere  abnehme,  beruht 
auf  mangelhafter  Beobachtung.  Nur  die  secundäre  Zuckung  von  dem, 
einem  Gastroknemius  angelegten  Nerven  aus  wächst  zuweilen  durch  Deh- 
nung; die  von  dem  eine  Lücke  im  Bussolkreis  überbrückenden  Nerven 
aus  nimmt  beim  Dehnen  stets  zugleich  mit  der  galvanometrisch  gemes- 
senen negativen  Schwankung  ab. 

Hrn.  Meissner^  Lehre  von  einer  elektrischen  Entladung  im  Muskel 
welche  der  sichtbaren  Zusammenziehung  voraufgehend  positive  Schwan- 
kung und  secundäre  Zuckung  er-  [618]  zeuge,  während  die  negative 
Schwankung  mit  der  secundären  Zuckung  nichts  zu  schaffen  habe,  nicht 
discontinuirlich  sei  und  auf  Formveränderung  des  Muskels  beruhe  — 
diese  Lehre  war  also  in  allen  Punkten  falsch.  Es  bleibt  im  Gegensatz 
dazu  bei  meiner  ursprünglichen  Lehre:  die  negative  Schwankung  ist  Ur- 
sache der  secundären  Zuckung,  sie  ist  discontinuirlich,  sie  rührt  nicht 
von  Formveränderung  des  Muskels  her. 

Dem  paradoxen  Satze  des  Hm.  Meissner,  dass  am  Herzmuskel  die 
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elektrische  Veränderung  bei  der  Systole  im  entgegengesetzten  Sinne  statt- 
finde, wie  am  Gastroknemius  bei  der  Znsammenziehung  (s.  oben  S.  442), 
ist  nun  gleichfalls  der  Boden  entzogen.1 


1  Die  vom  Kaninchenherzen  aus  erfolgenden  Zuckungen  des  Nervmuskel- 
präparates  sind  kürzlich  von  Hrn.  Dondbbö  mit  Rücksicht  auf  die  Praexistenz-Frage 
untersucht  worden.  (Rüstende  Spierstrom  en  secundaire  contractie,  uitgaande  van  het 
Hut  Onderzoekingen,  gedaan  in  het  physiologisch  Laboratorium  der  Utrechtsche 
Hoogeschool.    Derde  Reeks  I.   Utrecht  1872.   Bl.  256.).  -  [Vergl.  unten  S.  504  ff.] 
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Ueber  die  negative  Schwankung  des  Muskelstromes  bei  der 

Zusammenziehung. 


Zweite  Abtheilung.1 

Von  der  relativen.  Grösse  der  negativen  Schwankung  bei  Einsel- 
zuokungen,  oder  von  der  Frage»  ob  bei  der  Zuckung  der  Muskel- 
strom sioh  umkehre  oder  nicht.   Verschiedene  Erscheinungsweisen 

der  Einselsohwankung. 

§.  XU.    Einleitung.    Die  Sachlage  in  den  'Untersuchungen'. 

Von  Hrn.  Meissners  Theorie  der  elektromotorischen  Vorgänge  bei 
der  Zusammenziehung  kann  nach  den  Ausführungen  in  der  ersten  Ab- 
theilung die  Bede  nicht  mehr  sein.  Dagegen  verdient  die  von  Hm. 
Krause  bei  Gelegenheit  dieser  Theorie  zuerst  ausgesprochene  und  seitdem 
der  Aufmerksamkeit  der  Physiologen  nachdrücklich  empfohlene  Ver- 
muthung  noch  immer  alle  Beachtung,  nach  welcher  die  Nerven  durch 
einen  von  der  Nervenendplatte,  als  einer  elektrischen  Platte,  ausgehenden 
Schlag  die  contractile  Substanz  zur  Zusammenziehung  reizen  sollen.  Ich 
.  werde  diese  Hypothese,  die  ich  kurz  die  'Entladungshypothese' 
nenne,  zum  Gegenstand  einer  besonderen  Abhandlung2  [611]  macheu. 
Hier  fahre  ich  fort,  die  negative  Schwankung  mit  den  neuen  uns  zu 
Gebote  stehenden  Hülfsmitteln  zu  untersuchen. 


1  Aus  dem  Archiv  für , Anatomie  u.  s.  w.  1S75.  S.  610. 

*  Diese  Abhandlang  ist  seitdem  unter  dem  Titel:  „Experimentalkritik  der  Ent- 
ladungshypothese Über  die  Wirkung  von  Nerv  auf  Muskel"  in  den  Monatsberichten 
der  Berliner  Akademie  erschienen.*   S.  dort,    1874.   S.  519—560;  —  [unten,  Abb. 
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In  der  ersten  Abtheilung  bestimmten  wir  den  relativen  Betrag  der 
negativen  Schwankung  des  Muskelstromes  bei  der  Zusammenziehung  unter 
verschiedenen  Umstanden.  Die  Kraftabnahme,  welche  der  vom  thermi- 
schen Querschnitt  abgeleitete  Strom  im  Tetanus  höchstens  erfahrt,  fanden 
wir  =  40pCL  (s.  oben  S.  413).  Doch  handelte  es  sich  dort  um  Tetanus. 
Eine  andere  Frage  ist  die  nach  der  Tiefe  der  einzelnen  schnellen  Sen- 
kungen der  Kraft,  aus  denen  die  titanische  Schwankung  sich  zusammen- 
setzt, und  deren  jede,  im  Gegensatz  zur  letzteren,  Einzelschwankung 
heissen  kann,  da  solche  Schwankungen  sichtlich  die  Einzelzuckungen  (s. 
oben  S.  403)  begleiten.  Der  Stand,  in  welchem  ich  diese  Frage  in  den 
'Untersuchungen'  Hess,  war  folgender.1 

Sobald  der  secundäre  Tetanus  verrathen  hatte,  dass  die  Stromab- 
nahme im  Tetanus  keine  stetige  sei,  blieb  ungewiss,  ob  in  der  Einzel- 
schwankung  die  elektromotorische  Kraft  des  Muskels  nur  abnehme,  ob  sie 
Null  werde,  oder  ob  sie  sich  umkehre;  ob,  wenn  sie  letzteres  thue,  sie 
im  negativen  Sinne  kleiner,  ebenso  gross,  oder  grösser  ausfalle,  als  im 
positiven.  Ja  noch  mehr,  auch  die  Höhe,  zu  der  zwischen  zwei  solchen 
Senkungen  die  Curve  wieder  ansteigt,  wird  zweifelhaft.  Sie  kann  dieselbe, 
kidner,  oder  grösser  sein,  als  in  der  Buhe.  Die  durch  die  mittlere 
Ordinate  gemessene  Wirkung  des  Stromes  auf  die  Magnetnadel  wird  in 
allen  diesen  Fällen  dieselbe  sein,  sobald  der  Flächenraum  derselbe  ist, 
welchen  die  den  zeitlichen  Verlauf  des  Stromes  darstellende  Ktenoide 
(s.  oben  S.  417)  mit  der  Abscissenaxe  und  den  Ordinaten  zu  Anfang  und 
Ende  des  betrachteten  Zeitraumes  einschliesst. 

Diese  Einsicht  bestimmte  mich  bekanntlich  vor  langer  Zeit,  für  die 
scheinbare  Abnahme  des  Muskelstromes  im  Tetanus  den  alle  jene  Fälle 
umfassenden  Namen  der  'negativen  Schwankung'  zu  wählen:  eine  Wahl, 
die  sich  als.  besonders  glücklich  erwies,  [612]  weil,  wie  sich  später  zeigte, 
bei  Ableitung  des  Stromes  vom  natürlichen  Querschnitt  häufig  Stromum- 
kehr, zuweilen  auch  relativ  positive  Schwankung  (s.  oben  S.  407)  des 
schon  in  der  Buhe  verkehrten  Stromes  den  Tetanus  begleitet,  ohne,  dass 
jedoch  daraus  Stromumkehr  im  obigen  Sinne  folgte.  Alle  diese  Erschei- 
nungsweisen der  Stromschwankung  im  Tetanus  passten  nun  gleichmässig 
unter  den  Namen  der  "negativen  Schwankung'. 

Schon  in  den  'Untersuchungen*  habe  ich  verschiedentlich  ver- 
sucht, die  Frage  nach  der  Tiefe  der  Einzelschwankung  zu  entscheiden. 
Natürlich  wird  es  eher  gelingen,  zu  ermitteln,  ob  der  Strom  sich  umkehre 
oder  nicht,  als  jene  Tiefe  zu  messen.  Ich  bemühte  mich  daher  zunächst 
nur,  tetanischen  Muskeln  negative  Wirkungen  zu  entlocken.    Der  nicht 


1  Vergl.  dort  Bd.  IL   Abth.  I.   S.  91.  120  ft;   -  Abth.  IL   S.  147  ff. 
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parelektronomische  Muskel,  den  ich  damals  allein  kannte,  wirkt  im 
Tetanus  positiv,  doch  schwacher  als  in  der  Buhe.1  Ich  versuchte  aber 
auf  doppelte  Art,  ob  es  nicht  glücke,  ihn  negativ  wirken  zu  sehen, 
wenn  man  es  so  einrichtete,  dass  der  Kreis  nur  während  der  Einzel- 
schwankungen geschlossen  wäre. 

Um  dies  zu  erreichen,  lag  am  nächsten,  den  Muskel  selber  erst 
durch  seine  Zuckung  den  Kreis  für  seinen  Strom  schliessen  zu  lassen, 
indem  die  Zuckung  einen  Hebel  soweit  dreht,  dass  dessen  Spitze  in 
Quecksilber  eintaucht.2  Eine  nach  diesem  Ran  ausgeführte  Vorrichtung 
lieferte  zwar  stets  positive  Ausschläge,  doch  stammte  deren  grösster  Theü 
sichtlich  von  dem  nicht  hinlänglich  ausgeschlossenen  Strome  des  ruhen- 
den Muskels  her.  Um  die  Ausschliessung  vollständiger  zu  machen,  er- 
sann ich  eine  andere  Vorrichtung,  welche  wesentlich  aus  zweien,  an  der- 
selben Axe  befindlichen,  in  Einem  Stücke  drehbaren  Unterbrechungs- 
rädern bestand.  Das  eine  Bad  schloss  und  öffnete  viermal  bei  jeder 
Umdrehung  sehr  kurze  Zeit  einen  inducirenden  Kreis,  und  sandte  jedesmal 
einen  reizenden  Stromstoss  durch  den  zum  Muskel  gehörigen  Nerven. 
Das  andere  Bad  schloss  und  öffnete  ebenso  oft  sehr  kurze  Zeit  den  Muskel- 
stromkreis. Die  Bäder  konnten  gegen  einander  verstellt  werden,  [613] 
so  dass  die  Schliessungen  des  Muskelstromkreises  kürzere  oder  längere 
Zeit  nach  denen  des  inducirenden  Kreises  erfolgten.  So  war  die  Mög- 
lichkeit gegeben,  den  Muskelstromkreis  häufig  sehr  kurze  Zeit  in  bestimm- 
tem kleinen,  willkürlich  veränderlichen  Zeitabstande  von  der  augenblick- 
lichen Beizung  zu  schliessen,  und  günstigenfalls  den  Augenblick  der  Strom- 
umkehr zu  erfassen. 

Auch  an  dieser  Vorrichtung  erschienen  aber  die  Ausschläge  stets 
positiv,  nur  schwächer,  wenn  der  Muskel  zuckte,  als  wenn  das  Indno 
torium  ausser  Spiel  blieb.  Dies  Ergebniss  litt  an  der  Unsicherheit  jedes 
negativen  Erfolges.  Obwohl,  wie  die  Folge  lehren  wird,  im  Frindp 
untadelig,  liess  meine  damalige  Vorrichtung  in  der  Ausführung  viel  zu 
wünschen  übrig,  und  ich  wagte  nicht,  auf  die  damit  angestellten  Ver- 
suche hin  schon  bestimmt  auszusprechen,  dass  der  Muskelstrom  in  der 
Einzelschwankung  nur  an  Stärke  abnehme,  nicht  sich  umkehre. 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.    Bd.  II.  Abth.  I.  S.  60;  —  oben  S.  418. 
*  Untersuchungen  u.  s.  w.    Bd.  II.  Abth.  I.  S.  121—126. 


§.  Xm.    Vom  Froschhammer.  487 


§.  ^TTT.    Vom  Froschhammer,  einer  Vorrichtung,  in  welcher 
der  Muskel  nur  immer  bei  der  Zuckung  seinem  Strome  den 

Weg  zum  Galvanometer  bahnt. 

Ich  habe,  seit  jener  Zeit,  diesen  Gegenstand  nie  ganz  aus  den 
Augen  verloren,  und  halte  nicht  für  unnütz,  einige  der  Wandlungen  fest- 
zuhalten, welche  er  durchgemacht  hat 

Vor  Allem  ist  hervorzuheben,  dass  die  eben  geschilderte  Sachlage 
bald  darauf  durch  Entdeckung  zweier  Thatsachen  verändert  wurde,  durch 
die  der  Nachwirkung  des  Tetanus  auf  den  Strom,  und  durch  die  der 
Parelektronomie. 

Die  Nachwirkung  vereinfachte  etwas  die  Lage,  insofern  sie  lehrte, 
dass  zwischen  je  zwei  Einzelschwankungen  die  Stromstarke  um  so  weniger 
hoch  wieder  ansteigt,  je  langer  der  Tetanus  anhielt.  Das  war  in  dem 
sich  verzweigenden  Gewirre  der  Möglichkeiten  wenigstens  Ein  Anhalts- 
punkt1 

Die  Parelektronomie  dagegen  erhöhte  die  Schwierigkeit  der  Ent- 
scheidung. Fortan  durften  Versuche  über  Stromumkehr  bei  [614]  Zuckung 
nur  noch  mit  künstlichem  Querschnitt  angestellt  werden,  da  eine  wahr- 
genommene Stromumkehr  sonst  darauf  geschoben  werden  kann,  dass  die 
negative  Kraft  der  parelektronomischen  Schicht  oder  Strecke  bei  der 
Zuckung  unverändert  bleibt,  oder  in  geringerem  Maass  abnimmt,  als  die 
positive  Kraft  des  Gesammtmuskeis.  * 

Meine  Bestrebungen  waren  zuerst  auf  Vervollkommnung  des  Ver- 
fahrens gerichtet,  den  Muskel  selber  jedesmal  bei  der  Zuckung  die  Lei- 
tung für  seinen  Strom  herstellen  zu  lassen. 

Ich  erkannte  die  Unmöglichkeit,  dies  durch  Schliessen  des 
Kreises  zu  thun.  Wie  klein  auch  die  zu  schliessende  Lücke  im  Kreise 
sei,  einen  gewissen  Weg  muss  der  Muskel  beschrieben  haben,  wenn  sie 
geschlossen  wird,  und  der  Anfang  der  Zuckung  geht  darüber  verloren. 
Dagegen  kann  jenes  Ziel  dadurch  erreicht  werden,  dass  im  Augenblicke 
der  Zuckung  der  Muskel  einen  Kreis  unterbricht  und  so  eine 
Nebenleitung  hinwegräumt,  die  bis  dahin  den  Muskelstrom 
vom  Multiplicator  abhielt.  Dies  geschieht,  indem  man  den  Muskel 
an  einem  Hebel  arbeiten  lässt,  welcher  durch  ein  Gewicht,  oder  durch 
eine  Feder,  den  Muskel  spannt,  selber  jedoch  genau  in  der  Lage  unter- 


1  VergL   Untersuchungen  u.  s.  w.     Bd.  II.    Abth.  IL    S.  151  ff.  —  Taf.  V. 
%  145. 

s  S.  oben  S.  417.  426;  -  unten  Abth.  HI.  §.  XIX.  *XXIIL 
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stützt  ist,  in  welcher  der  Muskel  dem  Gewicht  oder  der  Feder  das 
Gleichgewicht  halt.  Der  Muskel  ist  dann  im  HELMHOi/rz'schen  Sinne 
belastet.  Die  Unterstützung  findet  statt,  indem  ein  am  Hebel  befind- 
licher Stift,  der  Stützstift,  auf  einer  Platte,  der  Stützplatte,  ruht 
Ist  durch  Berührung  von  Stift  und  Platte  eine  Leitung  geschlossen,  so 
kann  bei  richtiger  Einstellung  der  Muskel  in  der  Idee  nicht  um  die 
kleinste  Grosse  sich  verkürzen,  ohne  dass  die  Leitung  geöffnet  wird 
Diese  Anordnung  ist  den  Physiologen  durch  die  von  Hrn.  Helmholtz 
nach  Pouillet's  Methode  angestellten  Messungen  der  Geschwindigkeit  des 
Nervenprincips,  so  wie  durch  meinen  'Froschunterbrecher',  wohlbekannt1 
Wenn  nun  die  durch  Stift  und  Platte  ge-  [615]  schlossene  Leitung 
eine  Nebenschliessung  bildet,  die  den  Muskelstrom  vom  Galvanometer 
abhält,  so  begreift  man,  wie  der  Strom  in  das  Galvanometer  erst  im 
Augenblick  einbricht,  wo  der  Muskel  sich  zu  verkürzen  anfangt. 

Um  diesen  Gedanken  praktisch  zu  machen,  war  noch  mancherlei 
nöthig.  Erstens  musste  nach  einer  gewissen  kleinen  und  nach  Belieben 
veränderlichen  Zeit  der  Muskelstrom  wieder  vom  Galvanometer  abge- 
blendet werden.  Zweitens  musste,  sobald  die  Zuckung  abgelaufen  war, 
der  Vorgang  von  vorn  anfangen,  damit  er  möglichst  oft  in  der  Zeitein- 
heit wiederkehre.  Endlich  da  wegen  der  Parelektronomie  der  Strom 
nicht  von  einem  mit  natürlichem  Querschnitte  versehenen  Muskel  abge- 
leitet werden  durfte,  und  da  ich  damals  keine  Art  kannte,  einen  mit 
künstlichem  Querschnitte  versehenen  Muskel  äussere  Arbeit  verrichten 
zu  lassen,  so  mussten  drittens  das  Geschäft  des  Arbeitens  und  das  des 
Stromgebens  zwei  verschiedenen  Muskeln  übertragen  werden. 

Die  Vorrichtung,  mittels  welcher  ich  diesen  Forderungen  entsprach, 
verdankt  ihre  Entstehung  dem  Studium  des  SiEMENS-HALSKE'schen  Zeiger- 
telegraphen, 2  zu  welchem  ich  bei  meinem  Aufenthalt  in  Paris  mit  mei- 
nem Freunde  Siemens  im  Frühling  1850  Gelegenheit  hatte.  Diesem 
Telegraphen  sind  die  wesentlichen  Organe  der  Vorrichtung  entlehnt, 
welche  die  Hrn.  Siemens  und  Halske  die  Güte  hatten,  nach  meiner 
Angabe  bauen  zu  lassen ,  und  welche  in  Fig.  37  schematisch  abgebildet 
ist.  Da  der  SiEMENS-HALSKE'sche  Zeigertelegraph  auf  demselben  Prin- 
cipe beruht,  wie  der  WAGNEB'sche  Hammer,  und  da  dies  Princip,  wel- 
ches schon  in  Galvant's  Froschschenkel-Tanz3  erkennbar  ist,  auch  der 


iS.  oben  Bd.  I.  S.  215.  -  Taf.  III.   Fig.  12. 

>  S.  dessen  Beschreibung  in  den  Annales  de  Chimie  et  de  Physique.  1850. 
3me  Serie.  T.  XX TX.  p.  385,  und  in  Schellen,  Der  elektromagnetische  Tele- 
graph u.  s.  w.    3.  Aufl.   Braunschweig  1861.  S.  174  ff. 

3  S.  oben  Bd.  I.   S.'223.  Anna.  1. 
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jetzt  zu   beschreibenden  Torrichtung  zn  Grunde  liegt,   so   nenne   ich 
letztere  den  Froschhammer. 

Zum  Verständniss  der  Figur  sei  Folgendes  vorweg  bemerkt.  [616] 
Mit  Ausnahme  der  schwarz  gehaltenen  Stellen  bei  F}  h  und  D  leitet  die 

Fig.  37. 


Vorrichtung  metallisch,  ihre  Theile  sind  aber  auf  der  sie  tragenden  Pla- 
tine von  einander  isolirt.  Sammtliche  Gontacte  bestehen  aus  Platin. 
Ke  Vorrichtung  liegt  wagerecht,  so  dass  die  Schwere  der  Hebel  nicht 
rotepielt  Beim  Beschreiben  der  Vorrichtung  empfiehlt  es  sich  jedoch, 
(kr*n  Oben  und  Unten  zu  unterscheiden,  wie  es  in  der  Figur  sich  zeigt. 
[617]  Mx  ist  der  arbeitende,   M2  der  stromgebende  Muskel.    Mx 
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arbeitet  mittels  eines  isoliienden  Zwischenstückes  bei  F  an  dem  um  A 
drehbaren  einarmigen  Haupthebel  AFHk  der  Hauptfeder  FF*  ent- 
gegen,  welche  nach  unten  zieht  und  den  als  Stutzstift  füngirenden  Platin- 
knopf  H  gegen  den  unteren  Schenkel  su  des  um  s  drehbaren  Schie- 
bers1 osu  drückt  Indem  su  gegen  den  Carneolanschlag  h  trifft,  den 
wir  später  noch  genauer  betrachten  werden,  dient  su  dem  Stützstift  H 
zur  Stützplatte.  Zwischen  H  und  su  ist  in  dieser  Lage  der  Vorrichtung 
die  Nebenleitung  suHFAax  geschlossen,  welche  den  Strom  des  Muskels 
M}  verhindert,  auf  das  Galvanometer  G  zu  wirken.  Der  Feder  FF' 
ertheilt  ein  mikrometrisch  stellbarer  Federhalter  die  geeignete  Spannung. 
Auch  Muskel  Ml  wird  durch  eine  ebenso  stellbare  Zange  Z  gehoben 
und  gesenkt.  Percutirt  man,  während  man  Z  senkt,  den  Haupthebel  bei 
ZT  bis  zum  Verschwinden  des  bei  unvollkommener  Berührung  vernehm- 
baren Elirrens,2  so  erreicht  man,  dass  er  gerade  in  der  Stellung  unter- 
stützt ist,  wo  die  Spannungen  des  Muskels  und  der  Feder  einander  gleich 
sind.  Bei  kleinster  Zunahme  der  Muskelspannung  wird  dann  H  von  u 
abge-  [618]  hoben  und  die  Nebenleitung  unterbrochen:  um  so  sicherer, 
als  H  wegen  AH  =  2AF  den  doppelten  Weg  von  dem  zurücklegt 
welchen  F  beschreibt.8 

Im  Verlauf  weiterer  Hebung  des  Hebels  durch  den  Muskel  trifft  ein 
an  jenem  befestigter  nach  oben  gekehrter  Knopf  k  den  oberen  Schenkel 
des  Schiebers  so,  und  schliesst  also  wieder  die  Nebenleitung,  welche  nun 
heisst:  sokHFAax.  Die  Zeit,  während  welcher  sie  offen  war,  hängt  ab 
von  dem  Winkel ,  den  die  nach  Art  der  Schenkel  eines  Zirkels  mehr  oder 
weniger  sich  öffnenden  Schieberschenkel  miteinander  machen,  und  kann 


1  Der  Schieber  ist  bekanntlich  ein  wesentliches  Organ  des  Sirmbns-Halski- 
schen  Zeigertelegraphen,  an  welchem  er  dieselbe  Bolle  spielt,  wie  die  Hälfefeder  am 
HALSKB'schen  Unterbrecher  (Poggendorff's  Annalen  u.  s.  w.  1856.  Bd.  XCVD. 
S.  641).  Der  Schieber  des  Froschhammers  hat  mit  dem  Schieber  jenes  Telegraphen 
jedoch  nichts  gemein,  als  den  Mechanismus,  durch  welchen  er  in  mittlerer  Lag? 
zwischen  den  beiden  gleich  zu  erwähnenden  Anschlägen  sich  in  labilem  Gleichge- 
wichte befindet,  so  dass  er  stets  entweder  dem  oberen  oder  dem  unteren  Anschlage 
sicher  anliegt  Dieser  Mechanismus  ist  in  Schbllbn's  Beschreibung  des  Siehe»* 
HALSKs'schen  Telegraphen  übergangen,  und  es  sind  darüber,  nächst  dem  Aufsatz 
in  den  Annales  de  Chimie  etc.  (L.  c.  p.  405),  Beschreibung  und  Abbildung  der  Sis- 
MBNs'schen  selbstthatigen  Wippe  (Poggbndorfv's  Annalen  u.  s.  w.  1857.  Bd.  CD. 
S.  70,  Taf.  I.  Fig.  1—3;  —  Wiedbmann'b  Lehrbuch  u.  s.  w.  2.  Aufl.  Bd.  I.  Braun- 
schweig 1872.  S.  654.  §.  451;  —  vergl.  oben  Bd.  I.  S.  48)  nachzusehen,  in  welcher 
der  Telegraphenschieber  gleichfalls  Anwendung  gefunden  hat. 

*  Hblmholtz  in  Poogendorff's  Annalen  u.  s.  w.  1851.  Bd.  LXXXIII.  S.  517; 
—  Vergl.  oben  Bd.  I.  S.  220. 

3  Vergl.  oben  Bd.  I.  S.  219. 
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mittels  der  Zugschraube  z  und  der  Druckschraube  d  innerhalb  der  zu 
wünschenden  Grenzen  verändert  werden. 

Im  weiteren  Ansteigen  nimmt  der  Haupthebel  den  Schieber  mit,  bis 
dessen  oberer  Schenkel  sich  dem  Anschlag  ax  anlegt.  Die  Nebenleitung 
ist  jetzt:  soal7  mit  einer  Abzweigung  okHFAccrl  Lagst  schliesslich 
der  Muskel  nach  und  gewinnt  die  Hauptfeder  die  Oberhand,  so  fallt  k 
von  so  ab,  und  letztere  Abzweigung  öffnet  sich.  Vermöge  der  in  Anm.  1 
auf  voriger  Seite  erwähnten  Einrichtung  des  Schiebers  aber  bleibt  so  fest 
an  ctj  gelehnt,  und  dadurch  die  Nebenleitung  soux  geschlossen.  Trifft 
im  weiteren  Rückgange  des  Haupthebels  der  Stützstift  H  wieder  auf  su, 
wobei  er  den  Schieber  nach  unten  mitnimmt,  so  schliesst  sich  die  ur- 
sprüngliche Nebenleitung  "wieder  in  demselben  Augenblicke,  wo  die  Neben- 
leitung  zwischen  so  und  ax  geöffnet  wird,  und  sie  bleibt  geschlossen,  bis 
eine  neue  Zuckung  beginnt. 

An  Hrn.  Helmholtz'  ursprünglicher  Torrichtung  zur  Bestimmung 
der  Geschwindigkeit  des  Nervenprincips,  an  meinem  'Ifroschunterbrechef, 
der  als  andere  Gestalt  jener  Vorrichtung  erscheint,  kam  es  darauf  an, 
dass  nur  Eine  Zuckung  stattfinde.  Man  erinnert  sich  des  sinnreichen 
Kunstgriffes,  durch  den  Hr.  Helmholtz  dies  erreichte.  Hier  ist  uns  das 
entgegengesetzte  Ziel  gesteckt,  Zuckung  auf  Zuckung  möglichst  dicht  und 
lange  [619]  folgen  zu  lassen.  Diese  Aufgabe  löst  der  Froschhammer 
folgendermaassen. 

Der  Carneolanschlag,  gegen  welchen  der  untere  Schenkel  des  Schie- 
bers trifft,  ist  selber  noch  kein  fester  Punkt,  sondern  am  einen  Ende  des 
zweiarmigen  Hülfshebels  haf  befestigt.  Dieser  hat  seinen  Drehpunkt 
bei  a.  An  seinem  anderen  Arme  zieht  ihn  die  Hülfsfeder /f',  die  bei 
/'  ihren  mikrometrisch  stellbaren  Halter  hat,  nach  unten;  sie  zieht  folg- 
lich sein  Ende  h  nach  oben.  Die  Hauptfeder  ist  viel  starker  als  die 
Hülfsfeder.  Im  Zustand  der  Belastung  ist  die  Spannung  der  Hauptfeder 
=  der  Summe  der  Spannungen  des  Muskels  und  der  Hülfsfeder;  die 
Hauptfeder  drückt  durch  su  mittelbar  h  gegen  den  leitenden  Anschlag 
«2,  nnd  schliesst  dadurch  den  Strom  der  zweigliederigen  DANiEu/schen 
Säule  Kl}*  der  in  absteigender  Rieh-  [620]  tung  die  Nerven  Nlf  N% 


1  Um  zu  verhüten,  dass  der  Muskel  hier  plötzlich  auf  unüberwindlichen 
Widerstand  stoase,  was  bedenklich  schien,  wird  der  Knopf  Je  von  einer  federnden 
Verlängerung  des  Haupthebels  getragen. 

1  Die  doppelte  Polarisation  an  den  beiden  Platin-Elektrodenpaaren  bei  Nx 
uri  Nt  (es  war  vor  der  Zeit  der  unpolarisirbaren  Elektroden)  machte  eine  so  grosse 
Kraft  nöthig. 

Ich  wendete  übrigens  mit  gleichem  Erfolge  noch  eine  andere  Combination  an, 
wobei  nur  einfache  Polarisation  stattfand  and  geringere  Kraft  genügte.   Sie  bestand 
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derMuskeInÄfly M2 durchfliesst.  DieBahndieoesStiomes K^a^haN^DK^ 
ist  gestrichelt  Sobald  Muskel  Mx  soweit  erschlafft  ist,  dass  zwischen  h 
und  cc2  Schluss  erfolgt,  wird  eine  neue  Zuckung  ausgelöst,  und  der  be- 
schriebene Hergang  erneuert  sich  in  annähernd  gleicher  Art,  bis  der  Hub 
des  Muskels  Ml  zu  klein  wird,  um  k  mit  so  in  Berührung  zu  bringen, 
wo  dann  die  Nebenleitung  nicht  rechtzeitig  wieder  geschlossen  wird. 

Um  dem  abzuhelfen,  und,  wie  man  sehen  wird,  noch  in  anderer 
Absicht,  war  folgende  Einrichtung  getroffen.  Der  Hülfshebel  schloss  bei 
jedem  Hube  durch  Begegnung  mit  dem  Anschlag  <x3  den  in  der  Figur 
punktirten  Kreis  a^ff'K^Ta^  einer  Kette  JE^,  in  welcher  sich  ein  Mo- 
dell des  WHEATSTONE'schen  Zeigertelegraphen  T  befand.  Die  Kreise  der 
Säule  Kx  und  der  Kette  Kt  waren  bis  auf  die  Verbindung  durch  das 
Stück  des  Hülfshebels  aa3  von  einander  isolirt,  und  es  ging  also  keine 
Elektricitat  aus  dem  einen  in  den  anderen  über.1     Jede  Schliessung  der 


darin,  a  mit  dem  einen  Ende  der  Kette  in  Verbindung  zu  setzen,  und  von  a?  so- 
wohl wie  von  dem  anderen  Ende  der  Kette  einen  Draht  zur  oberen,  beziehungsweise 
unteren  Elektrode  den  beiden  gleich  und  gleichzeitig  zu  erregenden  Nerven  sich 
gabeln  zu  lassen.  Bei  dieser  Anordnung  werden  die  Nerven  auch  gleich  erregt, 
vorausgesetzt,  was  aber  strenge  nicht  zutrifft,  dass  ihr  Widerstand  und  ihre  Berüh- 
rungsflächen mit  den  Elektroden  gleich  seien,  und  dass  an  letzteren  gleiche  Pola- 
risation stattfinde. 

Natürlich  bietet  sich  auch  der  Gedanke  dar,  durch  Berührung  von  h  und  at  den 
Hauptstrom  eines  Inductoriums  zu  schliessen  und  dessen  Anfangsnebenstrom  durch 
Nlt  N2  zu  leiten.  Dabei  würde  aber  der  im  Augenblicke  der  Oeffhung  unvermeid- 
liche Endnebenstrom  die  einfache  Zuckung  in  Doppelzuckung  verwandeln  und  eine 
Verwickelung  mehr  erzeugen.  Ebensowenig  geht  es  an,  durch  jene  Berührung  eise 
NebenschliesBung  zur  Hauptrolle  schliessen  zu  lassen.  Denn  es  giebt  keine  Art,  dem 
durch  Schliessen  einer  Nebenleitung  entstehenden  Endnebenstrom  physiologisch  die 
Oberhand  zu  verschaffen  über  den  durch  Oeffhen  derselben  Leitung  entstehenden 
Anfangsnebenstrom.  Diese  Ströme  können  in  ihrer  physiologischen  Wirkung  höch- 
stens einander  gleich  werden.  Naturgemäße  entspricht  jenem  Endnebenstrom  bessere 
Leitung  für  den  Endextrastrom  zwischen  den  Enden  der  Hauptrolle.  Bei  gleicher 
Anfangsordinate  mit  dem  Aitfangsextrastrom  hat  also  der  Endextrastrom  grösseren 
Integralwerth,  folglich  längere  Dauer.  Der  End-  und  der  Anfangsnebenstrom  haben, 
bei  gleichem  Integralwerth  unter  sich,  gleiche  Dauer  mit  den  entsprechenden  Extrs- 
strömen.  Der  durch  Schliessen  der  Nebenleitung  entstehende  Endnebenstrom  wird 
daher  stets  länger  dauern,  mithin  seine  Curve  minder  steil,  seine  physiologische 
Wirkung  kleiner  sein.  Indem  man  den  Unterschied  der  Leitungen  zwischen  den 
Enden  der  Hauptrolle  zum  Verschwinden  bringt,  kann  man  also  höchstens  die  bei- 
den Nebenströme  in  ihrem  Verlauf  einander  gleich,  nie  die  Curve  des  Endneben- 
stromes  zur  steileren,  und  dadurch  ihn  zum  physiologisch  wirksameren  machen. 
Diese  praktisch  wichtige  Betrachtung  fehlt  in  meiner  Untersuchung  über  den  zeit- 
lichen Verlauf  der  Inductionsströme    (vergL  oben  Bd.  I.   S.  228—256.) 

1  Vergl.  Untersuchungen  u.  s.  w.   Bd.  II.  Abth.  I.  S.  40. 
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Kette,  also  jede  Zuckung  der  Muskeln,  begleitet  der  Telegraph  mit  einem 
Sprunge  seines  Zeigers.  Bei  einer  gewissen  Stellung  des  letzteren,  z.  B. 
beim  Sprunge  von  K  auf  Z,  traf  der  Zeiger  auf  einen  isolirenden 
Damnen  am  schwach  federnden  Draht  D,  der  bis  dahin  durch  Berüh- 
rung mit  einer  Kupferplatte,  auf  der  ein  Quecksilbertropfen  schwamm,  den 
Kreis  der  rei-  [621]  zenden  Säule  Kx  geschlossen  hielt  So  öffnete  der  Zeiger 
diesen  Kreis,  und  zwar  dauernd,  indem  der  abwärts  zurückfedernde  Draht 
bei  der  Platte  vorbeifuhr. .  Wurde  im  Beginn  der  Zeiger  auf  A  gestellt, 
so  konnten  nur  den  Buchstaben  B,  C,  D,  E,  F,  G,  H,  J,  K,  L  ent- 
sprechend zehn  Zuckungen  stattfinden.  Diese  dauerten  etwa  2 "  (s.  unten), 
wahrend  das  Nadelpaar  des  bei  diesen  Versuchen  noch  angewandten 
MoUaplicators  für  den  Nervenstrom  25  Secunden  zu  einer  Schwingung 
brauchte.  Nicht  nur  war  so  dem  Uebelstande  vorgebeugt,  dass  bei  fort- 
gesetztem Gange  des  Hammers  die  Zuckungen  den  Haupthebel  nicht 
mehr  weit  genug  hoben,  um  die  Nebenleitung  wieder  zu  schliessen,  son- 
dern es  konnten  auch  die  durch  je  zehn  Zuckungen  erzeugten  Ausschlage 
für  ein  ungefähres  Maass  der  Wirkung  gelten,  die  eine  Einzelschwankung 
hervorbrachte. 

Der  Kreis  der  Säule  Kx  stand  ursprünglich  offen.  Sobald  er  durch 
einen  Schlüssel  etwa  bei  2  geschlossen  wurde,  setzte  sich  bei  richtig  ein- 
gebrachtem arbeitenden  Muskel  der  Froschhammer  in  Gang,  und  bot 
dann  das  Schauspiel  eines  höchst  vollkommenen  GALVANi'schen  Frosch- 
schenkel-Tanzes (s.  oben  S.  488)  dar.  Bei  guter  Leistungsfähigkeit  des 
Muskels  ging  der  Hammer  anfangs  so  schnell  und  gleichmässig,  dass 
man  einen  SrEMENs-HALSKE'schen  Zeigertelegraphen  zu  hören  meinte. 

Hier  war  es  möglich,  für  die  noch  nicht  geprüfte  Arbeitsleistung 
eines  Froschgastroknemius 1  einen  ungefähren  unteren  Grenzwerth  zu 
erlangen,  und  ich  nahm  gelegentlich  solche  Bestimmung  vor. 

Ein  nicht  besonders  kräftiger  Muskel  eines  mittelgrossen  Frosches 
machte  25  Hube  in  4-5",  also  beiläufig  10  Hube  in  1-75"  (s.  oben). 
Der  Hub  betrug  mindestens  8 mm.  Dabei  war  die  Spannung  der  Haupt- 
feder zu  Anfang  des  Hubes  =  50**,  zu  Ende  =  148**.  Wegen  der 
Kleinheit  des  Hubes  im  Vergleich  zur  Länge  der  Feder  kann  man  an- 
nehmen, dass  [622]  die  Spannung  mit  dem  Hube  linear  wuchs.  Von 
der  Hülfefeder  kann  man  um  so  eher  absehen,  »als  Anschlag  as  dem 
Hülfshebel  nur  einen  verschwindenden  Hub  gestattet  Die  25  Hube  ent- 
sprechen mithin  einer  Arbeit  von  etwa  0'002km,  zu  deren  Erzeugung 


1  Man  vergleiche  Mattsücci's  sinnlose  Versuche  in  meinen  Untersuchungen  u.a.  w. 
Bd.  1.  8.  275,  wo  sich  die  Literatur  findet,  zu  der  noch  hinzuzufügen  ist:  Philo- 
aophical  Transactions  etc.    1847.   S.  243. 
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0-00472  Grammencalorie  aufgewandt  oder  0-  00058 mgt  C  verbrannt 
werden  müssten.  Ein  guter  Muskel  lieferte  aber,  wenn  ihm  dazwischen 
Bube  gegönnt  wurde,  leicht  6,  auch  wohl  10  mal  diese  Arbeit  Allmäh- 
lich ermüdete  der  Muskel  und  arbeitete  langsamer  und  minder  regel- 
mässig, bis  endlich  Stillstand  eintrat 

Liess  ich  sehr  starke  Inductionsschläge  auf  den  Nerven  Nx  einwir- 
ken, so  arbeitete  der  Hammer  von  Anfang  an  langsamer. 


§.  XIV.    Versuche  am  Froschhammer  über  die  negative 

Schwankung. 

Ich  habe  diese  Art  von  Versuchen  nicht  weiter  ausgedehnt,  was 
wohl  der  Mühe  lohnen  würde,  sondern  schritt  nun,  am  Multiplicator  für 
den  Nervenstrom,  zu  den  eigentlich  beabsichtigten  Versuchen  über  die 
elektromotorische  Wirkung  des  zusammengezogenen  Muskels.  Der  arbei- 
tende und  der  stromgebende  Muskel  waren  die  beiden  Gastroknemien 
desselben  Frosches.  Der  letztere  war  etwa  in  der  Mitte  seiner  Länge 
querdurchschnitten  und  mit  Eopf  und  Querschnitt  zwischen  die  mit  E- 
weisshautchen  bekleideten  Bausche  der  Zuleitungsgefasse  eingeklemmt,  so 
dass  trotz  der  Zuckung  die  Berührung  für  stetig  gelten  konnte.  Die 
Nerven  wurden  über  die  beiden  Elektrodenpaare  in  möglichst  gleicher 
Art  gebrückt  Immer  blieb  zwischen  den  Muskeln  der  Unterschied,  dass 
der  eine  unversehrt  war  und  arbeitete,  der  andere  querdurchschnitten 
war  und  sich  frei  zusammenzog,  was  auf  die  bei  dem  Versuchsplane  vor- 
ausgesetzte Congruenz  der  beiderseitigen  Zuckungen  nur  nachtheilig  wirken 
konnte.  Auch  besass  ich  damals  noch  nicht  die  Mittel,  um  Ungleich- 
artigkeit  und  Polarisation  der  Elektroden  zu  beseitigen,  sondern  ich  behalf 
mich  mit  Elektroden  aus  un verquicktem  Zink  in  gesättigter  Zinksulphat- 
lösung,  deren  Ungleichartigkeit  mir  viel  Noth  machte,  und  welche  noch 
ansehnliche  Ladung  an-  [623]  nahmen.1  Wirkte  der  zusammengezogene 
Muskel  am  Froschhammer  negativ,  so  bewies  dies  also  noch  nicht,  dass 
der  Muskelstrom  sich  umkehre,  denn  die  negative  Wirkung  konnte  Po- 
larisation sein.  Wirkte  er  dagegen  positiv,  so  war  bewiesen,  dass  unter 
den  Umstanden  des  Versuches  der  Muskelstrom  nicht  einmal  verschwand, 
denn  sonst  wäre  wegen  Polarisation  negative  Wirkung  eingetreten.  Aus 
geringerer  Starke  der  positiven  Wirkung  durfte  auf  Abnahme  des  Stromes 
während  der  Zusammenziehung  geschlossen  werden  mit  dem  Grade  von 


*  Vergl.  oben  Bd.  I.  S.  46.  57. 
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Sicherheit,  den  die  unvollständige  Immobilisirung  des  stromgebenden  Mus- 
kels zuliess. 

Der  Eifolg  war,  dass  mit  künstlichem  Querschnitt  nie  eine  Spur 
negativer  Wirkung  bemerkt  wurde.  Auch  wenn  die  Nebenschliessung, 
welche  den  Strom  vom  Mulüplicator  abhielt,  möglichst  kurze  Zeit  offen 
blieb,  erschien  positiver  Ausschlag.  Dagegen  erschien  er  häufig  negativ, 
wenn  der  stromgebende  Muskel  unversehrt  war,  oder  wenn  ich  den 
Strom  vom  arbeitenden  Muskel  selber  ableitete,  indem  ich  vom  Femur 
dicht  über  dem  Knie  und  von  der  Achillessehne  einen  mit  Zinklösung 
getränkten  Charjtiequast  in  die  Zuleitungsgefasse  hängen  liess.  Natürlich 
bedeuten  diese  negativen  Ausschläge  für  unsere  Frage  nur,  dass  solche 
Ausschläge  auch  mit  querdurchschnittenem  Muskel  erfolgt  wären,  wenn 
unter  den  Umständen  des  Versuches  der  vom  künstlichen  Querschnitt 
abgeleitete  Strom  bei  der  Einzelschwankung  sich  umkehrte. 

Es  blieb  nun  aber  noch  übrig,  mit  künstlichem  Querschnitt  die 
negative  Schwankung  überhaupt  am  Froschhammer  sichtbar  zu  machen. 
Dazu  wurden  Versuchsreihen  angestellt,  in  denen  der  stromgebende  Mus- 
kel abwechselnd  zuckte  und  nicht  zuckte,  während  sonst  Alles  unverändert 
blieb.  Sollte  der  Muskel  nicht  zucken,  so  wurde  Nerv  N2  von  seinem 
Elektrodenpaar  abgehoben,  und  über  dieses  zur  Erhaltung  der  Leitung 
ein  anderes  ähnliches  Stück  Nerv  gebrückt.  Die  folgenden  Tabellen  lehren 
das  Ergebniss  dieser  Versuche.    Die  Zahlen  sind  Multiplicatorgrade. 


[624] 


A.    Versuche  mit  längerer  Schliessungszeit. 

10  Zuckungen. 

Z.  bedeutet  Zuckung,  B.  Buhe. 
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B.    Versuche  mit  kürzester  Schliessungszeit 

15  Zuckungen. 
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Beide  Versuchsreihen  unterscheiden  sich  von  einander  dadurch,  das 
in  ersterer  die  Schieberschenkel  einen  kleinen  Winkel  bildeten,  daher, 
bis  k  o  traf,  der  Muskel  sich  betrachtlich  verkürzte,  während  in  letztem 
jener  Winkel  so  gross  war,  dass  k  o  traf,  unmittelbar  nachdem  H  von 
u  sich  gelöst  hatte. 

Die  Versuche  schienen  also  zu  beweisen,  dass  die  Einzelschwankuiur 
in  einer  während  des  Stadiums  der  steigenden  Energie  auftretenden  Ab- 
nahme der  Muskelstromkraft  bestehe,  welche  verh^ltnissmässig  um  so 
grosser  sei,  je  kürzere  Zeit  t  vom  Anfange  der  Zuckung  an  man  den 
Strom  auf  die  Nadel  einwirken  lasse.  Denn  in  Reihe  B,  wo  t  möglichst 
klein  gemacht  wurde,  betrug  die  elektromotorische  Wirkung  des  zusam- 
mengezogenen Muskels  weniger  als  die  Hälfte  von  der  des  [625]  ruhen- 
den Muskels,  dagegen  in  Reihe  A,  wo  t  grosser  war,  kommt  nur  einmal 
(Muskelpaar  I,  Versuch  1.  und  2.)  ein  Verhältnis  der  Wirkung  da 
zuckenden  zu  der  des  ruhenden  Muskels  wie  1:2  vor.1 


§.  XV.    Versuche  am  Froschhammer  vermögen  die  Frage  nacb 
Umkehr  des  Muskelstromes  bei  der  Zuckung  nicht  zu  ent- 
scheiden. 

So  weit  war  ich,  nach  jahrelangen  Bemühungen,  in  dieser  Unter- 
suchung gekommen,  als  Hr.  Helmholtz  mir  brieflich  den  kurz  darauf 
(1854)  in  den  Berichten  der  Akademie  veröffentlichten2  Versuch  am 
Myographion  mittheilte,  wonach  der,  secundäre  Zuckung  erregende  Theil 


1  Natürlich    war   wegen    der   Intensitätencurve    des   Multiplicators   das  ent- 
sprechende Verhaltniss  im  Allgemeinen  nicht  so  nahe  =»  1,  wie  die  TabeUe  es  zeigt 
'  S.  dort,  S.  328 ;  —  vergl.  oben  S.  448. 
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der  Schwankung  der  Zuckung  voraufgeht  und  in  das  Stadium  der  laten- 
ten Beizung1  fallt 

Der  Nerv  eines  querdurchschnittenen  Gastroknemius  A,  dessen 
natürlichem  Längs-  und  künstlichem  Querschnitt  der  Nerv  eines  unver- 
sehrten Gastroknemius  B  angelegt  war,  wurde  elektrisch  gereizt,  wobei 
B  mitzuckte,  und  am  Myographion  eine  secundäre  Zuckungscurve  ver- 
zeichnete (s.  die  gestrichelte  Curve  im  Abschnitt  HeL  Fig.  38.) 2  Nun 
wurde  der  Nerv  von  B  zwischen  J  und  B  unmittelbar  gereizt,  und  so 
eine  Zuckungscurve  gewonnen,  welche  die  primäre  heissen  kann,  weil  sie, 
abgesehen  von  der  verschiedenen  Länge  der  in  beiden  Fällen  von  der 
Beizung  zu  durchlaufenden  Nervenstrecken,  zusammenfallt  mit  der  Curve, 
die  der  primär  zuckende  Muskel  zeichnen  würde  (s.  die  ausgezogene 
Curve  in  der  Figur).  Vermöge  der  bekannten  Einrichtung  des  Myogra- 
phions  geschah  beidemal  die  Reizung  bei  derselben  Stellung  des  Cylinders, 
[627]  nämlich  im  Punkt  rx  der  Abscissenaxe.  Die  secundäre  Zuckungs- 
curve zeigt  sich,  bei  gleicher  Höhe  und  Form,  gegen  die  primäre  so  ver- 
schöben, dass  daraus  späteres  Eintreten  der  secundären  Zuckung  folgt. 
Die  Verschiebung  misst  die  Zeit,  um  welche  die  secundäre  Zuckung  später 
'tntrat  als  die  primäre.  So  kann  man  den  unbekannten  Augenblick  der 
secundären  Beizung  r,  bestimmen.  Unter  der  Voraussetzung,  dass  bei 
der  primären  und  bei  der  secundären  Zuckung  die  Beizung  gleich  lauge 
latent  bleibt,  findet  man  ra,  wenn  man  das  dem  Latenzstadium  der  pri- 
mären Beizung  entsprechende  Stück  der  Abscissenaxe  rxax  von  a21  dem 
Anfange  der  secundären  Curve,  ab  negativ  auftragt.  Es  ergiebt  sich, 
dass  ra  etwa  in  die  Mitte  des  Latenzstadiums  rla1  trifft,  oder,  da  dies 
Stadium  etwa  0*01"  dauert,  dass  der  zuckungerregende  Theil  der  Schwan- 
kung dem  Anfange  der  Verkürzung  a{  um  etwa  0*005"  voraufgeht. 

Bleibt  die  secundäre  Zuckung  unter  dem  Maximum,  so  nähert  ra 
sich  a1 ,  nie  jedoch  um  eine  beträchtliche  Grösse.  Hr.  Helmholtz  erklärte 
dies  so,  dass  dann  ein  grösserer  Theil  der  Schwankung  ablaufen  müsse, 
damit  Beizung  eintrete.  Daraus,  dass  ra  nie  in  das  Stadium  der  stei- 
genden Energie  hinüberrückt,  schloss  er,  „dass  die  Schwankung  bis  zum 
„Eintritt  der  Zuckung  anhält;  ob  sie  noch  langer  dauert  oder  nicht,  lässt 
^sich  auf  diesem  Wege  nicht  ausmachen;  doch  scheinen  diejenigen  Theile 
„derselben,  deren  Schwankungsgeschwindigkeit  gross  genug  ist,  um  den 


1  Um  den  schleppenden  Ausdruck  „Stadium  der  latenten  Reizung"  zu  vermei- 
den, rede  ich  in  der  Folge,  wo  dieser  Begriff  oft  wiederkehrt,  kurz  vom  „Latenz- 
stadium". 

*  Diese  ZuckungBCurYen  sind  nach  den  meines  Wissens  nie  veröffentlichten 
HsLMHOLTz'schen  Myogrammen  copirt. 

E.  da  Boii-Reymond,  Ges.  Abb.  II.  32 
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„Nerven  des  seeundär  zuckenden  Muskels  zu  reizen,  der  Zuckung  vorauf- 
„zogehen,  und  die  Theile,  welche  etwa  noch  wahrend  der  Zuckung 
„vorhanden  sind,  so  langsam  zu  schwanken,  dass  sie  nicht  mehr  reizen." l 

Die  Curve  im  Abschnitt  He  IL  der  Fig.  38  erläutert  Hrn.  Helm- 
holtz'  Vorstellung  von  der  Schwankungscurve.  Wie  überall  in  Fig.  38. 
ist  der  Zeitwerth  der  Abscissen  derselbe  wie  im  Abschnitt  He  L  und  die 
der  Abecissenaxe  parallele  gestrichelte  Gerade  mm'  bedeutet  die  ursprüng- 
liche Stromkraft  des  Muskels.  Die  Abscissenaxe  selber  (wo  sie  vorhan- 
den ist,  mit  rt  bezeichnet),  fehlt  hier,  da  über  die  [628]  Tiefe  der 
Schwankung  der  HELMHOi/rz'sche  Versuch  nichts  lehrt.2 

Durch  diese  unerwartete  Einsicht  wurde  das  mit  dem  Froschhammer 
erhaltene  Ergebniss  entwerthet.  Wäre  dies  Ergebniss  Umkehr  des 
Stromes  gewesen,  so  hätte  es  an  Bedeutung  nicht  verloren.  So  konnte, 
während  die  Beizung  latent  war,  der  Strom  negativ,  während  der  Zuckung 
wieder  positiv. geworden  sein.  Versuche  am  Froschhammer  können  diese 
Möglichkeit  nicht  ausschliessen. 

Die  Fortschritte,  welche  ich  seitdem  in  der  elektrophysiologischen 
Technik  überhaupt  machte,  würden  auch  die  Versuche  mit  dem  Frosch- 
hammer sehr  zu  vervollkommnen  erlauben.  Die  Bussole  mit  aperiodi- 
schem Magnete,  die  Gompensation  mittels  eines  von  einer  beständigen 
Kette  abgeleiteten  Stromzweiges,  die  gleichartigen  und  unpolarisirbaren 
Elektroden,  wären  schon  eine  grosse  Verbesserung.  Eine  noch  wichtigere 
gäbe  die  Anwendung  eines  Gracilis  mit  thermischem  Querschnitt  als 
arbeitenden  und  stromgebenden  Muskels  zugleich  ab.  (Vergl.  oben 
S.  409.)  Nicht  bloss  würde  dadurch  die  Unsicherheit  gehoben,  welche 
in  Bezug  auf  Gleichzeitigkeit  der  Vorgänge  an  zwei  Muskeln  immer  und 
namentlich  dann  herrscht,  wenn  beide  unter  so  verschiedenen  Bedingungen 
sich  befinden,  wie  hier  (s.  oben  S.  494).  Sondern  nach  den  Ergebnissen 
der  ersten  Abtheilung  kann  es  für  grundlegende  Ermittelungen,  wie  wir 
sie  hier  beabsichtigen,  kaum  einen  minder  tauglichen  Muskel  geben,  als 
den  Gastroknemius,  an  welchem  ausser  Täuschungen  durch  Parelektro- 
nomie  noch  solche  durch  den  Conflict  der  von  beiden  Sehnenspiegeln  aus- 
gehenden Neigungsströme  drohen  (s.  oben  S.  420). 

Ich  verzichtete  indess  auf  Wiederholung  meiner  Versuche  am  Frosch- 
bammer  in  vervollkommneter  Gestalt,  da  deren  aus  Hrn.  Helmhoi/tz' 
Entdeckung  folgender  grundsätzlicher  Fehler  doch  derselbe  blieb;  und  ich 
hatte  vollends  keinen  Anlass  mehr,  diese  Versuche  wieder  aufzunehmen, 
seit  Hr.  Bernstein  uns  im  Differential-Kheotom  das  Mittel  gab,  die  vor- 


1  Briefliche  Mittheilnng. 

s  Vergleiche  übrigens  unten  §.  XVIII. 

32* 
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liegende  Frage  [629]  frei  von  allen  Verwickelungen  leicht  und  sicher  zu 
entscheiden.  Bevor  wir  hiervon  nähere  Kenntniss  nehmen,  verweilen 
wir  noch  passend  etwas  bei  einigen  anderen  unseren  Gegenstand  mehr 
oder  minder  nahe  berührenden  Verhandlungen. 


§.  XVL    Sonstige  Verhandlungen  und  Versuchspläne. 

1.  A.  y.  Bkzold's  Methode  der  künstlichen  seeundaren  Zuckungen. 

A.  y.  Bezold  hatte  gefanden,  dass  bei  Beizung  eines  Nerven  durch 
Schliessen  oder  Oeffhen  eines  sehr  schwachen  beständigen  Stromes  die 
Zuckung  später  eintrat,  als  bei  Beizung  durch  einen  Oeflhungsinductioiis- 
schlag.  Er  glaubte  bewiesen  zu  haben,  dass  diese  Verzögerung  auf  einem 
in  der  erregten  Nervenstrecke  selber  stattfindenden  Zeitverlust  beruht, 
und  hierauf  gestützt,  hatte  er  ein  neues  Gesetz  der  elektrischen  Nerven- 
erregung  aufgestellt,  wonach  bei  Schliessung  und  Oeflhung  schwacher  be- 
standiger Ströme  die  Beizung  erst  nach  Ablauf  der  Stromschwankung 
entstehen  sollte.1 

Gleichheit  der  Latenzstadien  bei  der  primären  und  bei  der  seeun- 
daren Zuckung,  auf  welche  Hr.  Helmholtz  als  selbstverständlich  gefust 
hatte,  erschien  nun  nicht  mehr  sicher.    Nach  v.  Bezold  träte  zum 
Latenzstadium  der  Beizung   im  Muskel   bei   der   seeundaren  Zuckung 
wahrscheinlich  noch  ein  Zeitverlust,  gleichsam  ein  zweites  Latenzstadium. 
im  Nerven.    Indem  v.  Bezold  einen  auf-  oder  absteigenden  Strom  von 
der  Stärke  des  Muskelstromes  im  Nerven  des  stromprüfenden  Schenkel* 
unterbrach  und  sogleich  wiederherstellte,  erzeugte  er,  wie  er  es  nannte 
künstliche  seeundäre  Zuckungen'.    Unter  gewissen  Bedingungen  stimm- 
ten diese  mit  den  natürlichen  hinsichtlich  ihrer  Stärke  und  ihres  Ver- 
laufes, wie  v.  Bezold  berichtet,  auffallend  überein.  v.  Bezold  hielt  aeb 
danach  für  berechtigt,  der  seeundaren  Beizung,  im  Gegensatze  zu  der  n>n 
einem  Oefihungsinductionsschiag  ausgehenden  primären  Beizung,  den- 
selben Verlauf  zuzuschreiben,  als  handele  es  sich  um  schnelle  [630]  In* 
terbrechung  und  Wiederherstellung  eines  schwachen  beständigen  Strömt*. 
Er  verlegte  den  Augenblick  der  Beizung  also  noch  weiter   zurück,  ab 
Hr.   Helmholtz.      Nach    ihm    liefe    der   zuckungerregende    Theil  der 
Schwankung  innerhalb  0  •  0007  ",  also  innerhalb  des  ersten  Zehntels  des 
Latenzstadiums  der  Beizung  im  primären  Muskel  (s.  oben  S.  473),  voll- 


1  Untersuchungen   Über  die  electrische  Erregung  der  Nerven   und  Musfcelo. 
Leipzig  1861.    S.  266  ff. 
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ständig  ab.1    Dieser  Theil  bestände  in  einer  im   Augenblick,    wo  die 

Xervenreizung  im  Muskel  anlangt,  plötzlich  entstehenden  Abnahme  des 

iluskelstromes  auf  Null,  welche  ebenso  rasch  wieder  verschwindet.2  (S. 
die  Curve  (*)  im  Abschnitt  vByM  der  Fig.  38.) 

Leider  hat  der  früh  verstorbene  Forscher  diese  Untersuchung  nur 
im  Auszuge  mitgetheilt,  so  dass  seine  Aufstellungen  in  mehrfacher  Be- 
ziehung dunkel  blieben.  Sie  näher  zu  erörtern,  wäre  nutzlos,  da  sie,  wie 
wir  jetzt  bestimmt  wissen,  irrig  sind.  v.  Bezold's  Beschreibung  passt 
auf  keine  der  Erscheinungsweisen  der  Schwankung,  welche  uns  seitdem 
tatsächlich  bekannt  wurden.  Die  Wahrnehmungen,  welche  ihn  zu 
seinem  neuen  Gesetze  der  Nervenerregung  fährten,  sind  nicht  gdhz  auf- 
geklärt, allein  das  Gesetz  ist  widerlegt.3  Die  Methode  der  'künstlichen 
secundären  Zuckungen  gestattet  schwerlich  einen  sicheren  Schluss  über 
die  Beschaffenheit  der  negativen  Schwankung.  Das  Eintreten  der 
secundären  Zuckung  hängt  zwar  ziemlich  oft  von  der  Richtung  des 
Muskelstromes  im  secundären  Nerven  ab,  doch  gelang  es  mir  bisher 
nicht,  in  dieser  [631]  Abhängigkeit  ein  Gesetz  zu  erkennen  (s.  oben 
S.  479 — 481).  Vollends  im  Verlaufe  der  Zuckung,  wenn  sie  einmal  aus- 
gelöst ist,  liegt  nicht  genug  Bezeichnendes,  um  daraus  aqf  die  Art  der 
Stromschwankung  zu  schliessen,  die  sie  hervorrief,  und  je  schneller  die 
Schwankung,  gerade  um  so  weniger.  Dies  geht  recht  deutlich  daraus 
hervor,  dass  gewiss  v.  Bezold  selber  oft,  ohne  es  zu  bemerken,  durch 
Stromumkehr  bewirkte  secundäre  Zuckungen  vor  Augen  hatte,  nämlich 
jedesmal,  dass  er  sich  des  unversehrten  Gastroknemius  als  primären  Mus- 
kels bediente,  und  dass  der  Muskel  parelektronomisch  war.  Uebrigens 
sagt  v.  Bezold  auch  einmal,  dass  die  Schwankung  mindestens  aus 
plötzlichem  Verschwinden  und  ebenso  schneller  Wiederkehr  des  Stromes 


*  Monatsberichte  der  Berliner  Akademie,  1861.  S.  1023;  —  1862.   S.  199.  — 
Vergi.  oben  S.  448. 

2  Monatsberichte  u.  s.  w.   1862.   S.  201. 

3  Hr.  Jüi».  König,  der  unter  Hrn.  Helhholtz*  Leitung  v.  Bbzold's  Gesetz 
der  Nervenerregung  prüfte  und  nicht  bestätigt  fand,  deutete  an,  wie  man  das 
scheinbare  Auseinanderfallen  von  Stromschliessung  und  -OefFnung  und  Nervenreizung 
noch  anders  erklären  könne,  ah  durch  latente  Heizung  im  Nerven,  nämlich  dadurch, 
dass  der  stärkere  Beiz  des  Inductionsschlages  im  Nerven  schneller  fortschreite,  als 
der  schwächere  der  Kettenstromschwankung.  (Wiener  Sitzungsberichte  u.  s.  w. 
1870.  Bd.  LXH.  Abth.  II.  S.  545.)  Doch  wird  solche  mehrfach  behauptete  Ab- 
hängigkeit der  Geschwindigkeit  der  Beizung  von  der  Beizstärke  durch  Hrn.  Rosen- 
thal neuerlich  bestimmt  geleugnet.  (Monatsberichte  der  Berliner  Akademie.  1875. 
S.  419.) 

*  Monatsberichte  u.  s.  w.     1862.   S.  200. 
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bestehen  müsse.1    Das  c  mindestens '  scheint  zu  zeigen,  dass  er  es  damals 
doch  für  möglich  hielt,  dass  der  Strom  sich  umkehre. 

2.    Was  ans  der  negativen  Schwankung  des  Herzmuskels  für  unsere 

Frage  sich  ergiebt. 

Die  HELMHOLTz'sche  Entdeckung,  dass  der  zuckungerregende  Theii 
der  negativen  Schwankung  der  Verkürzung  des  Muskels  vorhergeht, 
wurde  durch  Hrn.  Kölukeb's  und  H.  Mülleb's  Beobachtungen  über 
die  elektrischen  Vorgänge  am  schlagenden  Herzen  bald  darauf  sehr  schön 
bestätigt.*  Die  Skeletmuskeln  unterscheiden  sich  von  den  glatten  Mus- 
keln, was  den  Zuckungsverlauf  betrifft)  bekanntlich  insofern,  als  in  erste- 
ren  die  Vorgänge  binnen  Zehnteln,  ja  Hunderteln  der  Secunde  sich  zu- 
sammendrängen, welche  in  letzteren  ebensoviel  Secunden  beanspruchen.3 
Wie  schon  Eduard  Weber  bemerkte,4  hält  [632]  sichtlich  das  Herz  die 
Mitte  zwischen  sogenannter  animaler  und  organischer  Bewegung,  obschon 
es  durch  seine  chemische  Beschaffenheit  so  bestimmt  den  animalen  Mus- 
keln sich  anreiht,  wie  die  fast  schon  quergestreift  zu  nennende  rothe 
Fleischfaser  im  Muskelmagen  der  Vögel  den  organischen  Muskeln.5  Daher 
wenigstens  am  kaltblütigen  Herzen  der  unbewaffnete  Zeiteinn  zwischen 
dem  zuckungerregenden  Theile  der  negativen  Schwankung  und  der  Systole 
den  Zwischenraum  aufzufassen  vermag,  dessen  Wahrnehmung  an  Skelet- 
muskeln nicht  ohne  Chronoskop  gelingt.  Aber  auch  am  Kaninchen  geht 
nach  Hrn.  Donders'  graphischen  Versuchen  die  seeundäre  Zuckung  der 
Kammersystole,  durch  deren  negative  Schwankung  sie  erzeugt  wird,  um 
Vro"  voraus.6 


*  Berichte  u.  s.  w.    1862.    8.  200. 

2  Zweiter  Bericht  über  die  im  Jahre  1854/55  in  der  physiologischen  Anstalt 
der  Universität  Würzburg  angestellten  Versuche.  Sep.-Abdruck  aus  den  Verhand- 
lungen der  phys.-med.  Gesellschaft  in  Würzhurg.  Würzburg  1856.  S.  96  ff.;  — 
Monatsberichte  der  Berliner  Akademie.    1856.  S.  135  ff. 

3  Artikel  , ,Muskelbewegung"  von  Ed.  Webbb  in  Rüd.  Wagnbr's  Handwörter- 
buch der  Physiologie  u.  s.  w.  Bd.  III.  2.  Abth.  S.  3;  —  Hblmholtz  im  Archiv 
für  Anatomie  u.  s.  w.  1850.    S.  308.  363. 

*  A.  a.  O.    S.  34. 

6  Vergl.  oben  S.  25. 

*  Onderzoekingen  gedaan  in  het  Physiologisch  Laboratorium  der  Utrechteehe 
Hoogeschool.  Derde  Recks.  I.  Utrecht  1872.  bl.  261.  —  Hr.  Köllikbr  and 
H.  Müller  sahen  in  einigen  Fällen  vom  Herzen  aus  noch  eine  zweite  seeundäre 
Zuckung,  der  Diastole  entsprechend,  erfolgen,  von  der  sie  glauben,  dass  sie  von  Rück- 
kehr des  Stromes  zu  der  ihm  in  der  Ruhe  zukommenden  Starke  herrühre.  Es  steht 
zu  erwarten,  dass  wir  über  diese  diastolische  Zuckung  durch  Hrn.  Engxlmahh  bei 
seinen  gleich  zu  erwähnenden  Untersuchungen  Aufklärung  erhalten  werden.   Aaf- 
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Die  negative  Schwankung  des  Herzstromes  hat  Hr.  Meissner  in 
seiner  in  der  ersten  Abtheilung  dieser  Abhandlung  widerlegten  Theorie 
in  einer  Art  verwendet,  welche  hier  erwähnt  werden  inuss,  um  zu  ver- 
hindern, dass  ein  Missverständniss  sich  festsetze.  Hr.  Meissneb1  änderte 
Hrn.  Eölukeb's  und  H.  Mülleb's  Beobachtungsweise  dahin  ab,  dass  er 
das  Froschherz,  unter  Schonung  der  Atrioventricularganglien,  der  Vorhöfe 
beraubte.  Der  Ventrikel  schlage  dann  in  der  Regel  nicht  mehr  [633] 
von  selber,  wohl  aber  lasse  sich  durch  leiseste  mechanische  Beizung  der 
Gegend,  wo  die  Atrioventricularganglien  liegen,  jeden  Augenblick  eine 
Systole  auslösen.  In  der  Buhe  wirkt  ein  solches  Präparat  elektromotorisch 
in  dem  Sinne,  wie  nach  meiner  ursprünglichen*  Beobachtung 2  das  ganze 
unversehrte  Herz,  d.  h.  die  Spitze  des  Ventrikels  verhält  sich  negativ 
gegen  seine  Seitenfläche  oder  seine  Basis. 

Hr.  Meissneb  fand  nun,  dass,  wenn  er  den  Kreis  in  dem  Augen- 
blick schloss,  wo  ein  Gehülfe  die  Ganglien  reizte,  statt  eines  positiven 
Ausschlages  ein  negativer  erfolgte.  Gleichzeitig  trat  secundäre  Zuckung 
eines  stromprüfenden  Schenkels  ein,  dessen  Nerv  dem  Heizen  anlag; 
sichtlich  später  erst  begann  die  Systole. 

In  diesen  Wahrnehmungen  lag  meines  Erachtens  Nichts,  was  nicht 
nach  Hrn.  Köluker's  und  H.  Mülleb's  Mittheilungen  von  selber  sich 
verstanden  hätte,  und  nicht  leicht  aus  meiner  Lehre  erklärlich  gewesen 
wäre.  Allein  Hr.  Meissner  ging  darauf  aus,  die  Thatsachen  am  Frosch- 
heizen in  einer  Art  auszulegen,  die  mit  seiner  Deutung  der  Thatsachen 
am  Froschgastroknemius  stimmte.  Wie  man  sich  erinnert,  nahm  er 
hier  im  Augenblick  der  Beizung,  welche  die  secundäre  Zuckung  erzeugt, 
eine  vom  gewöhnlichen  Muskelstrom  unabhängige  elektrische  Entladung 
im  positiven  Sinn  an.  Die  negative  Schwankung  sollte  stetiger  Natur 
sein,  unmittelbar  nichts  mit  der  Zusammenziehung  zu  thun  haben  und 
nur  Folge  der  Selbst-Zusammendrückung  des  Muskels  bei  vollkommenem 
Tetanus  sein. 

In  Fig.  38,  vBjM  ( ;  ),  sieht  man  jetzt  diese  Auffassung  bildlich 
dargestellt.  Es  ist  nichts  da,  als  ein  zum  stetig  fortfliessenden  Muskel- 
strome sich  hinzufügender  positiver  Stromstoss  im  Augenblick  ra;  denn 
obschon  er  sich  nicht 'darüber  äusserte,  hatte  Hr.  Meissneb  wohl  keinen 


fallend  ist,  dass  v.  Bezold  den  Widerspruch  nickt  bemerkt  zu  haben  scheint,  in 
welchem  seine  Vorstellung  vom  zeitlichen  Verlauf  der  Schwankung  (s.  oben  S.  500. 
äOl)  mit  einer  diastolischen  Zuckung  stehen  würde. 

1  Hbnlb'b  und  Pfeuffer's  Zeitschrift  für  rationelle  Medicin.    3.  R.   Bd.  XV. 
S.  50-54.  —  Vergl.  oben  S.  442.  482.  483. 

2  Untersuchungen  u.  s.  w.   Bd.  II.   Abth.  I.  S.  199. 
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Grund,  seine  positive  Schwankung  an  eine  andere  Stelle  zu  verlegen,  als 
wo  nach  Hrn.  Helmholtz  der  zuckungerregende  Theil  der  negativen 
Schwankung  liegt 

Hr.  Meissner  behauptete  nun,  dass  am  Froschherzen  der  [634]  Ver- 
lauf der  Dinge  zwar  im  Wesentlichen  derselbe,  in  gewisser  Beziehung 
aber  der  entgegengesetzte  sei.  Den  negativen  Ausschlag,  den  man  vom 
Herzen  zugleich  mit  der  secundären  Zuckung  etwas  früher  als  die  Systole 
erhalt,  erklarte  er  für  eine  selbständige  Erscheinung,  entsprechend  der 
angeblichen  positiven  Entladung  am  Gastroknemius.  Der  positive  Aus- 
schlag am  ruhenden  Herzen  röhre  vom  gewöhnlichen  Muskelstrom  her, 
und  verändere  sich  während  der  Systole  nicht,  sondern  werde  nur  durch 
die  negative  Schwankung  zeitweise  übercompensirt;  denn  nur  tetanische 
Verkürzung  erzeuge  durch  Selbst-Zusammendruckung  Stromabnahme.  Die 
der  Zusammenziehung  voraufgehende  elektrische  Entladung  sei  aber  am 
Gastroknemius  zufällig  dem  Muskelstrome  gleich  gerichtet,  am  Herzen 
ihm  entgegengesetzt 

Nach  allem  Vorhergegangenen  brauche  ich  das  Unhaltbare  dieser 
Aufstellungen  nicht  mehr  im  Einzelnen  nachzuweisen.  Dass  Hrn.  Meis*- 
ner's  Deutung  der  von  ihm  entdeckten  positiven  Schwankung  am  Gastro- 
knemius irrig  war,  wurde  in  der  ersten  Abtheilung  (S.  439  ff.)  gezeigt 
Damit  fallt  auch  seine  Auffassung  der  negativen  Schwankung  am  Herzen 
als  einer  selbständigen,  zufallig  dem  Muskelstrom  entgegengesetzt  gerich- 
teten Entladung.  Man  könnte  nun  aber  geneigt  sein,  diese  negative 
Schwankung,  wobei  das  Herz  auch  umgekehrt  elektromotorisch  wirkt,  wie 
in  der  Diastole,  als  einen  Beweis  dafür  anzusehen,  dass  bei  der  Zuckung 
der  Muskelstrom  sich  umkehre.  Dies  wäre  ganz  unrichtig.  Die  That- 
sachen  am  Herzen,  wie  Hr.  Meissner  sie  beschrieb,  bieten  nichts,  was 
nicht  an  jedem  schwach  parelektronomischen  regelmässigen  Muskel  vor- 
käme, und  dass  das  Herz  parelektronomisch  sei,  durfte  bis  zu  den  soglekk 
zu  erwähnenden  Versuchen  von  Hrn.  Engelmann  aus  Hrn.  Köllikeb* 
und  H.  Mülleb's  Angabe  gefolgert  werden,  wonach  ein  mit  Kammerfäche 
und  Spitze  aufgelegtes  Herz  schwächer  wirkt,  als  wenn  man  statt  der 
Spitze  deren  Querschnitt  auflegt1 

Im  Anschluss  an  Hrn.  Donders'  schon  erwähnte  Versuche  [635] 
(s.  oben  S.  483.  502)  unternahm  neuerlich  Hr.  Engelmann,  anfangs  zu- 
sammen mit  Hrn.  Nuel  und  Hrn.  Pekelhabing,  Untersuchungen  über 
diesen  Gegenstand,  welche  noch  nicht  abgeschlossen  sind,  aber  schon 
manche  Punkte  in  anderem  Licht  erscheinen  lassen.3   Nach  Hrn.  EngSt 


1  A.  a,  O.    S.  97  (5);  —  Monatsberichte  u.  s.  w.    S.  146  (5). 

*  Over  de  electro-motorische  verechjjnselen  der  spierzelfetandigbeid  van  kd 
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makn's  letzter  Bekanntmachung  lässt  die  Oberfläche  des  unversehrten 
ruhenden  Herzens  keine  elektromotorischen  Unterschiede  erkennen.  Nur 
zuweilen  ist  die  Spitze  schwach  positiv  gegen  die  Kammerbasis.  Die  be- 
kannten elektromotorischen  Erscheinungen  des  ruhenden  Herzens  sind 
darauf  zurückzufuhren,  dass  die  negativ  sich  verhaltende  Stelle  irgend 
welcher  Schädlichkeit  unterlag.  Der  zuerst  von  mir  beobachtete  Strom 
?on  der  Spitze  des  scheinbar  unversehrten  Herzens  durch  das  Herz  zur 
Basis  wird  keinen  anderen  Ursprung  gehabt  haben.  Anatomische  Unter- 
suchungen zeigten  Hrn.  Engelmann  nirgend  im  Herzen  eine  sichere  Spur 
von  Faserenden.  Ueberall,  auch  an  der  Kammerbasis,  verlaufen  nach 
ihm  die  Fasern  der  Oberflache  parallel,  und  die  Ebenen  der  Querstreifen 
sind  winkelrecht  zu  dieser  Flache.  Daraus '  erklärt  sich  nicht  bloss  die 
elektromotorische  Unwirksamkeit  des  unversehrten  Herzens,  sondern  auch 
die  Schwierigkeit  ist  gehoben,  die  ich  stets  darin  fand,  dass  die  Herz- 
spitze als  Querschnitt  sich  verhielt,  obschon  dort  nur  sich  umbiegende 
Fasern  beschrieben  wurden. 

Seine  Untersuchungen  über  die  negative  Schwankung  bei  der  Systole 
hat  Hr.  Engelmann  noch  nicht  ausfuhrlich  bekannt  gemacht.  Seine 
vorläufige  Mittheilung  enthält  aber  schon  zwei  nicht  unwichtige  That- 
sachen.  Erstens  tritt  auch  zwischen  Punkten  der  Herzoberfläche,  welche 
in  der  Buhe  sich  gleich-  [636]  artig  verhalten,  bei  der  Systole  elektri- 
sche Wirkung  auf.  Zweitens  kehrt  sich  der  Strom  zwischen  natürlichem 
Längsschnitt  an  der  Basis  und  künstlichem  Querschnitt  an  der  Spitze 
bei  der  Systole  um.  Ich  glaube  nicht,  dass  dies  Stromumkehr  im  Sinn 
ist,  wie  wir  hier  davon  reden,  sondern  stelle  mir  vor,  dass  zur  Abnahme 
des  Stromes  zwischen  Längsschnitt  und  künstlichem  Querschnitt  eine  in 
Bezug  auf  diesen  Strom  negative  elektrische  Wirkung  der  ersterwähnten 
Art  sich  gesellt  Freilich  bleibt  zu  erklären,  wie  solche  Wirkungen 
zwischen  isoelektrischen  Punkten  der  Herzoberfläche  bei  der  Systole  zu 
Stande  kommen.  Hr.  Engelmann  deutet  an,  dass  es  sich  dabei  um 
eine  peristaltisch  vorschreitende  Zuckungswelle  handele.  Es  wäre  nutzlos, 
vor  ausfuhrlicher  Darlegung  des  Thatbestandes,  welche  hoffentlich  bald 
bevorsteht,  näher  hierauf  einzugehen. 

Er.  Mabey  hat  kürzlich  einige  Versuche  veröffentlicht,  welche  zu 


hart,  in:  Proces- verbaal  van  de  gewone  Vergadering  der  Afdeeling  Naturkunde  van 
<fo  kon.  Akademie  van  Wetenschappen  te  Amsterdam.  28.  Junij  1S73.  1873— 74. 
So.  2.  Bl.  2;  —  Nüel,  Note  sur  les  phenomenes  electriques  du  coeur.  Bulletin 
de  FAcademie  royale  de  Belgique.  2me  Serie,  t  XXXVI.  1873.  p.  335  et  suiv.; 
fo.  auch  Hrn.  Schwahn*b  Bericht,  ibid.  p.  302);  —  Enoelmann,  Onderzoekingen, 
gedaan  in  het  Physiologisch  Laboratorium  der  Utrechtsche  Hoogeschool.  Derde 
kek.  ÜL    1874.    Bl.  101. 
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zeigen  bestimmt  sind,  dass  die  Systole,  trotz  ihrer  längeren  Dauer,  einer 
einzigen  Zuckung  entspricht  Mit  Recht  sieht  er  einen  Beweis  dafür 
darin,  dass  die  Systole  nur  eine  einzige  secundäre  Zuckung  erzeugt 
Wenn  der  Verlauf  der  Zuckung  eines  Muskels  durch  Kalte  oder  Veratrin 
verzögert  wird,  oder  wie  bei  der  Schildkröte  von  Natur  ein  langsamer  isL 
behalt  die  secundäre  Zuckung  ihren  gewöhnlichen  Verlauf,  ganz  wie  es 
beim  Herzen  der  Fall  ist,  dagegen  sobald  mehrere  primäre  Zuckungen 
zu  einer  längeren  verschmelzen,  sich  dies  durch  secundären  Tetanus  ver- 
räth.  Während  Einzelzuckungen  normaler  Froschmuskeln  nicht  auf  die 
Multiplicatornadel  wirken,  thue'  dies  bekanntlich  die  Systole  des  Herzens; 
allein  auch  verlangsamte  Einzelzuckungen  und  die  von  Schildkrötenmus- 
keln wirken  auf  die  Nadel.1 

Es  scheint,  dass  Hr.  Maeey  die  in  Deutschland  über  die  Einzel- 
Schwankung  angestellten  Untersuchungen  fremd  blieben.  Seine  Angabe, 
dass  verlangsamte  oder  von  Natur  langsame  [687]  Einzelschwankungen 
auf  ein  Galvanometer  wirken,  welches  die  Einzelschwankung  normaler 
Muskeln  nicht  anzeigt,  verdient  aber  an  der  Hand  unserer  Einsichten 
geprüft  zu  werden. 

3.    Versuch  der  Entscheidung  unserer  Frage  durch  stetigen  Tetanus. 

Die  Schwierigkeit,  vor  der  wir  stehen,  beruht  einerseits  auf  der  ge- 
ringen Beweglichkeit  des  Magnetspiegels,  andererseits  auf  der  Unterbrochen- 
heit  des  Tetanus.  Vermöchte  der  Spiegel  der  Stromschwankung  zu  folgen, 
so  genügte  eine  Einzelschwankung,  um  unsere  Frage  zu  beantworten; 
und  gelänge  es,  anhaltend  stetigen  Tetanus  zu  erzeugen,  so  genügte  jeder 
Grad  von  Beweglichkeit  des  Spiegels,  um  uns  über  die  Tiefe  der  Schwan- 
kung zu  unterrichten. 

Schon  in  den  'Untersuchungen'  vermuthete  ich,  dass  jeder  Teta- 
nus unstetig  sei.8  Alle  seitdem  hinzugekommenen  Thatsachen  haben 
diese  Vermuthung  nur  bestätigt.  Die  Unstetigkeit  des  Tetanus,  wo  sie 
nicht  in  seiner  Entstehungsart  begründet  ist,  giebt  sich  schon  dem  Auge, 
oder  im  Myogramm,  wo  aber  auch  dies  keine  Unstetigkeit  mehr  verräth, 
durch  den  Muskelton  und  durch  secundären  Tetanus  zu  erkennen.  Ich 
stelle  in  einer  Anmerkung  das  Wissenswürdigste  hierüber  zusammen.9 


1  täcole  pratique  des  hautes  Etudes.  Physiologie  experimentale.  Travaux  du 
Laboratoire  de  M.  Mabey  etc.    Ann6e  1875.    Paris  1876.   p.  47—50. 

2  Bd.  II.   Abth.  I.   S.  90.  121. 

3  Hrn.  Hbidshhain's  mechanischer  Tetanus  erscheint  nach  Hrn.  Mabby  (Do 
Mouvement  dans  les  Functions  de  la  Vie.  Paris  1868.  p.  393)  stetig,  giebt  aber, 
wie  ich  fand,  secundären  Tetanus  (s.  unten  3.  Abth.  §.  XXVII.).    Hrn.  PtlCgm's 
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[638]  Es  giebt  nun  aber  doch  eine  ArJ  des  Tetanus,  welche  fast  so 
aussieht,  als  wäre  sie  stetig.  Dies  ist  die  ans  unbekannter  Ursache  ein- 
tretende Verkürzung  des  M.  sartorius,  welohe  bei  meinem  statistischen  Ver- 
fahren zur  Messung  der  Muskelstromkraft  oft  so  lästig  fallt. l  Die  Sar- 
torien  sterben  in  diesem  Zustand  ab.  Sie  zeigen  darin  sogleich  eine  um  etwa 
70  pCt  verminderte  elektromotorische  Kraft.  Dies  ist  eine  über  dreimal 
grössere  Kraftabnahme,  als  sie  bei  künstlichem  Querschnitt  als  Nachwir- 
kung je  vorkommt  (s.  unten  Abth.  m.  §.  XX.).  Man  könnte  daher 
meinen,  dass  man  es  mit  dem  fixirten  elektrischen  Zustande  des  Muskels 
bei  der  Zusammenziehung  zu  thun  habe,  und  daraus  schliessen  wollen, 
dass  der  Strom  bei  der  Zuckung  sich  nicht  umkehre.  Ich  brauche  kaum 
auszufuhren,  wie  unsicher  dieser  Schluss  schon  allein  deswegen  erscheint, 
weil  doch  wohl  auch  solcher  Zusammenziehung  ein  Latenzstadium  Vorauf- 
seht, in  welchem  der  Strom  um  eine  unbekannte  Grösse  weiter  in  nega- 
tivem Sinne  sich  verändert  haben  wird,  als  in  dem  zur  Beobachtung 
kommenden  Stadium,  welches  zwischen  Tetanus  und  Starre  gleichsam  die 
Mitte  halt.  Experimentiren  lässt  sich  über  diese  Art  des  Tetanus  gegen- 
wärtig [639]  nicht,  weil  man  die  Umstände  noch  nicht  kennt,  unter 


Tetanus  durch  den  constanten  Strom  (Vibchow's  Archiv  u.  s.  w.  1858.  Bd.  XEH. 
S.  437)  ist  nach  Hrn.  Mabey*s  Myogramm  (L.  c.  p.  390;  —  cfr.  p.  311.  Note  1.) 
weniger  stetig  als  Tetanus  durch  einen  unterbrochenen  Strom.  —  Beiläufig  gesagt, 
schreibt  Hr.  Mabey  mir  die  Meinung  zu,  der  Tetanus  durch  constanten  Strom  be- 
ruhe auf  chemischer  Reizung  durch  die  an  den  Elektroden  ausgeschiedenen  Ionen. 
Dies  ist  ein  Missveretändniss,  wie  schon  daraus  folgt,  dass  Hr.  Pflüger  sich  be- 
kanntlich zum  Zuleiten  des  Stromes  seiner  Eiweissrohren  bediente.  Als  ich  in  den 
„UnterBuchungen"  u.  s.  w.  Bd.  I.  S.  258  sagte,  die  Zuckungen,  welche  man  zu- 
weilen bei  geschlossener  Kette  beobachte,  rührten  von  zerstörender  Elektrolyse  des 
Nerven  her,  dachte  ich  an  unmittelbare  zuckungerregende  Wirkung  des  elektrolyti- 
schen Vorganges  in  der  Substanz  des  Nerven.  —  Die  Unstetigkeit  des  von  mir  so- 
genannten RiTTBB'schen  Tetanus,  der  seitdem  Hrn.  Pflüger  dazu  diente,  seine  Er- 
klärung desZuckungBgesetzes  zu  bewahrheiten  (Archiv  für  Anatomie  u.  s.w.  1859.  S.  133) 
war  schon  Job.  Wilh.  Rittes  aufgefallen  (UnterBuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I.  S.  365 ; 
—  Bd.  H.  Abth.  I.  S.  39. 40.  57.  58).  Die  von  mir  durch  seeundären  Tetanus  bewie- 
sene Unstetigkeit  des  Strychnintetanus  (Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  I. 
S.  121.  515)  hat  Hr.  Mabey  myographisch  dargethan  (1-  c-  P*  400).  Der  willkür- 
liche Tetanus  menschlicher  Muskeln  laset  zwar  den  stromprufenden  Schenkel  in 
Ruhe,  nicht  aber,  weil  er  stetig  ist,  wie  der  Muskelton  und  das  Zittern  der  tetani- 
suten  Gliedmaassen  beweisen  (Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  IL  S.  304  ff. 
36B  £).  Dass  endlich  auch  der  durch  chemische  Reizung  des  Nerven,  z.  B.  durch 
Kochsalzlösung,  entstehende  Tetanus  unstetig  ist,  lehren  Augenschein  und  Myogra- 
phion  (Mabey,  1.  c.  p.  398),  und  Hr.  Bernstein  beschrieb  kürzlich  das  den  Koch- 
salztetanus begleitende  Muskelgeräusch  (Pflüger's  Archiv  für  die  gesammte  Phy- 
siologie u.  s.  w.  1875.  Bd.  XI.  S.  195). 
1  S.  oben  S.  196. 
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denen  er  zu  erwarten  ist.  Durch  die  Wirkung  von  Ammoniakdampf  auf 
den  künstlichen  Muskelquerschnitt  lässt  sich  eine  ähnliche  Erscheinung 
hervorrufen.  Es  würde  uns  aber  hier  zu  weit  vom  Ziel  ablenken,  woll- 
ten wir  auf  die  Unterschiede  eingehen,  welche  den  Ammoniaktetanus  von 
jenem  freiwilligen  Tetanus  zu  trennen  scheinen,  und  ihn  jedenfalls  noch 
ungeeigneter  machen,  hier  ein  Wort  mitzureden  (vergL  oben  S.  421.  Anm.2). 

4..  Versuch  der  Entscheidung  auf  elektrolytischem  Wege. 

Ein  sinnreicher  Freund  schlug  mir  vor,  die  Frage  nach  der  Strom- 
umkehr bei  der  Zuckung  mit  Hülfe  der  elektrolytischen  Wirkung  des 
Muskelstromes  zu  entscheiden.  Im  Muskelstromkreise  wäre  Jodkalium- 
stärkekleister zwischen  Platinspitzen  eingeschaltet.  Wie  ich .  1842  in  mei- 
nem c  Vorläufigen  Abriss*  zeigte,  entsteht  mit  der  Zeit  ein  Jodfleck  an 
der  positiven  Spitze.  *  Die  Meinung  war  nun,  dass  wenn  der  zuckende 
Muskel  negativ  wirkte,  beim  Tetanisiren  auch  an  der  negativen  Spitze 
ein  Flpck  erscheinen  müsste. 

Allein  mit  diesem  in  seiner  Einfachheit  scheinbar  vielversprechenden 
Plan  ist  nichts  anzufangen.    Weniger  deshalb,  weil  bei  der  Schwäche  der 
Wirkung  die  Dauer  des  Tetanus  vermuthlich  nicht  ausreichen  wurde,  um 
einen  Fleck  erscheinen  zu  lassen.    Mit  Hülfe  der  unpolarisirbaren  Elek- 
troden und  der  Neigungsstrome  würde  es  jedenfalls  jetzt  leichter  sein. 
Zeichen  der  Elektrolyse  durch  den  Muskelstrom  zu  erhalten,  als  früher. 
Wenn    aber   auch   beim  Tetanus  an    der  negativen  Spitze    ein  Fleet 
erschiene,  so  würde  dies  noch  nicht  Umkehr  des  Muskelstromes  bedeuten. 
Ein  Fleck  würde  hier  nämlich  auch  ohne  Stromumkehr,  nur  in  Folge 
von  Abnahme  der  Stromkraft  erscheinen,  wegen  der  dabei  freiwerdenden 
Ladungen  der  Platinspitzen,  ganz  wie  bei  Einschaltung  von  Jodkalmro 
in  einen  Inductionskreis,  der  nach  Durchgang  des  Stromes  geschlossen 
bleibt,2  oder  in  den  Experimentirkreis  eines  Zitterfisches,  wenn  [640] 
man  nicht  während  des  Schlages  einen  dadurch   erregten  Muskel  den 
Kreis  öffnen  lässt.3 

5.    Versuch  der  Entscheidung  mittels  des  Elektrodynamometers. 

Schon  Hr.  Wilhelm  Webeb  schrieb  seinem  Elektrodynamometer 
grosse  Wichtigkeit  für  gewisse  physiologische  Versuche  zu.  Er  zeigte, 
wie  in  Verbindung  mit  dem  Magnetometer  das  Dynamometer  diene,  um 


i  Poggendorff's  Annalen  u.  s.  w.  1843.  Bd.LVUI.   S.  3;  -  Untersuchung«» 
u.  s.  w.   Bd.  I.  S.  439  ff. 

2  Untersuchungen  u.  s.  w.    Bd.  ü.  Abth.  I.   S.  400. 

3  Monatsberichte  der  Akademie  u.  s.  w.   1858.   S.  102;—  s.  unten  Abh.XXU- 
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Stärke  and  Dauer  kurzer  bestandiger  Ströme  zu  bestimmen.  Noch  unbekannt 
mit  meinem  allgemeinen  Gesetze  der  elektrischen  Nervenerregung l  nahm 
er,  wie  einst  Volta,  an,  dass  der  Strom  in  bestandiger  Grösse  den  Nerven 
errege,  dass  aber  dieser  schnell  unempfänglich  für  den  elektrischen  Beiz 
werde.  Auf  diesem  Standpunkte  versprach  sich  Hr.  Webeb  grosse  Auf- 
schlüsse von  der  mittels  Bussole  und  Dynamometer  ausgeführten  Bestim- 
mang  der  Stärke  und  Dauer  kurzer  zur  Reizung  verwendeter  Ströme.2 
Diese  Hoffnung  konnte  sich  nicht  erfüllen,  und  die  physiologischen  Dienste 
des  Elektrodynamometers  haben  sich  bisher  darauf  beschränkt,  dass  mit 
dessen  Hülfe  hin  und  wieder  ein  Schlitteninductorium  empirisch  graduirt 
wurde.8 

Dagegen  machte  kurz  nach  dem  Erscheinen  der  'Maassbestim- 
mnngen'  Hr.  Helmholtz  mich  auf  eine  andere  Anwendung  aufmerk- 
sam, welche  das  Elektrodynamometer  vielleicht  in  der  Physiologie  finden 
könne,  nämlich  zur  Entscheidung  der  hier  vorliegenden  Frage. 

Bekanntlich  ist  die  im  Elektrodynamometer  wirksame  ablenkende 
Kraft,  wenn  derselbe  Strom  die  feste  und  die  beweg-  [641]  liehe  Bolle 
durchmesst,  dem  Quadrat  der  Stromstarke  proportional,  also  von  der 
äromrichtung  unabhängig.  Abwechselnd  gerichtete  Ströme,  die  an  der 
Bussole  sich  aufheben,  wirken  am  Dynamometer  so  stark,  als  wären  sie 
gleichgerichtet 

Man  denke  sich  den  vom  künstlichen  Querschnitt  abgeleiteten  Muskel- 
strom abwechselnd  während  Buhe  und  während  Tetanus  durch  unpolari- 
ärbare  Elektroden  der  Bussole  und  dem  in  denselben  Kreis  eingeschal- 
teten Dynamometer  zugeführt.  An  beiden  Instrumenten  seien  die  Ab- 
lenkungen, oder  deren  Tangenten,  den  ablenkenden  Kräften  proportional. 
In  der  Buhe  heissen  diese  Ablenkungen,  oder  deren  Tangenten,  an  Bus- 
sole und  Dynamometer  beziehlich  Br  und  Dr.  Wir  nehmen  ferner  an, 
dass  auch  im  Tetanus  die  Spiegel  beider  Instrumente  in  bestandigen  Ab- 
lenkungen BtJ  Dt  gehalten  werden.  Au  der  Bussole  ist  im  Tetanus  die 
ablenkende  Kraft  proportional  der  mittleren  Ordinate  der  Ktenoide,  deren 
Zahnlänge  es  zu  ermitteln  gilt,  am  Dynamometer  proportional  der  mitt- 
leren Ordinate  der  Quadrate  sämmtlicher  Ordinaten  derselben  Ktenoide. 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I.   1848.   S.  258. 

1  Elektrodynamische  Maassbestimmungen.  Leipzig  1846.  S.  81;  —  Vergl. 
meine  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I.  S.  262.  263.  —  Hrn.  Eckhabd's  Versuch, 
Weber'b  Methode  auf  den  Schlag  von  Torpedo  anzuwenden,  misslang  wegen  Mangel- 
haftigkeit der  Vorrichtung  (Beiträge  zur  Anatomie  und  Physiologie.  Bd.  1.  öi essen 
1858.  4«.   S.  165). 

3  Vergl.  Flbischl,  Ueber  die  Graduirung  elektrischer  Inductions- Apparate. 
Wiener  Sitzungsberichte.   1875.   Bd.  LXXII.   Abth.  III.   Sep.-Abdr. 
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Die  Stärke  des  Muskelstromes  in  der  Buhe  heisse  J,  der  Betrag,  um 
welchen  sie  wahrend  der  Einzelschwankung  abnimmt,  heisse  x,  also 
I — x  die  Starke  während  der  Schwankung.  Wir  wollen  erfahren,  ob 
x  >  ,   =  oder<  /  sei 

Der  Einfachheit  halber  ersetzen  wir  zunächst  die  Etenoide  durch 
eine  gebrochene  Linie,  d.  h.  wir  denken  uns  die  Etenoidenzähne  gestreckt 
rechteckig,  ihre  Seiten  der  Ordinatenaxe  parallel,  ihr  unteres  Ende  der 
Abscissenaxe  parallel  abgeschnitten.  Auch  sehen  wir  von  der  Nachwir- 
kung ab.  Die  Breite  der  Zähne,  d.  h.  die  Dauer  der  Emzelschwankungen. 
verhalte  sich  zu  dem  sie  trennenden  Zwischenräume,  d.  h.  zur  Zeit,  wo 
der  Strom  so  stark  ist,  wie  in  der  Buhe,  wie  T .  R.  Endlich  b  sei  die 
Bussolen-,  d*  die  Dynamometer-Constante ,  m  das  Moment  des  Bussol- 
magnetes.   Dann  ist: 

Br  =  bml, 


w         .     \IB  +  (I-x)T\ 


1) 


Dt  -  d* 


[642]  Dr  =  d*I*,  | 

rPB  +  {I—  x)*Ti{    \ 2) 

Für  x  «==  21  hat  man  Dt  >  Dr  für  jeden  endlichen  Werth  von  Ä 
T  und  dl.  Erfolgte  also  im  Tetanus  am  Dynamometer  keine  oder 
positive  Schwankung,  so  bedeutete  dies,  dass  in  der  Einzelschwankung  der 
Strom  sich  umkehrt,  und  zwar  würde  er  im  ersten  Fall  unterhalb  der 
Abscissenaxe  dieselbe  Stärke  erreichen,  wie  in  der  Buhe  oberhalb,  im 
zweiten  diese  Stärke  überschreiten. 

Bleibt  dagegen  Dt>  Dr}  so  lehrt  das  Dynamometer  an  sich  nicht 

mehr  als  die  Bussole;  x  kann  ^  /  sein.     Zur  Bestimmung  von  x  im 

Verhältniss  zu  I  liefert  das  Dynamometer  mit  Hülfe  von  (2)  zwar  die 
Gleichungen 1 


1  i"  ist  positiv  genommen.  —  Für  Dr  >  Dt  ist  die  Grösse  unter  dem  Wurzel- 
zeichen stets  positiv.  Für  Dr  >  Dt  kann  sie  Null  und  negativ  werden.  Sie  wird 
Null  für 

Dr   _  B  -f-  T 

Dt   ~       R      * 

und  x  ist  dann  =  1,  denn  wenn  die  Etenoidenzähne  bis  zur  Abscissenaie  reichen. 
musB  am  Dynamometer  wie  an  der  Bussole  die  stetige  zur  unterbrochenen  Wir- 
kung bo  sich  verhalten,  wie  die  Dauer  ersterer  zur  Dauer  letzterer,  daher  in  diesem 
Falle 
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=  11 

d 


J  = 


•     •     •     •     ö) 


[643]  Allein  erstens  kennt  man  nicht  das  Verhältniss  R :  T,  und  kennte 
man  es,  so  brauchte  man  nicht  das  Dynamometer,  da  die  Bussole  leichter 
und  einfacher  giebt  (1) 

bm 

J(»-l)(?+0 °> 

Zweitens  hat  man  kein  Mittel,  um  zwischen  den  beiden  Zeichen  in 
(3)  zu  entscheiden.  Im  Falle  Dt  <  Dr  ist  uns  also  mit  den  Dynamo- 
meterangaben  so  wenig  geholfen ,  wie  mit  den  Bussolangaben. 

Man  findet  nun  zwar  leicht  aus  (4)  und  (6) 


D±_(Bi\ 

R  Dr         \Br) 


und  die  so  sich  zeigende  Möglichkeit,  wenn  auch  nicht   rj,  am  Muskel 

numerisch  auszuweichen,  doch  eine  Grenze  dafür  anzugeben,  ist  gewiss 
in  hohem  Grade  beachtenswerte  Zu  dem  hier  uns  gesteckten  Ziele 
führt  aber  bequemer  eine  andere  Combination  der  Angaben  beider  In- 
strumente, die  Bildung  nämlich  des  Bruches 


Dr 


Dt       Bt 

Dr 

Zugleich  macht  x  =  I  aber  -_.  -  zum  Maximum ,  wie  die  Anschauung  zeigt  und  die 
Rechnung  bestätigt    Deshalb  kann  nicht 

Dt  ^       R 

Dr 

werden,  d.  h.   >  als  der  dem  Verhältniss  -x-ftr  x  =*  /zukommende  Werth,  und 

Dt 

deshalb  entspricht  dieser  Ungleichheit  kein  reeller  Werth  von  x. 
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Br 

1  -"AT' 
Dt 

Führt  man  in  diesen  Ausdruck  die  gehörigen  Werthe  aus  (1)  und 
(2)  ein,  so  zeigt  sich,  dass  x  jg  I  ihn  5Ü 1  macht  (vergL  die  letzte  Anm.;. 
Sobald  also  V  die  Einheit  übersteigt,  reichen  die  Ktenoidenzahne  unter 
die  Abscissenaxe. 

[644]  In  Wirklichkeit  weichen  die  Ktenoidenzahne  von  der  ihnen  hier 
zugeschriebenen  Gestalt  unstreitig  insofern  ab,  als  sie  mehr  oder  minder 
spitz  zulaufen,  und  ausserdem  muss  die  Nachwirkung  berücksichtigt 
werden.  Diese  Umstände  verstärken  aber  nur  die  Beweiskraft  unserer 
Schlüsse.  Laufen  die  Zähne  spitz  zu,  so  müssen  sie  um  so  langer  sein, 
um  am  Dynamometer  den  durch  ihren  Flachenraum  diesseit  der  Abscissen- 
axe gemessenen  Ausfall  an  ablenkenden  Kräften  zu  überwiegen.  Unter 
beständiger  Stromabnahme,  wie  die  Nachwirkung  sie  mit  sich  bringt 
leidet  die  Ablenkung  am  Dynamometer  verhältnissmassig  mehr  als  die  an 
der  Bussole,  und  auch  aus  diesem  Grunde  müssen  die  Zähne  tiefer 
hinab  reichen,  um  die  negative  Schwankung  am  Dynamometer  verhält- 
nissmässig  kleiner  oder  gleich  Null  zu  machen,  vollends  sie  in  eine 
positive  zu  verwandeln. 

Es  würde  sich  nun  vor  Allem  darum  handeln,  ob  das  Dynamometer 
empfindlich  genug  herzustellen  sei,  um  daran  den  Muskelstrom  zu  beob- 
achten. Unerreichbar  scheint  dies  nicht.  Im  physikalischen  Cabinet  zu 
Leipzig  hatte  am  19.  April  1851  Hr.  Prof.  Hankel  die  Güte,  ein  Dyna- 
mometer mit  18'  hoher  Bifilaraufhängung  so  empfindlich  wie  möglich 
aufzustellen.  Als  dem  Instrument  der  Muskelstrom  durch  Kupferelektru- 
den  in  Kupfersulfatlösung  zugeführt  wurde,  entstand  eipe  Ablenkung  von 
einem  halben  Scalentheil.  Ich  unternahm  seitdem  mit  Hülfe  der  Hrn. 
Siemens  und  Halske,  ein  für  thierisch-elektrische  Versuche  hinreichend 
empfindliches  Dynamometer  zu  bauen.  An  diesem  Instrumente  war  die 
bifilare  Aufhängung  verlassen.  Die  bewegliche  Rolle  hing  an  einem  2m 
langen  Silberdraht,  und  trug  eine  gut  centrirte  Platinspitze,  die  in  Queck- 
silber tauchte  und  eine  der  beiden  Zuleitungen  bildete.  Der  Muskel- 
ström  brachte  aber  keine  bemerkbare  Wirkung  hervor,  trotz  der  grossen 
Anzahl  von  Windungen,  und  obschon  die  Torsion  so  gering  war,  dass 
wegen  der  dadurch  bedingten  Unstetheit  des  Nullpunktes  das  Instrument 
fast  unbrauchbar  wurde.1 


1  Aach  Hr.  Edelmann  in  München  hat  neuerlich  ein  Dynamometer  mit  uni- 
filarer  Aufhängung  angegeben,  indem  er  unterhalb  der  beweglichen  Rolle  in  der  Yer- 
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[645]  Allein  es  giebt  eine  Anordnung,  mittels  welcher  dem  Dyna- 
mometer gewiss  die  genügende  Empfindlichkeit,  ertheüt  werden  könnte, 
and  auf  die  Hr.  Helmholtz  mich  auch  schon  aufmerksam  gemacht 
hatte.  Es  ist  im  Wesentlichen  die,  deren  schon  Amp£be  sich  bediente, 
um  Anziehung  und  Abstossung  zwischen  zwei  flachen  Drahtspiralen  oder 
zwischen  solchen  Spiralen  und  Magnetpolen  nachzuweisen.1  Sie  besteht 
darin,  an  jedem  Ende  eines  leichten,  wagerecht  in  seiner  Mitte  bifilar, 
oder  in  passender  Art  unifilar  aufgehängten  Stabes  eine  Bolle  anzubringen, 
and  diese  der  Wirkung  von  zwei  festen  Bollen  zu  unterwerfen.  Diese 
Anordnung  bietet  den  Yortheil,  dass  das  elektrodynamische  Drehungs- 
moment ohne  bedeutende  Vermehrung  der  zu  bewegenden  Masse  durch 
Verlängerung  des  Hebelarmes  vergrössert  wird. 

Inmitten  der  mich  umdrängenden  Aufgaben  bin  ich  nicht  dazu 
gekommen,  diesen  Versuchsplan  weiter  zu  verfolgen.  Seine  Verwirklichung 
betreffend,  ist  noch  zu  bemerken,  dass  er  zur  Entscheidung  unserer  Frage 
nur  in  dem  Falle  fuhren  könnte,  wo  am  Dynamometer  Stillstand  oder 
positive  Schwankung,  an  der  Bussole  negative  Schwankung  erfolgte,  wo 
also  der  Strom  nicht  allein  sich  umkehrte,  sondern  unterhalb  der  Ab- 
sossenaxe  grössere  Starke  erreichte  als  oberhalb.  Die  Entscheidung  da- 
gegen mittels  des  Bruches  V  würde  dadurch  unausführbar,  dass  man 
bei  Ableitung  des  Muskelstromes  vom  künstlichen  Querschnitt  im  Tetanus 
keine  bestandige  Ablenkung  erhalt  (vergl.  oben  S.  412).  Da  aber,  wie 
Hrn.  Bbknstkin's  jetzt  zu  besprechende  Versuche  bewiesen,  bei  der  Zu- 
sammenziehung der  Strom  sich  nicht  umkehrt,  so  würden,  allem  Er- 
messen nach,  Dynamometerversuche  am  Muskel  erfolglos  sein. 


[646]    §.  XVII.    Entscheidung  der  vorliegenden  Frage  durch 
Hrn.  Bernstein,  und  Wiederholung  seiner  Versuche. 

Ich  dachte  zwar  auch  fortwährend  daran,  das  andere  schon  in  den 
Untersuchungen'  angewandte  Verfahren  mit  den  beiden  gegenein- 
ander verstellbaren  Unterbrechungsrädern,  welches  im  Princip  untadelig 
erschien  (s.  oben  S.  486),  wieder  aufzunehmen  und  zu  verbessern.    Allein 


Verlängerung  des  Torsionsdrahtea  einen  zweiten  zuleitenden  Draht  befestigt.  (Wib- 
DEKA5K,  die  Lehre  vom  Galvanismus  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  IL  1S74.  N.  88. 
S.  720.) 

1  Ampere  et  Babiket,  Expose*  des  nouvelles  Decouvertes  sur  rtälectricite  et  le 
fagntösme.  Paris  1822.  p.  64.  Fig.  29.  —  Dasselbe  Princip  liegt  Le  Baillif's 
Sideroskop  (Poggbndobff's  Annalen  u.  s.  w.  1827.  Bd.  X.  S.  508)  und  Hrn. 
Dots'b  Galvanometer  (ebenda,  1833.  Bd.  XXVIII.   S.  586)  zu  Grunde. 

E.  du  Boli-R«ymond,  Ges.  Abh.  II.  33 
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mir  schwebten  dabei  stets  zwei  an  derselben  Axe  befindliche  isolirende 
Walzen  mit  eingesprengten  leitenden  Stücken  vor,  etwa  so,  wie  Hr.  Bla- 
sern a  sie  neuerlich  in  seinem  Interrutiore  differenziale  zur  Untersuchung 
des  zeitlichen  Verlaufes  der  Inductionsströme  anwandte;1  und  ich  blieb 
rathlos  vor  der  Schwierigkeit  stehen,  durch  schleifende  Federn  stetige  Be- 
rührung zu  erhalten.  Zum  Zeichen  der  Unstetigkeit  ihrer  Berührung 
erzeugen  solche  Federn  stets  Tetanus  in  den  Kreis  gebrachter  Nerv- 
muskelpraparate.*  Nur  durch  grossen  Druck  kurzer  schwingungsunfahiger 
Contactstücke  schien  diese  Schwierigkeit  sich  überwinden  zu  lassen:  dann 
läuft  man  aber  wieder  Gefahr,  dass  sich  metallisch  leitende  Spurlinien 
der  Gontacte  auf  den  isolirenden  Theilen  der  Walzen  bilden,  und  über- 
dies verlangt  der  Apparat  eine  grosse  treibende  Kraft,  über  deren  Er- 
zeugung ich  nicht  mit  mir  einig  wurde.  So  kam  ich  nicht  über  unbe- 
stimmte Projecte  hinaus. 

Hr.  Julius  Bernstein  hat  alle  diese  Schwierigkeiten  so  kühn  wie 
glücklich  beseitigt,  indem  er  an  Stelle  der  über  isolirende  und  leitende 
feste  Flachen  schleifenden  Federn  verquickte  Kupferspitzen  setzte,  welche 
durch  Quecksilberkuppen  streifen.  Das  Diflferential-Rheotom  kann  wirk- 
lich, wie  Hr.  Bernstein  [647]  selber  zu  erwähnen  die  Freundlichkeit 
hatte,  gleich  dem  Interruttore  differenziale  als  vervollkommnete  Form 
meines  verstellbaren  Doppelunterbreohungsrades  gelten.8  In  der  eisten 
Abtheilung  lernten  wir  schon  mehrere,  am  Differential-Bheotom  erhaltene, 
die  negative  Schwankung  betreffende,  wichtige  Thatsachen  kennen.  Auch 
theilte  ich  dort  meine  eigenen  Bemerkungen  über  dessen  Gebrauch  mit 
(s.  oben  S.  452  ff.).  Hier  interessirt  uns  die  Anwendung,  welche  Hr.  Bm • 
stein  von  seinem  Apparate  machte,  um  die  nun  schon  alt  zu  nennende 
Frage  nach  dem  Verhalten  des  Muskelstromes  in  der  Emzelschwankung 
endgültig  zu  entscheiden.4 


1  Sullo  Sviluppo  e  la  Durata  delle  Correnti  d'Induzione  ec.  Estratto  dal  Gior- 
nale  di  Scienze  Naturali  ed  Economiche.  4°.  Palermo  1870.  —  VergL  Wikdkkax*, 
Die  Lehre  vom  Galvanismus  u.  s.  w.    Bd.  II.    Abth.  ET.    1874.  S.  1SS.  §.  207. 

*  Vergl.  König  in  den  Wiener  Sitzungsberichten  (1870.  Bd.  LXII.  IL  Abth. 
S.  541)  über  Ad.  Fick's  Versuche  am  Spiral-Rheotom  (Untersuchungen  über  elek- 
trische Nervenreizung.    1864.   4<>.   S.  31.) 

9  Untersuchungen  über  den  Erregungsvorgang  im  Nerven-  und  Muskelsysteme. 
Heidelberg  1871.   S.  7.  8. 

4  Um  Miß« Verständnissen  vorzubeugen,  bemerke  ich,  dass  Hr.  Bbukstbin  den 
auf  diesen  Gegenstand  bezüglichen  Paragraphen  in  seinem  Werk  (a.  a.  0.  S.  07) 
überschreibt:  „Von  der  absoluten  Grosse  der  negativen  Schwankung  im  Muskel". 
Ebenso  drückt  er  sich  bei  Behandlung  derselben  auf  die  Nerven  angewandten  Fragt* 
aus  (a.  a.  O.  S.  26).  Ich  dagegen  habe  diese  Untersuchung  überschrieben:  «Von 
der  relativen  Grösse  der  negativen  Schwankung  u.  s.  w.",  und  halte  dies  um  *> 
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Von  Hrn.  Sigm.  Mayer  am  Differential-Rheotom  angestellte  Ver- 
suche über  die  Stromschwankung  am  zuckenden  Oastroknemius  ergaben 
bekanntlich,  indem  sie  Hrn.  Holmgben's  Beobachtungen  bestätigten ,  dass 
doppelte  Schwankung  stattfindet,  zuerst  negative,  dann  positive.1  An  par- 
elektronomischen  Gastroknemien  stellt  erstere  sich  oft  als  Umkehr  des  in 
der  Kühe  bestehenden  Stromes  dar.  In  der  ersten  Abtheilung  habe  ich 
den  wahren  Sinn  dieser  Thatsachen  aufgedeckt  Sie  zeigen  beiläufig, 
wenn  es  solchen  Beweises  noch  bedürfte,  dass  wirklich  der  Strom  im 
Tetanus  nicht  bloss  sich  umkehren,  sondern  auch  zwischen  den  negativen 
Einzelschwankun-  [648]  gen  starker  werden  könne,  als  in  der  Ruhe;  ohne 
dass  am  Galvanometer  etwas  Anderes  erscheint,  als  Stromabnahme. 

Hr.  Bernstein  sah  sofort,  dass  mit  dem  Oastroknemius  seines  ver- 
wickelten Baues  wegen  hier  nichts  auszurichten  sei,  und  er  wandte  sich 
deshalb  an  regelmässige  mit  künstlichem  Querschnitt  aufliegende  Muskeln, 
Graölis  und  Sartorius.  Die  Zeit,  wahrend  welcher  der  Bussolkreis  bei 
jedem  Umlauf  des  Bheotoms  geschlossen  wurde,  war  so  gewählt,  und  in 
solchen  Abstand  von  dem  Augenblick  der  Beizung  verlegt,  dass  nach 
früheren  Ermittelungen  das  Maximum  negativer  Schwankung  bevorstand. 
Wurde  bei  aufgehobener  Compensation  der  die  reizenden  Schläge  abblen- 
dende Schlüssel  geöffnet,  so  musste,  falls  der  Strom  sich  umkehrt,  nega- 
tiver Ausschlag  erfolgen.  Trotz  wiederholten  Bemühungen  gelang  es 
Hrn.  Bernstein  nicht,  negative  Ablenkung  zu  erhalten.  In  der  grossen 
Mehrzahl  der  Versuche  trat  positive  Ablenkung  ein,  nur  viel  schwächer, 
als  wenn  nicht  tetanisirt  w,urde.  In  einem  einzelnen  Fall  am  Sartorius 
war  wahrend  der  negativen  Schwankung  die  Ablenkung  Null,  während 
sie  bei  ruhendem  Muskel  17-5,c  betrug.8 

Ich  habe  diese  Versuche  mit  mehreren  Abänderungen  wiederholt, 
welche  ich  zum  Theil  als  nicht  unbedeutende  Verbesserungen  betrachte. 
Erstens  habe  ich  mich  durchweg  des  Gracilis  bedient,  der  den  Sartorius 
an  Leistungsfähigkeit  weit  übertrifft.8  Zweitens  war  der  Muskel  nicht,  wie 
in  Hrn.  Beenstein's  Versuchen,  curarisirt,  und  ich  tetanisirte  ihn  vom 
Nerven  aus.    Drittens  leitete  ich  den  Strom  ßtatt  vom  mechanischen  vom 


mehr  für  richtig,  als  Hrn.  Bbrnstbin's  eigene  Darlegung  mit  den  Worten  beginnt: 
»Ea  bleibt  nun  noch  übrig,  die  Frage  zn  erledigen,  wie  gross  die  elektromotorische 
»Kiaft  der  negativen  Schwankung  gegenüber  der  elektromotorischen  Kraft  des 
»MoBkelstroms  wachsen  kann." 

1  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1868.  S.  655.  —  S.  oben  S.  451.  —  Vergl.  auch 
Hrn,  Lamahskt/b  Versuche  in  Pflüöer's  Archiv  vl  s.  w.  1870.  Bd.  III.  S.  201. 

5  A.  a.  O.  S.  68. 

3  [Die  oben  S.  174  Anm.  1  erwähnte  sehnige  Scheidewand  des  Gracilis  kommt 
fei  mittelbarer  Reizung  nicht  in  Betracht  (s.  unten  §.  XXV.  3)]. 
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thermischen  Querschnitt  ab,  was  mir  den  Vortheil  vollkommen  uhvpt- 
rückter  Ableitung  gewährte  (vergL  oben  S.  4ÖÖ).  Viertens  hatte  ich 
voraus  die  Anwendung  eines  leichten  aperiodischen  Magnetspiegels,  wäh- 
rend Hr.  Bebnstein  sich  mit  dem  für  diese  Versuche  wenig  geeigneten 
MEissNEB-MEYEBSTEiN'schen  Elektro-Gaivanometer  behalf.    ~ 

[649]  Bei  alledem  bekam  auch  ich  keinen  negativen  Ausschlag  m 
sehen.  Dagegen  erschien  ein  solcher  hin  und  wieder,  als  ich  den  künst- 
lichen durch  natürlichen  Querschnitt  ersetzte.  Es  hat  also  sein  Bewenden 
bei  meinem  ursprünglichen  Ergebnisse  mit  dem  Doppelunterbrecher,  mit 
welchem  ich  ja  wohl  auch  negative  Ausschläge  erhalten  hatte,  wenn 
solche  irgend  ausgiebig  vorkamen. 

Jetzt  ist  noch  eine  wichtige  Bemerkung  zu  machen.  Wäre  es  auch 
gelungen,  vom  Muskel  mit  künstlichem  Querschnitt  bei  der  Zuckung 
negative  Ausschläge  zu  erhalten,  so  folgte  daraus  noch  nicht  sicher  Strom- 
umkehr im  Sinne,  wie  wir  sie  bisher  uns  dachten.  Ich  zeigte  früher, 
dass  der  Muskel  innerlich  polarisirbar  ist1  Danach  scheint  unvermeid- 
lich, dass  er  durch  seinen  eigenen  Strom  sich  polarisirt.  Diese  Polari- 
sation durch  den  vom  Quer-  zum  Längsschnitt  den  Muskel  durchmessen- 
den eigenen  Strom  ist  zwar  nicht  nachweisbar,  weil  der  zeitliche  Verlauf 
noch  von  mehreren  anderen,  viel  wirksameren  Umständen  beeinfluß 
wird.  Allein  in  den  Muskelmolekeln  selber  und  in  deren  nächster  Nähe, 
um  in  der  Sprache  meiner  Hypothese  zu  reden,  könnte  merkliche  Pola- 
risation stattfinden.  Verschwände  dann  plötzlich  die  elektromotorische 
Kraft  der  Molekeln,  oder  sänke  sie  auch  nur  schnell  um  einen  gewissen 
Betrag,  so  müsste  der  Muskel  umgekehrt  wirksam  werden.  Negafre 
Wirkung  des  thätigen  Muskels  wäre  also  zunächst  auf  fteiwerdende 
Ladungen  zu  deuten.  Auf  Umkehr  des  Stromes  in  der  Einzelschwankun? 
dürfte  man  ganz  sicher  erst  schliessen,  wenn  die  negative  Schwankung 
die  positive  Wirkung  während  der  Buhe  überträfe;  denn  der  Polarisations- 
strom kann  im  nämlichen  Kreise  nicht  stärker  werden  als  der  polan- 
sirende  Strom. 

Daraus  scheint  zu  folgen,  dass  die  negative  Schwankung  dessen,  was 
man  im  Gegensatz  zur  secundären  Kraft  der  Polarisation  die  primäre 
Muskelstrpmkraft  nennen  kann,  noch  nicht  einmal  soviel  betragt,  wie  die 
unmittelbare  Beobachtung  am  Rheotom  zeigt.  Von  letzterem  Betrag  ist 
um  etsteren  zu  [650]  finden,  die  freigewordene  Polarisation  abzuziehen. 
Wenn  in  der  Einzelschwankung  der  Strom  höchstens  verschwindet,  » 
wird  die  primäre  Kraft  also  noch  nicht  einmal  Null. 

Aus  dem  umgekehrten  Grund  ist  die  Nachwirkung  bedeutender,  als 


*  S.  oben  S.  192.  196-198. 


§.  XVII.    Geringe  Tiefe  der  Eiuzelschwankung.  517 

die  anmittelbare  Beobachtung  sie  zeigt,  denn  sie  verdeckt  die  Verstär- 
kung des  Stromes,  die  eine  Folge  davon  sein  muss,  dass  ein  Theil  der 
Ladungen  frei  ward. 

Die  jetzt  sicher  erkannte  verhältnissmässig  geringe  Tiefe  der  Einzel- 
schwankungen beweist,  dass  die  Leichtigkeit,  mit  welcher  im  Vergleich 
zur  Zuckung  ohne  Metalle  die  secundare  Zuckung  erfolgt,  nicht  vom 
grösseren  Betrage  der  Schwankung,  sondern  von  ihrer  Geschwindigkeit 
herrührt1 

Gegenüber  jener  geringen  Tiefe  erscheint  die  Grösse  der  tetanischen 
Gesammtschwankung  um  so  betrachtlicher.    Dies  heisst  soviel,  wie  dass 

TD 

das  Verhaltniss  -=  nur  klein  ist:  denn  aus  Gleichung  (5)  oben  S.  511 

TD 

folgt,  bei  gegebenem  x,  -=  um  so  kleiner,  je  grösser  Br —  Bt.    Wir 

TD 

können  aber  jetzt  sogar  wirklich  -~,  in  Verbindung  mit  der  Dauer  r 

der  Einzelschwankung  als  Bruchtheü  der  Secunde ,  numerisch  auswerthen 

(?ergL  oben  S.  511).    Sei  100  die  Zahl  der  in  der  Secunde  vom  Induc- 

torium  ausgehenden  Schlage,  was  nicht  fern  von  der  Wahrheit  sein  wird, 

so  haben  wir 

Ä  _    1"—  lOOr 

T  ~~       "100t 

B  x 

Erfahrungsmässig  ist  -^  =  0-6,    T ,  nach  Hrn.  Bernstein,  höch- 

Jjr  i 

stens  =  1.    Setzt  man  diese  Werthe  in  Gleichung  (6)  S.  511  ein,  so 

1  R 

erhalt  man  x  =  0-0040",  -^  =  1-5.  Nach  Hrn.  Beknstein's  Versu- 
chen ist  t  =  0-0039''.* 

Natürlich  ist  ein  so  genaues  Zusammentreffen  mehr  zufallig.  Die 
gewählte  Zahl  von  Schlagen  (100),  das  Verhaltniss  x  =  I ,  sind  [651] 
in  unseren  Versuchen  unverbürgt.  Hrn.  Bernstein's  Zahl  für  r  ist  bei 
unmittelbarer  Erregung  des  einen  Endes  curarisirter  Muskeln  gewonnen, 
und  wir  werden  sehen,  dass  unter  anderen  Umständen  die  Schwankung 
langer  dauert.  Endlich  die  benutzte  Formel  kann  nur  für  eine  entfernte 
Annäherung  gelten,  da  sie  rechteckige  Ktenoidenzahne  voraussetzt  und 
die  Nachwirkung  ausser  Acht  läset.  Immer  giebt  diese  Betrachtung  bei 
aller  Lockerheit  einen  Begriff  von  der  Ordnung  und  von  der  Art  der 
Verknüpfung  der  hier  in's  Spiel  kommenden  Grössen. 


1  Vergl.  oben  S.  419.  —  Untersuchungen  u.  s.  w.   Bd.  II.   Abth.  I.  S.  95.  538. 

2  A.  a.  O.  S.  56. 
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Hr.  Beenbtein  hat  seine  Versuche  am  Sheotom  auch  auf  die  nega- 
tive Schwankung  des  Nervenstromes  ausgedehnt  Hier  ist  es  ihm  merk- 
würdiger Weise  geglückt,  Umkehr  des  Stromes  zu  beobachten,  und  zwar 
wird  nach  ihm  der  Strom  unterhalb  der  Abscissenaxe  starker,  ja  nicht 
selten  mehreremal  so  stark,  wie  oberhalb.1  Es  kann  im  Gebiete  der 
Nerven-  und  Muskel-Elektricitat  nicht  leicht  eine  wichtigere  Thatsacte 
geben,  als  diesen  Unterschied.  Ihre  Bedeutung  wird  noch  erhöht  durch 
die  soeben  von  uns  angestellten  Betrachtungen  über  die  Bolle,  welche  die 
innere  Polarisation  bei  der  negativen  Schwankung  spielen  kann,  da,  wie 
ich  zeigte,  auch  die  Nerven  innerlich  polarisirbar  sind.2  Danach  würde 
kein  Zweifel  sein,  dass  im  Tetanus  wirklich  Umkehr  der  primären  Nerven- 
stromkraft  stattfindet 

Hier  wäre  das  Elektrodynamometer  an  seinem  Platze  (s.  oben  S.  513). 
Hrn.  Bernbtein's  Wahrnehmung  entsprechend  muss  es  bei  Tetanus  des 
Nerven  positive  Schwankung  zeigen,  wo  an  der  Bussole  negative  Schwan- 
kung erscheint.  So  gäbe  es  auch  ein  treffliches  Hülfsmittel  ab,  um  durch 
Wechselströme  erzeugten  Elektrotonus  zu  untersuchen. 


§.  XVIII.    Graphische  Darstellung  des  elektrischen  Vor- 
ganges bei  Einzelschwankungen. 

Es  wird  nicht  unnütz  sein,  hier  jetzt  sowohl  die  von  verschiedenen 
Forschern  der  Einzelschwankung  zugeschriebenen,  [652]  wie  auch  die 
ihr  unter  verschiedenen  Umständen  wirklich  zukommenden  Erscheinungs- 
weisen in  Einem  Bilde  zusammenzustellen. 

Dies  ist  der  Zweck  der  Fig.  38,  deren  Abschnitte  (He)  und  (vB,M) 
wir  schon  betrachteten.  Wie  man  sich  erinnert,  versinnlicht  ersterer  (in 
seiner  zweiten  Abtheilung)  den  von  Hrn.  Helmholtz  erschlossenen  Ver- 
lauf der  Schwankung,  letzterer  erläutert  bei  (*)  A.  v.  Bezold's  Vorstel- 
lung von  diesem  Verlaufe,  bei  ( l )  die  von  Hm.  Meissner  aufgestellt« 
Lehre,  welche  in  der  Geschichte  dieser  Angelegenheit  eine  so  wichtage 
Bolle  gespielt  hat.  In  allen  Abschnitten  der  Figur  ist,  wie  schon  bemerkt 
(8.  oben  S.  499),  derselbe  Reizungspunkt  r  und  dasselbe  Latenzstadium 
(0-01")  angenommen,  und  die  der  Abscissenaxe  parallele  gestrichelte  Ge- 
rade uu'  bedeutet  überall  die  ursprüngliche  Stromkraft  des  ruhenden 
Muskels.  Wo  nicht  ein  bestimmter  Anhalt  dafür  vorhanden  war,  ist  die 
Schwankungsgrösse  nach  raumlichen  Rücksichten  willkürlich  gewählt 


i  A.  a.  O.  S.  26  ff.  S.  43. 
a  S.  oben  S.  192. 
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Der  folgende  Abschnitt  der  Figur  (Ho) ,  ist  Hrn.  Holmoben's  grosser 
Abhandlung  cUeber  die  elektrischen  Stromschwankungen  am 
arbeitenden  Muskel' 1  entlehnt  In  dieser  Abhandlung  hat  Hr.  Holm- 
gbkn  die  Untersuchung  über  die  Einzelschwankung  veröffentlicht,  welche 
er  neun  Jahre  früher  zur  Prüfung  der  MEissNEß'scben  Angaben  in 
meinem  Laboratorium  begann,  über  deren  Ergebniss  er  auch  schon  zwei- 
mal kurz  berichtete,  deren  Methoden  er  aber  noch  nie  beschrieb.  Als 
seine  jetzige  Schrift  in  meine  IJände  gelangte ,  war  die  erste  Abtheilung 
gegenwärtiger  Abhandlung  schon  gedruckt  Ich  hatte  darin  also  nur  jene 
kurzen  Berichte  berücksichtigen  können  (s.  oben  S.  449  ff.),  und  ergreife 
gern  die  hier  sich  bietende  Gelegenheit,  Hrn.  Holmgben's  mit  so  grosser 
Ausdauer  gezeitigten  Ergebnisse  gebührend  zu  würdigen. 

Zunächst  hat  nun  also  Hr.  Holmgren  die  schönen  Versuchsweisen 
vollständig  bekannt  gemacht  und  durch  Abbildungen  erläutert,  womit  er 
das  elektrische  Verhalten  des  Muskels  [653]  während  der  verschiedenen 
Stadien  einer  Einzelzuckung  erforschte.  Stets  befand  sich  der  Gastro- 
knemius  in  meinem  Froschunterbrecher.  Sein  Strom  wurde  durch  die 
Thonspitzen  der  unpolarisirbaren  Zuleitungsröhren  der  aperiodischen  Bus- 
sole zugeführt  und  war  compensirt  Um  das  Verhalten  während  des 
Latenzstadiums  zu  ermitteln,  wurde  der  Muskel  im  HELMHOi/rz'schen 
Sinne  belastet,  und  solche  Anordnung  war  getroffen,  dass  die  Zuckung 
den  im  Augenblick  der  Beizung  geschlossenen  Bussolkreis  öffnete  (vergl. 
oben  S.  449).  Um  die  Wirkung  nur  während  des  Stadiums  der  steigen- 
den oder  während  desjenigen  der  sinkenden  Energie  zu  erhalten,  wurde 
der  Hebel  des  Froschunterbrechers  rückwärts  in  eine  Gabel  verlängert, 
deren  beide  Zinken  in  senkrechter  Ebene  lagen.  Die  Zinken  waren  ein- 
ander in  senkrechter  Richtung  entgegengebogen  und  zwischen  ihren 
Spitzen  befand  sich  ein  sehr  kleiner  Zwischenraum.  In  diesem  spielte  das 
zu  einer  wagerechten  Platte  erweiterte  Ende  eines  Hülfshebels,  der  in 
senkrechter  Ebene  leicht  aber  mit  Reibung  beweglich,  in  jeder  Lage 
blieb.  Die  Zinken  der  Gabel  sowohl  wie  der  Hülfehebel  waren  metal- 
lisch, die  Zinken  von  einander  und  vom  Hebel  des  Froschunterbrechers 
isolirt  So  lange  letzterer  Hebel  stieg,  berührte  die  obere  Zinke  den 
Hülfehebel,  sank  dagegen  der  Hebel  des  Unterbrechers,  so  lag  die  untere 
Zinke  dem  Hülfshebel  an.  Man  begreift,  wie  bei  passenden  Verbin- 
dungen der  Muskelstrom  allein  während  des  Stadiums  der  steigenden 
Energie  Zutritt  zur  Bussole  erhielt  Um  ihn  auch  nur  während  des 
Stadiums  der  sinkenden  Energie  zuzulassen,  bedurfte  es  noch  eines  be- 


1  Oxq  den  elektriska  strörafluktuationen  hos  den  arbetande  muskeln.    Upsala 

1873. 
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sonderen  Kunstgriffes,  der  bewirkte,  dass  nach  vollendeter  Wkder&nsdeh- 
nnng  des  Muskels  der  Bussolkreis  sich  wieder  öffnete.  Dieser  Kunstgriff 
ist  a.  a*  0.  nachzusehen.  Um  endlich  allein  die  Nachwirkung  zu  erhalten, 
wurde  bei  compensirtem  Strom  und  belastetem  Muskel  der  den  Muskel- 
strom führende  Hebel  des  Froschunterbrecheis  von  der  Stutzplatte  abge- 
hoben, so  dass  der  Bussolkreis  offen  war.  Wenn  nach  der  Zuckung  der 
Hebel  zurückfiel,  schloss  er  den  Kreis  im  Augenblick,  wo  der  Muskel 
sich  völlig  wieder  ausgedehnt  hatte. 

Hr.  Holmghen  unterscheidet  verschiedene  Formen  der  Schwankung, 
welche  unter  mehr  oder  minder  bestimmten  Um-  [654]  ständen  auf- 
treten. Als  normale  Schwankungsform  bezeichnet  er  die  in  der  Figur 
ausgezogene  Curve  unapn^,  Sie  besteht  aus  einem  nach  ihm  genau 
mit  dem  Latenzstadium  abschliessenden  negativen  Theil  tina,  welchem 
während  des  Stadiums  der  steigenden  Energie  ein  positiver  Theil  ap  folgt, 
dessen  Maximum  mit  dem  Maximum  der  Zuckungscurve  zusammenfallt1 
Unmittelbar  darauf,  aber  schon  innerhalb  des  Stadiums  cter  sinkenden 
Energie,  schlagt  die  positive  Schwankung  schnell  in  negative  Nachwirkung 
n^  um. 

Andere  Male  zeigt  die  Curve  den  in  unap^  gestrichelten  Verlauf. 
Die  positive  Schwankung  hat  sehr  überhand  genommen,  und  läuft  in 
positive  Nachwirkung  aus.  Dies  kommt  bei  stark  parelektronomischen 
Muskeln  vor. 

Endlich  in  noch  anderen  Fällen  nimmt  die  negative  Schwankung 
überhand  und  läuft  auch  in  negative  Nachwirkung  aus:  die  Schwankung 
ist  rein  negativ  geworden  (s.  die  zum  Theil  punktirte  Curve  «n  «!«,)• 
Diese  Form  lasst  sich  künstlich  herbeiführen,  indem  man  den  Achilles- 
spiegel seiner  Parelektronomie  beraubt,  z.  B.  ihn  mit  Kreosot  ätzt9 

Hrn.  Holmgken's  Figur  entbehrt  der  Abscissenaxe.  Da  seine  ver- 
schiedenen Schwankungsformen  verschiedener  Parelektronomie  des  Achilles- 
spiegels entsprechen,  ist  die  ursprüngliche  Stromkraft  dabei  verschieden 
zu  denken,  am  grössten  für  die  rein  negative,  mittelgross  für  die  nor- 
male, am  kleinsten  für  die  Schwankungsform  mit  vorwiegendem  positiven 


1  Um  dies  in  unserer  Figur  deutlicher  hervortreten  zu  lassen,  habe  ich  die 
Verhältnisse  der  Abscissen  in  Hrn.  Holmgken's  Figur  etwas  geändert,  nämlich  sie 
denen  der  primären  ZuckungBCurvc  in  Hrn.  Helmholtz's  Myogramm  angepassi' 
Hier  erscheint  allerdings  das  Latenzstadium  ungewöhnlich  lang,  dies  kam  mir  aber 
aus  leicht  ersichtlichen  Gründen  bei  sämmtlichen  Abschnitten  der  Fig.  38  sehr  zu 
statten.  —  Beim  Vergleichen  von  Hrn.  Holmgrbn's  Curven  mit  den  übrigen  Curven 
der  Fig.  38  ist  zu  bedenken,  dass  seine  wie  unsere  Ordinaten  willkürlich  gewählt 
und  ihrer  absoluten  Grösse  nach  also  nicht  vergleichbar  sind. 

«  Anf.  St.  B.  100—102. 
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Curvenabschhitt  Im  letzten  Falle  würden  Abscissenaxe  -  und  negativer 
Curvenabschnitt  sogar  sich  schneiden  können,  jedoch  ohne  dass  dies  [655] 
Stromumkehr  im  Sinne  bedeutete,  in  welchem  die  vorigen  Paragraphen 
davon  handelten.  Verschiedener  Parelektronomie  des  Achillesspiegels  ent- 
spräche aber  auch  verschiedene  absolute  Grosse  der  negativen  Schwan- 
kung, der  geringsten  Parelektronomie  die  grösste,  der  grössten  die  kleinste 
Schwankung.  Wegen  der  hieraus  entspringenden  Verwickelung  zog  ich 
vor,  an  Hrn.  Holmgben's  Figur  nichts  weiter  zu  ändern,  anstatt  sie,  was 
sonst  leicht  gewesen  wäre,  mit  den  zu  seinen  drei  Schwankungscurven 
gehörigen  drei  Abecissenaxen  zu  versehen. 

Ehe  wir  Hrn.  Holmgben's  Ergebnisse  weiter  betrachten,  wird  es  gut 
sein,  von  den  übrigen  Abschnitten  der  Fig.  38  Eenntniss  zu  nehmen. 
Auf  Hrn.  Holmgben  folgt  Hr.  Sigmund  Mateb  (SM).  Die  Gurve  ist 
nach  seinen  Messungen  am  Differential-Rheotom  (s.  oben  S.  451)  von  mir 
entworfen.  Die  Zahlen  längs  der  Curve  bedeuten  Tausendtel  der  Secunde. 
Das  Umschlagen  der  negativen  in  positive  Schwankung  trifft  noch  in  das 
zu  0-01"  angenommene  Latenzstadium,  während  Hr.  Holmgben  es 
genau  mit  dessen  Ende  zusammenfallen  lässt  Die  positive  Schwankung 
ist  nach  Hrn.  Sigmund  Mateb  gewöhnlich  kleiner  als  die  negative;  sie 
tritt  um  so  mehr  zurück,  je  weniger  parelektronomisch  die  Muskeln  sind. 
Auch  in  dieser  Figur  habe  ich  der  Einfachheit  halber  unterlassen,  den 
verschiedenen  Zuständen  des  Muskels  entsprechende  -  Abscissenaxen  zu 
ziehen. 

Die  bisher  besprochenen  Schwankungscurven  beziehen  sich  auf  den 
Froschgastroknemius.  Bis  zu  Hrn.  Sigmund  Mayeb  glaubten  sämmtliche 
Forscher,  die  an  dieser  Untersuchung  sich  betheiligten,  dass  sie  in  der 
Schwankung  des  Gastroknemiusstromes  die  des  Muskelstromes  überhaupt 
studirten.  Erst  Hr.  Bernstein,  unter  dessen  Leitung  Hr.  Sigmund 
Mateb  arbeitete,  erkannte,  wie  gesagt  (s.  oben  S.  515),  dass  am  Gastro- 
knemius,  seines  Baues  wegen,  besondere  Umstände  obwalten,  was  ich 
freilich  längst  wusste.  Die  Natur  der  stattfindenden  Verwickelung  zu 
durchschauen,,  war  er  nicht  in  der  Lage.  Dazu  gehörte  die  auf  jahrelangen, 
besonders  darauf  gerichteten  Arbeiten  fassende  Reihe  von  Ermittelungen, 
welche  die  erste  Abtheilung  dieser  Abhandlung  ausmacht  Von  allen  [656] 
anderen  Forschem  zuerst  begriff  aber  Hr.  Bernstein  die  Notwendigkeit, 
hier  an  regelmässige  Muskeln,  wie  Sartorius  und  Gracilis  sich  zu  wenden.1 
Der  Abschnitt  (Zfe,  dBK)  unserer  Figur  zeigt  nunmehr  in  der  ausgezoge- 
nen Curve  die  Schwankung  solches  mit  künstlichem  Querschnitt  aufliegenden 
Mnskek    Von  der  doppelsinnigen  Schwankung   des  Gastroknemius  ist 


1  A.  a.  O.  S.  50.  51. 
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darin  nichts  zu  sehen.  Es  ist  einfach  eine  schnell  entstehende,  und  auch, 
wenn  gleich  minder,  schnell  von  ihrer  Höhe  wieder  abfallende  negative 
Schwankung  da,  deren  Maximum  in  das  Latenzstadium  fallt,  und  welche 
in  sehr  verminderter  Grösse  und  mit  geringer  Steilheit  in  das  Stadium 
der  steigenden  Energie  reicht,  unstreitig  um  sich  weiterhin  der  Geraden 
uv!  asymptotisch  anzuschliessen.  Das  Maximum  der  Schwankung  erreicht 
höchstens  die  Abscissenaxe  rt  Dies  also  ist  der  ungetrübte  und  wahre 
Verlauf  der  negativen  Schwankung  des  Muskelstromes  bei  Einzelzuckung 
(vgl  oben  S.  463). 

Man  sieht  jetzt  beiläufig,  dass  die  von  Hrn.  Helmholtz  erschlossene 
Schwankungscurve  im  Abschnitt  (Hell)  der  Fig.  38  ganz  richtig  war. 
Hr.  Helmholtz  experimentirte  am  querdurchschnittenen  Gastroknemius, 
dessen  Schwankungscurve  im  Allgemeinen  nicht  weit  von  der  eines  quer- 
durchschnittenen regelmässigen  Muskels  abweichen  kann,  da  die  vom 
Kniespiegel  ausgehende  positive  Schwankung  vor  der  negativen  Schwan- 
kung des  unteren  senkrechten  künstlichen  Querschnittes  verschwindet 

Nun  wäre  noch  die  wahre  Schwankungscurve  des  Stromes  bei  natür- 
lichem Querschnitt  zu  entwerfen.  Von  der  Art,  wie  diese  zu  Stande  ' 
kommt,  nämlich  von  der  Bolle,  welche  die  negative  Kraft  der  parelektro- 
nomischen  Strecke  dabei  spielt,  wird  in  der  dritten  Abtheilung  dieser  Ab- 
handlung die  Bede  sein.  Erfahrung  lehrt,  dass  am  natürlichen  Ende 
regelmassiger  Muskeln  die  Einzelschwankung  gleichfalls  als  einfache  nega- 
tive Schwankung  erscheint,  jedoch  mit  dem  Unterschied,  dass  sie  absolut 
genommen  kleiner,  relativ  dagegen  grösser  ausfallt,  als  bei  künstlichem 
Querschnitt.  Bei  sehr  schwachem  ursprünglichen  Strome  kann  daher 
der  Strom  umgekehrt  werden ,  bei  [657]  ganz  mangelndem  entsteht  ein 
negativer  Ausschlag,  bei  ursprünglich  verkehrtem  Strome  stellt  die 
Schwankung  sich  als  relativ  positive  Schwankung  dar.  Die  Curve  des  Ab- 
schnittes (Bc,  dBR)  der  Kg.  38  wird  also  zur  Schwankungscurve  des  regel- 
mässigen Muskels  mit  natürlichem,  massig  parelektronomischem ,  d.  h. 
noch  merklich  negativem  Querschnitt,  wenn  wir  die  Abscissenaxe  rt  etwa 
nach  gt  verlegen,  und,  wie  es  in  der  punktirten  Curve  geschehen  ist, 
die  Ordinaten  der  Curve,  jedoch  nicht  genau  proportional,  verkleinern. 
Wahrscheinlich  unterscheiden  sich  die  Einzelschwankungen  bei  künst- 
lichem uncf  natürlichem  Querschnitt,  gleich  den  entsprechenden  tatarischen 
Gesammtschwankungen,  noch  anders  als  durch  ihre  absolute  und  relative 
Grösse  (vergl.  unten  S.  527.  528). 

Es  verdient  bemerkt  zu  werden,  dass  kürzlich  die  Hrn.  Bernstein 
und  Steineb  dieselbe  einfache  Schwankungscurve,  wie  an  regelmässigen 
Froschmuskeln,  auch  zwischen  Längsschnitt  und  künstlichem  Querschnitt 
regelmässiger  Säugethier- (Hunde-  und  Kaninchen-)  Muskeln  beobachteten, 
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wahrend  von  beiden  Enden  abgeleitete  unregelmässige  Muskeln  gleich 
dem  Froschgastroknemius  eine  aus  einem  negativen  und  einem  positiven 
Abschnitt  bestehende  Schwankungscurve  gaben.1  Letzteres  ist  um  so  weniger 
zu  verwundern,  als  auch  regelmassige  von  beiden  Enden  abgeleitete 
Froschmuskeln  am  Bheotom  mir  Aehnliches  zeigten  (s.  oben  S.  461 
Anm.  1). 

Jetzt  schreiten  wir  zur  näheren  Betrachtung  der  HoLMGBEN'schen 
Aufstellungen.  Schon  in  seiner  vorläufigen  Mittheilung  bemerkte  Hr.  Holm- 
gben,  dass  das  Erscheinen  der  positiven  Schwankung  in  gewisser  Be- 
ziehung zur  Farelektronomie  zu  stehen  scheine.2  Vier  Jahre  später  sprach 
Hr.  Sigmund  Mayeb  bestimmt  aus,  dass  an  parelektionomischen  Muskeln 
der  positive  Schwankungsabschnitt  stärker  entwickelt  zu  sein  pflegt,  als 
der  negative  (s.  oben  S.  456—458);  Hr.  Holmöeen  selber  aber  hatte 
noch  vor  Erscheinen  der  eisten  Abtheilung  dieser  Abhandlung  durch  Be- 
netzen des  Achillesspiegels  mit  Kreosot  die  negative  Schwankung  auf 
[658]  Kosten  der  positiven  willkürlich  vergrössert  (s.  oben  S.  520).  Durch 
die  in  jener  ersten  Abtheilung  mitgetheilten  Untersuchungen  sind  diese 
Beobachtungen  bestätigt,  erweitert  und  soweit  aufgeklärt,  dass,  wenn  auch 
noch  Manches  dunkel  "bleibt,  an  der  Richtigkeit  der  dort  gegebenen 
Theorie  im  Allgemeinen  nicht  zu  zweifeln  ist  Die  positive  Schwankung 
des  Gastroknemius  ist  nur  negative  Schwankung  des  Kniespiegelstromes; 
denn  handle  es  sich  um  Einzelzuckung  oder  Tetanus,  alle  Umstände, 
welche  das  Hervortreten  des  Kniespiegelstromes  begünstigen  oder  hindern, 
verstärken  oder  schwächen  beziehlich  die  positive  Schwankung  im  Ver- 
gleich zur  negativen,  wie  umgekehrt  alle  Umstände,  welche  das  Hervor- 
treten des  Achillesspiegelstromes  begünstigen  oder  hindern,  die  negative 
Schwankung  im  Vergleich  zur  positiven  beziehlich  verstärken  oder  schwächen* 

Nimmt  man  das  Latenzstadium  zu  0-01— 0-02"  an,  wie  es  bei 
-Einzelschwankungen  am  Myographien  oder  am  PouiLLET'schen  Chronoskop 
gefunden  wird,  so  fallt  nach  Hrn.  Sigmund  Mayeb's  Messungen  noch 
ein  grosser  Theil  der  positiven  Schwankung  in  jenes  Stadium.  In  diesem 
Sinne  bezeichnete  ich  in  der  ersten  Abtheilung  (S.  452)  Hrn.  Holmgben's 
Angabe  als  irrig,  wonach  die  negative  Schwankung  genau  mit  dem 
Latenzstadium  abschneiden,  die  positive  genau  mit  dem  Stadium  steigen- 
der Energie  beginnen  und  mit  deren  Maximum  das  ihrige  erreichen  soll. 
Hr.  Holkoben  seinerseits  hat  in  seiner  neueren  grossen  Abhandlung 
Om  den  elektriska  strömfluktuationem  o.  s.  v.'  diese  Angaben 
gegen  die  des  Hrn.  Sigmund  Mayeb  mit  voller  Bestimmtheit  aufrecht 


1  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1875.   S.  536  ff. 

1  Centralblatt  für  die  raedicinischen  Wissenschaften.    1864.   S.  293. 
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erhalten.  Er  legt  Werth  darauf,  weil  er  im  Gastroknemius  das  allge- 
meine Paradigma  eines  Muskels  vor  sich  zu  haben  glaubt,  und  die 
negative  und  positive  Schwankung  für  folgweise  den  ganzen  Muskel  er- 
greifende Veränderungen  hält,  welche  jenen  Stadien  wesentlich  angehören. 
Natürlich  wäre  dies  von  grösster  Bedeutung.  Die  Untersuchungen  der 
ersten  Abtheilung  beweisen  aber,  dass,  auch  wenn  die  Thatsache  des 
genauen  Zusammenfallen  richtig,  diese  Auffassung  falsch,  und  das  ge- 
naue Zusammenfallen  nur  zufalliger  Anschein  wäre.  Die  negative  Schwan- 
kung geht  aus  vom  Achilles-,  die  positive  vom  Kniespiegel;  aus  unbe- 
kanntem Grund  über-  [659]  wiegt  zuerst  jene,  dann  diese.  Der  Augen- 
blick, wo  beide  Schwankungen  gleich  sind,  und  die  resultirende  Schwan- 
kung das  Zeichen  wechselt,  hat  daher  keine  wesentliche  Bedeutung.  Es 
fehlt  an  jedem  Grunde  dafür,  dass  die  Kniespiegelschwankung  gerade  im 
Augenblick  siegen  sollte,  wo  in  der  Nähe  der  motorischen  Endplatten 
Verkürzung  beginnt  Dass  beim  Hervortreten  der  positiven  Schwankung 
es  sich  nur  um  deren  Sieg  handelt,  und  dass  nicht  etwa  in  jenem 
Augenblick  die  negative  Schwankung  endet,  erhellt  daraus,  dass,  wenn 
man  durch  Anätzen  des  Achillesspiegels  letztere  verstärkt,  sie  das  Latenz- 
stadium  weit  überdauert,  ja  bis  in  das  Stadium  der  sinkenden  Energie 
reicht. 

Umgekehrt  wird  die  Schwankung  rein  positiv,  wenn  man  den 
Gastroknemius  mit  Thon  umhüllt,  weil  der  Kniespiegelstrom  unter  Neben- 
schliessung weniger  leidet,  als  der  Achillesspiegelstrom:  ein  besonders 
schlagender  Versuch,  insofern  durch  blosse  Aenderung  der  Ableitung  die 
Schwankungen  selber  in  keiner  Weise  verändert  werden.  Bei  mechani- 
scher und  chemischer  Zerstörung  der  parelektronomischen  Schicht  am 
Kniespiegel  bleibt  negative  Schwankung  zurück,  allein  diese  Arten,  den 
Kniespiegel  seiner  Parelektronomie  zu  berauben,  sind  so  unvollkommen, 
dass  man  froh  sein  muss,  wenn  überhaupt  dadurch  die  positive  Schwan- 
kung verstärkt  wird.  Das  auch  natürlich  vorkommende  Uebergreifen  der 
negativen  Schwankung  in  das  nach  Hrn.  Holmgben  wesentlich  mit 
positiver  Schwankung  einherschreitende  Stadium  steigender  Energie,  das 
der  positiven  Schwankung  in  das  nach  ihm  nicht  minder  wesentlich  mit 
negativer  Schwankung  verknüpfte  Latenzstadium,  erscheint  bei  seiner 
Auffassung  ganz  unverständlich. 

Es  ist  Hrn.  Holmgren  zuzugeben,  dass  die  Behauptung,  die  positive 
Schwankung  falle  zum  Theil  in  das  Latenzstadium,  unmittelbarer,  that- 
sächlicher  Begründung  insofern  entbehrt,  als  das  Differential-Rheotom 
selber  über  die  Dauer  jenes  Stadiums  nichts  aussagt;  dass  letzteres  nnr 
nach  anderen  Erfahrungen  zu  0-01  —  0-02"  angenommen  wird;  und 
dass  nicht  gewiss  ist,  diese  Dauer  sei  beim  Tetanisiren  dieselbe  wie  bei 
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Einzelzuckungen.  Hr.  Holmgben  meint,  sie  nehme  dabei  ab.  Sie  [660] 
wächst  aber  mit  der  Ermüdung,  woraus  zu  folgen  scheint,  dass  -sie  im 
Laufe  des  Tetanus  grösser  werden  müsse,  als  bei  Einzelzuckungen  eines 
frischen  Muskels.  In  unseren  Versuchen  am  Rheotom  wurde  der  Muskel 
9  bis  höchstens  15  Mal  in  der  Secunde  gereizt.  Die  Latenzstadien  der 
einzelnen  Zuckungen  sind  also  noch  weit  davon  entfernt,  in  einander 
überzugreifen,  vielmehr  bleibt  reichlich  Baum  für  sie,  um  vollständig  ab- 
zulaufen, ja  sich  auszudehnen,  und  man  sieht  nicht  ein,  wie  es  den  Ver- 
lauf der  Zuckung  abkürzen  könne,  dass  eine  neue  Zuckung  ihr  folgt,  so 
lange  der  ersten  Zuckung  noch  Zeit  bleibt  für  Abwickelung  ihrer  wesent- 
lichen Stadien.  Sie  weiss  doch,  so  zu  sagen,  nicht,  was  nachkommt  Es 
müsste  erst  bewiesen  werden,  dass  das  Latenzstadium  kürzer  ausfallt, 
wenn  es  in  das  Stadium  sinkender  Energie  einer  vorhergehenden  Zuckung 
fallt  Bei  der  genau  studirten  Doppelreizung,  wo  sich  dies  am  ehesten 
kundgeben  müsste,  zeigt  sich  davon  bekanntlich  nichts.  Das  Latenz- 
stadium der  zweiten  Zuckung  verläuft  wie  das  der  ersten,  sogar  wenn  es 
zum  Theil  mit  diesem  zusammenfallt,  so  lange  zwischen  beiden  Reizungen 
V™"  bleibt,  i 

Wenn  nun  aber  das  Rheotom  nicht  vermag,  die  einzelnen  Zuckungs- 
stadien abzugrenzen,  so  vermag  umgekehrt  Hrn.  Holmgren's  Versuchs- 
weise in  ihrem  gegenwärtigen  Zustande  nicht,  auszumachen,  was  in  ein- 
zelnen Abschnitten  eines  der  drei  Stadien  vor  sich  geht  Soviel  ich  sehe, 
kann  sie  nur  die  Summe  dessen  wahrnehmen,  was  während  eines  ganzen 
Stadiums  geschieht 

Unsere  Magnetspiegel  sind  beweglich  genug,  um  die  Doppelsinnig- 
keit der  ganzen  Gastroknemiusschwankung  anzuzeigen,  und  es  war  einer 
der  grossen  Fortschritte,  die  Hr.  Holmgben  über  Hrn.  Meissner  hinaus 
machte,  dass  er  Spiegel  von  hinreichender  Beweglichkeit  anwandte,  um 
diese  Doppelsinnigkeit  erkennen  zu  lassen.  Allein  gegenüber  der  im 
Latenzstadium  selber  noch  steckenden  Doppelsinnigkeit  verhält  sich  der 
leichteste  Magnetspiegel  (wie  ich  vermuthe,  sogar  ein  Thomson-  [661] 
scher1)  wie  gegenüber  der  Gesammtsch wankung  der  wuchtige  Magnet 
des  MEißSNEB'schen  Elektro-Galvanometers.  Hr.  Holmgben  konnte  also 
gar  nicht  entscheiden,  ob  ein  Theil  der  positiven  Schwankung  noch  dem 
Latenzstadium  angehört  oder  nicht.  Wenn  während  des  Latenzstadiums 
die  Summe  der  vom  Muskel  auf  den  Bussolspiegel  ausgeübten  Wirkungen 


1  Helmholtz  in  den  Monatsberichten  der  Akademie  n.  s.  w.  1854.  S.  331.  — 
Vcrgl.  über  Snmmation  der  Reize  Hrn.  Bernstein  in  seinen  Untersuchungen  u.  s.  w. 
S.  97. 

i  Vergl.  oben  Bd.  I.  S.  366. 
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stets  negativ  ist,  so  folgt  daraus  nicht,  dass  negative  Schwankung  so 
lange  anhält,  wie  die  Beizung  latent  bleibt  Es  folgt  daraus  nur,  dass 
die  algebraische  Summe  der  während  des  Latenzstadiums  etwa  stattfinden- 
den positiven  und  negativen  Wirkungen  stets  negativ  ist  Hierin  aber 
liegt  kein  Widerspruch  mit  der  Aussage  des  Bheotoms.  Bei  einer  Daner 
des  Latenzstadiums  von  0*01"  würde  noch  etwa  die  Hälfte  der  positiven 
Schwankung  in  dies  Stadium  fallen.  Dass  der  Unterschied  der  ganzen 
negativen  Schwankung  und  eines  nicht  die  volle  Hälfte  betragenden 
Theiles  der  positiven  Schwankung  gewöhnlich  negativ  ist,  erscheint  um  so 
mehr  in  der  Ordnung,  als  das  positive  Maximum  gewöhnlich  unter  dem 
negativen  bleibt  (s.  oben  S.  521). 

Aus  demselben  Grunde,  aus  dem  Hrn.  Holmoken's  Versuchsweise 
nicht  anzeigt,  ob  die  negative  Schwankung  während  des  Latenzstadiums 
einen  positiven  Antheil  birgt,  vermöchte  diese  Versuchsweise  auch  nicht, 
wie  man  beim  ersten  Anblick  glauben  könnte,  das  Bheotom  in  der  Frage 
nach  der  Stromumkehr  bei  der  Zuckung  zu  ersetzen.  Indem  sie  die 
elektrische  Wirkung  während  des  Latenzstadiums  ausschneidet,  leistet  sie 
-  zwar,  was  dem  Froschhammer,  mit  dem  sie  sonst  eine  gewisse  Verwandt- 
schaft hat,  nothwendig  versagt  blieb,  weil  dieser  vor  der  Entdeckung 
entstand,  dass  die  Schwankung  der  Zuckung  voraufgeht  Allein  auch 
wenn  man  Hrn.  Holmgben's  Versuchsweise  mit  regelmässigen,  von  natür- 
lichem Längs-  und  thermischem  Querschnitt  abgeleiteten  Muskeln  in's 
Werk  setzte,  dürfte  man  aus  der  bei  nicht  compensirtem  Strome  während 
des  Latenzstadiums  erfolgenden  positiven  Wirkung  nicht  schliessen,  dass 
der  Strom  sich  nicht  umkehre,  denn  er  könnte  es  während  [662]  eines 
Bruchtheiles  jenes  Stadiums  thun,  ohne  dass  die  Gesammtwirkung  positiv 
zu  sein  aufhörte. 

Uebrigens  liesse  sich  Hrn.  Holmgben's  Versuchsweise  leicht  so  ab- 
ändern, dass  sie,  wenn  auch  nicht  zur  erschöpfenden  Zergliederung  des 
elektrischen  Vorganges  während  des  Latenzstadiums,  wie  die  Frage  nach 
Stromumkehr  bei  der  Zuckung  sie  erheischt,  doch  zur  Entscheidung  ge- 
schickt würde,  ob  ein  Theil  der  positiven  Schwankung  am  Gastroknemius 
noch  in  jenes  Stadium  fallt  oder  nicht  Dazu  ist  nur  nöthig,  den 
Bussolkreis  erst  eine  gewisse  kleine  Zeit  nach  der  Beizung  zu  schliessen. 
Diese  Zeit,  ursprünglich  viel  kleiner  als  die  Dauer  des  Latenzstadiums, 
müsste  man  bis  zu  dieser  Dauer  schrittweise  um  kleine  Grössen  ver- 
längern können.  Hat  Hr.  Holmgeen  Recht  mit  seiner  Behauptung 
negativer  Schwankung  während  des  ganzen  Latenzstadiums,  so  erhielte 
man  dann  stets  noch  negative  Wirkung.  Hat  Hr.  Sigmund  Mayer 
Hecht,  so  würde  erst  negative  Wirkung,  von  einem  gewissen  Punkt  da- 
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gegen,  an  stark  parelektronomischen  Muskeln  und  bei  hinreichend  empfind- 
licher Bussole,  positive  Wirkung  erfolgen. 

Träfe  dies  nicht  ein,  und  bliebe  die  Schwankung  wahrend  des 
Latenzstadiums  stets  negativ,  so  wäre  indess  nur  bewiesen,  dass  Hr.  Holm- 
gben  mit  seiner  thatsächlichen  Behauptung  im  Rechte  war,  und  dass 
wahrscheinlich  am  Rheotom  das  Latenzstadium  kürzer  ausfallt,  als  bei 
Emzelzuckungen.  Bewiesen  wäre  nicht,  dass  Hrn.  Holmüäen's  theore- 
tische Auffassung  der  Erscheinungen  am  Gastroknemius  richtig,  die 
meinige  falsch  sei  Alle  Gründe  dafür,  dass  das  Zusammenfallen  des 
Punktes,  wo  die  positive  Schwankung  über  die  negative  siegt,  mit  dem 
Beginne  der  Verkürzung  zufalliger  Anschein  sei,  blieben  in  gleicher  Stärke 
bestehen. 

Die  wahre  hier  zu  lösende  Aufgabe  ist  Feststellung  des  Verlaufes 
der  Achilles-  und  der  Kniespiegelschwankung  und  des  Grundes,  weshalb 
sie  nicht  zeitlich  zusammenfallen,  und,  wie  man  erwarten  sollte,  abge- 
sehen von  der  Nebenschliessung  durch  die  Muskelmasse,  einander  auf- 
heben. 

Man  könnte  annehmen,  dass  beide  Schwankungen  gleichen  Verlauf 
haben;  dann  muss  man  sich  denken,  dass  die  [663]  negative  früher  be- 
ginnt als  die  positive.  Dies  heisst  soviel,  wie  dass  die  Zuckungswelle  am 
Kniespiegel  später  anlangt,  als  am  Achülesspjpgel,  und  zwar  um  etwa 
0-005",  als  den  Zeitraum  zwischen  beiden  Maximis.  Einen  Grund  dafür 
anzugeben  ist  unmöglich.    In  0*005"  durchläuft  nach  Hrn.  Bernstein 

1      3500 mm 
die  Schwankung    ^ ^ —  =  lT-ö™111,1  während  die  mittlere  Länge 

der  Gastroknemiusfasern  an  einem  Muskel  mittlerer  Grösse  (von  35 mm 
Länge)  nur  etwa  7-5mm  betragt2  Es  ist  also  nicht  daran  zu  denken, 
was  im  ersten  Augenblick  annehmbar  scheint,  den  späteren  Eintritt  der 
Kniespiegelschwankung  davon  abzuleiten,  dass  die  motorischen  Endplatten 
vielleicht  dem  Achillesspiegelende  der  Fasern  näher  liegen,  als  dem  Knie- 
spiegelende; um  so  weniger,  als  sie  nach  Hrn.  Kühne  am  Gastroknemius 
in  der  Mitte  der  Faser  liegen. ' 

Man  kann  nun  aber  auch  annehmen,  dass  beide  Schwankungen 
gleichzeitig  anheben,  jedoch  verschieden  verlaufen.  Die  negative  Schwan- 
kung müsste  schneller  ansteigen  und  auch  wieder  abfallen,  als  die  posi- 


1  Untersuchungen  über  den  Erregungsvorgang  u.  s.  w.   S.  56. 
*  Vergl.  oben  S.  71. 

3  Ueber  die  peripherischen  Endorgane  der  motorischen  Nerven.  Leipzig  1862. 
*•.  S.  22. 
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tive.  Hierfür  Hesse  sich  allenfalls  ein  Grund  angeben.  In  der  eisten 
Abtheilung  fanden  wir,  dass  bei  künstlichem  Querschnitt  die  negative 
Schwankung  im  Tetanus  schnell  ihr  Maximum  erreicht,  aber  keinen 
Augenblick  darauf  verweilt,  sondern  alsbald,  wenn  auch  langsamer,  wieder 
abfallt.  Bei  natürlichem  Querschnitt  dagegen  nähert  sich  die  tetanische 
Schwankung  flögernd  einem  absolut  geringeren  Maximum,  verweilt  länger 
in  dessen  Nähe  und  sinkt  viel  langsamer  davon  herab  (s.  oben  S.  424). 
Da  nun  der  Achillesspiegel  mehr  Angriffen  auf  seine  Parelektronomie 
ausgesetzt. ist,  als  der  im  Inneren  des  Muskels  verborgene  Kniespiegd 
so  wäre  denkbar,  dass  deshalb  die  Schwankung  des  Achillesspiegelstromes 
mehr  der  negativen  Schwankung  bei  künstlichem,  die  des  Kniespiegel- 
stromes mehr  der  bei  natürlichem  Querschnitt  ihrem  Verlaufe  nach 
gliche. 

[664]  Der  letzte  Abschnitt  der  Fig.  38  (dBB)  ist  zu  zeigen  bestimmt, 
dass  diese  Vermuthung  rein  formell  die  Erscheinungen  erklärt  Die  gestri- 
chelte Curve  ist  die  negative  Achilles-,  die  punktirte  die  positive  Kniespiegel- 
schwankung, die  ausgezogene  Curve  die  aus  algebraischer  Summation  der 
Ordinaten  beider  ersteren  Gurven  entspringende  resultirende  Schwankung, 
welche,  wie  man  sieht,  Hrn.  Sigmund  Mayeb's  Curve  genau  wieder- 
giebt. 

Wie  man  sich  erinnert,  haben  wir  durch  ähnliche  Annahmen  schon 
die  doppelsinnigen  Wirkungen  beim  Tetanisiren  des  Gastroknemius  formell 
zu  erklären  versucht  (s.  oben  S.  438.  462).  Es  hinterblieben  aber  dort 
Schwierigkeiten,  und  ebenso  ist  es  hier.  Ich  will  auf  deren  Darlegung 
im  Einzelnen  nicht  eingehen,  sondern  spreche  lieber  kurz  aus,  dass  es  im 
gegenwärtigen  Zustand  unserer  Kenntniss  nicht  gelingt,  von  diesen  ver- 
wickelten Erscheinungen  völlig  befriedigende  Rechenschaft  zu  geben.  Dazu 
bedarf  es  noch  langwieriger  und  mühsamer  Untersuchungen,  und  zwar 
werden  diese  sich  nicht  auf  den  Gastroknemius  beschränken  dürfen, 
sondern  ausser  auf  den  Triceps  femoris  müssen  sie  sich  auch  auf  regel- 
mässige, von  beiden  Enden  abgeleitete  Muskeln  in  verschiedenen  Zustän- 
den ihrer  Enden  erstrecken. 

Hrn.  Holmqren's  Curven  geben  noch  zu  einigen  anderen  Bemer- 
kungen Anlass.  Er  lässt  die  negative  Schwankung  im  Augenblick  der 
Beizung  beginnen  und  in  der  Mitte  des  Latenzstadiums  ihr  Maximum 
erreichen.  Im  Falle  rein  negativer  Schwankung  sinkt  von  hier  die  Curve 
mit  verhältnissmässig  geringerer  Steilheit  bis  jenseit  des  Endes  der 
Zuckung.  Da  dieser  Verlauf  der  geringsten  Parelektronomie  des  Achilles- 
spiegels entspricht,  so  kann  er,  wie  wir  schon  sahen,  nicht  sehr  ver- 
schieden sein  von  dem,  welcher  in  Hrn.  Helmholtz'  Versuch  stattfand. 
Nach  diesem  Versuch  hat  aber  die  Curve  ihre  grösste  Steilheit  etwa  in 
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der  Mitte  des  Latenzstadiums,  während  Hr.  Holmgken  die  grösste 
Steilheit  weiter  zurück  nach  dem  Reizungspunkte  verlegt,  mit  welchem 
Recht,  ist  mir  nicht  deutlich  geworden.1  Bei  Hrn.  Holmgben's  Schwan- 
kungsform mit  über-  [665]  wiegendem  positiven  Curvenabschnitt  müsste 
die  secundäre  Zuckung  eine  Doppelzuckung  sein,  und  dasselbe  folgt  aus 
Hrn.  Sigmund  Mayeb's  Curve.  Weitere  Untersuchungen  haben  zu 
lehren,  ob  dies  wirklich  sich  beobachten  lässt,  und  ob  bei  Hrn.  Holm- 
gben's normaler  Schwankungsform  noch  eine  dritte  secundäre  Zuckung 
dem  Maximum  der  primären  Zuckung  folgt,  wie  es  nach  seiner  Figur 
der  Fall  sein  müsste. 

Auch  was  den  ferneren  Verlauf  der  Schwankung  betrifft,  gehen  Hrn. 
Holmgben's  Ergebnisse  und  die  am  Rheotom  erhaltenen  auseinander, 
wie  ein  Blick  auf  Fig.  38  zeigt.  Hr.  Holmgben  lässt  die  Schwankung 
bis  an's  Ende  der  Zuckung  und  als  Nachwirkung  darüber  hinaus  sich 
erstrecken.  Er  sah  1.  bei  überwiegendem  positiven  Schwankungsabschnitt 
positive  Nachwirkung;  2.  bei  ganz  negativer  Schwankung  negative  Nach- 
wirkung; 3.  bei  mittelstarker  positiver  Schwankung  (seiner  normalen 
Schwankungsform)  gleichfalls  negative  Nachwirkung.  Letztere  Erschei- 
nungsweise schilderte  Hr.  Holmgben  schon  in  seiner  vorläufigen  Mit- 
theilung. 

In  den  bisherigen  Versuchen  am  Rheotom  stellte  sich  die  Schwan- 
kung viel  kürzer  dar.  An  regelmässigen,  von  Längs-  und  künstlichem 
Querschnitt  abgeleiteten  Froschmuskeln,  die  curarisirt  waren  und  am 
einen  Ende  unmittelbar  gereizt  wurden,  fand  Hr.  Bernstein  die  Schwan- 
kungsdauer im  Mittel  nur  zu  0*0039"  (s.  oben  S.  517).  Noch  kürzere 
Schwankungsdauer  wurde  neulich  von  ihm  und  Hrn.  Steineb  an  regel- 
mässigen Muskeln  curarisirter  Säugethiere  verzeichnet  (s.  oben  S.  522. 523). 
Hr.  Sigmund  Mayeb  lässt  die  positive  Schwankung  am  Froschgastrokne- 
mius  0*017"  nach  der  Reizung  enden  (s.  obenS.  451. 521).  Ich  selber  muss 
bekennen,  bei  den  [666]  meisten  meiner  Rheotom- Versuche  diesen  Punkt 
nicht  beachtet  zu  haben,  da  es  mir  auf  andere  t)inge  ankam,  welche 
meine  wie  des  Präparates  Leistungsfähigkeit  vollauf  in  Anspruch  nahmen 
(s.  oben  S.  456).    Doch  finde  ich  in  meinen  Versuchsprotokollen  gelegent- 


1  Auch  Hrn.  Holmgben's  graphische  Darstellung  der  MsissNBR'schen  Lehre 
auf  S.  8  seiner  Schrift  halte  ich  in  dieser  Beziehung  für  minder  richtig  als  die  in 
Fig.  38  von  mir  gegebene.  Noch  ist  gegen  jene  Darstellung  einzuwenden,  dass  Hr. 
Meissner  nur  nach  einer  „eine  merkliche  Zeit  anhaltenden  Compression  des  Muskels" 
durch  die  Zusammenziehung,  nicht  also  bei  Einzelzuckung,  negative  Schwankung 
annahm  (Hbxlb's  und  Pfeupfbr's  Zeitschrift  u.  s.  w.  3.  R.  Bd.  XV.  S.  54;  — 
▼ergl.  oben  S.  503.  518). 

E-  da  Boin-Rcymond,  Ges.  Abb.  II.  34 
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lieh  noch  nach  0«03"  Spuren  von  Schwankung  des  Stromes  zwischen 
Aequator  und  sehnigem  Ende  regelmässiger  Muskeln  verzeichnet  Dies 
will  aber  immer  noch  nichts  sagen  neben  der  von  Hrn.  Holmgses 
der  Schwankung  zugeschriebenen  Dauer,  die  nach  den  gewöhnlichen 
Erfahrungen  am  Myographion  kaum  zu  weniger  als  zu  0*15",  als) 
zum  Fünffachen  der  von  mir  wahrgenommenen  Dauer,  zu  veranschla- 
gen ist 

Mit  Hrn.  Holmgken's  Angabe  scheint  dagegen  unsere  Erfahrung  am 
Froschhammer  eher  zu  stimmen.  Hier  erhielten  wir  um  so  stärkere 
Abnahme  des  Stromes,  je  langer  bis  zu  einer  gewissen  Grenze  der  Bussol- 
kreis nach  Anfang  der  Zuckung  geschlossen  blieb  (s.  oben  S.  495. 496).  Dies 
wäre  nicht  der  Fall  gewesen,  wenn  die  Schwankung  das  Latenzstadium 
so  wenig  überdauerte,  wie  nach  Hrn.  Beenstein's,  Hm.  Sigmund  Mayer's 
und  meinen  eigenen  Beobachtungen  am  Bheotom. 

Auch  hierüber  sind  weitere  Untersuchungen  nöthig.  Einstweilen 
denke  ich  mir  die  Sache  so.  Die  Versuche,  in  denen  curarisirte  Muskeln 
unmittelbar  gereizt  wurden,  lasse  ich  beiseite,  als  möglicherweise  der 
Natur  der  Sache  nach  unvergleichbar  mit  den  an  unvergifteten,  mittelbar 
gereizten  Muskeln  angestellten  Versuchen.  Dass  in  sonst  strenge  ver- 
gleichbaren Versuchen,  wie  denen  am  Gastroknemius,  das  Bheotom 
die  Schwankung  kürzer  angab,  als  die  HoLMGREN'sche  Versuchsweise, 
schreibe  ich  nicht  dem  Umstände  zu,  dass  dort  unvollkommen  teta- 
nisirt,  hier  Einzelzuckung  beobachtet  wurde.  Denn,  wie  schon  bemerkt 
(s.  oben  S.  525),  die  Beizungen  folgen  am  Bheotom  einander  nicht  so 
schnell,  dass  nicht  jede  Schwankung  Zeit  hätte,  fast  vollständig  abzu- 
laufen, und  der  Verlauf  einer  Schwankung  kann  nicht  dadurch  abgetönt 
werden,  dass  ihr  eine  andere  in  grosserem  Abstände  folgt,  als  ihre 
natürliche  Dauer  betragt.  Sondern  das  Wahrscheinlichste  ist,  dass  am 
Bheotom  das  Ende  der  Schwankung  einfach  wegen  Schwache  der  Wir- 
kung sich  [667]  der  Beobachtung  entzog.  Diese  Vermuthung  ist  in 
der  Figur  dadurch  ausgedrückt,  dass  die  Curven  die  Gerade  uu'  nicht 
erreichen. 

Schon  bei  Besprechung  von  Hrn.  Holmgken's  Versuchen  in  der 
ersten  Abtheilung  hob  ich  hervor,  dass  es  weder  Hrn.  Sigmund  Mayeb 
noch  mir  begegnete,  der  positiven  Schwankung  am  Gastroknemius  eine 
zweite  negative  Schwankung  folgen  zu  sehen,  und  ich  fügte  hinzu,  das 
Hrn.  Holmgken's  Beobachtung  um  so  räthselhafter  erscheine,  je  geringer 
am  Bheotom  die  Nachwirkung  sich  uns  darbot  (s.  oben  S.  452.  463). 
Diese  Bemerkung  war  nicht  gehörig  überlegt.  Allerdings  vennisst  man 
meist  am  Bheotom,  nachdem  der  Gastroknemius  während  einiger  Secon- 
den  9 — 15  Beizungen  in  der  Secunde  erhielt,  die  grosse  und  nachhal- 
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tige  Schwächung  seines  Stromes,  die  beim  gewöhnlichen  Tetanisiren  nie 
ausbleibt  Dennoch  kann,  soweit  die  Zeit  es  erlaubt,  jeder  Einzel- 
zuckung, aus  der  sich  der  kaum  vollkommen  zu  nennende  Tetanus  am 
Rheotom  zusammensetzt,  flüchtige  Nachwirkung  folgen,  und  zwischen 
dem  Wahrnehmen  solcher  Nachwirkung  nach  Einzelzuckungen  und  dem 
Vermissen  anhaltender  Nachwirkung  nach  unvollkommenem  Tetanus  be- 
steht in  Wahrheit  kein  Widerspruch. 
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xxvn. 


Ueber  die  negative  Schwankung  des  Mnskelstromes  bei  der 

Zusammenziehung, 


Dritte   Abtheilung.1 

Ueber  die  Bolle  der  parelektronomisehen  Strecke  bei  der  negativen 
Schwankung,  die  beiden  Arten  der  Nachwirkung,  und  die  Ent- 
stehung der  Farelektronomie.    Widerlegung  der  Hermann'sohen 

Theorie  der  negativen  Schwankung. 

§.  XIX.    Ueber  die  Betheiligung  der  parelektronomisehen 
Strecke  an  der  negativen  Schwankung. 

Am  Multiplicator  und  mit  polarisirbaren  Elektroden ,  also  ohne  Mög- 
lichkeit einer  Messung,  hatte  ich  den  Eindruck  erhalten,  als  sei  die 
negative  Schwankung  gleich  gross,  von  wo  sie  auch  ausgehe,  d.  h.  gleich- 
viel ob  die  Wirkung  des  ruhenden  Muskels  positiv,  Null,  oder  negativ 
sei,  oder  gleichviel  ob  es  um  künstlichen  oder  um  naturlichen  Querschnitt 
in  beliebigem  Zustand  des  letzteren  sich  handele.  Die  Kraft  der  par- 
elektronomisehen Schicht  schien  bei  der  negativen  Schwankung  dieselbe 
Bolle  zu  spielen,  wie  die  eines  bestandigen,  dem  Strome  des  ruhenden 
Muskels  entgegenwirkenden  Stromes.  Daraus  schloss  ich,  dass  die  Kraft 
der  parelektronomisehen  Schicht  bei  der  Zusammenziehung  beständig 
bleibe,  und  dass  diese  Schicht  also  nicht  theilnehme  am  Molecular- 
mechanismus  der  Zusammenziehung.2 

[124]  In  dieser  Folgerung  lag  damals  keine .  besondere  Un Wahrschein- 
lichkeit, weil  ich  zugleich  bewies,  dass  eine  Schicht  von  verschwindender 
Dicke  genüge,  um  die  Parelektronomie  zu  erklären.    Später  zeigte  sich 


1  Ans  dem  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.   1876.  S.  123. 

2  Monatsberichte  der  Akademie.  1851.  S.  396;  —  Molbschott's  unter- 
»uchnngen  zur  Naturlehre  u.  s.  w.  1857.  Bd.  II.  S.  155;  —  Untersuchungen  über 
thieriache  Elektricität.   Bd.  II.   Abth.  II.   S.  145  ff.  —  Vergl.  oben  S.  417.  426. 


§.  XIX.  Betheiligung  der  parelektronom.  Strecke  an  der  negativen  Schwankung.     533 

an  regelmässigen  Muskeln,  wo  die  Faserenden  mehr  der  Untersuchung 
zugänglich  sind,  dass  es  nicht  richtig  ist,  von  einer  unmessbar  dünnen 
parelektronomischen  Schicht  zu  reden , .  sondern  dass  es  dort  eine  par- 
elektronomische  Strecke  giebt,  deren  Lange  mehrere  Millimeter  betragt 
(s.  oben  S.  166.  167). 

Es  wäre  nun  wohl  nicht  unmöglich,  sich  vorzustellen,  dass  negative 
Kräfte  von  einer  parelektronomischen  Strecke  ausgingen,  welche  wie  jeder 
andere  Theil  des  Muskels  sich  zusammenzöge,  und  dass  gleichwohl  jene 
negativen  Kräfte  beständig  blieben.  Einzelne  zwischen  den  peripolaren 
Gruppen  vertheilte,  säulenartig  ihre  Wirkung  summirende  dipolare 
Molekeln,  welche  an  dem  Molecularmechanismus  der  Zusammenziehung 
sich  nicht  betheiligten,  würden  dies  leisten.  Allein  nach  den  neuen,  in 
der  ersten  Abtheilung  aufgedeckten  Thatsachen  wird  die  Schlussfolge 
überhaupt  hinfällig,  welche  dazu  geführt  hatte,  die  Nichtbetheiligung  der 
parelektronomischen  Schicht  an  jenem  Mechanismus  anzunehmen.  Zu 
dieser  Vorstellung  wäre  ich  nie  gekommen,  hätte  ich  schon  damals 
gewnsst,  dass  Zerstörung  der  parelektronomischen  Schicht  die  negative 
Schwankung  absolut  vergrössert  (s.  oben  S.  425). 

Bis  auf  Weiteres  ist  jetzt  vielmehr  zu  schliessen,  dass  die  negative 
Kraft  der  parelektronomischen  Strecke  an  der  Schwankung  theilnehme, 
jedoch  in  geringerem  Maass  als  die  positive  Kraft  des  Gesammtmuskels. 
Ich  sage  des  Gesammtmuskels,  um  die  Möglichkeit  einzubegreifen,  dass 
auch  in  der  parelektronomischen  Strecke  positiv  wirkende  Elemente  ent- 
halten sind,  welche  in  gleichem  Maasse,  wie  der  übrige  Muskel,  an  der 
Schwankung  sich  betheiligen. 

Um  hier  sicher  zu  gehen,  verfahren  wir  folgendermaassen. 

Der  in  der  Kühe  stattfindende  Spannungsunterschied  zweier  passend 
gewählten  Punkte  der  Muskeloberfläche,  etwa  eines  Aequatorpunktes  und 
eines  Poles,  bei  fortgedachter  negativer  [125]  Kraft  der  parelektronomi- 
schen Strecke,  heisse  M\  der  Spannungsunterschied  derselben  Punkte, 
wenn  umgekehrt  nur  die  negative  Wirksamkeit  der  parelektronomischen 
Strecke  in's  Auge  gefasst  wird,  heisse  P.  In  Wirklichkeit  ist  also  der 
Spannungsunterschied  beider  Punkte  in  der  Kühe 

UQ  =  M—P. 

P  kann  >  M  werden,  wo  dann  der  Muskel  negativ  wirkt.  Darüber, 
um  wieviel  P  >  M  werden  könne,  fehlt  es  noch  an  Bestimmungen.  Soll 
ich  eine  Schätzung  aussprechen,  so  würde  ich  sagen,  dass  keinenfalls 
P  >  1  •  5  M  gefunden  werde. 

Mit  aM  bezeichnen  wir  ferner  den  Spannungsunterschied  derselben 
Punkte  im  Tetanus,  abgesehen  von  der  negativen  Kraft  der  parelektro- 


534       XXVII.   Ueber  die  negative  Schwankung  des  Moskelstromes  xl  s.  w. 

nomischen  Strecke,  d.  h.  aM  ist  die  mittlere  Ordinate  der  Ktenoide, 
welche  den  zeitlichen  Verlauf  der  positiven  Kraft  des  Muskels  im  Teta- 
nus vorstellt,  wenn  nur  diese  Kiaft  in's  Auge  gefasst  wird.  Der  Werth 
von  a  liegt  erfahrungsmassig  (s.  oben  S.  413)  zwischen  0-6  und  der 
Einheit.  Ebenso  bezeichnen  wir  mit  aP  den  Spannungsunterschied  der- 
selben Punkte  im  Tetanus  wegen  der  negativen  Kraft  der  parelektrono- 
mischen  Strecke  allein,  d.  h.  aP  ist  die  mittlere  Ordinate  der  Ktenoide, 
welche  den  zeitlichen  Verlauf  der  Kraft  im  Tetanus  vorstellt,  wenn  nur 
die  negative  Kraft  der  parelektronomischen  Schicht  in's  Auge  gefasst  wird. 
Der  wirkliche  Spannungsunterschied  im  Tetanus  ist  dann 

U%^aM—aP\ 

die  negative  Kraftschwankung  wird  gemessen  durch 

Ü9—Ut  -  (1—  a)M—  (1  —  a)P. 

Es  handelt  sich  darum,  a  so  bestimmen,  dass  1.  die  Schwankung 
stets  absolut  negativ  sei;  2.  sie  bei  natürlichem  Querschnitt  absolut  kleiner 
ausfalle,  als  bei  künstlichem;  3.  sie  im  Verhältnis  zum  Strom  in  der 
Buhe  dort  grösser  ausfalle  als  hier.  Analytisch  gestalten  diese  Bedin- 
gungen sich  so,  dass  1.  U9 —  Ux  stets  positiv  bleiben,  2.  durch  Nullsetzen 

von  P  U9 —  U%  wachsen,    3.  — *-jj — -    dagegen    dadurch    abnehmen 

niuss. 

Wir  haben  zu  wählen  zwischen  drei  Möglichkeiten,  1.  a  =  1,  [126]  was 
soviel  heisst,  wie  dass  die  negative  Kraft  der  parelektronomischen  Strecke 
an  der  Schwankung  nicht  theilnimmt;  2.  a  =  a,  was  soviel  heisst. 
wie  dass  sie  in  gleichem  Maasse  daran  theilnimmt,  wie  die  positive  Kraft 
des  Gesammtmuskels;  und  3.  1  >  a  >  a,  was  soviel  heisst, -wie  dass  sie 
zwar  daran  theilnimmt,  jedoch  in  geringerem  Maass  als  die  positive  Kraft. 
u  <  a  würde  bedeuten,  dass  sie  starker  abnimmt,  als  die  positive  Kraft, 
endlich  «>  1,  dass  sie  beim  Tetanus  zunimmt:  Annahmen,  zu  welchen 
wir  vorläufig  keinen  Grund  haben. 

L    a  =  1. 

Früher  hatte  ich  a  =  1  gemacht.  Dadurch  wurde  Ut  =  aM—P, 
UQ —  Ux  =  (1 — a)M.  Letzterer  Ausdruck  bleibt  zwar  stets  positiv,  aber 
er  ist  unabhängig  von  P.  Dies  entsprach  meinen  damaligen  unvollkom- 
menen Beobachtungen,  widerspricht  aber  der  zweiten  jetzt  aufgestellten 
Bedingung.    Unter  diesen  Umständen  kann  es  zu  nichts  helfen,  dass 

U9—  Ut  _  (\—a)M 
U9        "     M—P 

durch  Nullsetzen  von  P  abnimmt. 
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EL     a  =  a. 

Setzen  wir  a  =  a ,  d.  h.  lassen  wir  die  negative  Kraft  der  parelek- 
tronomischen  Strecke  in  gleichem  Maasse  wie  die  positive  Kraft  des  Ge- 
sammtmuskels an  der  Schwankung  theilnehmen,  so  wird '  U9 — Ux  = 
(1  —  a)(M — P),  d.  h.  die  Schwankung  ist  dem  ursprünglichen  Strome 
proportional.  Für  P  <  Mist  zwar  U9 —  Ux  positiv,  wird  aber  für  kleine 
Werthe  dieser  Ungleichheit  kleiner  als  in  Wirklichkeit.  Für  P  =  M  ist 
U9—Ux  =  0,  der  wegen  Parelektronomie  stromlose  Muskel  bliebe  es 
auch  im  Tetanus.  Auch  dies  stimmt  nicht  mit  der  Erfahrung,  wenig- 
stens an  der  Bussole.  Denn  die  unter  diesen  Umständen  erfolgende 
secundare  Zuckung  Hesse  sich  noch  immer  durch  die  geringste  Ungleich- 
zeitigkeit  in  den  Schwankungen  der  parelektronomischen  Kraft  und  der 
positiven  Kraft  des  Gesammtmuskels  erklären.  Allein  für  P>  M  ist 
l\—  Uz  negativ,  d.  h.  der  wegen  Parelektronomie  negativ  wirksame 
Muskel  [127]  zeigte  im  Tetanus  zwar  relativ  negative,  aber  absolut  positive 
Schwankung.  Durch  Nullsetzen  von  P  erscheint  f ür  P  =  M  überhaupt 
erst  negative  Schwankung,  für  P  <  M  wird  sie  absolut  vergrössert,  für 
P>  M  verwandelt  sich  die  absolut  positive  in  eine  absolut  negative 
Schwankung.  Endlich  das  Verhältniss  der  Schwankung  zum  Strom  in 
der  Buhe  ist  das  nämliche  bei  natürlichem  wie  bei  künstlichem  Quer- 
schnitt, denn  man  hat 


i 


M— P       v         '  M 


III.     et  >  a. 

Dies  also  passt  nicht.  Schlagen  wir  nun  aber  einmal  den  Mittelweg 
zwischen  meiner  früheren  und  der  letzten  Voraussetzung  ein,  und  setzen 
wir  1  >  a  >  a ,  z.  B.  a  =  na,  wo  n  >  1 ,  d.  h.  lassen  wir  die  negative 
Kraft  der  parelektronomischen  Strecke  an  der  Schwankung  in  geringerem 
Maasse  theilnehmen  als  die  positive  des  Gesammtmuskels. 

Alsdann  wird 

U9—Ux  =  (l-a)M-(l—na)P. 
Dieser  Ausdruck  bleibt  positiv,  so  lange 

M       1  —  na 
~P  >  T^a~  ' 

P,  mit  dessen  Wachsen  die  linke  Seite  abnimmt,  wird  nicht  <  j-^, 

a,  mit  dessen  Wachsen  die  rechte  Seite  wächst,  nicht  <0-6  (s.  oben 

S. 533. 534).  Daraus  folgt,  dass  n  nicht  kleiner  als       werden  dürfe,  soll 
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die  Schwankung  absolut  negativ  bleiben.  Doch  zwingt  uns  nichts,  » 
grösser  anzunehmen ,  da  es  nur  darauf  ankommt,  dass  überhaupt  n>  1 
sei,  damit  die  Proportionalität  zwischen  Schwankung  und  ursprunglichem 
Strom  aufhöre. 

Vernichten  von  P  vergrössert  sodann  absolut  die  Schwankung,  ver- 
kleinert dagegen  das  Verhältuiss 

[128]  ^  jf— p , 

denn  für  n  >  1  ist  dieser  Bruch  >  -  — n-J 

M 

Wie  man  sieht,  stellt  unsere  Formel  die  Erscheinungen  diesmal  be- 
friedigend dar.  Die  nächste  Folge  wird  alier  lehren,  dass  wir  uns  dabei 
noch  nicht  beruhigen  dürfen. 

§.  XX.    Von  den  beiden  am  unversehrten  Muskel  zugleich 
vorhandenen  Arten  der  Nachwirkung,  nämlich  der  inneren 

und  der  terminalen  Nachwirkung. 

Wer  obigen  Verhandlungen  aufmerksam  folgte,  hat  leicht  bemerkt, 
dass  die  Auffassung,  bei  der  wir  im  vorigen  Paragraphen  stehen  blieben, 
dem  Thatbestande  noch  nicht  ganz  entspricht.  Ein  Punkt  ist  dabei 
ausser  Acht  gelassen,  durch  den  die  negative  Schwankung  bei  künst- 
lichem Querschnitt,  oder  ohne  parelektronomische  Strecke,  von  der  bei 
natürlichem  Querschnitt,  oder  mit  parelektronomischer  Strecke,  noch  anders 
sich  unterscheidet,  als  durch  ihre  bisher  allein  berücksichtigte  absolute 
und  negative  Grösse.  Dieser  weitere  Unterschied  besteht  in  dem  bei 
künstlichem  Querschnitte  sich  zeigenden  eigentümlichen,  langsamem 
stockenden,  ja  von  Rückschritten  unterbrochenen  Gange  der  Schwankung, 
verbunden  mit  der  grösseren  Stärke  und  Dauer  der  Nachwirkung. 

Wie  schon  in  der  ersten  Abtheilung  gesagt  wurde,  sieht  man  bei 
natürlichem  Querschnitt  im  Beginne  des  Tetanus  den  Faden  im  negativen 
Sinne  vorwärts  gehen,  zurückweichen  oder  zucken,  abermals  weiter  vor- 
schreiten, zurückweichen,  zum  dritten  Male  vielleicht  wieder  weniger  weit 
vorgehen,  und  nach  öfterer  Wiederholung  dieses  Spieles  endlich  nicht 
selten  zwischen  engen,  bald  etwas  höheren,  bald  etwas  tieferen  Grenzen 
kurze  Zeit  hin  und  her  schwanken.  Hier  würde  es  sehr  wohl  gelingen, 
einen  mittleren  Werth  der  Schwankung  durch  Compensation  zu  messen. 
Doch  liegt  hier  nicht  soviel  daran,  wie  bei  Anstellung  des  Versuches  mit 
künstlichem  Querschnitte,  weil  auch  ohne  Messung  der  Augenschein  lehrt 
dass  die  Schwankung  oft  den  ursprünglichen  Strom  weit  übertrifft,  und 
den   [129]  Faden  auf  die  negative  Seite  des  Nullpunktes  führt    Aus 
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dieser  fast  beständigen  Ablenkung  kehrt  nach  beendigtem  Tetanus  der 
Faden  meist  nur  sehr  langsam  zurück.  Es  hinterbleibt  eine  Nachwir- 
kung, welche  oft  die  Hälfte  der  Schwankung  beträgt.1  Sie  kann  aber 
oberhalb  einer  gewissen  Grenze  jeden  Werth  bis  fast  zu  dem  der  nega- 
tiven Schwankung  selber  annehmen,  mit  anderen  Worten,  bei  hoher  Par- 
elektronomie  kommen  Fälle  vor,  wo  sich  der  Strom  von  der  negativen 
Schwankung  kaum  erholt  Bei  erneutem  Tetanus  erhält  man  dann  nur 
sehr  schwache,  absolut  negative,  relativ  positive  Wirkung,  obschon  der 
Muskel  sich  noch  ganz  gut  zu  verkürzen  scheint. 

Bei  künstlichem  Querschnitte  zeigt  sich  von  dem  Allem  nichts.  Der 
Faden  geht  schnell  und  stetig  zu  einem  viel  grösseren  absolut  und  relativ 
negativen  Maximum,  und  kehrt  sogleich,  langsamer  zwar,  doch  nicht 
minder  stetig,  zurück.  Die  schliesslich  hinterbleibende  Nachwirkung 
schätzten  wir,  so  gut  es  anging,  auf  nur  etwa  7i0  der  Schwankung,  oder 
etwa  4pCt.  der  ursprünglichen  Stromkraft. 

So  werden  wir  zur  Einsicht  geführt,  dass  es  zwei  Arten  der  Nach- 
wirkung giebt,  welche  am  unversehrten  Muskel  zugleich  vorhanden  sind, 
von  denen  aber  die  eine  mit  dem  natürlichen  Querschnitte  verloren  geht. 

Es  giebt  erstens  eine  Nachwirkung,  welche  die  ganze  Muskelmasse 
^greift,  und  daher  auch  bei  künstlichem  Querschnitte  wahrnehmbar  ist. 
Sie  ist  es,  welche  Hebmann  Roeber  [130]  in  seiner  letzten  Arbeit  aus- 
führlich untersuchte.2  Es  gelang  ihm,  viel  höhere  Werthe  dieser  Nach- 
wirkung zu  beobachten,  als  sie  in  unseren  Versuchen  vorkamen,  in  wel- 
chen wir  nur  ausnahmsweise  den  Muskel  zur  Erschöpfung  tetanisirten, 
denn  mittels  der  statistischen  Methode3  fand  er  die  Kraft  von  Muskeln, 
die  durch  Strychnin-  oder  Rkrotoxin-Tetanus  erschöpft  waren,  um  17, 
1)eziehlich  22  pCt.  herabgesetzt.  An  Hrn.  Ranke's  Ergebnisse  anknüpfend, 
welche  er  theüs  bestätigte,  theils  berichtigte,  bewies  Roeber,  dass  diese 
XachwiTkung  auf  der  Säurung  des  Muskels  beruht,  die  nach    meiner 

1  Beiläufig  sei  bemerkt,  dass  noch  nicht  untersucht  ist,  wie  bei  Anwendung 
•iius  leichten  aperiodischen  Magnetspiegels  die  negative  Schwankung  des  Muskcl- 
stromts  am  lebenden  Menschen  bei  willkürlichem  Tetanisiren  der  Gliedmaassen  sich 
gestaltet  Vielleicht  wird  dabei,  wie  auch  bei  elektrischem  Tetanisiren  der  Glied- 
maassen des  Kaninchens,  die  negative  Schwankung  die  soeben  in  Erinnerung  ge- 
brachte Beschaffenheit  zeigen,  welche  dem  vom  natürlichen  Querschnitt  abgeleiteten 
Strom  eigen  ist.  Wenigstens  giebt  sich  im  Versuch  am  Menschen  stets  sehr  starke 
Nachwirkung  kund  (Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  IL  S.  291).  Am  Ka- 
ninchen gelang  es  aus  besonderen  Gründen  bei  den  älteren  Versuchen  nicht,  die 
Nachwirkung  zu  beobachten  (a.  a.  O.  S.  347). 

*  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.    1^70.   S.  63P. 

3  Vergl.  oben  S.  218.  Anm.  1. 
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Entdeckung  die  Zusammenziehung  begleitet.  Eine  nur  halbprocentigeMM- 
säurelösung,  in  Froschmuskeln  gespritzt,  setzte  deren  elektromotorische 
Kraft  um  fast  30  pCt.  herab.  Dies  lehrt,  eine  wie  kleine  Säuremen^ 
man  nur  anzunehmen  braucht,  um  dadurch  die  Nachwirkung  zu  erklären 
Andererseits  erhöhte  in  Bokber's  Versuchen  eine  halbprocentige  kohlen- 
saure Natronlösung,  in  Muskeln  gespritzt,  die  durch  Rkrotoxintetanu; 
erschöpft  waren,  deren  Kraft  wieder  um  11  pCt.  Dies  lehrt,  [131]  dass 
ein  Saure  neutralisirender  Einfluss  wirklich  die  Nachwirkung  beseitigt, 
was  deren  Entstehung  durch  Säurung  des  Muskels  ausser  Zweifel  setzt. 
Ich  will  diese  Nachwirkung,  zum  Unterschiede  von  der  anderen,  gleich 
zu  bezeichnenden,  'innere  Nachwirkung*  nennen. 

Wenn  aber  Roebee  auch  die  negative  Schwankung  selber  und  sogar 
deren  in  das  Latenzstadium  fallenden,  secundäre  Zuckung  erregenden 
Theil  auf  Saurung  des  Muskels  zurückfuhren  wollte,  so  ging  er  meines 
Erachtens  zu  weit.  Zugegeben,  die  Saure  entstände  plötzlich  genug,  um 
die  Schwankung  zu  erklären,  so  ist  erstens  nicht  bewiesen,  im  Gegentheil 
sehr  unwahrscheinlich,  dass  bei  einer  einzelnen  Zuckung  Säure  genug  im 
Muskel  entstehe,  um  die  elektromotorische  Kraft  bis  beinah  auf  Null 
herabzudrucken  (s.  oben  S.  515).  Zweitens  bliebe  dunkel,  was  aus  dieser 
Säure  werde,  wenn  ein  paar  Tausendstel  Secunde  später  die  Kraft  fast  ihre 
frühere  Höhe  erreicht  Wäre  solche  Säuremenge  einmal  da,  der  Musktl 
müsste  todtenstarr  werden.  Drittens  zeigt  der  Nerv  negative  Schwan- 
kung, und  noch  stärker  als  der  Muskel  (s.  oben  S.  518),  ohne  Saurung.1 
Endlich  viertens  lehrt  das  Verhalten  des  Muskels  bei  natürlichem  Quer- 
schnitt, dass  neben  der  Säurung  jedenfalls  noch  etwas  Anderes  im  zucken- 
den Muskel  vorgeht. 

Es  ist  nämlich  nun  eine  zweite  Art  der  Nachwirkung  zu  unter- 
scheiden, welche,  da  sie  nur  bei  natürlichem  Querschnitte  stattfindet,  ihren 
Sitz  nothwendig  an  den  Faserenden  hat,  und  deshalb,  im  Gegensatz  zur 
inneren  Nachwirkung,  'terminale  Nachwirkung*  heissen  soll.  Aach 
diese  der  Säurung  zuschreiben  zu  wollen,  wäre  ganz  fehlerhaft.  Wir 
wissen  von  der  Säure  nicht,  dass  sie  an  den  Faserenden  sich  anhäuft. 
und  wir  sind  nicht  berechtigt,  ihr  eine  andere  Wirkung  zuzuschreiben, 
als  eine  kraft-  und  widerstandvermindernde,  nicht  aber  eine  kraftvenueh- 
rende,  geschweige  eine  nach  dem  Gesetze  des  Muskelstromes  erfolgende 
selbständige  elektromotorische  Wir-  [132]  kung.  Durch  die  terminale 
Nachwirkung  aber  wird  ein  in  der  Ruhe  unwirksamer  Muskel  negatit 


1  Ueber  die  angebliche  Säurung  der  Nerven  bei  Anstrengungen  vergL  die  Zu- 
sammenstellung von  Hrn.  K.  Gscheidlen  in  Pflüubr's  Archiv  für  die  gesammte 
Physiologie  u.  s.  w.    1873.   Bd.  VIII.   S.  171. 
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wirksam,  ein  negativ  wirksamer  starker  wirksam.  Dies  lässt  sich  nicht 
durch  die  Annahme  erklären,  dass  die  positive  Kraft  des  ganzen  Muskels 
abnehme,  während  die  negative  Kraft  der  parelektronomischen  Strecke 
beständig  bleibe,  denn  dann  müsste  die  Nachwirkung  bei  künstlichem  und 
Viei  natürlichem  Querschnitte  gleich  gross  sein.  Jenes  Verhalten  lässt 
>ich  vielmehr  nur  dadurch  erklären,  dass  am  natürlichen  Querschnitt  in 
<leu  Faserenden  eine  nach  dem  Gesetze  des  Muskelstromes  mit  umge- 
kehrtem Zeichen  wirksame,  also  negative  elektromotorische  Kraft  entsteht, 
die  zur  positiven  Kraft  der  parelektronomischen  Strecke  sich  algebraisch 
summirt 

Wie  man  sieht,  ist  der  Vorgang  der  negativen  Schwankung  auch 
am  regelmässigen,  aber  unversehrten  Muskel  noch  viel  verwickelter,  als 
er  sich  uns  schon  in  unseren  letzten  Betrachtungen  darstellte.  Ehe  wir 
dazu  schreiten,  ihn  möglichst  vollständig  zu  zergliedern,  haben  wir  aber 
noch  von  einer  wichtigen  Beziehung  Kenntniss  zu  nehmen,  die  sich  hier 
^radezu  aufdrängt 


§.  XXL    Dass  die  terminale  Nachwirkung  gleich  der 

Parelektronomie  bei  Herstellung   künstlichen  Querschnittes 

schwinde,  wird  durch  unmittelbaren  Versuch  bewiesen» 

Die  terminale  Nachwirkung  besteht,  wie  wir  wissen,  darin,  dass 
eine  nach  dem  Gesetze  des  Muskelstromes  mit  umgekehrtem  Zeichen 
wirksame,  also  negative  Kraft,  zur  negativen  Kraft  der  parelektronomi- 
>chen  Strecke  hinzutritt.  Diese  neue  negative  Kraft  hat  zum  Sitz  die 
natürlichen  Faserenden,  d.  h.  das  anatomische  Substrat  der  Parelektro- 
numie.  Was  nun  stellt  solche  Kraft  anders  vor,  als  Verstärkung  der 
Kraft  der  parelektronomischen  Strecke,  als  Erhöhung  der  Parelektrono- 
mie? So  werden  wir  fast  unwillkürlich  darauf  geführt,  dass  vielleicht 
terminale  Nachwirkung  und  Parelektronomie  einerlei  sind. 

Ist  dies  richtig,  so  muss  Herstellung  künstlichen  Querschnittes  nach 
Tetanus  grösseren  positiven  Kraftzuwachs  be-  [133]  dingen  als  vorher. 
Nennen  wir  Nt,  Ni  die  Beträge  der  terminalen  und  der  inneren  Nach- 
wirkung in  einem  gegebenen  Augenblicke  nach  dem  Tetanus.  Stellt  man 
künstlichen  Querschnitt  her,  so  geht  der  Spannungsunterschied  M — P 
—  Nt  —  Ni  über  in  M —  Ni .  Der  Kraftzuwachs  ist  also  P  +  Nt .  Stellt 
man  dagegen  künstlichen  Querschnitt  her  ohne  vorläufigen  Tetanus,  so 
i**t  der  Kraftzuwachs  nur  P  <  P  +  Nt.  So  sehr  dies  einleuchtet,  so 
unmöglich  scheint  es  beim  ersten  Blick,  den  Beweis  zu  führen,  dass  dem 
so  sei    Denn  der  Versuch,  wie  er  hier  gedacht  ist,   setzt  voraus,   dass 
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man  an  zwei  Muskeln  der  Gleichheit  von  P  gewiss  sei.  Wir  beobachten 
aber  vor  Herstellung  des  kunstlichen  Querschnittes  stets  nur  M—l\ 
und  aus  Gleichheit  der  Wirkung  zweier  Muskeln  mit  natürlichem  Quer- 
schnitt dürfen  wir  nur  schlieseen,  dass  M—  P  =  Mx  —  Px.  Um  daran* 
zu  entnehmen,  dass  P  =  P17  müssten  wir  finden  M  =  Mi.  Nach  dem 
Tetanus  messen  wir  an  dem  einen  Muskel  aber  nur  M — Si.  Wir  wil- 
den also  im  Ungewissen  bleiben,  abgesehen  von  der  Unsicherheit,  die 
von  solcher  mittelbaren  Grossenbestimmung  in  diesem  Gebiet  unzertrenn- 
lich ist. 

Um  den  verlangten  Beweis  zu  führen,  bedürfen  wir  also  eines  Ver- 
fahrens, um  die  Parelektronomie  sicherer  als  bisher,  womöglich  an  dem- 
selben Muskel  vor  und  nach  dem  Tetanus,  zu  messen.  Dazu  ersann  ich 
die  schon  in  der  Abhandlung  'Ueber  den  Einfluss  körperliche: 
Nebenleitungen  auf  den  Strom  des  M.  gastroknemius  des 
Frosches'  (s.  oben  S.  367)  naher  geschilderte  Methode,  die  Parelektro- 
nomie nach  dem  positiven  Kraftzuwachs  zu  schätzen,  den  ein  mit  ätzen- 
der Flüssigkeit,  z.  B.  L  :  HO  : :  1  :  1,  getränktes  Tliesspapierschribchen 
von  stets  derselben  Grösse  und  Gestalt,  dem  Achillesspiegel  angelegt, 
hervorbringt. 

Man  erinnert  sich,  dass  das  Verfahren  seinen  Zweck  im  Allgemeinen 
erfüllt,  dass  aber  eine  unerwartete  und  lehrreiche  Verwickelung  dabei 
auftritt.  Bei  gleicher  Parelektronomie  bringt  das  fMilchsäurescheib- 
chen'  um  so  grösseren  Zuwachs  hervor,  je  tiefer  es  dem  Achillesspiegei 
angelegt  wird.  [134]  Der  Grund  hiervon  ergab  sich  darin,  dass  die 
Muskelmasse  für  den  Neigungsstrom  des  Achillesspiegels  eine  Neben- 
leitung bildet,  welche  um  so  mehr  schwächend  auf  den  Stromzweig  im 
Bussolkreise  wirkt,  je  grösser  die  Muskelmasse,  am  meisten  also  in  <fr 
oberen,  am  wenigsten  in  der  unteren  Gegend  des  Spiegels.  Legt  höd 
mehrere  Scheibchen  in  gleicher  Höhe  nebeneinander  an,  so  wirkt  im  All- 
gemeinen jedes  folgende  Scheibchen  schwächer  als  das  vorhergehende; 
doch  tritt  dies  Gesetz  sicher  erst  im  Mittel  mehrerer  Versuche  hervor. 

Daraus  ergab  sich  die  Notwendigkeit,  hier  folgendermaassen  zu  ver- 
fahren. In  gleichen  Zwischenräumen  solcher  Länge,  dass  die  Scheibchen 
volle  Wirkung  üben,  wozu  bei  verdünnter  Milchsäure  zwei  Minuten  ge- 
nügen, legte  ich  dem  Achillesspiegel  des  im  'Muskelspanner' l  inuno- 
bilisirten  Gastroknemius  in  der  Medianlinie  von  unten  nach  oben  20 
Scheibchen  an,  und  verzeichnete  die  dadurch  bewirkten,  mit  grosser- Begel* 


1  So  nenne  ich  fortan,  der  Kürze  halber,  den  unten  auf  S.  543  abgebildeten,  bisher 
als  „kleine  Streckvorrichtung"  bezeichneten  kleinen  Apparat.  Vergl.  Untersuchungen 
u.  s.  w.   Bd.  IL   Abth.  I.   S.  67.   Taf.  I.  Fig.  86.  87  A  u.  B. 
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mässigkeit  abnehmenden  Kraftzuwachse  des  vom  oberen  Knochenstück 
und  vom  Sesamknorpel  abgeleiteten  Stromes.  Dann  tetanisirte  ich  den 
Muskel  vom  Nerven  aus l  möglichst  stark  und  lange ,  maass  abermals  die 
wegen  der  Nachwirkung  verminderte  Kraft,  und  legte  darauf  über  dem 
höchsten  vor  dem  Tetanus  angelegten  Scheibchen  wieder  ein  Scheibchen 
an.  Wirkte  dies  starker  als  jenes,  so  hatte  der  Muskel  durch  den 
Tetanus  an  Parelektronomie  [135]  zugenommen;  denn  blieb  die  Par- 
elektronomie  dieselbe,  so  hätte  das  höher  angelegte  Scheibchen  schwacher 
als  das  letzte  gewirkt  Der  Sorge,  dass  mit  mehreren  Milchsaurescheib- 
chen  belegte  Muskeln  nicht  zucken  würden,  ward  ich  bald  enthoben. 
Meist  thun  sie  dies  noch  ganz  gut,  und  die  negative  Schwankung  zeigt 
noch,  wenn  auch  minder  ausgeprägt,  die  ihr  bei  natürlichem  Querschnitt 
zukommenden  Eigenthümlichkeiten  (vergl.  oben  S.  536.  537).  So  erhielt 
ich  Beihen  wie  folgende,  in  denen  die  Zahlen  Compensatorgrade  be- 
deuten. 


Gastroknemius 

I. 

n. 

!       ra. 

Ursprüngliche  Kraft 

+  122 

Zuwachs. 

+413 

Zuwachs.1 

+50 

Zuwachs. 

fl 

211 

89 

519 

106    i 

333 

283 

2 

268 

52 

534 

15 

426 

93 

Tetanus. 

Tetanus. 

Kraft  nach  Einwirkung  der 

237 

468 

i 

L-Scheibchen 

3 

318 

81 

585 

117 

481 

55 

Tetanus. 

403 

u 

600 

15 

484 

81 

In  jeder  dieser  Reihen  folgt  dem  Tetanus,  ganz  wie  wir  es  erwarte- 
ten, ein  stärkerer  durch  das  aufgelegte  Milchsäurescheibchen  bewirkter 
Kraftzuwachs. 

Bei    der    Begelmassigkeit,    mit    der    sonst    beim   Auflegen .  der 


1  Um  den  Muskel  zur  Erschöpfung  zu  tetanisiren,  hätte  ich  besser  bei  offenem 
Bmsolkreise  die  Schlage  unmittelbar  dem  Muskel  zugeführt.  Dagegen  sprachen  aber 
dieselben  Grunde,  welche  schon  vor  mehr  als  zwanzig  Jahren  bei  meinen  For- 
schungen über  die  Nachwirkung  mich  verhinderten,  so  zu  verfahren,  welche  näher 
darzulegen  ich  aber  auch  heute  noch  nicht  in  der  Lage  bin  (Untersuchungen  u.  s.  w. 
B<L  IL  Abth.  II.  S.  155).  Uebrigens  erfüllte  das  mittelbare  Tetanisiren  seinen 
Zweck  so,  dass  e»  nicht  rathsam  gewesen  wäre,  um  etwas  grosserer  Wirkungen 
willen  einen  neuen  Fehlerquell  zu  erschliessen. 
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Scheibchen  die  Zuwachse  von  unten  nach  oben  abnehmen,  scheint  es  schön 
hiernach,  als  sei  wirklich  der  Muskel  durch  das  Tetanisiren  parelektro- 
nomischer  geworden.  Es  hätte  verhältnissmässig  wenig  zu  sagen,  das 
auch  Falle  vorkommen,  wo  Tetanus  den  Zuwachs  nicht  vergrößert. 
Allein  es  giebt  [136]  einen  anderen  sehr  gewichtigen  Einwand  gern 
diese  Versuche.,  Es  ist  unmöglich,  zu  beweisen,  dass  der  Zuwachs,  den 
ein  nach  dem  Tetanisiren  aufgelegtes  Scheibchen  erzeugt,  nicht  bkß? 
deshalb  grösser  ausfallt,  weil  während  der  zwei  Minuten,  deren  da* 
Scheibchen  bedarf,  um  seine  volle  Wirkung  zu  üben,  die  Nachwirkung 
sank.  Jener  grössere  Zuwachs  setzt  sich,  wenn  unsere  Vorstellung  richfc 
ist,  aus  zwei  Theilen  zusammen,  einem  Theil  A,  der  auf  Zerstörung  der 
ursprünglichen  und  der  neugebildeten  parelektronomischen  Strecke,  und 
einem  Theile  B,  der  auf  Sinken  der  Nachwirkung  im  übrigen  Achilles- 
spiegel beruht.  Man  müsste  B  von  A  abziehen  können,  um  zu  beur- 
theilen,  ob  A  im  Vergleich  zu  den  ohne  vorläufigen  Tetanus  bewirkten 
Zuwachsen,  aus  der  Reihe  falle.  Wartet  man  aber,  bis  alle  Nachwirkung 
verschwunden  ist,  so  sind  die  Zuwachse,  die  man  nun  erhält,  wegen  all- 
gemein verminderter  Leistungsfähigkeit  nicht  mehr  mit  den  früheren  ver- 
gleichbar. 

Geböte  man  über  mehrere  Gastroknemien,  wie  man  dann  und  wann 
einen  antrifft  (s.  oben  S.  537),  an  denen  die  terminale  Nachwirkung  der 
negativen  Schwankung  fast  gleichkommt,  und  welche  nach  dem  Tetanu> 
mit  fast  beständiger  Kraft  negativ  wirksam  bleiben:  so  liesse  sich  der 
Versuch  mit  den  Scheibchen  wohl  anstellen,  weil  hier  der  auf -Nach- 
wirkung beruhende  Theil  B  des  nach  dem  Tetanus  beobachteten  Zu- 
wachses verschwände.  Es  braucht  kaum  gesagt  zu  werden,  warum  die 
Fälle  der  Art,  die  sich  zuweilen  darbieten,  nicht  so  zu  verwerthen  sind. 
Hat  man  sie  erkannt,  so  ist  es  zu  spät  dazu.  * 

Es  ist  klar,  die  einzige  Art,  hier  zum  Ziele  zu  kommen,  wäre  An- 
wendung eines  die  Parelektronomie  so  schnell  zerstörenden  Verfahren», 
dass  während  seiner  Ausübung  keine  in  Betracht  kommende  Abnahme 
der  Nachwirkung  stattfände.  Solches  Verfahren  ist  Berührung  des 
Achillesspiegels  mit  einem  heissen  Körper. 

Man  denke  sich  einen  Platindraht  quer  über  den  Achillesspiegel  M 
ausgespannt  und  dem  Spiegel  mit  stets  demselben  leisen  Druck  auliegeni 
Eine  stets  diqselbe  kurze  Zeit  hindurch  geschlossene  Kette,  die  'galra- 
nokaustische  Kette'  [137]  genannt,  erhitzt  bei  gleicher  Ableitung  der 
Wärme  den  Draht  stets  auf  denselben  Grad.  So  verbrennt  er  in  wenig*0 
Secunden  die  berührte  Stelle  in  gleicher  Ausdehnung  und  in  gleichem 
Grade.  Diese  Verbrennung,  welche  von  Erhöhung  der  positiven  Kraft 
des  Muskels  begleitet  ist,  muss  sich  im  Versuch  ebenso  anwenden  lassen, 
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wie  die  Anätzung  durch  MUchsäurescheibehen,  wegen  der  Geschwindig- 
keit, mit  der  sie  entsteht,  aber  frei  vom  Uebelstande  sein,  den  wir  letz- 
terer vorwarfen. 

Nachstehende  Figur  zeigt,  wie  ich  diesen  Gedanken  verwirklichte. 
Ein  Gastroknemius  war  in  dem  Muskelspanner  ausgestreckt,  mit  nach 
oben  gekehrtem,  möglichst  wagerechten  Achillesspiegel.  Man  erkennt  leicht 
in  der  Figur  die  beiden  Elfenbeinplatten  des  Spanners.  Zwischen  ihnen 
erblickt  man  den  Muskel,  dessen  Sesamknorpel  diesseit  des  Schlitzes  der 
vorderen  Elfenbein  platte  erscheint,  und  dessen  Nerv  den  Thonspitzen  der 
unpolarisirbaren  Zuleitungsröhren  aufliegt,  welche  die  tetanisirenden 
Schläge  zuführten.    Die  Zuleitungsgefässe  mit  ihren  Bäuschen  und  Thon- 

Fig.  39. 


schildern,  welche  den  Muskelstrom  abführten,  sind  fortgelassen.  dS  ist 
«in  an  die  Enden  der  2mm  dicken  Kupferdrähte  dd',  SS'  gelötheter 
Platindraht  von  25°°  Länge  und  0-3m,n  Durchmesser,  [138]  dessen 
Mitte  auf  dem  Achillesspiegel  ruht.  Die  Kupferdrähte  laufen  dem  wage- 
rechten  Hebel  d'S'  bis  zu  dessen  Drehpunkt  entlang  und  tauchen  hier 
jeder  mit  verquicktem  Ende  in  ein  Quecksilbergefäss,  von  wo  aus  sie  den 
Strom  der  galvanokaustischen  Kette  (einer  GROVE'schen  Kette  grösserer 
Art)  erhalten.  Im  Kreise  der  Kette  und  des  Platindrahtes  befindet  sich 
üffischen  zwei  Quecksilberrinnen  eine  Lücke,  in  welche  die  verquickten 
Enden  eines  durch  ein  Uhrwerk  bewegten  Kupferbngels,  wenn  das  Uhr- 
werk ausgelöst  ist ,  jedesmal  5 "  eintauchen.  Ein-  und  Austauchen  des 
Bügels  wird  durch  ein  akustisches  Signal  angezeigt 
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Geschehen  alle  Zuleitungen  durch  2mm  dicke  Kupferdrahte,  so  er- 
glüht während  des  Kettenschlusses  der  Platindraht,  und  ruht  dieser  auf 
dem  Achillesspiegel  mit  dem  vollen  Moment  des  wagerechten  Hebels,  &> 
schneidet  er  den  Muskel  dabei  glatt  durch. 

Die  Erhitzung  des  Drahtes  ist  durch  Einführung  von  Widerständen 
leicht  zu  regeln.  Um  auch  den  Druck  auf  den  Spiegel  zu  beherrschen 
läuft  jenseit  des  Drehpunktes  der  Hebel  in  eine  Stahlstange  mit  Lauf- 
gewicht aus.  Ausserdem  aber  hatte  ich  vermöge  der  Lange  des  Hebels 
und  seiner  wagerechten  Stellung  den  Druck  beinahe  unabhängig  gemacht 
von  der  Höhe,  in  welcher  der  Gastroknemius  den  Draht  trägt,  wenn 
er  verschiedenen  Punkten  der  Muskellänge  anliegt.  Es  lässt  sich  berech- 
nen, dass  bei  dem  200 mm  betragenden  Abstände  zwischen  Drehpunkt 
und  Mitte  des  Drahtes,  horizontaler  Stellung  des  Hebels  und  Erhebung 
oder  Senkung  des  Drahtes  um  2 mm,  wie  sie  höchstens  vorkommen  kann, 
der  Druck  des  Drahtes  nur  um  Vaoooo  ^oh  ändert.1 


1  Eb  heisse  P  das  im  Schwerpunkt  S  vereinigt  gedachte  Gewicht  des  UebeU. 
Der  Draht  ruhe  auf  dem  Muskel  mit  seiner  Mitte  M.  I  sei  die  Entfernung  des 
Schwerpunktes,  A  die  der  Mitte  des  Drahtes  vom  Drehpunkt  D.  S  liege  über  der 
Verbindungslinie  DM%  DM  mache  mit  der  Horizontalen  den  Winkel  x,  die  Ver- 
bindungslinie BS  den  Winkel  a  +  x .  Der  Druck  A ,  den  M  in  tangentialer  Rö- 
tung auf  den  Muskel  übt,  ist 

l 

A  =  P  •  —  cos  (er  +  x), 

rlts. 
Setzt  man  sin  x  =  z  und  difFerenzirt  man  A  nach  z,  so  erhält  man   —.  -   =  0  für 

dz 

«  =  — x.    Die  Veränderung  des  tangentialen  Druckes  durch  Veränderung  der  Höht, 

in  welcher  der  Muskel  den  Draht  trägt,  wird  also  am  kleinsten,  wenn  DS  wa^ 

recht  ist,  wobei  zugleich  der  tangentiale  Druck  am  grössten,  =  P  •   —    wird.    1b 

Wirklichkeit  konnte  o  vernachlässigt  werden,  statt  DS  wurde  DM  möglichst  gea» 
horizontal  gemacht.  Wurde  dann  beim  Verschieben  des  Drahtes  auf  dem  Aehfll*5- 
spiegel  M  um  h  gehoben  oder  gesenkt,  so  betrug  die  Verminderung  des  tang»- 
tialen  Druckes 


H-V-s) 


A 

Wie  man  sieht,  nähert  sich  die  Grosse  unter  dem  Wurzelzeichen  der  Einheit,  and 
der  Werth  des  ganzen  Ausdruckes  folglich  der  Null,  um  so  mehr,  je  grosser  -1  ki 
gleichem  /*.  /*  konnte  höchstens  =  ±  2  mm  sein,  A  war  200 mm.  Daraus  ergieU 
sich  die  Aenderung  des  Druckes  für  die  möglicherweise  vorkommende  Hebung  *&* 
Senkung  zu  höchstens  V^ooo- 

Anstatt  die  Glühvorrichtung  an  einem  Hebel  beweglich  zu  machen .  hätte  kfc 
sie  auch  durch  ein  Gewicht  nahe  aufgewogen  an  Rollen  aufhängen,  und  die  nntc 
ren  Enden  dd  der  Kupferdrähte  unmittelbar  in  Quecksilber  tauchen  können.  Unter 
verschiedenen  Gründen,  welche  hiergegen  sprachen,  ist  vorzüglich  der  zu  nennen, 
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[139]  Indem  so  Druck  und  Temperaturerhöhung  des  Drahtes  be- 
herrscht werden,  gelingt  es  zu  erreichen,  dass  eine  Berührung  des  Drahtes, 
während  der  Strom  5"  hindurchgeht,  auf  dem  Achillesspiegel  nur  eine 
matte  Strieme  hinterlässt,  und  indem  der  Draht  dann  immer  um  2 — 3  mm 
auf  dem  Spiegel  aufwärts  geruckt  wird,  kann  der  Spiegel  wie  mit  einer 
Längentheilung  bedeckt  werden,  deren  Striche  die  Brandstriemen  bilden 
(s.  d.  Figur.)  Sie  erscheinen  völlig  gleichmässig,  nur  dass  sie  oben  etwas 
länger  werden,  weil  hier  die  Curve  des  Muskelumfanges,  wegen  grösseren 
Krümmungshalbmessers,  mit  dem  tangirenden  Draht  in  grösserer  Strecke 
zusammenfallt. 

Wie  zu  erwarten,  bringt  jede  Brandstrieme  einen  positiven  Kraftzu- 
wachs hervor.  Doch  sind  bei  gleicher  Parelektronomie  die  Zuwachse 
kleiner  als  mit  den  Milchsäurescheibchen,  weil  Berührung  des  Drahtes, 
der  Länge  des  Muskels  nach  gemessen,  eine  kürzere  Strecke  des  Achilles- 
spiegels in  künstlichen  Querschnitt  verwandelt,  als  Berührung  des 
Scheibchens,  die  künstliche  Neigungsstromkraft  aber  mit  der  Länge  des 
blossgelegten  künstlichen  Querschnittes  wächst.  Aus  der  geringen  Breite 
der  Striemen  im  Vergleich  zu  den  geätzten  Stellen  unter  den  Scheibchen 
erwächst  aber  der  grosse  Vortheil,  dass  man  längs  der  Rückenfläche  eines 
Gastroknemius  viel  mehr  Striemen  brennen,  als  Scheibchen  anlegen  kann. 

Folgende  Tabelle  zeigt  beispielsweise  das  Verhalten  zunächst  ohne 
Tetanus  in  einem  vollständigen  Versuche. 


Ursprüngliche 
Kraft  in  Com- 

pinsatorgraden  +44*2 

r        Brand- 

Kraft- 

Achilles- 

1    strieme   I. 

Zuwachs. 

sehne 

|           44-6 
i           45-6 

.  .  .  +  0-4 

n. 

Achilles- 

56-5 

.  .  .  +10-9 

spiegel 

59-4 

Achilles- 
spiegel 

in. 

67-8 
70-4 

IV. 

.  .  .  +   8-4 

1 

77-5 

...  +   7-1 

79-4 

V. 


85-0 

.  .  .  +  5-6 

2  Minuten  Pause. 

89-0, 

VI. 

94-0 

.  .  -  +  5-0 

95-4 

VII. 

99-6 

.  .  .  +  4-2 

99-8 

VIII. 

105-0 

.  .  .  +  5-2 

106-6 

IX. 

111-0 

.  .  .  +  4-4 

2  Minuten  Pause. 

115-0 

dass  die  Vorrichtung  nach  der  Tiefe,  bis  zu  welcher  die  Kupferdrähte  in  das  Queck- 
silber tauchten,  verschieden  schwer  wog.  Bei  der  gewählten  Anordnung  ist  die 
Schwankung  der  Tiefe,  bis  zu  welcher  die  Drahte  eintauchen,  unmerklich. 


E.  du  Bols.-  Beymond,  Ges.  Abb.  II. 
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* 

* 

X. 

116-0 

• 

Rothes 

117-2 

Fleisch 

119-0 

XL 

• 

118-0 

+  1-0 


Rothes 
Fleisch 


+  1-8 


XTL 

119-6         .  .  -  +1-6 
119-7 

XUL 

111-4         •  •  •  -81 


Die  römischen  Zahlen  bezeichnen  die  folgweise  von  unten  nach  oben 
in  etwas  über  2  mm  Abstand  von  einander  vorgenommenen  Verbrennungen. 
L  fand  an  der  Achillessehne  selber  statt,  II— IX.  am  AchillesspiegeL 
X — XUL  am  rothen  Fleische  zwischen  Achillesspiegel  und  Hauptsehne. 
Die  beiden,  gewöhnlich  um  1—2  Einheiten  im  positiven  Sinne  verschie- 
denen Zahlen  zwischen  je  zwei  Verbrennungen  sind  die  Kraft  unmittel- 
bar nach  der  vorhergehenden  und  unmittelbar  vor  der  darauf  folgenden 
Verbrennung.    Die  Verbrennungen  geschahen  in  einem  Zeitabstande  Ton 
je  zwei  Minuten,  während  welcher  die  Kraft  um  jene  Grösse  stieg,  erstens, 
weil  sie  häufig  am  Gastroknemius  im  Steigen  begriffen  ist,  zweitens,  weil 
die  Wirkung  der  Verbrennung,  obschon  im  Wesentlichen  rasch  beendigt, 
in  geringem  Maasse  noch  über  die  nächstfolgenden  Minuten  sich  erstreckt. 
Jener  Zeitabstand  wurde  zwischen  zwei  Verbrennungen  gelassen,  theib 
damit  sicher  Zeit  bleibe  zu  kleinen  Geschäften,  deren  Dauer  sich  nickt 
genau  regeln  lässt,  als  da  sind  das  Bücken  des  Drahtes  auf  dem  Muskel 
das  Corri-  [142]  giren  der  täglichen  Variation,  u.  d.  m.;  theils,  um  in 
den  nun  erst  folgenden  wirklichen  Versuchen  das  Tetanisiren  bis  zur 
Erschöpfung  ausfuhren  zu  können,  ohne  die  Periode  der  Versuche  zu  ver- 
ändern.   Zweimal  in  obiger^  Reihe,  zwischen  V.  und  VI.  und  zwischen 
IX.  und  X.,  ist  aber  eine  Pause  von  2  Minuten  gemacht,  um  festzu- 
stellen, dass  dies  von  keinem  Einfluss  auf  die  Grösse  des  Zuwachses  ist 
den  die  darauf  folgende  Verbrennung  erzeugt:  da  man  nämlich  beim 
Tetanisiren,  aus  verschiedenen  Gründen,  die  2 -Minuten -Periode  nü' 
immer  streng  innehalten  kann.    Der  Unterschied  der  beiden  durch  & 
längere  Pause  getrennten  Zahlen  ist  natürlich  grösser,  als  bei  kürzerer 
Pause. 

Liegt  der  Draht  der  Achillessehne  selber  an,  so  ist  oft  der  Zuwachs 
Null.  Im  vorliegenden  Fall  ist  eine  Spur  davon  da;  vielleicht  durch 
Strahlung  des  Drahtes  nach  den  letzten  Faserenden  des  Achillesspiegels 
zu  bewirkt,  da  auf  der  Achillessehne  der  Draht  durch  Leitung  und  Ver- 
dampfung am  wenigsten  Wärme  verliert,  und  da  die  Wirkung  jener 
untersten  Faserenden  am  wenigsten  durch  Nebenschliessung  geschwächt 
wird. 

Sobald  ifian  mit  dem  Drahte  den  Spiegel  selber  betritt,  ist  die  Wir- 
kung der  Verbrennung  verhältnissmässig  sehr  gross,  sogleich  aber  nehmen 


J.  XXL  Herstellung  künstl.  Querschnittes  hebt  die  terminale  Nachwirkung  auf.       547 

auch  die  Zuwachse  mit  fast  vollkommener  Regelmässigkeit  ab  bis  zu  der 
für  das  Auge  am  unversehrten  Muskel  nicht  sicher  erkennbaren  Grenze 
zwischen  Achillesspiegel  und  natürlichem  Längsschnitt.  Das  Ueberschreiten 
dieser  Grenze  spricht  sich  in  unserem  Versuche  durch  plötzliches  Sinken 
des  Zuwachses  aus.  Doch  fahren,  bis  nah  an  die  Hauptsehne,  kleine 
positive  Zuwachse  zu  erscheinen  fort,  möglicherweise  weil  auch  hier  noch 
einzelne  Fasern  am  Perimysium  enden,  und  erst  ganz  oben  werden  die 
Zuwachse  negativ,  wie  es  mit  den  Milchsaurescheibchen  schon  früher 
geschieht  Dies  Negativwerden  der  Zuwachse  erklärt  sich  bekanntlich  so, 
dass  die  abgestorbene  Stelle  wegen  der  Säurung  den  in  die  Bussole  sich 
ermessenden  Stromzweig  durch  Nebenschliessung  schwächt  (s.  oben  S.  371). 

[143]  Uebrigens  ist,  wie  man  sieht,  das  Gesetz,  nach  welchem  die 
Grösse  des  Zuwachses  von  der  Höhe  abhängt,  in  der  die  Verbrennung 
geschieht,  ganz  dasselbe,  wie  für  die,  Milchsaurescheibchen.  Natürlich 
überzeugte  ich  mich  auch  hier  davon,  dass  die  Abnahme  des  Zuwachses 
voirunten  nach  oben  unabhängig  von  der  Reihenfolge  ist,  in  der  man 
die  Grosse  des  Zuwachses  an  verschiedenen  Stellen  untersucht,  mit  anderen 
Worten,  dass  man  Zunahme  des  Zuwachses  erhält,  wenn  man  mit  den 
Verbrennungen  von  oben  nach  unten  vorschreitet  (s.  oben  S.  368.  369). 
Die  Abnahme  der  Zuwachse  von  unten  nach  oben  wäre  vielleicht  etwas 
geschwinder,  wüchse  nicht  aus  dem  oben  S.  545  erwähnten  Grunde  die 
Länge  der  Striemen  nach  oben  zu.  Eine  längere  Strieme,  d.  h.  eine 
solche,  welche  einen  grösseren  Theil  des  Muskels  umgiebt,  wirkt  in  der 
That  stärker  als  eine  kürzere,  wie  mehrere  in  gleicher  Höhe  nebenein- 
ander angebrachte  Milchsaurescheibchen  ihre  Wirkung  gegenseitig  etwas 
verstärken  (s.  oben  S.  368). 

Wie  schon,  gesagt,  ist  die  Wirkung  einer  Verbrennung  wenige 
Secunden  nach  dem  Austauchen  des  die  galvanokaustische  Kette  schliessen- 
den  Bügels  so  gut  wie  beendet.  Lässt  man  den  Draht  an  derselben 
Stelle  liegen,  und  erhitzt  ihn  nochmals  durch  5"  langes  Schliessen  der 
Kette,  so  ist  die  Wirkung  stets  sehr  klein,  und  oft  negativ.  Lässt  man 
aber  die  Kette  länger  geschlossen,  so  fahrt  die  Kraft  fort  zu  steigen.  In 
einem  Falle  z.  B.  war  die  Reihe: 

Ursprüngliche  Kraft      .    .    .     +3S-3 

Brandstrieme  I.        Kraftzuwachs 
49-5         .  .  .  +11-2 
53-1 
IL 
60-5         -  .  .  +   7*4 
62-0 
III.    Der  Draht  bleibt  liegen,  bis  kein 
Steigen  mehr  erfolgt. 
98-5         .  .  .  +36-5. 

35* 


548       XXVII.   Uebcr  die  negative  Schwankung  des  Muskelstromes  o.  s.  w. 

[144]  Anstatt  einer  regelrechten  Strieme  fand  sich  diesmal  eine  ausge- 
dehnte trockene,  matte  Stelle,  in  deren  Mitte  ein  brauner  Punkt  den 
Anfang  der  Verkohlung  verrieth.  Endlich  versteht  es  sich,  dass  man 
durch  stärkeres  Erglühen  des  Drahtes  stärkere  Zuwachse  erhalt 

Nach  diesen  Vorbereitungen  konnte  ich  mit  Sicherheit  zum  eigent- 
lichen Versuche  schreiten.  Mitten  in  einer  regelmässigen  Reihe  wie  die 
oben  mitgetheilte,  wurde  jetzt  der  Gastroknemius  möglichst  stark  und 
dauernd  tetanisirt.  Der  Tetanus  fuhrt  den  Faden  weit  in  die  negative 
Scalenhälfte  bis  zu  250 M.  Mit  der  Zeit  kommt  ein  Punkt,  wo  weder 
durch  Verstärkung  der  Schläge,  noch  durch  Hinabrucken  mit  den  Thon- 
spitzen  am  Nerven,  der  Faden  in  seiner  auf-  und  abschwankenden 
negativen  Ablenkung  (s.  oben  S.  536)  erhalten  wird.  Sein  Sinken  wird 
aber  auch  nicht  beschleunigt  dadurch,  dass  man  zu  tetanisiren  aufhört 
Es  handelt  sich  also  um  schnell .  schwindende  Nachwirkung.  Bald  wird 
das  Sinken  langsamer,  zuletzt  so  langsam,  dass  es  im  Laufe  von  5—10 
Secunden  kaum  noch  einem  Compensatorgrad  entspricht  Jetzt  ist  der 
Augenblick  da.  Man  löst  das  Uhrwerk  aus,  und  liest  vor  dem  Eintau- 
chen und  nach  dem  Austauchen  des  Kupferbügels  die  Kraft  ab.  Stets 
findet  sich  der  Zuwachs  grösser  als  bei  der  letzten  Verbrennung.  Da 
man,  um  einen  sicheren  Vergleichspunkt  zu  gewinnen,  immer  erst  mehrere 
Verbrennungen  von  unten  nach  oben  zu  vornimmt,  ist  die  Zunahme  des 
Zuwachses  absolut  nur  klein.  Sie  ist  aber  relativ  beträchtlich,  denn  meist 
erscheint  der  Zuwachs  mehr  als  verdoppelt  Fährt  man  im  Versuche 
fort,  so,  zeigt  sich  oft  auch  der  durch  die  folgenden  Verbrennungen 
erzeugte  Zuwachs  vergrössert.  Nebenstehende  Tabelle  giebt  ein  Bild 
solcher  Versuche. 

Diese  Tabelle  lehrt,  dass  es  diesmal  unmöglich  ist,  wie  im  Falle  der 
Milchsäurescheibchen,  die  durch  den  Tetanus  bewirkte  Vergrösserung  des 
Zuwachses  allein  auf  Rechnung  schwindender  Nachwirkung  zu  bringen. 
Denn  in  Reihe  I  z.  B.  beträgt  der  Zuwachs  durch  die  vierte,  unmittel- 
bar nach  dem  Tetanus  vorgenommene,  binnen  höchstens  10  Secunden 
ihre  Wirkung  übende  Verbrennung  ^-ö08*;  der  Zuwachs  wegen  schän- 
dender Nachwirkung  während  der  zwölfmal  längeren  Zeit  bis  zum  Be- 
ginne der  fünften  Verbrennung  nur  7*4.    Da  die  Nachwirkung  sinkt, 
wären  freilich  nicht  12  X  12-6  =  151  -2 CRr  Zuwachs  zu  erwarten  gewesen, 
wenn  die  erste  Zunahme  allein  auf  schwindender  Nachwirkung  beruhte, 
aber  doch  sicher  eine  grössere  Zahl  als  12-6,  während  eine  kleinere  be- 
obachtet [146]  wurde.     Dieselbe  Betrachtung  kehrt  in  jedem  einzelnen 
Falle  wieder. 

Ich  bemühte  mich,  dem  Versuch  auch  noch  die  Gestalt  zu  geben, 
dass  ich  bei  compensirtem  Strom  am  ruhenden  Muskel  die  Ausschlage 
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Gastroknemius 


Brand- 
strieme. 


n. 


ni. 


IV. 


v. 


vi. 


VIL 


Ursprung-      Kraft- 
liche Kraft    Zuwachs. 

+21-6 


29-5  .  .  .  +7-9 
29-3 

34-0.  .  .      4-7 
35-0 

40-0 .--      5«0 

Tetanus. 
28-0 

40-6-  .  .    12-6 

48-0 

56-0  .  .  .     8-0 

Tetanus. 
50-0 

58-3  ...     8-3 
61-0 

66-3  .  .  .     5-3 


n. 

Ursprung-      Kraft- 
liche Kraft    Zuwachs. 

+80-5 

85-6  .  .  .  +5*1 
86-2 


90-0 
89-3 


3*8 


93-2  3-9 

Tetanus. 
55-5 


64-0 


67-0 


70-5 


73-0 


76-0 


8-5 


3-5 


3-0 


in. 

Ursprung-       Kraft- 
liche Kraft  Zuwachs. 

+75-0 


84-8.  .  .  +9-8 
83*8 


91.3 
90-3 

96-6 

95-7 


7-5 


6*3 


102*0  6*3 

Tetanus. 
64-6 


73-0 


78-6 


86*2 


8-4 


76 


durch  die  Verbreitungen  in  Scalentheilen  ablas,  und  auf  der  Höhe  des 
Tetanus  eine  Verbrennung  vornahm,  welche  einen  grösseren  Ausschlag 
liefern  sollte.  Ich  stiess  aber  dabei  auf  die  Schwierigkeit,  dass  ich  den 
Muskel  rjicht  stark  genug  spannen  konnte,  um  ihn  im  Tetanus  unbeweg- 
lich zu  machen,  weil  dann  die  Brandstriemen  unregelmässig  klafften  und 
der  Muskel  dort  einriss.  Durch  die  Gestaltveränderung  beim  Tetanus 
wurde  der  Draht  in  die  Höhe  geschnellt  und  kam  an  eine  unrichtige 
Stelle  zu  liegen;  suchte  ich  ihn  erst  während  des  Tetanus  anzulegen,  so 
verschob  er  sich  bei  dessen  Nachlass.  Ausserdem  aber  schien  in  den 
Versuchen,  welche  trotz  diesen  Schwierigkeiten  einigermaassen  gelangen, 
wahrend  des  Tetanus  die  Verbrennung  nicht  gehörig  auf  Erhöhung  der 
Stromkraft  zu  wirken.  Dies  macht  auf  einen  weiteren  Fehler  des  Ver- 
sachsplanes aufmerksam.  Durch  Herstellung  künstlichen  Querschnittes 
wächst  die  negative  Schwankung,  und  der  positive  Zuwachs  wegen  auf- 
gehobener Nachwirkung  muss  zum  Theil  dadurch  aufgewogen  werden. 
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§.  XXII.    Einerleiheit  von  Parelektronomie  und  terminaler 
Nachwirkung  und  ihr  gemeinsamer  Ursprung  aus  der  leben- 
digen Kraft  der  am  Querschnitt  brandenden  Zuckungswelle 

werden  wahrscheinlich  gemacht 

Wie  dem  auch  sei,  die  vorigen  Versuche  lassen  keinen  Zweifel  daran, 
dass  die  terminale  Nachwirkung  mit  der  Parelektronomie  in  ihren  wesent- 
lichen Zügen  übereinstimmt.    Wie  so  oft,  wenn  man  meint,  etwas  ver- 
stehe sich  von  selber,  irrte  ich  mich  also,  als  ich  in  der  zweiten  Abthei- 
lung des  zweiten  Bandes  meiner  Untersuchungen'   (S.  154)  sagte: 
„Es  versteht  sich  von  selber,  dass  die  Erscheinung  der  Nachwirkung  des 
.„Tetanus  nichts  zu  schaffen  hat  mit  dem  parelektronomischen  Zustande4*, 
und  ebenda  S.  157:   „Die  oben  erwähnte  Frage  nach  [147]  der  wahren 
„Bedeutung  der  Nachwirkung,  ob  sie  beruhe  auf  einer  Verminderung  der 
„elektromotorischen  Kraft  des  Muskels  mit  Ausschluss  der  parelektrono- 
„mischen  Schicht,  oder  auf  einer  vorübergehenden  Erhöhung  der  Kraft 
„dieser  Schicht  allein,  ist  zu  Gunsten  der  ersteren  Ansicht  zu  entschei- 
den."   Der  erstere  Ausspruch  ist  falsch,   der  zweite  dahin  zu  ändern, 
dass  beide  darin  aufgestellte  Möglichkeiten  in  Wirklichkeit  zugleich  statt- 
finden;  indem  erstere  Möglichkeit  durch  die  innere,  letztere  durch  die 
terminale  Nachwirkung  verwirklicht  wird.    Um  dies  sicher  behaupten  zu 
können,   waren  freilich  noch  zwei  Jahrzehnde  tiefgehender  Forschung 
nöthig. 

Jetzt  kann  die  Frage  nur  noch  sein,  ob  auch  die  gewöhnliche  Par- 
elektronomie, deren  Ursprung  uns  bisher  unbekannt  war,  als  Nachwir- 
kung während  des  Lebens  geschehener  Zusammenziehungen  zu  deutelt 
sei.  Von  vorn  herein  erscheint  diese  Vorstellung  gerechtfertigt.  Der  ein- 
zige Unterschied,  den  wir  zwischen  Nachwirkung  und  Parelektronam»? 
noch  kennen,  besteht  in  grösserer  Flüchtigkeit  der  Nachwirkung  auf 
ihren  höheren  Stufen.  Allein  dieser  Unterschied  ist  nur  ein  gradweiser. 
Wie  schon  gesagt,  kommen  alle  möglichen  Stufen  der  Nachwirkung  bis 
zu  solcher  Höhe  vor,  dass  der  Strom  gleichsam  sich  nicht  aus  der  nega- 
tiven Schwankung  erholt. 

Wenn  es  richtig  ist,  dass  Parelektronomie  nichts  ist,  als  terminale 
Nachwirkung,  so  ist  also  jetzt  die  nächste  Frage,  warum  unter  Umstän- 
den die  Nachwirkung  nachhaltiger  sei  als  sonst.  Ursprünglich  hielt  ich 
bekanntlich  die  Kälte  für  Ursache  der  Parelektronomie,  weil  ich  die  Er- 
scheinung zuerst  an  den  Muskeln  erkalteter  Frösche  wahrnahm,  und 
weil  Erkaltung  lebender  Frösche  ein  sicheres  Mittel  abgiebt,  sie  herbei- 
zuführen.   Es  blieb  aber  räthselhaft,  weshalb  dies  nicht  auch  mit  aus- 
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geschnittenen  Muskeln  gelang.  Als  ich  zu  der  neuen,  hier  mitgetheilten 
Einsicht  gelangt  war,  durfte  ich  glauben,  zugleich  auf  den  Grund  ge- 
stosseu  zu  sein,  weshalb  es  nicht  gelinge,  ausgeschnittene  Muskeln  durch 
Erkaltung  parelektronomisch  zu  machen.  Nichts  schien  klarer,  als  dass 
es  in  diesem  Fall  an  den  nöthigen  Zusammenziehungen  fehle.  Ich  hoffte 
aber  nun,  dass  es  mir  an  tief  erkalteten  Muskeln  glücken  würde,  [148] 
die  Nachwirkung  regelmässig  als  Parelektronomie  sich  fixiren  zu  sehen. 

Zuerst  verfuhr  ich  nur  wie  gewöhnlich  an  Muskeln  eiskalter  Frösche. 
Als  hier  jeder  auffallende  Erfolg  ausblieb,  glaubte  ich,  dies  liege  vielleicht 
daran,  dass  die  Muskeln  zu  warm  wurden,  bis  ich  sie  in  den  Bussolkreis 
brachte  und  tetanisirte.  Da  ich  nicht  mit  allen  meinen  Vorrichtungen 
in  die  Kälte  mich  begeben  konnte,  vergrub  ich  bei  Winterkalte  von 
4—5°  C.  Frösche  in  Schnee,  denen  ich  am  Rücken  ein  Zinkelektroden- 
paar angebracht  hatte,  und  tetanisirte  sie,  dem  Erfrieren  nahe,  zur  Er- 
schöpfung auf  die  früher  von  mir  beschriebene  Art  (s.  oben  S.  27.  28). 
Jetzt  musste  es  doch  gleichgültig  sein,  ob  die  Muskeln  im  warmen 
Zimmei;  untersucht  wurden,  da  der  Aufenthalt  der  Muskeln  in  der 
Wärme  an  der  einmal  entstandenen  Parelektronomie  nichts  ändert1 
Allein  auch  so  erhielt  ich  keinen  ungewöhnlichen  Grad  von  Parelektro- 
nomie. Der  Einfluss  der  Kälte  auf  Entstehung  der  Parelektronomie 
erscheint  überhaupt  ganz  dunkel,  seit  auch  die  Muskeln  von  Warmblütern 
parelektronomisch  gefunden  wurden.8 

Die  Ursache,  weshalb  .unter  gewissen  Umstanden  die  terminale 
Nachwirkung  sich  als  Parelektronomie  gleichsam  fixirt,  bleibt  uns  also 
vorläufig  unbekannt.  Dagegen  lässt  sich  über  die.  Entstehung  der  ter- 
minalen Nachwirkung  selber  eine  Vermuthung  aufstellen. 

„Man  kann  sich . . .  denken  T"  sagte  ich  schon  vor  zwölf  Jahren  in 
der  Abhandlung  'lieber  das  Gesetz  des  Muskelstromes',  „dass 
„gewisse  Vorgänge,  die  sich  bei  der  Verkürzung  von  der  gereizten  Stelle 
,4m  Muskelbündel  fortpflanzen,  in  dessen  Verlaufe  keine  Spur  hinterlassen, 
„weil  in  jeder  Querscheibe  die  Störung  auf  Kosten  der  folgenden  Scheibe 
„sich  [149]  ausgleicht,  dass  aber  am  Ende  des  Bündels  eine  veränderte 
„Anordnung  hinterbleibt,  weil  hier  die  Möglichkeit  jener  Ausgleichung 
„fehlt". 8 

Bei  Betrachtung  der  in  der  Muskelfaser  fortschreitenden  Zuckungs- 
welle muss  man  in  der  That  fragen,  was  denn  aus  ihr  werde,  wenn  sie 


1  Untersuchungen  il  b.  w.    Bd.  II.  Abth.  II.  S.  135.  136. 

3  Untersuchungen  u.  a.  w.    Bd.  II.  Abth.  II.  S.  123.  —  Vergl.  oben  S.  395. 

9  S.  oben  S.  167.  16S.  —  Ueber  den  Sinn,  in  welchem  das  Wort  „Querscheibe 
hier  genommen  ist,  vcrgl.  oben  S.  164.  Anm   1. 
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an's  Faserende  gelangt.  Zurückgeworfen  wird  sie  nicht,  sondern  Welle 
um  Welle  erlischt  scheinbar  spurlos  am  M/iskelquerschnitt  Die  in  diesen 
brandenden  Wellen  enthaltene  lebendige  Kraft  kann  nicht  verschwinden. 
Hr.  Bernstein  neigt  zur  Annahme,  dass  sie  Wärme  werde.1  Es  ist  aber 
gewiss  erlaubt,  sich  zu  denken,  dass  ein  Theil  davon  dazu  verwende' 
werde,  in  der  contractilen  Substanz  die  veränderte  Anordnung  zu  erzeugen, 
von  welcher  die  terminale  Nachwirkung  Kunde  giebt 

Doch  bleibt  zu  erklären,  warum  bei  künstlichem  Querschnitte  keine 
terminale  Nachwirkung  auftritt.    Die  Antwort  liegt  nahe:  deshalb  nicht, 
weil  die  am  künstlichen  Querschnitt  entstehende  parelektronomische  Schicht 
sogleich  wieder  zerstört  wird.    Die  terminale  Nachwirkung  lässt  sich,  wie 
die  Farelektronomie,  darauf  zurückführen,  dass  am  Querschnitt  eine  ein- 
fache Lage  dipolar  elektromotorischer  Molekeln  positive  Pole  nach  aussen 
kehrt    Wird  diese  Lage  in  der  Entstehung  zerstört,  so  kommt  keine 
terminale  Nachwirkung  zu  Stande.     An  einem  Grunde  für  die  Zerstö- 
rung fehlt  es  am  künstlichen  Querschnitte  nicht    Er  liegt  in  der  dorr 
entstehenden  Säure.    Aeltere  Querschnitte  ätzen  den  Achülesspiegel  an, 
denn  dadurch  ward  ich  auf  die  Säurebildung  im  absterbenden  Muskel 
geführt.2    Frische  mechanische  Querschnitte  freilich  ätzen  den  Achüles- 
spiegel minder  stark  an,  doch  sieht  man  die  Kraft  eines  aufliegenden 
Muskels  wegen  der  Verunreinigung  des  Thonschildes  mit  Säure  alsbaM 
steigen  (s.  oben  S.  198  ff.),  und  zudem  gehört  mehr  Säure  [150]  dazu. 
um  durch  den  sehnigen  Ueberzug  die  Muskelsubstanz  anzugreifen,  als 
um  eine  an  die  gesäuerte  Schicht  stossende  Molekellage  unwirksam  zn 
machen. 

Im  Falle  chemischen  Querschnittes  könnte  man  sich  auch  auf  die  ätzendt 
Flüssigkeit  berufen  wollen,  welche  den  Querschnitt  erzeugte;  allein  ditf 
ist  weder  nöthig  noch  richtig,  da  unstreitig  die  lebende  Muskelsubsto 
von  der  eindringenden  ätzenden  Flüssigkeit  stets  durch  eine  Schicht  ab- 
gestorbener Substanz  getrennt  bleibt,  deren  Säure  hinreicht,  die  iß 
ihrer  nächsten  Nähe  entstehende  parelektronomische  Schicht  zu  zerstören. 
Selbst  wenn  die  ätzende  Flüssigkeit  alkalisch  ist,  dürfte  dies  der  Vor- 
gang sein. 

Der  vom  künstlichen  Querschnitt  aus  fortschreitende  Tod  des  Muskels 
wäre  also  Ursache,  dass  dort  keine  terminale  Nachwirkung  zu  Stande 
kommt.  Wie  langsam  er  auch  fortrücke,  sein  Fortschritt  wäre  schnell 
genug,  um  die  im  Tetanus  stets  an  der  Demarcationsfläche  sich  erneuernde 


1  Untersuchungen   über    den   Erregungsvorgang   u.   b.   w.     Heidelberg  l^1, 
S.  155.  156. 

2  Untersuchungen  u.  s.  w.   Bd.  II.   Abth.  II.   S.  83  ff.;  —  vergl.  oben  S.  *• 
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verkehrt  wirkende  Molekellage  gleichsam  in  statu  nascenti  zu  ver- 
nichte^ 

Am  Sartorias  and  Cutaneus  femoris  besteht  nicht  selten  Parelektro- 
nomie  fort,  nachdem  ein  Stück  vom  Muskelende  abgetragen  ward.1  Hier 
giebt  es  eine  parelektronomische  Strecke,  von  der  nur  die  dem  Schnitte 
nächste  Schicht  dem  Angriffe  sogleich  ausgesetzt  wird.  Es  wäre  der  Mühe 
werth  zu  prüfen,  ob  nicht  auch  innerhalb  dieser  Strecke  terminale  Nach- 
wirkung sich  entwickele,  und  ob  nicht  die  negative  Schwankung  des  von 
solchem  künstlichen  Querschnitt  abgeleiteten  Stromes  etwas  vom  Charakter 
der  Schwankung  bei  natürlichem  Querschnitt  habe. 

Ueber  Nachwirkung  am  Nerven  ist  nichts  bekannt.  Sollte  am  künst- 
lichen Nervenquerschnitt  keine  terminale  Nachwirkung  sich  finden,  ob- 
schon  im  absterbenden  Nerven  keine  Säure  entsteht  (s.  oben  S.  538),  so 
brauchte  man  deshalb  die  Vorstellung  noch  nicht  aufzugeben,  dass  die 
Säurebildung  die  terminale  Nachwirkung  am  künstlichen  Muskelquer- 
schnitt verhindert.  [151]  Zwar  dürfte  man  sich  nicht  darauf  berufen, 
dass  vielleicht  die  Innervationswelle  eine  geringere  Summe  lebendiger 
Kräfte  vorstellt,  als  die  Contractionswelle.  Denn  die  negative  Schwan- 
kung ist  am  Nerven  verhältnissmässig  bedeutender,  als  am  Muskel.  Nicht 
bloss  beträgt  die  negative  Schwankung  am  Nerven  ein  Vielfaches  der 
ursprünglichen  Kraft  (s.  oben  S.  518),  sondern  diese  selber  übertrifft 
wahrscheinlich  die  ursprüngliche  Kraft  des  Muskels  (s.  oben  S.  250). 
Allein  auch  am  Nerven  schreitet  der  Tod  vom  Querschnitt  aus  fort,  so 
dass  auch  ohne  Säurung  ein  verderblicher  Einfluss  der  Querschnittsnähe 
stattfindet  Aus  demselben  Grunde  wäre  wohl  kaum  zu  erwarten,  dass 
am  künstlichen  Querschnitt  erkalteter  Muskeln  terminale  Nachwirkung 
sich  zeige,  wo  auch  keine  Säure  entsteht  (s.  oben  S.  22). 

Ueber  Parelektronomie  und  terminale  Nachwirkung  am  Nerven 
würde  man  vielleicht  an  vernarbten  centralen  Stümpfen  von  Muskelnerven 
etwas  erfahren. 


§.  XXTTT.    Von  der  Rolle,  welche  die  terminale  Nachwirkung 
bei  der  negativen  Schwankung  des  Muskelstromes  im 

Tetanus  spielt. 

Nun  erst  sind  wir  im  Stande,  in  den  Erörterungen  des  XIX.  Para- 
graphen mit  gehöriger  Einsicht  fortzufahren.  Es  fragt  sich  nämlich,  ob 
bei  Berücksichtigung  der  terminalen  Nachwirkung  die  dort  gezogenen 


1  S.  oben  S.  166.  194.  Arnn.  1. 
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Schlüsse  in  Kraft  bleiben.  Die  terminale  Nachwirkung  scheint  bei  der 
Schwankung  in  doppelter  Art  berücksichtigt  werden  zu  müssen.  Ersten* 
summirt  sich  ihre  negative  Kraft  in  jedem  Augenblick  algebraisch  zu 
der  in  demselben  Augenblicke  bestehenden  Kraft  des  schwankenden 
Stromes.  Zweitens  muss  jene  negative  Kraft,  wenn  wirklich  terminale 
Nachwirkung  und  Parelektronomie  einerlei  sind,  an  der  Schwankung  in 
gleichem  Maass  sich  betheiligen,  wie  die  schon  vorhandene  negative  Kraft 
der  pareiektronomischen  Strecke. 

[152]  Um  dies  in  unsere  Formeln  aufzunehmen,  vernachlässigen  wir 
zunächst  die  innere  Nachwirkung  und  die  Ermüdung.  Die  terminale 
Nachwirkung,  die  in  den  Erörterungen  dieses  Paragraphen  schlechthin 
Nachwirkung  heisst,  schreiben  wir  als  Function  der  Zeit  Nit).  Der  Teta- 
nus beginne  zur  Zeit  t  =  0.  Dann  ist  N{t)  Null  für  t  =  0;  es  wächst 
mit  t  nach  unbekanntem  Gesetze,  vermuthlich  in  einer  gegen  die  Ab- 
scissenaxe  coneaven  Curve,  welche  sich  einer  dieser  Axe  parallelen 
Geraden  asymptotisch  anschliesst.  Ueber  die  Ordinate  dieser  Geraden 
wissen  wir  wenig  Sicheres.  Wir  können  nur  aussagen,  dass  sie  vermuth- 
lich mit  P  wächst,  dass  sie  stets  viel  <  P  ist,  und  dass  bei  Beseitigung 
von  P  auch  N{t)  zu  bestehen  aufhört. 

Zur  Zeit  t,  ist 

Di-  aM—a(P+N{ti)) 
U9  —  ü%  =  {l—a)M—{l  —  a)P+a.N^. 

Wir  haben  nun,  wie  wir  im  §.  XIX  ohne  Berücksichtigung  der 
Nachwirkung  thaten,  nacheinander  a  =  1 ,  =  a  und  >  a  zu  setzen  und 
zu  untersuchen,  wie  nach  Hinzufügen  des  die  Nachwirkung  vorstellenden 
Tennen  unsere  Ausdrücke  mit  dem  Thatbestande  stimmen.  Dabei  ist 
aber  jetzt  zu  bedenken,  dass  1.  durch  Hinzufügen  jenes  Termen  l\ 
Function  der  Zeit  ward;  2.  mit  P  stets  zugleich  N^  =  0  zu  setzen  ft 
nicht  aber  umgekehrt,  oder  wenigstens  nicht  im  Falle,  wo  N{ti)  durch 
t,  =  0  verschwindet. 

Die  gesuchte  Uebereinstimmung  wird  demnach  analytisch  darin  sich 
äussern,  dass  1.  UQ—U%  stets,  auch  für  jeden  Werth  von  tn  positiv 
bleibt;  2.  UQ — U%  durch  Nullsetzen  von  P  und  N  absolut  wächst; 
3.  eben  dadurch  das  Verhältniss  U9  —  Ut :  Ue  abnimmt 

I.    a  =  1 

bedeutet,  wie  man  sich  erinnert,  Nichtbetheiligung  der  negativen  Kraft 
der  pareiektronomischen  Strecke  an  der  Schwankung.  Auch  die  Kraft 
der  Nachwirkung  wäre  nach  unseren  jetzigen  Annahmen  der  Schwankung 
entzogen,    a  =  1  macht  für  t  =  t, 

U9—  Ux  =  (1—  a)M+a.Nitt). 
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[153]  (1 — a)M  ist  auch  ohne  den  die  Nachwirkung  vorstellenden  Tennen 
stets  positiv,  vollends  mit  diesem  Tennen  für  jeden  Werth  von  t, .  Auch 
nimmt  das  Verhältnis 

(1  —  a)M+cc.N{t>) 
M—P 

durch  Nullsetzen  von  P  und  N  unter  allen  Umständen  ab,  da  der 
Nenner  vergrössert ,  der  Zähler  für  jeden  Werth  von  t,  >  0  verkleinert 
wird.  Dagegen  nimmt  (1  — a)M+  ce.N{ti)  für  jeden  solchen  Werth  von  t, 
ab,  statt  zu,  wenn  N^  vernichtet  wird;  für  t,  =  0  bleibt  der  Ausdruck 
constant    Die  Annahme  u  =  1  ist  daher  unzulässig. 

II.  a  =  a 
bedeutet,  dass  die  negative  Kraft  der  parelektronomischen  Strecke,  wie 
auch  die  der  Nachwirkung,  in  gleichem  Maasse  schwankt,  wie  die  positive 
Kraft  des  Gesammtmuskels.  Diese  Voraussetzung,  von  allen  die  natür- 
lichste, mussten  wir  im  §.  XIX.  aufgeben,  weil  dabei  die  Schwankung 
dem  ursprünglichen  Strome  stets  proportional  wurde,  d.  h.  klein  bei 
kleinem  positiven  Unterschiede  M—P,  Null  an  dem  wegen  Parelektro- 
nomie  stromlosen,  absolut  positiv  an  dem  aus  demselben  Grunde  negativ 
wirksamen  Muskel.  Auch  blieb  das  Verhältniss  der  Schwankung  zum 
Strom  in  der  Ruhe  bei  künstlichem  Querschnitt  dasselbe,  wie  bei  natür- 
lichem. 

Jetzt  stellen  sich  beim  ersten  Blicke  die  Aussichten  für  diese  An- 
nahme günstiger.  Durch  die  Nachwirkung  wird  die  Proportionalität 
zwischen  Schwankung  und  ursprünglichem  Strom  aufgehoben,  aus  welcher 
die  der  Wirklichkeit  widersprechenden  Folgen  der  Annahme  entsprangen. 
Man  hat  für  t  =  t, 

U,-Ux  =  (l-a)(M-P)  +  cc.N{tt). 

Ist  also  M —  P  sehr  klein,  oder  Null,  so  erschiene  doch,  durch  Nachwir- 
kung vorgespiegelt,  negative  Schwankung  in  ausreichender  Grösse.  Durch 
Stillsetzen  von  P  und  N  wüchse  die  Schwankung  absolut,  so  lange 

^(0_  .  1— « 
P     ^       a 

[154]  oder  <   als  2/3  für  a  =  0-6.    Wir  haben  keinen  Grund,   anzu- 
nehmen, dass  dies  Verhältniss  je  überschritten  werde. 
Man  hat  sodann 

(l-a)(M-P)  +  a.N{tt)        (\_~a)M 
M—  P  <        M 

SrJfgP. 

Weiter  aber  geht  die  Uebereinstimmung  der  neuen  Ausdrücke  mit 
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den  Thatsachen  nicht.  Für  M  <P  wird  die  linke  Seite  letzterer  Un- 
gleichheit die  kleinere.    Auch  ist  für  P  >  M 

(1  —a)(M—  P)  +  cc.N{tt)  >  0  . 

nur  so  lange  wie 

*.N{tt)>(l-a)(M-P), 

also  negativ  für  kleine  Werthe  von  tt;  d.  h.  der  absolut  negativen  Schwan- 
kung, welche  bei  hinlänglicher  Dauer  des  Tetanus  dadurch  vorgespiegelt 
würde,  dass  die  Nachwirkung  die  absolut  positive  Schwankung  übereom- 
pensirte,  ginge  ein  absolut  positiver  Ausschlag  voraus. 

Aber  noch  aus  anderen  Gründen  ist  die  Schwankung  bei  M  =  oder 
wenig  >  P  nicht  bloss  durch  Nachwirkung  zu  erklären.  Zwar  nicht 
deshalb,  weil  dabei  keine  secundäre  Zuckung  stattfinden  könnte.  Denn 
um  diese  zu  rechtfertigen,  genügte,  wie  schon  bemerkt  (s.  oben  S.  535). 
die  kleinste  Ungleichzeitigkeit  in  der  Zusammenziehung  der  verschiedenen 
Theile  des  Muskels.  Allein  die  Erscheinungen  am  Rheotom  lassen  jene 
Auslegung  nicht  zu.  Hier  sieht  man  die  Schwankung  im  Latenzstadium 
auftreten,  und  es  ist  überhaupt  keine  Nachwirkung  nachweisbar.1  Ebenso 
zeigt  sich  die  Schwankung  bei  Einzelzuckungen,  wo  noch  weniger  daran 
zu  denken  ist,  sie  bloss  auf  Nachwirkung  zurückzuführen. 

III.     1  >  a  >  a. 

Sehen  wir  nun  zu,  wie  die  Dinge  bei  der  Annahme  1  >  a  >  a  sich 
gestalten,  welche  schon  ohne  Berücksichtigung  der  Nachwirkung  am 
besten  den  Thatsachen  sich  anschloss.  Wie  man  sich  entsinnt,  bedeutet 
diese  Annahme,  dass  die  negative  Kraft  der  parelektronomischen  Strecke. 
zu  der  wir  jetzt  auch  die  der  Nachwirkung  rechnen,  zwar  an  der  Schwan- 
kung [155]  sich  betheiligt,  doch  in  geringerem  Maass  als  die  positive 
Kraft  des  Gesammtmuskels.  Setzen  wir  wieder  (s.  oben  S.  535)  a  =  *»• 
wo  n  >  1 ,  so  hat  man  f  ür  t  =  t, 

Ut—Ux  =  {l—a)M—(l—na)P+na.N{tt). 

Dieser  Werth  ist  wohl  stets  positiv,  denn  er  ist  es,  so  lange 

F r+  (l-a)P>    1-a" W 

Wir  sahen  aber  schon  S.  535 ,  dass  auch  ohne  den  links  hinzugekomme- 
nen, die  Nachwirkung  vorstellenden  Tennen  diese  Ungleichheit  immer 

erfüllt  sein  wird,  sobald  für  P  <  1  -5  M  und  a  >  0-6,  n  >  -^- .     Jetzt 


*  S.  oben  S.  452.  462.  463.  530.  531. 
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wird  n  wegen  jenes  Tennen  sogar  noch  kleiner  sein  können.    Vernich- 
tung von  P  und  N  verkleinert  sodann  das  Verhältniss 

(1  —  a)M—  (1  —  na)P+  na  •  N{ti) 

M—~P  ~' 

denn  wegen  n  >  1  hat  man 

(n  —  l)P+n-N{tt)>Q. 

Endlich  Vernichtung  von  P  und  N  vergrössert  absolut  die  Schwan- 
kung, so  lange  na  •  N{tt)  <  (1  —  na)  P,  d.  h.  wieder  so  lange  (s.  oben 

S.  555)  wie  ^  <  |  • 

Man  sieht,  dass  die  Annahme  u  >  a  bei  Berücksichtigung  der  Nach- 
wirkung abermals  am  besten  besteht,  noch  besser  als  ohne  deren  Be- 
rücksichtigung, denn  sie  führt  zu  einem  der  Null  gleichen  oder  absolut 
positiven  Ausschlag  unter  gewissen  Bedingungen  später  als  ohne  Nach- 
wirkung. Sie  verträgt  sich,  wie  kaum  bemerkt  zu  werden  braucht,  mit 
den  Beobachtungen  am  Kheotom  und  mit  dem  Auftreten  von  Einzei- 
sehwankungen. 

Wenn  wir  im  Vorigen  die  Kraft  der  Nachwirkung  sogleich  wieder 
an  der  Schwankung  sich  betheiligen  Hessen,  so  ist  übrigens  diese  Vor- 
aussetzung nicht  so  aufzufassen,  als  werde  dadurch  die  Übereinstimmung 
unserer  Formeln  mit  der  Wirklichkeit  bedingt,  sondern  so,  dass  auch  bei 
jener  Voraussetzung  diese  Uebereinstimmung  stattfinde.  Man  kann  in 
den  Tormein  den  Coefficienten  na  in  dem  die  Nachwirkung  ausdrücken- 
den Tennen  =  1  setzen,  ohne  dass  die  Formeln  aufhören,  im  Allgemei- 
nen so  gut  wie  früher  der  Wirklichkeit  zu  entsprechen. 

[156]  Wir  haben  bisher  innere  Nachwirkung  und  Ermüdung  ver- 
nachlässigt Es  fragt  sich,  wie  bei  deren  Berücksichtigung  die  Dinge 
sich  gestalten.  Beide  würden  in  unseren  Formeln  als  von  der  Zeit  ab- 
hängige Coefficienten  einzuführen  sein.  Es  wäre  besonders  zu  erwägen, 
ob  die  innere  Nachwirkung  (von  der  Ermüdung  scheint  dies  nicht  zweifel- 
haft) auch  die  Kräfte  der  parelektronomischen  Strecke  ergreife  oder  nicht 
Doch  wollen  wir  diese  weiteren  Verwickelungen  und  feineren  Züge  der 
Erscheinung  vorläufig  bei  Seite  lassen.  Die  innere  Nachwirkung  im  Ver- 
gleich zur  terminalen  Nachwirkung  ist  namentlich  bei  kürzerer  Dauer 
des  Tetanus  so  unbedeutend,  dass  unsere  Schlüsse  durch  deren  Berück- 
sichtigung kaum  eine  Aenderung  erleiden  würden.  Auf  eine  aus  dem 
Thatbestande  sich  ergebende  bestimmte  Grössenbeziehung  zwischen  innerer 
Nachwirkung  und  Ermüdung  kommen  wir  noch  zurück. 

Wir  halten  uns  also  für  berechtigt,  bis  auf  Weiteres  von  der  An- 
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nähme  a  >  a  auszugehen,  und  unsere  Vorstellung  vom  Hergange  bei  der 
Schwankung  des  vom  natürlichen  Querschnitt  abgeleiteten  Stromes  gestaltet 
sich  folgendermaassen. 

Während  die  terminale  Nachwirkung  wächst,  und  einen  Zuwachs 
der  negativen  Kraft  der  parelektronomischen  Strecke  vorstellt,  bekämpfen 
einander  zwei  relativ  negative  Schwankungen:  1.  die  auch  absolut  negative 
Schwankung  der  positiven  Kraft  des  Gesammtmuskels;  2.  die  absolut 
positive  Schwankung  der  negativen  Kraft  der  parelektronomischen  Strecke 
und  der  Nachwirkung.  Die  absolut  positive  Schwankung  ist  im  Vergleich 
zur  ursprünglichen  Kraft  die  geringere,  daher  die  absolut  relative 
Schwankung  in  der  Regel  (s.  unten)  die  Oberhand  hat  Die  so  resul- 
tirende  Schwankung  ist  nothwendig  absolut  kleiner  als  die  negative 
Schwankung  bei  künstlichem  Querschnitt,  ja  es  sind  Fälle  anzunehmen, 
in  welchen  der  grösste  Theil  der  sich  kundgebenden  Schwankung  nur 
Kachwirkung  ist. 

Es  scheint  sich  aber  so  zugleich  eine  einfache  Erklärung  zu  ergeben 
für  den  eigentümlichen  Verlauf  der  Schwankung  bei  natürlichem  Quer- 
schnitte, für  deren  stockenden,  ja  von  Rückschritten  unterbrochenen  Gang. 
Zu  dieser  Erklärung  [157]  stehen  uns  jetzt  sogar  zwei  Mittel  zu  Gebote. 
Man  kann  sich  erstens  denken,  dass  n  nicht  constant  sei,  sondern  auf 
und  ab  schwanke.  Man  kann  sich  zweitens  denken,  dass  einer  gewissen 
Grösse  der  Nachwirkung  ein  Zustand  labilen  Gleichgewichtes  entspreche, 
und  dass  sie  dann  leicht  auf  einen  geringeren  Werth  zurückspringe,  von 
dem  aus  sie  langsamer  wieder  anwachse,  etwa  wie  die  Polarisation  beim 
Erschüttern  der  Elektroden.1  Auch  könnte  beides  zu  gleicher  Zeit  statt- 
finden. 

Die  innere  Wahrscheinlichkeit  beider  Annahmen  ist  indess  gering. 
Es  widerspricht  der  Ermüdung,  dass  die  negative  Schwankung  der  par- 
elektronomischen Kräfte  zeitweise  wieder  an  Stärke  zunehmen  soll,  und 
die  Annahme,  dass  die  terminale  Nachwirkung  einem  Zustande  labilen 
Gleichgewichtes  entspreche,  passt  schlecht  zur  Dauerbarkeit  der  Parelek- 
tronomie,  die  mit  ihr  einerlei  sein  soll. 

Es  wäre  nutzlos,  neue  Verinuthungen  zu  ersinnen,  um  diesen  Schwie- 
rigkeiten zu  begegnen,  und  das  Gerathenste  wird  sein,  durch  fortgesetzte 
Versuche  weiteren  thatsachlichen  Boden  zu  erwerben. 

Wenn  der  Strom  sich  aus  der  terminalen  Nachwirkung  nicht  erholt, 
sondern  dauernd  kleiner,  ja  verkehrt  bleibt,  und  bei  erneutem  Tetanus 
nur  sehr  geringe  absolut  negative  Schwankung  entsteht,  obschon  der 
Muskel  sich  noch  gut  zusammenzieht,  so  ist  dies  wohl  dahin  zu  deuten, 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.   Bd.  I.    S.  212. 
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dass  dann  auch  der  erste  negative  Ausschlag  wesentlich  nur  durch  die 
sich  entwickelnde  und  als  Parelektronomie  fixirende  Nachwirkung  bedingt 
war,  und  eine  eigentliche  Schwankung  fehlte,  weil  die  Ungleichheit  (*) 
(oben  S.  556)  sich  nicht  erfüllt  fand,  sondern  deren  Unterschied  fast 
Null  war. 

Sollte  bei  Tetanus  eines  mit  natürlichem  Querschnitt  aufliegenden 
regelmässigen  Muskels  künftig  einmal  im  ersten  Augenblick  absolut 
positiver  Ausschlag  erfolgen,  so  wäre  darin  nicht  etwa  eine  unerhörte 
Ausnahme  von  dem  Satz  zu  sehen,  dass  negative  Schwankung  die  Zu- 
sammenziehung begleitet.  Sondern  diese  Erscheinung  würde  zunächst  so 
aaszulegen  sein,  dass  die  oben  [158]  S.  556  angegebenen  Bedingungen 
für  UQ  —  Ux  >  0  nicht  erfüllt  waren.  Ich  lege  Gewicht  hierauf,  weil  ich 
im  Laufe  meiner  zahlreichen  Versuche  einige  Mal  beim  Tetanisiren  des 
mit  Aequator  und  unterem  sehnigen  Ende  aufliegenden  Sartorius  zuerst 
positive,  dann  negative  Wirkung  erhielt,  was  mir  damals  räthselhaft 
blieb.  Nach  Willkür  experimentiren  lässt  sich  hierüber  so  wenig,  wie 
über  die  ganz  in  Parelektronomie  sich  verwandelnde  Nachwirkung  (s.  oben 
S.  542).  Man  muss  warten,  bis  Einem  gelegentlich  solch  ein  Fall  begeg- 
net, eine  Sachlage,  welche  planmässiger  Erforschung  so  ungünstig  wie 
möglich  ist 

In  der  ersten  Abtheilung,  S.  462,  erwogen  wir  die  Möglichkeit,  den 
Unterschied  zwischen  den  Zeichen  der  Schwankung  des  Gastroknemius- 
stromes  bei  unvollkommenem  und  bei  vollkommenem  Tetanus  aus  der 
nur  bei  letzterem  sich  entwickelnden  Nachwirkung  zu  erklären.  Jetzt 
braucht  kaum  bemerkt  zu  werden,  was  damals  noch  nicht  gesagt  werden 
konnte,  dass  mit  Nachwirkung  dort  die  terminale  gemeint  war. 


§.  XXTV.   Graphische.  Darstellung  des  elektrischen  Vorganges 

im  Tetanus. 

Fig.  40  ist  die  graphische  Darstellung  der  im  vorigen  Paragraphen 
entwickelten  Vorstellung  vom  elektrischen  Vorgang  im  Tetanus.  Sie  ist 
abermals  eine  weitere  Entwickelung  der  ursprünglichen  in  meinen  'Unter- 
suchungen' gegebenen  Figur,  welche  den  Verlauf  des  Muskelstromes 
im  Tetanus  erläuterte,  soweit  er  damals  bekannt  war.1  Zuerst  zeigte 
diese  Figur  nur  die  Ktenoide  mit  abwärts  gerichteten  Zähnen  von  ver- 
schiedener Länge  in  verschiedenen  Abschnitten,  um  zu  verdeutlichen,  wie 
der  Abnahme  der  Stromstarke  im  Tetanus,  sobald  diese  Abnahme  nicht 


i  A.  a.  O.  Bd.  IL  Abth.  I.   Taf.  I.   Fig.  89.   S.  91.  121. 
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stetig  sei,  verschiedene  Länge  der  Zähne  entsprechen  könne  (vergL  üben 
8.  485).  Als  ich  später  die  Nachwirkung  fand,  wiederholte  ich  dieselbe 
Fignr  mit  dem  Unterschiede,  dass  die  Länge  der  Zähne  unbestimmt 
blieb,  die  Ktenoide  aber,  um  die  mit  der  Dauer  des  Tetanus  zunehmend 

Fig.  40. 


Wl 
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[159]  Nachwirkung  darzustellen,  zwischen  je  zwei  Zähnen  immer  wenige 
hoch  wieder  emporstieg.  Mit  wachsender  Dauer  des  Tetanus  wurde 
gleichsam  der  Rücken  des  Kammes  höher.1 


Bd.  II.  Abth.  IL   Tat  V.   I 
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Jetzt  liegt  uns  ob,  in  die  Figur  auch  noch  die  nun  erkannte 
Schwankung  der  parelektronomischen  Kraft  aufzunehmen,  [160]  und  die 
innere  von  der  terminalen  Nachwirkung  zu  scheiden.  Dies  geschieht 
folgendermaassen. 

In  den  beiden  Abschnitten  L  und  IL  der  Fig.  40  stellen  die  Ab- 
scissenaxen  0*  die  Zeit  vor.  Die  Abscissenwerthe  sind  dieselben.  Bei 
r  fingt  Tetanisiren  an ,  bei  r,  ist  die  letzte  Einzelschwankung  abgelaufen, 
In  I.  K  sieht  man  die  Einzelschwankungen  der  Kraft  bei  künstlichem 
Querschnitt,  in  I.  N  die  Einzelschwankungen  der  parelektronomischen 
Kraft  und  der  terminalen  Nachwirkung,  in  II.  K  die  Gesammtschwan- 
kung  bei  künstlichem,  in  IL  N  die  Gesammtschwankung  bei  natürlichem 
Querschnitte,  wie  diese  Schwankungen  an  der  aperiodischen  Bussole  mit 
leichtem  Spiegel  sich  darstellen.  Wir  betrachten  zuerst  Abtheilung  I.  in 
fliren  beiden  Unterabtheilungen  K  und  N. 

Die  in  L  K  über  der  Axe  verlaufende  Curve  m0mml  ist  die  der 
Kraft  des  Muskels  im  Tetanus  bei  künstlichem  Querschnitt.  Sie  unter- 
scheidet sich  von  der  zuletzt  von  mir  in  den  'Untersuchungen'  a.  a.  0. 
gegebenen  Curve  dadurch,  dass  jetzt  die  Ktenoidenzähne,  deren  Lange 
dort  unbestimmt  blieb,  bestimmte  Länge  erhielten.  Wir  lassen  den  ersten 
Zahn  sich  der  Axe  nahern,  nicht  aber  sie  erreichen.  Wenn  nämlich 
auch  die  Einzelschwankung  gewöhnlich  die  Axe  erreichte,  was  nicht  der 
Fall  ist,  dürften  wir  vorläufig  doch  der  Polarisation  halber  diesem  Ver- 
halten keine  wesentliche  Bedeutung  beilegen,  sondern  müssten  darin  ein 
zufalliges  Zusammentreffen  sehen  (s.  oben  S.  516). 

Die  Länge  der  Ktenoidenzähne  nimmt  mit  wachsender  Dauer  des 
Tetanus  wegen  der  Ermüdung  schnell  ab:  denn  trotz  der  wachsenden 
inneren  Nachwirkung  führt  Tetanus  bei  künstlichem  Querschnitte  nicht 
zu  beständiger  Ablenkung  (s.  oben'S.  412).  Die  Zahnlänge  muss  folglich 
so  schnell  abnehmen,  dass  die  Verkürzung  der  Zähne  die  Schwächung 
des  Stromes  in  den  Intervallen  zwischen  den  Zähnen  übercompensirt 
(vergl.  oben  S.  557).  Das  Gesetz,  wonach  die  Abnahme  geschieht,  ist 
uns  unbekannt;  in  Ermangelung  einer  einigermaassen  berechtigten  Ver- 
muthung  darüber  ist  es  in  der  Figur  als  linear  angenommen. 

[161]  Zwischen  je  zwei  Zähnen  steigt  die  Curve  immer  weniger 
hoch  empor.  Dadurch  stellen  wir  jetzt  ausschliesslich  die  in  der  Masse 
des  Muskels  stattfindende  innere  Nachwirkung  vor.  Da  die  innere  Nach- 
wirkung vermuthlich  einem  oberen  Grenzwerth  asymptotisch  zustrebt, 
zeichnen  wir  die  Curve  ihres  Wachsthumes  einstweilen  convex  gegen  die 
Abscissenaxe.  Nach  Aufhören  des  Tetanus  nimmt  die  Nachwirkung  zuerst 
schneller,  dann  langsamer,  also  in  einer  gegen  die  Axe  concaven  Curve 

E.  da  Holt -Raymond,  Uc*.  Abli.  II.  36 
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ab.    Vollkommen  erholt  sich  an  dem  des  Kreislaufes  beraubten  Muskel 
die  Kraft  wohl  nie. 

Am  besten  betrachten  wir  nun  sogleich  den  Abschnitt  IL  Ä*  der 
Figur,  der  den  Verlauf  der  Gesammtschwankung  bei  künstlichem  Quer- 
schnitte zeigt.  Die  Curve  k{ikkl  steht  zur  Curve  m^mn^  in  folgender 
Beziehung. 

Der  zwischen  ihr  und  der  Geraden  A0Äj  begriffene  Flächenraum  ist 
(der  Idee  nach)  gleich  dem  Flächenrauine  zwischen  der  Curve  m0mml 
und  der  Geraden  m0ml}  und  diese  Gleichheit  der  Flächenräume  besteht 
auch  zwischen  je  zwei  Ordinaten,  deren  Abscissenunterschied  nicht  unter 
eine  gewisse  Grösse  sinkt,  welche  um  so  kleiner  ist,  je  kleiner  die  Be- 
ruhigungszeit des  Magnetspiegels.1  Denn  wäre  letztere  kleiner,  als  ein 
gewisser  sehr  kleiner  Werth,  so  würde  der  Spiegel  die  Einzelschwan- 
kungen unverändert  mitmachen.  Man  bemerkt  an  der  Curve  der  Ge- 
sammtschwankung  den  stetigen  Gang;  das  schnell  nach  Beginn  des 
Tetanus  eintretende  Minimum  M,  auf  dessen  absolute  Grösse  wir  noch 
zurückkommen;  das  darauf  folgende  Wiederansteigen  der  Kraft,  dadurch 
bedingt,  dass  der  durch  die  Ktenoidenzähne  bedeckte  Flächenraum  schneller 
abnimmt,  als  die  innere  Nachwirkung  wächst;  das  plötzliche  Ansteigen 
bei  Aufhören  des  Tetanus;  endlich  die  verhältnissmässig  geringe  innere 
Nachwirkung. 

Die  bei  I.  N  unter  der  Axe  verlaufende  Curve  p0ppx  ist  die  der 
negativen  Kraft  der  parelektronomischen  Schwankung  im  Tetanus  nach 
unserer  jetzigen  Anschauung.  Um  der  Vorstellung  einen  Anhalt  zu 
geben,  ist  0p0  =  0m0  gemacht,  d.  h.  [162]  der  ruhende  Muskel  ist  als 
stromlos  wegen  Parelektronomie  angenommen.  Bei  Beginn  des  Tetanus 
geht  auch  die  Curve  p0ppx  in  eine  Ktenoide  über,  die  zum  Unterschiede 
von  der  zuerst  betrachteten  positiven  die  negative  Ktenoide  heissen  soll. 
Die  Zähne  der  negativen  Ktenoide  haben  mit  denen  der  positiven  Ktenoidn 
gleiche  Abscissen,  sind  aber  aufwärts  gerichtet.  Die  Zähne  beider 
Ktenoiden  liegen  somit  im  Allgemeinen  symmetrisch  zur  Abscissenaxe. 
Sie  unterscheiden  sich  aber  von  einander  durch  ihre  Länge  und  durch 
das  Gesetz,  wonach  die  Höhe  ihres  Ursprunges  mit  der  Dauer  des  Teta- 
nus sich  ändert. 

Die  negativen  Zähne  sind  verhältnissmässig,  also  für  Op0  =  0w„ 
auch  absolut,  kürzer  als  die  positiven,  weil  die  negative  Kraft  der  par- 
elektronomischen Strecke  an  der  Schwankung  weniger  sich  betheiligt,  als 
die  positive  Kraft  des  Gesammtmuskels  (s.  oben  S.  556  ff.). 


1  Vergl.  oben  Bd.  I.   S.  308. 
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Beispielsweise  ist  in  der  Figur  der  erste  negative  Zahn  2/3inal  so 
lang  gemacht,  wie  der  erste  positive. 

Während  als  Ausdruck  der  inneren  Nachwirkung  die  positive  Etenoide 
zwischen  je  zwei  Zähnen  immer  weniger  hoch  emporsteigt,  steigt  als  Aus- 
druck der  terminalen  Nachwirkung  die  negative  Etenoide  zwischen  je  zwei 
Zahnen  im  Allgemeinen  immer  tiefer  hinab.  Die  positiven  Zähne  ent- 
springen aus  immer  geringerer  Höhe  über,  die  negativen  im  Allgemeinen 
aus  immer  grösserer  Tiefe  unter  der  Abscissenaxe.  Weil  aber  die  ter- 
minale Nachwirkung  die  innere  Nachwirkung  übertrifft,  so  ändert^  sich 
die  Höhe,  aus  der  die  Zähne  entspringen,  für  die  negative  schneller  als 
für  die  positive  Etenoide.  Hört  der  Tetanus  auf,  so  ist  die  Kraft  der 
parelektronomischen  Strecke  vergrössert  um  die  der  terminalen  Nachwir- 
kung, welche  in  einer  gegen  die  Abscissenaxe  zuerst  vielleicht  concaven, 
dann  convexen  Curve  sehr  allmählich  abnimmt. 

Bisher  sind  wir  unserer  Sache  ziemlich  gewiss.  Von  jetzt  ab  wird 
Alles  hypothetisch,  indem  es  der  Möglichkeiten,  durch  welche  wir  die 
Erscheinungen  formell  erklären  können,  mehrere  giebt,  aber  kein  Mittel, 
dazwischen  zu  entscheiden. 

Es  fragt  sich  nämlich  jetzt,  wie  lang  die  folgenden  negativen  Zähne 
zu  machen  seien,  und  wohin  wir  ihren  Ursprung  [163]  zu  verlegen 
haben.  Wir  stellten  oben  S.  554  als  wahrscheinlich  hin,  dass  die  eben 
eret  entstandene  Eraft  der  Nachwirkung  alsbald  in  demselben  Maasse  wie 
die  der  parelektronomischen  Strecke  die  Schwankung  mitmache.  Danach 
könnten  wir  unter  der  Voraussetzung,  dass  wir  das  Gesetz  kennten, 
nach  welchem  die  terminale  Nachwirkung  wächst,  über  die  Länge  eines 
beliebigen  negativen  Zahnes  wohl  etwas  aussagen.  Denn  sei  n  das  Ver- 
hältniss  der  Länge  des  ersten  negativen  zu  der  des  ersten  positiven 
Zahnes  (also  in  unserer  Figur  n  =  2/8),  was  wir  so  ausdrücken  wollen: 

L-x  =  n  •  L+i, 

so  hätte  man,  bei  rechteckigen  Etenoidenzähnen  (s.  oben  S.  510.  517), 
allgemein  die  Länge  des  ?ten  negativen  Zahnes 

_   xx-L+v(P+N{t>)) 
J'-*-  M  ' 

wo  t,  die  Abscisse  des  Zahnes  bedeutet. 

Allein  eine  Menge  Umstände  widersetzt  sich  einer  so  einfachen 
Schlussfolge.  Wegen  der  Ermüdung  und  der  inneren  Nachwirkung  wissen 
wir  nicht,  wie  wir  die  Länge  i*+„  zu  nehmen,  und  was  zur  Zeit  t,  als 
Kraft  M  des  ruhenden  Muskels  anzusehen  sei.  Unstreitig  ermüdet,  um 
uns  so  auszudrücken,  die  parelektronomische  Strecke;  ob  auch  der  ihr 
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eben  in  Gestalt  terminaler  Nachwirkung  gewordene  Kraftzuwachs,  wissen 
wir  nicht  Sodann  stellten  wir  schon  oben  S.  558  Yermuthungen 
auf,  um  den  eigentümlichen  Gang  der  Schwankung  bei  natürlichem 
Querschnitte  zu  erklären.  Wir  nahmen  an,  dass  entweder  n  schwanke, 
mit  welchem  bei  rechteckigen  Ktenoidenzähnen  n  durch  folgende  Relation 
verknüpft  sein  würde: 

_  RP  +  T{P—nL) 
n  ~~  RM+  T(M  —  L)  ; 
oder  dass  die  terminale  Nachwirkung  zu  einem  labilen  Zustande  führe, 
und  ihre  Kraft  plötzlich  auf  einen  geringeren  Werth  zurückspringe,  wo- 
mit denn  auch  wieder  Abnahme  der  negativen  Zahnlänge  verbunden  sein 
würde.  Es  fehlte  nicht  an  Einwänden  gegen  beide  Annahmen;  wie  die 
Sachen  stehen,  haben  wir  keine  besseren,  und  ich  habe  den  betreffenden 
Theil  der  Figur  deshalb  nach  folgendem  Princip  entworfen. 

[164]  Die  ersten  vier  Zähne  entspringen  aus  immer  grösserer  Tiefe, 
was  die  schnell  wachsende  terminale  Nachwirkung  versinnlicht  Sie 
nehmen  wegen  Ermüdung  an  Länge  ab,  jedoch  langsamer  als  die  Kte- 
noidenzähne,  vielleicht  weil  dieser  Abnahme  die  Zunahme  entgegenwirkt, 
welche  aus  der  Betheiligung  der  Nachwirkung  an  der  Schwankung  ent- 
springt. Vom  fünften  bis  achten  Zahn  habe  ich  n  grösser  genommen, 
um  zu  zeigen,  wie  solche  Schwankung  von  n  Stillstand,  ja  Abnahme  der 
Gesammtschwankung  bei  natürlichem  Querschnitt  bedinge.  Beim  achten 
Zahne  springt  die  bisher  stetig  wachsende  terminale  Nachwirkung  auf 
einen  geringeren  Werth  zurück,  und  es  wird  so  die  andere  Art  veran- 
schaulicht,-wie  der  Gang  der  Gesammtschwankung  bei  natürlichem  Quer- 
schnitt erklärlich  würde.  Dasselbe  wiederholt  sich  nochmals  beim  zwölften 
Zahn. 

Schliesslich  ist  in  ü.  N  die  Gesammtschwankung  bei  natürlichem 
Querschnitt  schematisch  dargestellt.    Da  der  Muskel  als  in  der  Ruhe 
stromlos  gedacht  ist,   können  wir  die  Curve  der  Schwankung  »0iw,  bei 
natürlichem  Querschnitt  unter  derselben  Abscissenaxe  auftragen,  über 
welcher  wir  die  Schwankung  bei  künstlichem  Querschnitt  auftrugen.  Um 
die  Entstehung  der  Curve  n0nnx  zu  begreifen,   denke  man  sich  zuerst 
eine  Curve,  deren  Ordinaten  die  algebraische  Summe  der  Ordinaten  <ler 
beiden  Curven  m0mmlJ  p0ppx  seien.    Dann  steht  Curve  n0nnt  zujentf 
resultirenden  Curve  in  derselben  Beziehung,  wie  Curve  AqAA,  zu  Cun? 
mQmml.    Es  würde  aber  nichts  zur  Deutlichkeit  beitragen,  wollten  wir 
die  resultirende  Curve  selber  entwerfen.     Es  handelt  sich  nur  darum, 
einsichtlich  zu  machen,  wie,  durch  Hinzutreten  der  parelektronomisches 
Kraftschwankung  p0ppl9  Curve  k^^  in  eine  der  Curve  »0nwi  üm^* 
übergeht. 
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Man  sieht  erstens,  dass  das  zwischen  der  Geraden  p0px  und  der 
Abscissenaxe  ot  gelegene  wagerecht  schraubte  Stück  der  negativen  Zähne 
sich  von  den  positiven  Zahnen  abzieht  Dagegen  fügen  sich  letzteren 
hinzu  die  von  der  Axe  aus  jenseit  der  Geraden  zwischen  je  zwei  Zähnen 
gelegenen  senkrecht  schraubten  Flächenräume,  welche  die  terminale 
Nachwirkung  vorstellen.  Der  zwischen  zwei  gegebenen  Ordinalen  [165] 
begriffene,  wagerecht  schraubte  Flächenraum  übertrifft  besonders  zu  An- 
fang den  die  Nachwirkung  vorstellenden  senkrecht  schraffirten  Flächen- 
raum zwischen  denselben  Ordinaten.  Unter  dieser  Annahme  erklärt  es 
sich,  dass  die  Gesammtschwankung  bei  natürlichem  Querschnitt  lang- 
samer ansteigt,  als  bei  künstlichem.  Den  Störungen  des  (Sanges  der 
Curve  PoPPi  durch  Schwanken  von  n,  oder  Bückspringen  der  Nachwir- 
kung, oder  Beides,  entsprechen  ähnliche  Störungen  im  Gange  der  Ge- 
sammtschwankungscurve.  Das  später  erreichte)  Maximum  dieser  Curve 
ft  bleibt  unter  dem  MaThnnm  der  Gesammtschwankungscurve  M  bei 
künstlichem  Querschnitt  Vom  MMimmn  sinkt  die  Curve  langsam  herab, 
and  hält  sich,  auf  und  ab  schwankend,  einige  Zeit  auf  einer  dem  Maxi- 
mum nahen  Höhe;  die  Schwankungscurve  geht  dann  allmählich  in  die 
der  Nachwirkung  über. 

Ich  übergehe,  dem  schon  oben  S.  563.564  Gesagten  gemäss,  die  Frage, 
ob  die  innere  Nachwirkung  auch  die  parelektronomischen  Kräfte  ergreife, 
als  für  den  gegenwärtigen  Stand  der  Untersuchung  zu  schwierig  und 
unbedeutend  zugleich.  Dagegen  scheint  schliesslich  folgende  Erwägung 
gerechtfertigt  Da  die  Curve  der  Gesammtschwankung  bei  natürlichem 
Querschnitt  allmählich  in  die  der  terminalen  Nachwirkung  übergeht,  und 
da  letztere  die  innere  Nachwirkung  weit  übertrifft,  so  kann  zuletzt  die 
Schwankung  bei  natürlichem  der  bei  kunstlichem  Querschnitt  gleich- 
kommen, ja  sie  übertreffen,  obschon  das  MaTimnm  bei  künstlichem  das 
bei  natürlichem  Querschnitt  übertraf.  Ich  habe  diese  Möglichkeit  in  die 
Figur  aufgenommen,  obschon  ich  über  deren  wirkliches  Stattfinden  keine 
unmittelbare  Beobachtung  besitze.  Um  solche  zu  erlangen,  müsste  man 
an  einem  und  demselben  Muskel  erst  die  Schwankung  bei  natürlichem 
Querschnitte  nach  einer  gewissen  Dauer  des  Tetanus  messen,  dann 
chemischen  Querschnitt  herstellen,  und  nun  die  Schwankung  nach  der- 
selben Dauer  des  Tetanus  messen.  Wenn  man  aber  jetzt  geringere  Wir- 
kung erhält,  steht  Einem  nichts  dafür,,  dass  dies  nicht  bloss  von  der  Er- 
müdung und  von  der  Herabsetzung  der  Erregbarkeit  durch  das  Anätzen 
herrühre.    Der  Versuch  ist  also  nicht  ausführbar. 

Ich  glaube,  dass  hiermit  die  Kenntniss  der  negativen  [166]  Schwan- 
kung in  formeller  Hinsicht  soweit  geführt  ist,  wie  die  vorhandenen  Beob- 
achtungen gestatten,  bin  aber  weit  davon  entfernt,  zu  meinen,  dass 
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letztere  den  Kreis  der  schon  möglichen,  noch  immer  verhältnissmassig 
fruchtbaren,  ja  grundlegenden  Wahrnehmungen  erschöpft  haben.  Ina 
Gegentheil,  es  dürfte  sehr  lohnend  sein,  an  der  Hand  der  gewonneneu 
Einsichten  an  die  Beantwortung  der  vielen  hier  noch  offenen  Fragen  sich 
zu  machen.  Einige  dieser  Fragen,  welche  mit  dem  Vorigen  in  keinem 
unmittelbaren  Zusammenhange  stehen,  werde  ich  im  letzten  Paragraphen 
dieser  Abhandlung  anregen.  Vorher  jedoch  liegt  uns  noch  ob,  einem  auf 
den  Umsturz  aller  obigen  Anschauungen  gerichteten  Unternehmen  ent- 
gegenzutreten. 

[342] 

§.  XXV.    Widerlegung  der  HERMANN'schen  Theorie  der 
negativen  Schwankung  und  Untersuchung  letzterer  bei  un- 
mittelbarer Reizung  curarisirter  Muskeln.1 

1.    Hrn.  Hermann'b  Theorie  der  negativen  Schwankung. 

Hr.  Hermann  versucht  die  negative  Schwankung  des  Muskelstromes 
bei  der  Zusammenziehung  durch  die  Annahme  zu  erklären,  dass  thätiger 
Muskel  gleich  absterbendem  negativ  gegen  ruhenden  Muskel  sich  ver- 
halte, folglich  thätiger  Muskel  neutral  gegen  absterbenden.  Nach  dieser 
Hypothese  fallt  bei  künstlichem  Querschnitte,  wenn  der  Muskel  auf  allen 
Punkten  seines  Inneren  thatig  wird,  der  Grund  zum  Strome  fort,  da  am 
Querschnitt  thätiger  Muskel  an  absterbenden  grenzt.  Die  negative 
Schwankung  ergiebt  sich  somit  um  so  leichter ,  als  dies  Apercu  der  Keim 
aller  thierisch-elektrischen  Speculationen  des  Hrn.  Hermann  war. 

Dagegen  bei  natürlichem  Querschnitt  und  im  stromlosen  Zustand 
der  Muskeln,  den  Hr.  Hebmann  als  den  normalen  betrachtet,  vermag 
Hr.  Hermann  aus  seiner  Hypothese  nicht  ohne  Weiteres  zu  erklären, 
dass  der  thätige  Muskel  im  umgekehrten  Sinne  vom  Gesetze  des  Muskel- 
stromes elektromoto-  [343]  risch  wirksam  wird.  Denn  wird  der  Muskel 
zugleich  auf  allen  Punkten  seines  Inneren  thätig,  so  heisst  dies  na^h 
Hrn.  Hermann  soviel,  wie  dass  er  auf  allen  Punkten  negativ  gegen 
ruhenden  Muskel  werde.  Da  nun  aber,  ohne  weitere  Hypothese,  nirgend 
ruhender  Muskel  torhanden  ist,  kann  eben  so  wenig  Strom  entstehen, 
als  wenn  ein  in  verdünnte  Schwefelsäure  versenkter  Zinkblock  auf  allen 
Punkten  zugleich  in  Platin  sich  verwandelte. 

Dieser  Schwierigkeit  entgeht  Hr.  Hermann  durch  zwei  Hypothesen. 


1  Aus  dem  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1867.  S.  342. 
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Die  eine  ist,  dass  die  Zusammenziehung  des  Muskels  nicht  auf  allen 
Punkten  zugleich  stattfinde.  Das  abgeleitete  Ende  des  Muskels  ist  von 
der  Eintrittsstelle  des  Nerven  im  Allgemeinen  weiter  entfernt  als  der  ab- 
geleitete Punkt  des  Längsschnittes.  Hier  wird  also  die  Zuckung  früher 
gegenwärtig  sein  als  dort,  und  im  Augenblicke  der  Zuckung  wird  der 
Längsschnittspunkt  sich  negativ  gegen  das  Muskelende  verhalten,  mit 
anderen  Worten,  negative  Schwankung  wird  entstehen. l  In  Muskeln 
und  Nerven  so  entstandene  Ströme  will  Hr.  Hebmann  cActionsströme' 
genannt  wissen,  und  mit  den  Froschhautströmen  und  dem  Schlage  der 
elektrischen  Fische  sind  sie  die  einzigen  thierisch-elektrischen  Erschei- 
nungen, die  er  im  lebenden  oder  überlebenden  unversehrten  Körper 
zulässt 

In  seiner  ersten  Bekanntmachung  übersah  Hr.  Hermann,  und  ich 
musste  ihn  erst  darauf  hinweisen  (S.  oben  S.  338),  dass  ihm  mit  dieser 
Annahme  noch  nicht  geholfen  sei.  Denn  wenn  die  Schwankung  das 
Ende  des  Muskels  ergriffen  hat,  kommt  ein  Punkt,  wo  nach  seiner  Hypo- 
these dies  Ende  so  negativ  gegen  den  Längsschnitt  sich  verhalten  muss, 
wie  vorher  positiv;  es  erfolgt  positive  Schwankung,  und  die  Schwankungen 
heben  einander  an  der  Bussole  auf. 

Deshalb  fügte  Hr.  Hebmann  seitdem  die  zweite  Hypothese  [344]  hinzu, 
dass  die  Zuckung,  indem  sie  im  Muskel  fortschreitet,  an  Stärke  verliere, 
und  dass  also  die  positive  Schwankung  die  negative  nicht  aufhebe,  welche 
somit  zum  Vorschein  komme.2 

An  diesen  Aufstellungen  des  Hrn.  Hebmann  ist  zweierlei  zu  unter- 
scheiden. Richtig  ist  daran,  dass  die  Zusammenziehung  nicht  auf  allen 
Punkten  des  Muskels  zugleich  in  derselben  Phase  begriffen  ist,  und  auch 
uns  steht  schliesslich  bevor,  mit  Rücksicht  hierauf  unsere  Ergebnisse  zu 
erörtern.  Eine  andere  Frage  ist,  ob  Abnahme  der  Reizwelle  stattfinde, 
und  ob  dadurch  die  verschiedenen  Erscheinungsweisen  der  negativen 
Schwankung  erklärt  werden  können.  Zunächst  werden  einige  Bemer- 
kungen über  die  Vertheilung  der  Nerven  im  Muskel  hier  am  Platze 
sein,  da  um  diesen  Punkt  fortan  die  Verhandlung  sich  wesentlich  dreht. 


1  Weitere  Untersuchungen  zur  Physiologie  der  Muskeln  und  Nerven.  Berlin 
1867.   S.  36. 

2  UnterBuchungen  zur  Physiologie  der  Muskeln  und  Nerven.  Drittes  Heft. 
Berlin  1868.  S.  59;  —  Grundriss  der  Physiologie  des  Menschen.  5.  Aufl.  Berlin 
1874.    S.  252. 
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letztere  den  Kreis  der  schon  möglichen,   noch  b 
fruchtbaren,  ja  grundlegenden  Wahrnehmung | 
Gegentheil,  es  dürfte  sehr  lohnend  sein,  ar/J      l 

Einsichten  an  die  Beantwortung  der  vieler,/,;    '      :-  ji  ihrer 

zu  machen.    Einige  dieser  Fragen,  we1  //  *       :  chtig,  &• 

unmittelbaren  Zusammenhange  stehen  ::  ;    -  -  gleichzeitig 

dieser  Abhandlung  anregen.  Vorhr    /  *  ,    .  age  fehlen. 

den  Umsturz  aller  obigen  Anscv      ...  mir  keinen 

gegenzutreten.  mit  der,  wie 

fcen,  dass  es 

[342]  negiebt  Doch 

§.  XXV.    Wider*  angimMusiel 

negativen  Schwa 

mitter  Aes  auflöte 

„,  wonach  jede  Faser  etwa 

!•   Hr  ^uhne  liess   zu  jeder  Muskelfaser  des 

,  i\unfasern  treten,  obschon  er  an  einigen  Fasern 

.  mi  einzelnen  sogar  keine  Nervenendigung  Tand. 4    Hr.   ; 

I?  7er      wiederholte  Hrn.  Reichert's  Beobachtungen  über  die  moto- 


Mus* 


ldigung 


,      ^eispindeln  erhalten  übrigens  nur  eine  einzige  doppelt  contounn« 
•"^•enfaser,"  lassen  schliessen,  dass  er  sonst  jeder  Spindel  dieses  Mus- 
?&  mehr  als  eine  Nervenfaser  zusprach.5 

Für  den  IL  gracilis  des  Frosches  dagegen,6  sowie  für  alle  Sauge- 
tfriermuskeln,  ja  sichtlich  sonst  für  alle  Muskeln  aller  Thiere  stellte  Hr. 
j£bause  die  Regel  auf,  dass  jede  Muskelfaser  nur  eine  Nervenendigung 
erhält.    Besonders  genau  überzeugte  er  sich  davon  am  M.  retractor  bdbi 


1  Geblach,  das  Verhältnis  der  Nerven  zu  den  willkürlichen  Muskeln  der 
Wirbelthiere.    Leipzig  1874.  S.  47. 

2  Während  des  Druckes  dieses  Aufsatzes  erhielt  ich  durch  die  Gute  des  Hrn. 
Dr.  August  Ewald  dessen  Abhandlung:  „Ueber  die  Endigung  der  motorischen 
Nerven  in  den  quergestreiften  Muskeln"  (PflCger's  Archiv  u.  s.  w.  Bd.  XII.  1816. 
S.  529),  worin  die  GEBLACH'sche  Lehre  widerlegt  wird. 

3  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.    1851.  S.  58. 

4  Monatsberichte  der  Akademie  u.  s.  w.  1859.  S.  395;  —  Archiv  für  Anatomie 
u.  s.  w.  1859.  S.  565  ff.;  ~  Ueber  die  peripherischen  Endorgane  der  motorischen 
Nerven.  4.  Leipzig  1862.  S.  19.  20;  -  Stbickeb's  Handbuch  der  Lehre  von  den 
Geweben  u.  s.  w.    Leipzig  1871.  Bd.  I.  S.  153. 

6  Die  motorischen  Endplattcn  der  quergestreiften  Muskelfaser.  Hannover  1869. 
S.  95. 

6  A.  a.  O,  S.  99. 
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nsor  fasciae  latae  der  Katze.1    Die  von  Hrn.  Kühne  an 

ti  beschriebenen  häufigeren  Nerveneintritte  deutete  er 

2  und   sprach  es  schliesslich  rückhaltlos  aus,  „dass 

cuskelfasern  der  grössten  Muskeln  nur  eine  einzige 

Betreff  der  Zahl  der  in  eine  Muskel-  [346]  faser 
1  scheint  Hr.  Geblach.    Dass  im  Brusthaut- 

hl  von  Nervenendigungen  gefunden  wurde, 

er  durch  die  bei  den  meisten  terminalen 

in  die  Muskelfaser   vorhandene  Zwei- 

andere  Lehre  des  Hrn.  Krause  über 
Trn.  Rollett   wieder  aufgefundene 
Tnneren  des  Muskels6  betrachtet 
*uug  nach  giebt  es  überhaupt  keine 
öuiche  von  höchstens  4cm.    Bei  Muskeln  von 
* ,  geringerer  Länge  erstrecken  sich  die  Muskelfasern  von 
*u  Sehne,  wie  man  es  bisher  auch  von  längeren  Muskeln  falsch- 
lich sich  dachte.     Bei  längeren  Muskeln  aber  enden  die  Muskelfasern 
an  beiden  Enden  spitz,  daher  Hr.  Krause  die  Muskelfasern  cMuskel- 
spindeln'  nennt8 


l  A  a.  0.  S.  76—79. 

1  C.  P.  Th.  Kbausk's  Handbuch  der  menschlichen  Anatomie.  3.  Aufl.  von 
W.  Kkaüsb.   Bd.  I.  Hannover  1876.   S.  497. 

3  Handbuch  u.  s.  w.   S.  495. 

*  Das  Verhältniss  der  Nerven  zu  den  willkürlichen  Muskeln  u.  s.  w.    S.  34. 
5  Wiener  Sitzungsberichte  u.  s.  w.  1856.  Bd.  XXI.    S.  176. 

•  Die  motorischen  Endplatten  u.  s.  w.  S.  2— 6;  —  Handbuch  der  menschlichen 
Anatomie  u.  s.  w.  A.  a.  O.  S.  81.  Hr.  Krause  hat  Recht,  wenn  er  bemerkt,  dass 
durch  die  von  ihm  in  den  längeren  Muskeln  erkannte  Anordnung  deren  Leistungs- 
fähigkeit nicht  beeinträchtigt  werde,  da  der  Zug  durch  die  fest  verbundenen  Muskel- 
spindeln wie  durch  eine  stetige  Faser  sich  fortpflanze.  Wenn  er  aber  an  der 
weiten  Stelle  hinzufügt:  „Im  Gegentheil  dürfte  die  mechanische  Leistung  bei  der 
.♦vorhandenen  Anordnung  sich  vorteilhafter  gestalten,  als  wenn  die  Muskelfasern 
»»von  einem  Muskelende  bis  zum  andern  reichten,"  wie  daraus  einleuchte,  dass  bei 
letzterer  Annahme  eine  Sartoriusfaser  vom  Menschen  Verhältnisse  darböte,  wie  ein 
Draht  von  15  »  Länge  und  1  ^m  Durchmesser,  —  so  verstehe  ich  ihn  nicht.  Zwar 
Met  sich  bei  seinem  Vater  die  Meinung,  dass  Zwischensehnen  einen  Muskel  ver- 
stärken (Handbuch  der  menschlichen  Anatomie.  1833.  Bd.  I.  S.  63),  aber  diese  Mci- 
DÜD£  ist  irrig.  Die  Kraft  des  Muskels  ist  seinem  Querschnitte  proportional,  der 
doch  nicht  durch  Zwischensehnen  vergrößert  werden  kann.  Solche  Sehnen  verklei- 
nern nur  den  der  Länge  des  Muskels  proportionalen  Hub,  also  seine  Arbeitsleistung, 
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2.    Wird  bei  mittelbarer  Reizung  die  Muskelfaser  nur  an  einem  Punkt 
oder  an  mehreren  Punkten  ihrer  Länge  erregt? 

Ist  Hrn.  Geblach's  Lehre  von  einem  die  Muskelfaser  in  ihrer 
ganzen  Länge  durchdringenden  intravaginalen  Nervennetze1  richtig,  so 
würde  der  Muskel  auf  allen  seinen  Punkten  so  gut  wie  gleichzeitig 
erregt,  und  der  HERMAire'schen  Hypothese  würde  jede  Unterlage  fehlen. 

Ich  will  aber,  da  ohnehin  Hrn.  Gerlach's  Darstellung  mir  keinen 
überzeugenden  Eindruck  gemacht  hat,  davon  absehen,  *  und  mit  der,  wie 
ich  glaube,  grossen  Mehrzahl  der  Histologen  daran  festhalten,  dass  es 
Nervenendplatten  in  dem  [345]  allgemein  angenommenen  Sinne  giebt  Doch 
ist  hier  noch  genauer  festzustellen,  wie  man  deren  Vertheilung  im  Muskel 
sich  zu  denken  habe. 

Hr.  Reichert  zahlte  im  Brusthautmuskel  des  Frosches  auf  160  bis 
180  Muskelfasern  280 — 340  Nervenendigungen,  wonach  jede  Faser  etwa 
2  Nerven  erhalten  würde.3  Hr.  Kühne  liess  zu  jeder  Muskelfaser  des 
Froschsartorius  6—8  Nervenfasern  treten,  obschon  er  an  einigen  Fasern 
auch  nur  eine,  an  einzelnen  sogar  keine  Nervenendigung  fand.4  Hr.  W. 
Kbause  wiederholte  Hrn.  Reichebt's  Beobachtungen  über  die  motori- 
schen Nervenendigungen  im  Brusthautmuskel,  und  seine  Worte:  „Manche 
„Muskelspindeln  erhalten  übrigens  nur  eine  einzige  doppelt  contourirte 
„Nervenfaser,"  lassen  schliessen,  dass  er  sonst  jeder  Spindel  dieses  Mus- 
kels mehr  als  eine  Nervenfaser  zusprach.* 

Für  den  M.  gracilis  des  Frosches  dagegen,6  sowie  für  alle  Sätige- 
thiermuskeln,  ja  sichtlich  sonst  für  alle  Muskeln  aller  Thiere  stellte  Hr. 
Krause  die  Regel  auf,  dass  jede  Muskelfaser  nur  eine  Nervenendigung 
erhält.    Besonders  genau  überzeugte  er  sich  davon  am  M.  retractor  bulbi 


1  Geblach,  das  Verhältniss  der  Nerven  zu  den  willkürlichen  Muskeln  der 
Wirbelthiere.    Leipzig  1874.  S.  47. 

2  Während  des  Druckes  dieses  Aufsatzes  erhielt  ich  durch  die  Gute  des  Hrn. 
Dr.  August  Ewald  dessen  Abhandlung:  „Ueber  die  Endigung  der  motorischen 
Nerven  in  den  quergestreiften  Muskeln"  (Pflüobe's  Archiv  u.s.  w.  Bd.  XII.  1876. 
S.  529),  worin  die  GERLACH'sche  Lehre  widerlegt  wird. 

3  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.    1851.  S.  58. 

*  Monatsberichte  der  Akademie  u.  s.  w.  1859.  S.  395;  —  Archiv  für  Anatomie 
u.  s.  w.  1859.  S.  565  ff.;  —  Ueber  die  peripherischen  Endorgane  der  motorischen 
Nerven.  4.  Leipzig  1862.  S.  19.  20;  —  Stbickeb's  Handbuch  der  Lehre  von  den 
Geweben  u.  s.  w.   Leipzig  1871.  Bd.  I.  S.  153. 

5  Die  motorischen  Endplatten  der  quergestreiften  Muskelfaser.  Hannover  1869. 
S.  95. 

«  A.  a.  O,  g.  99. 
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und  am  M.  tensor  fasciae  latae  der  Katze.1  Die  von  Hrn.  Kühne  an 
den  Sartoriusfasern  beschriebenen  häufigeren  Nerveneintritte  deutete  er 
als  Capillargefasse , a  und  sprach  es  schliesslich  rückhaltlos  aus,  „dass 
„auch  die  längsten  Muskelfasern  der  grössten  Muskeln  nur  eine  einzige 
,,Endplatte  besitzen."3 

Gleicher  Meinung  in  Betreff  der  Zahl  der  in  eine  Muskel-  [346]  faser 
eintretenden  Nervenfasern  scheint  Hr.  Geblach.  Dass  im  Brusthaut- 
muskel  etwa  die  doppelte  Zahl  von  Nervenendigungen  gefunden  wurde, 
wie  von  Muskelfasern,  erklärte  er  durch  die  bei  den  meisten  terminalen 
Nervenfasern  vor  dem  Eintritt  in  die  Muskelfaser  vorhandene  Zwei- 
theilung.* 

Von  Bedeutung  wird  liier  eine  andere  Lehre  des  Hrn.  Kbause  über 
den  Bau  der  Muskeln.  Die  von  Hrn.  Kollett  wieder  aufgefundene 
spitze  Endigung  der  Muskelfasern  im  Inneren  des  Muskels*  betrachtet 
Hr.  Krause  als  Regel.  Seiner  Meinung  nach  giebt  es  überhaupt  keine 
längeren  Muskelfasern  als  solche  von  höchstens  4cm.  Bei  Muskeln  von 
dieser  oder  von ,  geringerer  Länge  erstrecken  sich  die  Muskelfasern  von 
tfehne  zu  Sehne,  wie  man  es  bisher  auch  von  längeren  Muskeln  falsch- 
lich sich  dachte.  Bei  längeren  Muskeln  aber  enden  die  Muskelfasern 
an  beiden  Enden  spitz,  daher  Hr.  Kbause  die  Muskelfasern  'Muskel- 
spindeln'  nennt.6 


*  A.  a.  0.  S.  76—79. 

1  C.  F.  Th.  Kbausk's  Handbuch  der  menschlichen  Anatomie.  3.  Aufl.  von 
W.  Kbause.    Bd.  I.  Hannover  1876.   S.  497. 

9  Handbuch  u.  s.  w.   S.  495. 

*  Das  Verhältniss  der  Nerven  zu  den  willkürlichen  Muskeln  u.  s.  w.    S.  34. 

8  Wiener  Sitzungsberichte  u.  s.  w.  1856.  Bd.  XXI.    S.  176. 

6  Die  motorischen  Endplatten  u.  s.  w.  S.  2—6;  —  Handbuch  der  menschlichen 
Anatomie  u.  s.  w.  A.  a.  O.  S.  81.  Hr.  Kbause  hat  Recht,  wenn  er  bemerkt,  dass 
durch  die  von  ihm  in  den  längeren  Muskeln  erkannte  Anordnung  deren  Leistungs- 
fähigkeit nicht  beeinträchtigt  werde,  da  der  Zug  durch  die  fest  verbundenen  Muskel- 
Spindeln  wie  durch  eine  stetige  Faser  sich  fortpflanze.  Wenn  er  aber  an  der 
zweiten  Stelle  hinzufugt:  „Im  Gegentheil  dürfte  die  mechanische  Leistung  bei  der 
„vorhandenen  Anordnung  sich  vorteilhafter  gestalten,  als  wenn  die  Muskelfasern 
»von  einem  Muskelende  bis  zum  andern  reichten,"  wie  daraus  einleuchte,  dass  bei 
letzterer  Annahme  eine  Sartoriusfaser  vom  Menschen  Verhältnisse  darböte,  wie  ein 
Draht  von  15  »  Länge  und  1  n»m  Durchmesser,  —  so  verstehe  ich  ihn  nicht.  Zwar 
findet  sich  bei  seinem  Vater  die  Meinung,  dass  Zwischensehnen  einen  Muskel  ver- 
stärken (Handbuch  der  menschlichen  Anatomie.  1833.  Bd.  L  S.  63),  aber  diese  Mei- 
nung ist  irrig.  Die  Kraft  des  Muskels  ist  seinem  Querschnitte  proportional,  der 
doch  nicht  durch  Zwischensehnen  vergrössert  werden  kann.  Solche  Sehnen  verklei- 
nern nur  den  der  Länge  dos  Muskels  proportionalen  Hub,  also  seine  Arbeitsleistung, 
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Hr.  [347]  Nicol  hat  dies  Ergebniss  bestätigt.1 

Indem  jede  Muskelspindel  nur  eine  Nervenfaser  erhält,  erklärt  es 
sich,  dtiss  längere  Muskeln  nicht  bloss  in  der  Mitte  ihrer  Länge,  sondern 
bis  zu  einer  Entfernung  von  ihren  Enden,  die  etwa  der  halben  Läng«* 
einer  Muskelspindel  gleichkommt,  Nerven  enthalten.  Die  Enden  des  M. 
tensor  fasciae  latae  der  Katze  z.  B.  findet  man  in  0*5  bis  2  om  nerven- 
frei.8 Muskeln  von  geringerer  Länge  als  4cm  müssen  im  Verhältnis 
zu  ihrer  Masse  um  so  mehr  Nerven  erhalten,  je  kürzer  sie  sind,  längere 
Muskeln  eine  ihrer  Masse  proportionale  Anzahl  von  Nervenfasern.  Nimmt 
man  hinzu,  dass  in  verschiedenen  Muskeln  aus  Einer  Nervenfaser  ver- 
schieden viel  Endfasern  entspringen  können,  so  fehlt  es  nicht  an  Mitteln, 
um  Erscheinungen  zu  erklären,  wie  den  scheinbar  grosseren  Nerven« 
reichthum  der  Augenmuskeln.8 

Es  wird  bequem  sein,  fortan  Muskeln,  in  welchen  die  Fasern  [348] 
von  Ende  zu  Ende  reichen,  in  der  Rede  kurz  von  solchen  unterscheiden 
zu  können,  welche  der  Länge  nach  aus  mehreren  Fasern  oder  Spindeln 
zusammengesetzt  sind.  Ich  werde  erstere  monomere,  letztere  pleio- 
mere  Muskeln  nennen. 

Jetzt  handelt  es  sich  darum,  die  Nervenvertheilung  in  monomeren 
Muskeln  zu  untersuchen.     Nach  Hrn.  Kühne  bleibt  der  Sartorius  des 


daher  ihr  Dasein  aus  der  Entwickelung  oder  aus  besonderen  Zwecken  zu  rechtfer- 
tigen ist  (Vergl.  Henle,  Handbuch  der  Muskcllchre  des  Menschen.  2.  Aufl.  Braun- 
schweig 1871.  S.  8).  Die  Zusammensetzung  längerer  Muskeln  aus  Spindeln  ist  vor- 
teilhafter nur  weil  der  an  mehr  Punkten  innervirte  Muskel  schneller  in  ganzer 
Länge  einen  gewissen  Grad  von  Energie  erreicht.  Erhielte  eine  von  Ende  zu  Ende 
auch  des  längsten  Muskels  verlaufende  Faser  soviel  Nervenendigungen,  als  Spindeln 
dazu  gehören  um  dieselbe  Strecke  zu  überspannen,  so  würde  sie,  selbst  angenommen 
die  übereinandergreifenden  Enden  der  Spindeln  ergänzten  sich  stets  zum  gleichen 
Querschnitte,  nicht  bloss  so  gut  wirken,  wie  die  ihr  entsprechende  Spindelreibe, 
sondern  besser.  Denn  ist  t>  die  Geschwindigkeit  der  Zuckungswelle,  und  l  die  Iüng^. 
in  welcher  die  Spindeln  mit  ihren  Enden  aneinander  liegen,  so  erreicht  die  Spindel- 

reihe  erst  um  die  Zeit  t  =  —    später  als  die  zusammenhängende  Faser  auf  allen 

2v 

Punkten  denselben  Grad  von  Energie,  wie  diese. 

1  Henle's  und  Pfeuffer's  Zeitschrift  u.  s.  w.  1866.  3.  B.  Bd.  XXYI1I. 
S.  78. 

2  Nach  Hrn.  Kölliker  enthält  der  obere  Bauch  des  M.  omohyoideus  des 
Menschen  bei  einer  Länge  von  3"  nur  in  einem  Bereiche  von  5 — 8"',  also  in  ein**!« 
Sechstel  seiner  Länge,  Nervenfasern.  Aehnliches  berichtet  Hr.  Köllikrb  von» 
unteren  Bauehe  desselben  Muskels,  ferner  vom  M.  sternohyoideus,  sternothyreoidetiN 
subcruralis  und  eostoeervicalis.  Doch  beziehen  sieh  diese  Angaben  nur  auf  grober 
Nervenverzweigungen  (Mikroskopische  Anatomie.  Bd.  IL  Leipzig  1850.  S.  238.  239.) 

3  Vergl.  Krause,  Die  motorischen  Endplatten  u.  s.  w.   S.  79. 
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Frosches  nur  im  Bereiche  weniger  Millimeter  von  seinen  Enden  nerven- 
frei.1 Nach  Hrn:  Krause  vertheilen  sich  die  Nerven  im  M.  retractor 
bulbi  der  Katze  innerhalb  der  mittleren  zwei  Viertel  des  Muskels.3  Nach 
Hrn.  Reichert  beschränkt  sich  am  Brusthautmuskel  des  Frosches  die 
Strecke,  in  welcher  die  Nerven  an  den  Muskelfasern  endigen,  auf  das 
mittlere  Drittel3  Endlich  am  Gastroknemius  des  Frosches  verlegt 
Hr.  Kühne  sammtliche  Endplatten  etwa  in  die  Mitte  der  Muskelfasern. 4 

Hier  stossen  wir  jedoch  auf  eine  ernste  Schwierigkeit,  welche  noch- 
mals zu  erörtern  ich  nicht  für  unnütz  halte,  obschon  ich  schon  einmal 
darauf  hinwies.6  Aus  Hrn.  C.  Sachs'  Versuchen  folgt,  dass  die  Wirkung 
einer  Endplatte  auf  die  zugehörige  Muskelfaser  beschrankt  bleibt. 6  Aus 
Hrn.  Kühne's  Versuch  über  doppelsinnige  Leitung  des  Nervenprincipes 
am  Sartorius  folgt  weiter,  dass  auch  eine  Muskelfaser,  der  eine  Beizwelle 
entlang  läuft,  die  Nachbarfasern  unerregt  lässt.7  Danach  erscheint  un- 
zweckmässig,  dass  Nervenendigungen  über  einen  grösseren  Bezirk  des 
Muskels  sich  verbreiten.  Erstens  ist  Nervenlänge  vergeudet,  zweitens  geht 
im  Nerven  eine,  wenn  auch  kleine,  doch  angebbare  Zeit  verloren,  drittens 
wird  die  Wirkung  des  Muskels  verlangsamt,  denn  der  mittlere  Ab-  [349] 
stand  der  Endplatte  von  allen  Punkten  der  Muskelfaser  ist  ein  Minimum, 
wenn  die  Endplatte  in  deren  Mitte  liegt.  Das  scheinbar  allein  Zweck- 
mässige wäre,  dass  sammtliche  Endplatten  in  der  mittleren  Querebene 
des  Muskels  lägen,  wie  es,  mit  Berücksichtigung  seiner  verschobenen 
Form,  nach  Hrn.  Kühne  beim  Gastroknemius  der  Fall  ist. 

Diese  Schwierigkeit  zu  heben,  müsste  entweder  eine  aus  der  Ent- 
wickelung  herrührende  Ursache  für  die  scheinbar  unzweckmässige  An- 
ordnung nachgewiesen  werden,  woran  es  bisher  fehlt;  oder  man  müsste 
einen  anderen  damit  verbundenen  Zweck  ersinnen.  Man  könnte  glauben, 
die  Endplatten  lägen  deshalb  nicht  alle  in  Einer  Ebene,  weil  sie  als  kraft- 
erzeugende Organe  bedeutenden  Stoffwechsel  haben,  und  sich  gegenseitig 
beeinträchtigen  würden,  wenn  sie  sämmtlich  in  einer  Querebene  versam- 
melt wären.    Im  Gastroknemius  lägen  sie  zwar  virtuell  in  solcher  Ebene, 


1  Monatsberichte  der  Akademie  u.  s.  w.  1859.  S.  395;  —  Archiv  für  Anato- 
t'»niie  u.  8..  w.  1859.   S.  567. 

2  Die  motorischen  Endplatten  u.  s.  w.  S.  76. 

3  A.  a.  O.  S.  67. 

1  Ucber  die  peripherischen  Endorgane  u.  s.  w.  S.  22. 

5  Ex  perimental  kritik   u.  s.  w.     Monatsberichte   der   Akademie   u.  s.  w.    1874. 
S.  556.  -  Vergl.  unten  Abh.  XXXI.   §,  VIII. 

6  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.    1874.  S.  57.- 

7  Monatsberichte  der  Akademie  u.  s.  w.  S.  400;  —  Archiv  für  Anatomie  xi.  s.  w. 
1&59.  8.  585  ff. 
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seien  aber  in  Wirklichkeit  gegeneinander  verschoben,  so  dass  sie  in  ver- 
schiedener Höhe  sich  befinden.  Dieser  Annahme  widerstreitet,  dass  in  den 
Ganglien  zahlreiche  Nervenzellen,  deren  Stoffwechsel  dem  der  Endplatten 
am  ehesten  sich  vergleichen  Hesse,  dicht  gepackt  sind. 

Bei  der  Dünne  der  Endplatten  ist  auch  nicht  daran  zu  denken, 
dass  sie  in  Einer  Querebene  liegend  am  Muskel  einen  ringförmigen  Wulst 
erzeugt  hätten. 

Die  Richtigkeit  der  Angabe  vorausgesetzt,  dass  jede  Muskelfaser  auch 
eines  längeren  monomeren  Muskels  nur  eine  Nervenendplatte  erhalt, 
erscheint  demnach  als  einziger  Ausweg,  dass  es  doch  noch  gelinge; 
von  Einer  Endplatte  aus  mehrere  Muskelfasern  zu  innerviren.  Da  Hm 
Sachs'  Versuche  mit  minimaler  Heizung  angestellt  sind,  so  ist,  wie  er 
selber  hervorhebt,  die  Möglichkeit  da,  dass  bei  stärkerer  Beizung  die 
Wirkung  der  Endplatte  auf  mehrere  Fasern  sich  ausbreite.  Natürlich 
müsste  dann  diese  Wirkung  elektrisch  sein.  Der  Sinn  der  Anordnung 
wäre  dann,  dass  jede  Muskelfaser  an  mehreren  Stellen  zugleich  erregt 
würde,  nämlich  überall,  wo  sie  der  Bückenfläche  der  Endplatten  benach- 
barter Fasern  hinreichend  nahe  käme.  Dadurch  würde  sie  schneller  in 
ganzer  Länge  wirksam. 

Auch  verstände  man,  warum  in  längeren  monomeren  Mus-  [350] 
kein,  im  Vergleich  zu  kürzeren,  eine  längere  mittlere  Strecke  mit  Nerven- 
endigungen versehen  ist  als  in  kürzeren.  Dunkel  bliebe  dagegen,  warum 
in  pleiomeren  Muskeln  die  nervenfreie  Strecke  etwa  halb  so  lang  ist,  irie 
eine  Muskelspindel,  in  monomeren  nur  wenige  Millimeter  (veigl.  auf  den 
beiden  vorigen  Seiten).  Auch  in  ersteren  sollte  sie  so  kurz  wie  mög- 
lich sein. 

Hr.  Krause  äussert  die  Yermuthung,  dass  die  zur  Fortpflanzung 
der  Beizwelle  nöthige  Zeit  dem  Latenzstadium  entspreche.1  Dies  ist 
nicht  richtig.  Schon  vor  achtzehn  Jahren  hatte  Hr.  Pflügeb  (damals 
noch  in  Berlin)  denselben  Gedanken  gefasst.  Ich  erhielt  zu  jener  Zeit 
von  Hrn.  Bekojss  in  Königsberg  ein  HELMHOi/rz'sches  Myographion,  und 
der  erst«  Versuch,  den  Hr.  Pflügeb  und  ich  damit  anstellten,  galt 
dieser  Frage.  Es  zeigte  sich  aber  auch  bei  unmittelbarer  Beizung,  wo 
der  Muskel  auf  allen  Punkten  zugleich  erregt  wird,  ein  Latenzstadium.3 
Unzweifelhaft  war  dies  schon  von  Hrn.  Helmholtz  selber  beobachtet,  und 
er  hatte  nur  versäumt,  es  in  seinen  Abhandlungen  zu  erwähnen.    Uebri- 


1  Handbuch  u.  s.  w.    S.  501. 

2  Vergl.  E.  du  Bois-Rbyäjond,  On  the  Time  required  for  the  Trausraiw** 
of  Volition  and  Sensation  through  the  Nerves.  Proceedings  of  the  Royal  Instituten 
of  (ireat  Uritain.    April  13,  1866.  p.  6.  8.    Fig.  2. 
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gens  würde  am  PouiLLET'schen  Chronoskop,  bei  genauer  Einstellung  des 
Muskels  auf  Belastung  im  HELMHOLTz'schen  Sinne,  kein  Latenzstadium 
sich  zeigen,  wenn  sofort  nach  Eintreffen  des  Reizes  im  Muskel  die  Zu- 
sammenziehung in  der  Nähe  der  Endplatten  anfinge.  Denn  es  liegt  im 
Wesen  dieser  Anordnung,  dass  schon  die  kleinste  Zunahme  des  Muskels 
an  Spannung  den  zeitmessenden  Strom  unterbricht 


3.    Anwendung  der  neuen  Lehre  vom  Muskelbau  auf  die  elektromo- 
torischen  Erscheinungen   der  Muskeln.     Von   den   sehnigen  Scheide- 
wänden der  Mm.  gracilis  und   semimembranosus   vom   Frosche.    Vom 
Adductor  magnus,   einem   neuen   regelmässigen  Oberschenkclmuskel 

des  Frosches. 

Wir  kehren  zu  unserem  Gegenstande  zurück,  indem  wir  [351]  er- 
wägen, wie  Hrn.  Kbause's  Lehre  vom  Muskelbaue  zur  Lehre  vom 
Muskelstrome  passe.  Sichtlich  muss  in  pleiomeren  Muskeln  jede  Spitze 
einer  Muskelspindel  Sitz  von  Parelektronomie  und  terminaler  Nachwir- 
kung sein.  Allein  die  negativen  Kräfte  aller  inneren  Enden  heben,  wie 
man  annehmen  darf,  im  Allgemeinen  einander  auf.  Der  elektromotorische 
Erfolg  ist  also  derselbe,  als  reichten  die  Fasern  von  Sehne  zu  Sehne. 
Folglich  bleiben  bei  Hrn.  Kbause's  Vorstellung  vom  Muskelbaue  auch 
au  pleiomeren  Muskeln  alle  unsere  Schlüsse  in  Kraft. 

Die  monomeren  Froschmuskeln  werden  selbstverständlich  dadurch 
gar  nicht  berührt.  Doch  hat  neuerlich  mit  Bezug  auf  die  Frage  nach 
der  Geschwindigkeit  der  Keizwelle  Hr.  Hermann1  auf  den  zuerst  von 
Hrn.  Eckes2  hervorgehobenen  Umstand  aufmerksam  gemacht,  dass  die 
Mm.  gracilis  und  semimembranosus  vom  Frosche  durch  eine  sehnige 
Scheidewand  in  zwei  Abschnitte  getheilt  werden.  Hr.  Eckee  hatte  für 
beide  Muskeln  zweifelhaft  gelassen,  ob  die  Scheidewand  alle  Fasern  unter- 
breche, und  vom  Semimembranosus  hatte  er  angegeben,  dass  sie  den 
Muskel  in  schräger  Richtung  in  eine  vordere  und  hintere  Hälfte  theile. 
Hr.  Hermann  behauptet  für  beide  Muskeln  mit  grösster  Schärfe  Unter- 
brechung aller  Fasern  in  der  Art,  dass  der  Muskel  in  einen  oberen  und 
einen  unteren  Abschnitt  zerfalle,  aus  deren  einem  die  Zusammenziehung, 
wenigstens  am  entnervten  Muskel,  nicht  auf  den  anderen  übergehe;  und 
er  gründet  hierauf  eine  Kritik  der  Versuche ,  durch  welche  Hr.  Aeby  3 


1  Pplüoee's  Archiv  u.  s.  w.    1875.    Bd.  X.   S.  49. 

2  Die  Anatomie  des  Frosches.  Braunsehweig  18f>4.    S.  113.  114.    Fig.  81.  82. 

3  Untersuchungen  über  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  der  Reizung  in  der 
quergestreiften  Muskelfaser.    Braunschweig  18ß2. 
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und  später  Hr.  Bebnstein  l  die  Geschwindigkeit  der  Reizung  im  Muskel 
maassen. 

Ich  selber  habe  mich  des  Gracilis  und  Semimembranosus  oft  als 
regelmässiger  Muskeln  bedient,  namentlich  des  ersteren,  denn  am  Semi- 
membranosus hatte  ich  schon  eine  andere  Ab-  [532]  weichung  beschrie- 
ben, welche  darin  besteht,  dass  der  Muskel  in  einem  Theile  seiner  Länge 
von  unten  nach  oben  neue  Fleischbündel  ansetzt,  die  von  beiden  Seiten 
eines  an  seinem  äusseren  Umfang  emporsteigenden  Sehnenstreifes  ent- 
springen (s.  oben  S.  161).  Die  Inscriptiones  tendineae,  welche  schräg 
über  die  Aussenfläche2  beider  Muskeln  verlaufen,  waren  mir  nicht  unbe- 
kannt; doch  hielt  ich  sie  für  oberflächlich  und  hatte  bisher  keine  Veran- 
lassung, sie  näher  zu  berücksichtigen.  (Vergl.  oben  S.  53.  174.  184). 

Aus  Gründen,  welche  bald  erhellen  werden,  habe  ich  jetzt  diesen 
Punkt  genauer  untersucht.  Ich  gelangte  leicht  zum  Ziele  mittels  des 
Verfahrens,  welches  mir  zur  Darstellung  der  facettenformigen  Endigimg 
der  Muskelfasern  an  den  Sehnenspiegeln  des  Gastroknemius  und  Triceps 
so  nützlich  ward  (s.  oben  S.  49).  Die  Muskeln  wurden,  leicht  ausge- 
spannt, mit  Platindraht  auf  Glasstreifen  von  etwa  6  mm  Breite  und  40  bis 
50  mm  Länge  befestigt,  und  in  das  bekannte  Gemenge  von  Salpetersäure 
und  krystallisirtem  chlorsaurem  Kali  gelegt.  Das  Immobilisiren  der 
Muskeln  erfüllt  den  wichtigen  Zweck,  zu  verhindern,  dass  sie  in  df*r 
isolirenden  Flüssigkeit  zu  unförmlichen  Klumpen  sich  zusammenballen. 
Nach  hinreichender  Einwirkung  des  Gemenges  geht  der  Muskel  da,  w<-> 
eine  sehnige  Scheidewand  vorhanden  ist,  bei  sanfter  Berührung  ausein- 
ander, und  in  den  Trennungsflächen  unterscheidet  man  mit  der  Lupe 
die  sammetartige  Mosaik  der  Faserenden.  So  sind  folgende  Ergebnisse 
gewonnen. 

In  Fig.  41  zeigt  G  die  Innenfläche  (s.  Anm.  2)  des  rechten  Gracilis. 
Der  hintere  Rand  des  Muskels,  in  der  Figur  der  linke,  wulstet  sich  nach 
innen  vor,  und  giebt  dadurch  Anlass  zur  Bildung  einer  Falte,  in  der  bei 
x  der  Hilus  liegt.  Die  über  den  Muskel  ausgezogene  Curve  ist  der 
Rand  der  Scheidewand  an  der  dem  Beschauer  zugekehrten  Innenfläche; 
ihr  gleichsam  durch  den  Muskel  hindurch  gesehener  Rand  an  der  [353] 
dem  Beschauer  abgewandten  Aussenfläche  ist  gestrichelt.  Der  Theil  der 
Scheidewand,  welcher  eine  perspectivische  Ansicht  gewährt,  ist  getüpfelt. 
Wie  man  sieht,  ist  der  obere  Muskelabschnitt  im  Allgemeinen  keilförmig 


1  Untersuchungen  über  den  Erregungsvorgang  im  Nerven-  und  Muskelsystemc 
Heidelberg  1871.   S.  76  ff. 

2  Aussen-  und  Innenfläche  der  Muskeln  heissen  im  Folgenden  beziehlich  die 
dem  Lymphraum  und  die  dem  Knochen  zugewandten  Flächen  der  Muskeln. 
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in  den  unteren,  schwalbensehwanzförmigen  Abschnitt  eingelassen.  Alier 
die  Gestalt  der  Inscription  ist  nicht  dieselbe  an  beiden  Flächen.  An  der 
iussenfläche  bildet  sie  bei  sonst  stetigem  Verlauf  eine  nach  hinten  ver- 
s-bbeDe  stumpf  lancettförmige  Spitze  nach  unten.  An  der  Innenfläche 
macht  sie  an  der  oben  erwähnten  Falte  einen  Sprung  in  der  Faserrich- 
tung,  so  dass  einander  berührende  Fasern  in  verschiedener  Höhe  unter- 
brochen sind.  Der  so  entstehende  spitze  Zipfel  liegt  in  gleicher  Höhe 
mit  der  stumpfen  Spitze  an  der  Aussenfläche.  Dies  war  der  nächste 
Punkt,  wo  in  Hm.  Aeby's  Versuchen  die  von  dem  Elektrodeupaar  am 
unteren  Muskelende  ausgehenden  Stromschleifen  Enden  durchgehender 
Fasern  trafen. ' 

Die  vier  anderen  Abbildungen  beziehen  sich  auf  den  rechten  Semi- 
membranosus.  S\  zeigt  seine  Aussen-,  >%  seine  Innenfläche.  Beidemal 
ist  der  Rand  der  Scheidewand  an  der  dem  Beschauer  zugekehrten  Fläche 


Flg.  4 


ausgezogen,  an  der  anderen  gestrichelt  Die  perspectivisch  sichtbare 
Grenzfläche  ist  getüpfelt  Man  bemerkt  sogleich,  dass  die  Scheidewand 
nicht  den  [354]  ganzen  Muskel  in  zwei  Abschnitte  trennt,  sondern  fast 
wie  die  Narbe  eines  schräg  von  unten  und  hinten  nach  oben  und  vorn 
^führten  Hiebes  nur  etwa  zwei  Drittel  des  Muskels  durchdringt.  Nichts 
ist  leichter,  als  ohne  jede  weitere  Maassnahme  sich  davon  schon  an  dem 
™n  der  Haut  entblössten  Muskel  in  situ  zu  überzeugen,  wo  er  den  An- 
blick wie  in  SJ  darbietet  .%  und  St  zeigen  den  Muskel  beziehlich  von 
seinem  äusseren  und  seinem  inneren  Rand  aus  gesehen,  nachdem  von 
'1*111  Theile  des  Muskels,  dessen  Fasern  unterbrochen  sind,  der  obere  Ab- 
schnitt entfernt  wurde.     Eine   mächtige  Fasennasse  verläuft,   wie   man 


1  Vergl.  Abbi 
M5.  Bd.  XI.    ö.  4«; 


i  PflÜOkh's  Archiv  für  die  gesammte  Physiologie 
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sieht,  ununterbrochen  vom,  oberen  Ende  des  Muskels  bis  nahe  an  das 
knorpelige  Hufeisen,  durch  welches  der  Muskel  an  der  Tibi»  sich  be- 
festigt; die  Länge  ihrer  längsten  Fasern  betragt  gegen  0-9  der  Muskel- 
lange. 

Daraus  erklärt  sich  Hrn.  Bebnstetn's  Erfolg,  da  in  seinen  Ver- 
suchen Gracilis  und  Semimembranosus  zugleich  angewendet  wurden.1 
Wenn  auch  nur  einem  Theile  der  eine  Muskelmasse  zusammensetzenden 
Fasern  eine  Zuckungswelle  entlang  läuft,  entsteht  doch  eine  dem  Quer- 
schnitt der  Masse  einigermaassen  proportionale  Verdickung  am  Ort  der 
Welle,  weil  die  nicht  selbstthätig  anschwellenden  Fasern,  um  die  Ver- 
kürzung mitzumachen,  zickzackformig  sich  lagern,  wie  man  bei  mikro- 
skopischer Beobachtung  des  Tetanus  bekanntlich  an  ermüdeten  Fasern 
sieht. 

Der  Nerv  des  Gracilis  theilt  sich,  wie  schon  Hr.  Aeby  [355]  be- 
merkte,2 in  einen  Ast  für  den  oberen  und  einen  für  den  unteren  Ab- 
schnitt des  Muskels.  Bei  gleichzeitiger  Innervation  beider  Aeste  hat 
diese  Einrichtung  grössere  Geschwindigkeit  der  Wirkung  des  Muskels  zur 
Folge.  Warum  im  Semimembranosus  nur  ein  Theil  der  Fasern  dessel- 
ben Vortheils  geniesse,  ist  leichter  zu  fragen  als  zu  sagen. 

Die  Fasern  beider  Muskeln  stossen  an  die  sie  unterbrechende  Scheide- 
wand jederseits  mit  ziemlich  gut  ausgebildeten  Facetten,  nach  Art  der 
Fasern  der  Seitenrumpfmuskeln  der  Fische  (s.  oben  S.  56. 57).  Es  werden 
also  den  Scheidewänden  entlang  jederseits  Neigungsstromkräfte  herrschen, 
bei  gleicher  Parelektronomie  jedoch  in  der  Ruhe  einander  aufheben. 
Dass  dies  gewöhnlich  der  Fall  sei,  folgt  daraus,  dass  gerade  am  Gracilis 
das  Gesetz  des  Muskelstromes,  mit  Inbegriff  der  Neigungsströme,  am 
sichersten  und  reinsten  sich  darstellt  Auch  bei  mittelbarem  Tetanus 
müssen  jene  Kräfte  einander  aufheben.  Deshalb  haben  wir  die  Kennt- 
niss  der  sehnigen  Scheidewände  bisher  ohne  Schaden  entbehrt  Sie  hätte 
uns  indess  eine  Auskunft  mehr  geboten ,  um  die  Unregelmässigkeiten  zu 
erklären,  auf  die  wir  am  tetanisirten  Gracilis  bei  Ableitung  des  Stromes 
von  verschiedenen  Längsschnittspunkten  stiessen.  (S.  oben  S.  415.  426). 

Es  erschien  jetzt  wünschenswerth,  für  gewisse  Gelegenheiten  neben 
dem  Sartorius,  der  so  leicht  abstirbt  und  dessen  Nerv  so  zart  ist,  und  dem 
Cutaneus  femoris,  mit  dem  vollends  nichts  anzufangen  ist,  noch  einen 


1  Hr.  Hermann  hat  schon  darauf  aufmerksam  gemacht  (a.  a.  O.  S.  49),  dass 
Hr.  Bernstein  irrthümlich  den  Gracilis  und  Semimembranosus  die  beiden  Adduf- 
toren,  den  Semitendinosus  Biceps  nennt  (Untersuchungen  über  den  Erregungsvor- 
gang u.  a.  w.   S.  80). 

2  A.  a.  O.  S.  48.  49. 
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regelmässigen  monomeren  Muskel  zu  besitzen.  Ich  fand  einen  solchen, 
für  manche  Zwecke  ganz  tauglichen,  in  dem  von  Hrn.  Ecker  als 
Adductor  magnus  *  bezeichneten  Oberschenkelmuskel  vom  Frosche.  Zwar 
hängt  dieser  Muskel  oben  mit  dem  einen  Kopfe  des  Semitendinosus, 
unten  mit  dem  Adductor  longus  Ecker  zusammen.  Doch  lassen  beide 
Verbindungen  ohne  Verletzung  unseres  Muskels  sich  lösen;  unten  bleiben 
Stoppeln  des  Ad-  [356]  ductor  longus  stehen,  sterben  aber  unstreitig  so 
schnell  ab,  dass  nichts  auf  sie  ankommt.  Das  untere  Ende  des  Muskels 
bildet,  wie  Hr.  Eckeb  es  ausdrückt,  eine  Art  Muskelrohr  um  das  Femur, 
und  lässt  sich  ohne  Verletzung  nicht  davon  trennen.  Daher  der  Muskel 
sich  nicht  wohl  dazu  eignet,  das  Gesetz  des  Muskelstromes  mit  natür- 
lichem Querschnitt  daran  zu  erweisen.  Dagegen  kann  man  ihn  gut  im 
Muskelspanner  mittelbar  oder  unmittelbar  tetanisiren.  Oben  lässt  man 
ihm  ein  Stück  Becken,  unten  etwa  das  untere  Drittel  des  Femur  und 
den  Kopf  der  Tibia,  die  man  mittels  einer  um  das  Knie  gelegten  Faden- 
schlinge an  die  eine  Elfenbeinplatte  des  Spanners  befestigt  Der  Nerv 
des  Adductor  magnus  ist  so  viel  leichter  darstellbar  als  der  des  Sartorius, 
Gracilis  und  Triceps,  dass  es  einer  besonderen  Vorschrift  dafür,  wie  für 
die  Nerven  jener  Muskeln  (s.  oben  S.  405.  422.  433),  nicht  bedarf. 

4.  Hrn.  Heemakn'b  Theorie  vermag  auch  bei  den  günstigsten  ihr 
gemachten  Zugeständnissen  die  Erscheinungen  der  negativen  Schwan- 
kung nicht  zu  erklären. 

Wenn  es  im  Vorigen  scheinen  konnte,  als  verweile  ich  über  Gebühr 
bei  Betrachtungen,  aus  denen  schliesslich  nichts  sich  ergab,  als  wie  wenig 
wir  davon  wissen,  auf  welche  Art  die  Muskeln  erregt  werden:  so  geschah 
dies  nicht  unabsichtlich.  Es  lag  mir  daran,  den  Leser  an  die  unsichere 
Beschaffenheit  des  Bodens  zu  erinnern,  auf  dem  wir  uns  bewegen.  Dies 
ist  der  Flugsand,  auf  welchem  Hr.  Hermann  nach  seiner  eigenen  Erklä- 
rung2 seine  Lehrgebäude  mit  Vorliebe  aufführt.  Wir  sahen  schon,  was 
seine  Theorie  der  negativen  Schwankung  werth  ist,  wenn  zufallig  und 
trotz  allem  Anschein,  Hr.  Geblach  in  Betreff  der  motorischen  Nerven- 
endigungen doch  Recht  behalten  sollte  (s.  oben  S.  568).  Aber  wie  steht 
es  um  diese  Theorie,  auch  wenn  Hr.  Geblach  sich  irrte,  wenn  aber  die 


1  Die  Anatomie  des  Frosches.  Braunschweig  1864.  S.  116.  Fig.  83.  84.  Man 
wird  sich  hüten  müssen,  den  Muskel  seinem  Namen  nach  mit  dem  früher  von  mir 
(nach  Cuvibr)  Adductor  magnus  genannten  Gracilis  zu  verwechseln.  Vergl.  oben 
S.  193  Anm.  2. 

2  Lud.  Hebmann,  Weitere  Untersuchungen  zur  Physiologie  der  Muskeln  und 
Nerven.    Berlin  1867.  S.  67.  —  Vergl.  oben  S.  358. 

E.  du  Hol»- Raymond,  Ge».  Abh.  II.  37 


J 
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oben  S.  571.  572  geäusserten  Zweifel  sich  bestätigten,  und  es  sich  zeigte, 
dass  der  Muskel  nicht  umsonst  bis  nahe  an  seinen  Enden  [357]  Nerven 
hat,  sondern  bei  stärkerer,  Heizung  innerhalb  des  ganzen  nervenhaltigen 

• 

Bezirkes  erregt  wird?  Dann  hätte  die  Reiz  welle  nur  die  wenig  Millimeter 
lange  Bahn  der  nervenfreien  Enden  zu  durchlaufen,  und  wird  Hr.  Heb- 
mann behaupten,  dass  sie  schon  in  so  kurzer  Strecke  hinreichend  ab- 
nehme? 

Doch  ich  verschmähe  es,  in  dieser  Trübe  zu  fischen.  Ich  will  viel- 
mehr von  den  Hrn.  Hermann  günstigsten  Annahmen  ausgehen,  1.  das 
die  Reizwelle  im  Muskel  abnehme;  2.  dass  jede  Muskelfaser  eines  regel- 
mässigen monomeren  Muskels  nur  an  einem  Punkt  ihrer  Lange  erregt 
werde.  Der  Einfachheit  halber  setze  ich  ferner  voraus,  dass  dieser  Punkt 
die  Mitte  des  Muskels  sei,  oder  dass  sämmtliche  Endplatten  in  der  Mitte 
der  Muskellänge  liegen.  Es  wird  sich  zeigen,  dass  die  Folgerungen  aus 
dieser  Annahme  dem  in  Wirklichkeit  stattfindenden  Verhalten  allenfalls 
angepasst  werden  können.  In  der  die  Endplatten  enthaltenden  Querebene, 
also  am  Aequator  des  Längsschnittes,  befinde  sich  die  eine  ableitende 
Thonspitze,  während  die  andere  das  sehnige  Ende  oder  dort  angelegten 
künstlichen  Querschnitt  berührt.  Wird  der  Nerv  erregt,  so  laufen  also, 
jeder  Reizung  entsprechend,  Reizwellen  von  der  Mitte  des  Muskel 
nach  seinen  beiden  Enden. 

Wir  nehmen  der  Einfachheit  halber  an,  dass  die  augenblicklichen 
Reizungen,  die  wir  den  Muskel  treffen  lassen,  einander  in  solchem  Zeit- 
abstande folgen,  dass  die  Welle  Zeit  hat,  am  Aequator  zu  entstehen. 
nach  dem  Ende  des  Muskels  zu  laufen,  und  dort  zu  vergehen.  Den  Zeit- 
raum zwischen  je  zwei  Reizungen  theilen  wir  in  drei  Abschnitte,  einen 
Abschnitt  7\ ,  während  dessen  die  Welle  unter  der  Spitze  am  Aequator 
hindurchgeht,  einen  Abschnitt  B,  während  dessen  sie  zwischen  den  ab- 
leitenden Spitzen  wandert,  und  einen  Abschnitt  Ta ,  während  dessen  sie 
sich  am  Querschnitte  befindet.  Wir  wollen  vorläufig  setzen  Tx  =  T%  =  T. 
Auch  nehmen  wir,  wie  bei  Erörterung  der  Versuche  am  Elektrodjnamo- 
meter  (s.  oben  S.  510),  rechteckige  Gestalt  der  Zähne  der  Doppelktenoide 
an,  als  welche  man  die  aus  abwechselnd  positiven  und  negativen  Wellen 
bestehende  Curve  bezeichnen  kann.  Die  Wirkung  des  Muskels  in  der 
Ruhe,  oder  im  Zeitabschnitte  R,  sei  9K,  seine  Wirkung  [358]  im  Ab- 
schnitt 7\  sei  Tlv  die  im  Abschnitt  Tiy  SD^.  Dann  wird  die  Wirkung 
im  Tetanus  sein 

RW  +  7X3»!  +  SRa) 


R  +  2T. 


und  die  Schwankung 
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S  =  (22R-aR1-2K2)-Ä-^y 

Denkt  man  sich  nun  den  Muskel  stromlos,  d.  h..nach  Hrn.  Hek- 
mann  völlig  unversehrt,  und  die  Beizwellen  nach  den  Enden  des  Muskels 
zu  abnehmend,  so  muss  bei  Zuckung  oder  Tetanus  in  der  That  Wirkung 
im  richtigen  Sinn  entstehen.  Sei  (um  Hrn.  Hermann's  Hypothese  ge- 
nauer auszudrücken)  A  der  elektromotorische  Unterschied  zwischen  ruhen- 
der und  absterbender  oder  thätiger  Muskelsubstanz,  und  A —  S  der  Unter- 
schied zwischen  ruhender  Substanz  und  der  Substanz  in  dem  Thätdgkeits- 
grade,  der  wegen  Abnahme  der  Reiz  welle  noch  am  Ende  des  Muskels 
herrscht.    Dann  ist 

3K=,  0,  2»!=  —  A}  2R2  =  A  —  S. 

Man  hat 

S=-'S'B  +  2T 

Legt  man  künstlichen  Querschnitt  an,  so  erzeugt  man  eine  abster- 
bende Schicht,  zwischen  welcher  und  ruhendem  Muskel  der  Unterschied 
i  herrscht.  Nun  ist  schon  während  der  Ruhe  Strom  da.  Im  Augen- 
blick, wo  die  Reizwelle  am  Aequator  entsteht,  wird  der  Strom  Null,  weil 
die  Thonspitze  dort  thätige,  die  Thonspitze  am  Querschnitt  absterbende 
Substanz  berührt,  welche  beide  gleich  negativ  gegen  ruhende  Substanz 
sein  sollen.  Vom  Augenblick  an  aber,  wo  die  Reizwelle  unter  der 
Aeqnatorspitze  hindurchging,  ist  der  Strom  wieder  in  voller  Starke  da. 
Denn  nach  einer  von  Hrn.  Hehmann's  zahllosen  Hülfehypothesen  ad  hoc 
bilden  ruhende,  thätige  und  absterbende  Muskelsubstanz  eine  Volta- 
sche  Spannungsreihe.1  Diesmal  ist  also  9W  =  J,  SSSll  =*  0,  3R2  =  A, 
folglich 

S  ist  beidemal  positiv ;  und  da  A  >  S  und 

8 
ÄT>1' 

[359]  sieht  es  fast  so  aus,  als  seien  die  oben  S.  533.  554  gestellten  Be- 
dingungen erfüllt,  und  als  vermöchte  Hrn.  Heemann's  Hypothese  sogar 
Rechenschaft  von  unseren  neuen  «Thatsachen  zu  geben,  dass  die  Schwan- 
kung bei  künstlichem  die  bei  natürlichem  Querschnitt  absolut  übertrifft, 
und  dass  das  Verhältniss  der  Schwankung  zum  Strom  in  der  Ruhe  bei 
naturlichem  Querschnitte  grösser  ist  als  bei  künstlichem. 


1  Pflügbb's  Archiv  u.  s.  w.  1871.  Bd.  IV.  S.  177.  178. 
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Allein  damit  ist  auch  ihre  Leistung  zu  Ende.  Sobald  statt  dieser 
Grenzfalle  der  allgemeine  Fall  eintritt,  dass  der  Muskel  massig  parelek- 
tronomisch  ist,  was  Hr.  Hermann  dahin  auslegt,  dass  am  Querschnitt 
eine  Schicht  sich  befindet,  welche  minder  schnell  abstirbt,  als  die  Schicht 
am  künstlichen  Querschnitt,  herrscht  nur  noch  Dunkel.  Sei  A —  d  die 
Kraft  zwischen  dieser  Schicht  und  ruhender  Substanz.  Im  Augenblick 
wo  die  Reizwelle  unter  der  Langsschnittsspitze  verweilt,  entsteht  negativ*- 
Schwankung  im  Betrage  von  —  A  +  d.  Was  aber  wird  geschehen  im 
Augenblicke,  wo  die  Welle  am  Querschnitt  anlangt?  Hrn.  Hermanns 
Andeutungen  über  seine  Hypothese  lassen  uns  dieser  Frage  gegenüber 
völlig  im  Unklaren.  Etwas  Nutzloseres,  als  die  hier  in  seinem  Sinn  etwa 
denkbaren  Möglichkeiten  zu  zergliedern,  dürfte  es  nicht  geben.  Wenn 
man  es  nicht  scheut,  Hülfshypothesen  ad  hoc  aufeinander  zu  häufen, 
wird  es  aber  freilich  auch  unter  diesen  Bedingungen  glücken,  negative 
Schwankung  von  passender  Starke  herauszubringen. 

Betrachten  wir  jetzt  den  Zustand  höherer  Parelektronomie,  in  wel- 
chem schon  der  ruhende  Muskel  negativ  wirkt.  Schon  die  Erklärung 
dieses  Zustandes  an  sich  bereitet  Hrn.  Hermann  unüberwindliche  Schwie- 
rigkeiten. Bekanntlich  fasst  er  die  Parelektronomie  als  'Indolenz'  der 
Muskelsubstanz  auf,  welche  durch  die  Kalte  zu  trage  zum  Absterben 
werde,  und  der  natürliche  Querschnitt  erscheint  ihm,  den  schlagendsten 
Gründen  entgegen  (s.  oben  S.  43.  398),  sonst  als  vulnerabelster  Theil  des 
Muskels.  Jetzt  muss  er  annehmen,  dass  dieselben  Umstände,  welche  bei 
massiger  Einwirkung  den  Muskel  massig,  bei  stärkerer  Einwirkung  ihn 
mehr  indolent'  machen,  bei  noch  stärkerer  [360]  Einwirkung  ihn  wieder 
weniger  'indolent'  machen,  und  dass  dabei  zugleich  der  Querschnitt  der 
weniger  vulnerable  Theil  wird.  Aber  die  Verlegenheit  wird  noch  schlim- 
mer durch  die  absolut  negative  Schwankung  solchen  Muskels  im  Tetanus. 
Er  wird  nämlich  dadurch  zur  Annahme  gezwungen,  dass  die  vulnerablen?, 
schneller  absterbende  mittlere  Gegend  des  Muskels  stärkere  negative 
Schwankung  hat,  als  die  vergleichsweise  unversehrte  Schicht,  welche  an 
den  Querschnitt  stösst.  Es  bleibt  ihm  nichts  übrig,  als  mittels  neuer 
Hypothesen  ad  hoc  sich  auch  über  diesen  Widerspruch  hinwegzusetzen. 

Die  innere  Nachwirkung  kann  Hr.  Hermann  erklären.  Bei  künst- 
lichem Querschnitte  bleibt  der  Längsschnitt  noch  eine  Zeitlang  negativer 
zurück.  Bei  natürlichem  Querschnitt  übertrifft  die  hinterbleibende  Xega- 
tivität  des  Aequators  die  des  Querschnittes.  Wäre  nur  überhaupt  ver- 
ständlich, wie  der  Muskel,  nachdem  er  durch  einen  dem  Absterben  ver- 
gleichbaren Vorgang  negativ  ward,  seine  natürliche  Beschaffenheit  im  Nu 
fast  vollständig  wiedergewinnt  (vergl.  oben  S.  338). 

Was  die  terminale  Nachwirkung  betrifft,  so  wäre  ich  begierig  zu 
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sehen,  wie"  Hr.  Hebmann  damit  fertig  wird.  Sie  beruht  erfahrungs- 
mässig  auf  einer  am  natürlichen  Querschnitte  bei  der  Zuckung  sich  bil- 
denden elektromotorischen  Flache,  welche  von  innen  nach  aussen  wirkt. 
Ich  vermag  mir  keine  Combination  auf  den  von  Hrn.  Hermann  aus  der 
Luft  gegriffenen  Grundlagen  zu  denken,  welche  zur  Entstehung  solcher 
Fläche  führte. 

Den  verschiedenen  Verlauf  der  Zuckung  bei  künstlichem  und  natür- 
lichem Querschnitte  vermag  Hr.  Hebmann  [ebenso  wenig  zu  erklaren. 
Nach  ihm  entsteht  die  Schwankung  zwischen  Längsschnitt  und  natür- 
lichem Querschnitte,  ganz  wie  die  zwischen  zwei  Längsschnittspunkten  bei 
unmittelbarer  Beizung  des  entnervten  Muskels,  durch  Abnahme  der  Beiz- 
welle. Letztere  Schwankung  aber  zeigt,  wie  wir  unten  S.  590  sehen 
werden,  nichts  von  dem  besonderen  Verlaufe  der  Schwankung  bei  natür- 
lichem Querschnitte]. 

Wenn  die  negative  Schwankung  der  Ausdruck  verschiedener  Grösse 
der  Reizwelle  an  den  beiden  abgeleiteten  [361]  Punkten  ist,  so  muss  sie 
mit  diesem  Unterschied  abnehmen,  also  unter  anderem  mit  der  Länge 
des  Weges,  den  die  Welle  zwischen  beiden  Punkten  zurücklegt;  sei's 
dass  die  Spannweite  des  ableitenden  Bogens  kleiner,  sei's  dass  der  Muskel 
kürzer  ist. 

An  einem  regelmässigen,  wegen  Parelektronomie  stromlosen  Muskel, 
der  vom  Nerven  aus  tetanisirt  wird,  müsste  also,  nach  Hrn.  Hebmann, 
bei  Ableitung  vom  natürlichen  Querschnitt  und  von  einem  diesem  nahen 
Punkte  des  Längsschnittes,  die  Schwankung  bei  gleichem  Widerstände 
sehr  klein  sein  im  Vergleiche  zu  der  bei  Ersatz  letzteren  Punktes  durch 
den  Aequator.  Dagegen  dürfte  sie  nicht  merklich  zunehmen,  wenn, 
während  die  eine  Spitze  am  Aequator  liegen  bliebe,  die  andere  von  einem 
dem  sehnigen  Ende  nahen  Punkt  auf  natürlichen  Querschnitt  rückte. 
Bei  künstlichem  Querschnitt  dagegen  müsste  sie  unabhängig  von  der 
Spannweite  des  ableitenden  Bogens  sein.  Bei  mittlerer  Parelektronomie, 
wobei  Hrn.  Hermann's  Hypothese,  wie  man  sah,  überhaupt  ganz  unklar 
ist,  lässt  sich  ohne  Hülfshypothesen  über  das  entsprechende  Verhalten 
Nichts  aussagen;  und  vollends  von  dem  wegen  Parelektronomie  negativ 
wirksamen  Muskel  kann  gar  nicht  weiter  die  Bede  sein.  Nach  meiner 
Lehre  ist  beim  Tetanisiren  des  Muskels  vom  Nerven  aus  in  allen  Fällen 
die  Schwankung  dem  Strom  in  der  Buhe  proportional;  was  am  strom- 
losen Muskel  soviel  heisst,  wie  dass  in  jeder  Lage  des  Bogens  die  nega- 
tive Schwankung  in  der  verhältnissmässigen  Stärke  hervortritt,  in  welcher 
bei  derselben  Lage  der  positive  Strom  in  der  Buhe  nach  Herstellung 
künstlichen  Querschnittes  sich  zeigen  würde,  übschon  ich  mich  von 
diesem  Verhalten  schon  vor  langer  Zeit  überzeugte,  und  es  auch  mit  den 


582       XX VII.  Ueber  die  negative  Schwankung  des  Muskelstromcs  u.  ».  w. 

vollkommnereii  seitdem  erfundenen  Methoden  in  der  Hauptsache,  bestätigt 
fand  (s.  oben  S.  415),  liess  ich  mich  jetzt  doch  die  Mühe  nicht  ver- 
driessen,  diesen  Punkt  nochmals  ausdrücklich  zu  untersuchen.  Bei  jenen 
früheren  Gelegenheiten  hatte  ich  die  Aenderung  des  Widerstandes  bei 
verschiedener  Spannweite  des  Bogens  nicht  berücksichtigt.  Da  diese 
Aenderung  den  Strom  dfcs  ruhenden  Muskels  ebenso  wie  die  Schwankung 
beeinflusst,  kommt  eigentlich  hierauf  nichts  an;  um  aber  Alles  versucht 
zu  haben,  schaltete  [362]  ich  jetzt  ein  Widerstandsrohr  in  den  Kreis, 
wie  wir  es  oben  S.  413.  468  ff.  anwandten.  Ich  bekam  an  Sartorius, 
Adductor  magnus  und  Gracilis  bei  verschiedenen  Graden  von  Par- 
elektronomie  wieder  nichts  zu  sehen,  als  Abnahme  der  Schwankung  mit 
der  Spannweite  des  Bogens.  Doch  ist  zuzugeben,  dass,  da  sowohl  nach 
Hrn.  Hebmann  als  nach  mir  dieser  Erfolg  zu  erwarten  steht,  und  nur 
eine  im  Verhältniss  zum  Strom  in  der  Buhe  übermässige  Abnahme  für 
Hrn.  Hermann  sprechen  würde,  wie  sie  gelegentlich  auch  aus  anderen 
Gründen  vorkommen  kann,  die  Beweiskraft  der  Versuche  keine  unbe- 
dingte ist. 

Die  sehnige  Scheidewand,  welche  den  Gracilis  in  zwei  etwa  gleich 
lange  Abschnitte  theilt,  bereitet  Hrn.  Hermann  neue  Schwierigkeiten. 
Denken  wir  uns,  dass  in  jedem  Abschnitt  die  Endplatten  wieder  in  der 
mittleren  Querebene  des  Abschnittes  liegen,  und  dass  der  Gracilis  vom 
Aequator  und  dem  einen  sehnigen  Ende  abgeleitet  wird,  so  kann  nach 
Hrn.  Hebmann  die  Schwankung  nur  dadurch  entstehen,  dass  in  jedem 
der  Abschnitte  die  Wellen  nach  den  Enden  des  Muskels  zu  stärker  ab- 
nehmen, als  nach  dessen  Mitte.  Erstens  sieht  man  dafür  am  unver- 
sehrten Muskel  keinen  Grund.  Zweitens  erscheint  unbegreiflich,  dass 
aus  dem  Unterschied  in  der  Abnahme  der  auf-  und  abwärts  laufenden 
Wellen  stärkere  Schwankung  entstehen  solle,  als  am  Sartorius,  wo  nicht 
allein  die  Wellen  sich  nicht  dergestalt  von  einander  abziehen,  sondern 
auch  einen  doppelt  so  langen  Weg  zurücklegen. 

Am  Semimembranosus  müsste  wegen  dessen  undurchbrochenen 
Theiles  stärkere  Schwankung  als  am  Gracilis  auftreten,  wovon  man  nichts 
gewahr  wird. 

Aehnliche  Schwierigkeiten  bietet  Hrn.  Hermann  der  Gastroknemius. 
Am  stromlosen,  von  Haupt-  und  Achillessehne  abgeleiteten  Gastrokne- 
mius  kann  er  die  negative  Schwankung  nur  durch  die  neue  Hülfshypo- 
these  erklären,  dass  die  Wellen  nach  unten  sehr  viel  schneller  abnehmen 
als  nach  oben,  so  dass  .bei  jeder  Beizung  der  Neigungsstrom  des  Knie- 
spiegeis  einen  Augenblick  die  Oberhand  gewinnt.  Abermals  ist  dafür 
kein  Grund  einzusehen.  Abermals  ist  unverständlich,  wie  aus  dem 
Unterschied  der  Wellen,  die  fast  genau  denselben  Weg  zurücklegten,  die 
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mächtige  Schwankung  des  Gastrokneiniusstromes  entspringen  [363]  solle, 
um  so  mehr,  als  die  Gastroknemiusfasern  im  Mittel  etwa  fünfmal  kürzer 
sind,  als  die  Sartoriusfasern  (s.  oben  S.  527). 

So  steht  es  mit  Hrn.  Hebmann's  Hypothese,  wenn  ihm  die  beiden 
oben  S.  578  erwähnten  Zugeständnisse  gemacht  werden.  Das  eine 
dieser  Zugestandnisse  ist  sichtlich  falsch.  Mit  Ausnahme  des  Gastrokne- 
miuß  sind  die  Muskeln  in  weiter  Ausdehnung  nervenhaltig,  mit  anderen 
Worten,  die  Nervenendplatten  liegen  nicht  in  der  Mitte  der  Fasern.  Es 
scheint  also  an  der  Bahn  zu  fehlen,  in  der  die  Zuckungswelle  abnehmen 
könnte.  Allein  unter  der  Voraussetzung,  dass  jede  Faser  nur  am  Ort 
der  Nervenendplatte  erregt  wird,  lässt  sich  für  die  HEBMAtfN'sche  Hypo- 
these annähernd  dieselbe  Grundlage  gewinnen,  wie  wenn  alle  Fasern  ihre 
Nervenendplatten  in  der  Mitte  trügen  (s.  oben  ebenda). 

Man  denke  sich  zwei  aneinanderliegende  Fasern,  deren  eine  ihre 
Nervenendplatte  in  der  Entfernung  s  vom  einen,  die  andere  sie  in  derselben 
Entfernung  vom  anderen  Ende  hätte.  Die  beiden  Fasern  werden  vom 
Aequator  und  dem  einen  sehnigen  Ende  abgeleitet.  Dann  wird,  wenn  X 
die  Länge  der  Fasern  ist,  eine  Schwankung  durch  Abnahme  der  Reiz- 
welle übrig  bleiben,  welche,  wenn  diese  Abnahme  dem  zurückgelegten 

X       X 

Wege  proportional  erfolgte,  einer  Länge  =  -^  —  -^  +  2e  =  2e  entspräche. 

Sie  würde  also  kleiner  sein,  als  wenn  sämmtliche  Endplatten  in  der  Mitte 

X 

der  Faserlange  lägen,  oder  als  wenn  «  =  o   wäre,   und   sie   würde  für 

€  =  0  verschwinden. 

Wendet  man  diese  Betrachtung  auf  die  im  Muskel  vorhandenen 
Faserpaare  an,  deren  Nervenendplatten  in  gleicher  Entfernung  vom  Ende 
liegen,  so  gewinnt  es  den  Anschein,  als  lasse  die  HERMANN'sche  Hypo- 
these zur  Noth  auch  mit  der  thatsächlichen  Anordnung  der  Nervenend- 
platten im  Muskel  sich  vereinigen.  Allein  man  stösst  dabei  auf  den 
Uebelstand,  dass  dann  die  Schwankimg  bei  mittelbarer  Reizung  schwächer 
ausfallen  müsste  als  bei  unmittelbarer,  während  das  Gegen theil  der 
Fall  ist. 

[364]  Der  Leser  ist  im  Stande  zu  beurtheilen,  ob  viel  darauf  ankommt 
oder  nicht.  Gleichviel  ob  schon  die  erste  Grundlage  der  Hypothese 
fehlerhaft  ist  oder  nicht,  sie  trifft,  wie  man  sah,  auf  soviel  weitere  Schwie- 
rigkeiten, dass  ihr  mit  der  Hinwegräumung  des  ersten  Anstosses  nicht 
geholfen  ist. 
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5.  Aus  Hrn.  Bernbtein's  Versuchen  folgt  nicht,  dass  im  unversehrten 

Muskel  d-ie  Beizwelle  merklich  abnehme. 

Nun  ist  es  Zeit,  auch  noch  das  andere  Hrn.  Hermann  oben  S.  578 
gemachte  Zugeständnis  näher  zu  prüfen,  die  Annahme  nämlich,  dass 
die  Beizwelle  im  Muskel  abnehme.  Hr.  Hermann  hatte  ursprünglich 
diese  Abnahme  nur  ad  hoc  erfunden.  Seitdem  hat  er  das  Glück  gehabt, 
dass  Hr.  Bernstein  in  Versuchen  am  Differential-Rheotom  sie  wirklich 
beobachtete.  Regelmässige  durch  Curara  entnervte  Muskeln  wurden  vom 
einen  Ende  A  aus  unmittelbar  gereizt.  Zwei  ableitende  Thonspitzen  a 
und  ß  lagen  symmetrischen  Längsschnittspunkten  an,  u  dem  Ende  A, 
ß  dem  B  näher.  Es  herrschte  also  kein  Strom  im  Kreise;  war  einer 
da,  so  wurde  er  compensirt.  Lief  nun  die  Welle  unter  der  Spitze  a  fort, 
so  entstand  eine  Schwankung  im  Sinne,  dass  a  negativ  gegen  ß  wurde. 
Diese  Schwankung  heisst  negativ,  weil  sie  als  solche  sich  darstellen 
würde,  wenn  Spitze  ß  dem  Ende  B  des  Muskels  selber  anläge.  Nach 
der  Zeit,  in  welcher  die  Beizwelle  von  a  nach  ß  gelangt,  folgt  auf  die 
negative  Schwankung  eine  positive  im  Sinne,  dass  nun  ß  negativ  gegen 
a  sich  verhält  Wie  kaum  gesagt  zu  werden  braucht,  liegt  die  Erklä- 
rung der  Erscheinung  darin,  dass  die  in  Thätigkeit  gerathende  Strecke 
des  Muskels  minder  stark  elektromotorisch  wirkt,  und  also  negativ  gegen 
den  übrigen  Muskel  sich  verhält,  wie  dies  Czermak  schon  vom  Wulste 
bei  Hrn.  Schiff's  sogenannter  'idiomusculären  Contractum*  nachgewiesen 
hatte.1 

Hr.  Bernstein  stellt  nun  als  Begel  hin,  dass  die  nega-  [365]  tive 
Schwankung  an  Grösse  die  positive  übertreffe,  was  auf  Abnahme  der 
Beizwelle  schliessen  lasse,  und  in  der  That  erkennt  man  dies  Verhalten 
in  5  unter  den  13  von  ihm  mitgetheilten  Versuchsprotokollen  (XXXIX, 
XLI,  XLIX,  L,  LI).2 

Allein  es  ist  nicht  zu  übersehen,  dass  mit  Ausnahme  eines  einzigen 
Versuches  am  Gracilis  (XXIX)  alle  diese  Versuche  am  Sartorius  ange- 
stellt sind,  einem  schwächlichen  Muskel,  der  vom  Augenbücke  der  Pra- 
paration  an  meist  rasch  abstirbt  Daher  in  Hrn.  Bernstetn's  Protokollen, 
welche  im  Ganzen  23  Versuche  umfassen,  von  denen  13  hierher  gehören, 
zehnmal  die  Bemerkung  wiederkehrt,  der  Muskel  habe  nur  schwach  ge- 
zuckt, er  sei  unerregbar  geworden  u.  d.  m.8     Die  Vermuthung  liegt 


i  Wiener  Sitzungsberichte.  1857.  Bd.  XXIV.  S.  510;  —  Allgemeine  Mediä 
nische  Central-Zeitung.   1861.   XXX.  Jahrgang.  45.  Stück.  S.  353. 

*  Untersuchungen  über  den  Erregungsvorgang  im  Nerren-  und  MuskelsjBteme. 
Heidelberg  1871.   S.  64.  73-75. 

»  Nämlich  in  den  Versuchen  XI,  XIH,  XVII,  XX,  XXVII,  XXXVI,  XXXIX. 
XL11,  XLV,  XLVI. 
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daher  nahe,  dass  die  Abnahme  der  Beizwelle  in  den  BERNSTEiN'schen 
Versuchen  keine  normale  Erscheinung  war,  sondern  darauf  beruhte,  dass 
die  Muskeln  schnell  abstarben. 

Ich  will  damit  nicht  sagen,  dass  in  einer  lebenden,  blutumspülten 
Muskelfaser  von  unendlicher  Länge  die  Beizwelle  in's  Unbegrenzte  mit 
unverminderter  Starke  fortlaufen  würde.  Ich  halte  aus  theoretischen 
Gründen  für  höchst  wahrscheinlich,  ja  für  gewiss,  dass  mit  der  Zeit  die 
Welle  erlöschen  müsste.1  Eine  andere  Frage  aber  ist,  ob  wohl  die  Ab- 
nahme der  Welle  so  schnell  geschehe,  dass  sie  in  einer  10— 20  mm  langen 
Strecke  eines  gut  leistungsfähigen,  vollends  eines  im  lebenden  unversehr- 
ten Körper  befindlichen  Froschmuskels  bemerkbar  werde.  Eine  so  rasche 
Abnahme  scheint  nicht  wohl  vereinbar  mit  der  Vorstellung,  die  wir  uns 
Ton  der  Zweckmässigkeit  organischer  Einrichtungen  machen.  Zwar  haben 
wir  im  Muskel  schon  mehrere  Unzweckmässigkeiten  erkannt,3  welche 
zeigen,  dass  auch  diese  vollkommenste  aller  Kraftmaschinen,  gleich  dem 
Gebilde  von  Men-  [366]  schenhand,  gleichsam  nur  ein  Compromiss 
zwischen  der  angestrebten  Leistung  und  den  natürlichen  Bedingungen 
ist  Um  so  abgeneigter  werden  wir  der  Annahme  fernerer  Unzweck- 
mässigkeiten der  Art  sein,  wie  wir  uns  denn  schon  gegen  die  scheinbare 
Unzweckmassigkeit  der  Nervenvertheilung  im  Muskel  abwehrend  ver- 
hielten (s.  oben  S.  571).  Dagegen  kann  man  sehr  gut  sich  denken,  dass, 
je  mehr  der  Muskel  abstirbt,  um  so  früher  die  Welle  erlischt  und  um  so 
tiefer  sie  in  einer  gegebenen  Strecke  sinkt,  so  dass  ihre  Abnahme  in 
einem  Froschmuskel  bemerkbar  wird.  Schliesslich  schreitet  sie  gar  nicht 
mehr  vor,  und  verharrt  am  Orte  der  Beizung  selber  als  negativer  Wulst 
der  'idiomuscularen  Contraction'. 

In  der  That  dürfen  wir  wohl  unbedenklich  die  Welle  der  negativen 
Schwankung  der  Zuckungswelle  ungefähr  proportional  setzen.  Dann  aber 
ist  der  YoTgang,  wie  wir  ihn  am  entnervten  quergestreiften  Muskel  uns 
denken,  buchstäblich  so,  wie  ihn  Hr.  Engelmann  am  Ureter  sah.  Da 
der  Ureter  nach  ihm  in  weiter  Ausdehnung  nervenlos  ist,  so  lässt  er  sich 
fuglich  solchem  Muskel  vergleichen.  „Man  kann  oft  schon  eine  halbe 
„Stunde  nach  Oefihung  der  Bauchhöhle  beobachten,"  sagt  Hr.  Enoel- 
*ann,  „dass  von  Zeit  zu  Zeit  eine  der  spontanen  Wellen,  die  kraftig  aus 
„dem  Hilus  renis  herauskommen,  in  ihrem  Verlauf  nach  der  Blase 
„schwächer  wird  und,  meist  schon  im  mittelsten  Theile  des  Ureter,  er- 
löscht. . . .  Endlich  erhält  man  statt  der  peristaltisch  und  antiperistal- 


1  Vergl.  Bebnstbin,  a.  a.  0.  S.  149  ff. 

9  S.  meine   „Experimentalkritik   der   Entladungshypothcse   u.  s.  w."  in   den 
Monatsberichten  der  Akademie,  1874.    S.  522;  —  unten,  Abh.  XXXI.   §.  I. 
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„tisch  vorschreitenden  Wellen  nur  eine  locale  lange  anhaltende  Zosammen- 
„schnürung  in  den  unmittelbar  an  den  direct  gereizten  Fleck  grenzenden 
„Partieen,  in  einer  Ausdehnung  von  höchstens  lj2  bis  einigen  Milli- 
metern." x  Es  dauert  also  eine  halbe  Stunde,  bis  in  dem,  im  Vergleiche 
zu  einem  Froschmuskel,  soviel  längeren  und  zarteren  Ureter  des  Kanin- 
chens die  Abnahme  der  Reizwelle  dem  Auge  bemerkbar  wird,  und  auch 
dann  verläuft  in  einer  der  halben  Länge  eines  Froschmuskels  ungefähr 
entsprechenden  Strecke  die  Welle  noch  ungeschwächt.  Ja  noch  mehr. 
Bei  hohem  Leitungsvermögen  des  Ureters  sah  Hr.  Engelmakn  sogar 
untermaximale  Contractions-  [367]  wellen  bis  zu  einem  Maximum  an- 
schwellen, und  dann  im  weiteren  Verlaufe  durch  den  Ureter  anscheinend 
unverändert  bleiben; 2  so  dass  hier  das  von  Hrn.  Pflüger  in  den  Nerven 
behauptete  Anschwellen  des  Reizes,  welches  neuerlich  wieder  lebhafter 
angefochten  wird,3  ein  mit  Augen  sichtbares  Seitenstück  haben  würde; 
es  sei  denn,  dass  das  Anschwellen  der  Reizwelle  in  die  Gegend  des 
Ureters  fiel,  wo  dieser  noch  Ganglienketten  enthält. 

In  dem  von  Hrn.  Kühne  einst  als  'PoBRET'sches  Phänomen  am 
Muskel'  beschriebenen  Versuche4  sieht  man  Zuckungswellen  mit  schein- 
bar ganz  unverminderter  Kraft  von  der  Anode  zur  Kathode  laufen. 

Mustert  man  von  diesem  Standpunkt  aus  Hrn.  Bernstein's  Ver- 
suche, so  bemerkt  man  zunächst,  dass  in  4  von  seinen  13  Versuchen 
(XXIX,  XXXV,  XLV,  TJTI)  die  positive  Reizwelle  die  negative  übertraf. 
Von  diesen  4  ist  der  erste,  XXIX,  der  einzige  überhaupt  am  Gracilis  an- 
gestellte Versuch.  In  den  übrigen  4  von  den  13  Versuchen  kamen  gar 
keine  positiven  Ausschläge  zum  Vorschein.  Der  Muskel  war  also  sicht- 
lich nicht  im'  normalen  Zustand',  und  in  zweien  dieser  Fälle,  XXXVI 
und  XLII,  steht  ausdrücklich  da:  „Noch  erregbar?"  und  „Keine  Con- 
traction  mehr"  (s.  oben  S.  584).  Daher  Hr.  Bernstein  selber  sich  ein- 
wendete, dass  die  negative  Welle  die  positive  in  der  Regel  vielleicht  des- 
halb übertreffe,  weil  die  Erregbarkeit  im  Versuch  abnahm.  Er  glaubte 
diesen  Einwand  dadurch  widerlegen  zu  können,  dass  die  Abnahme  auch 
in  Fällen  sich  kundgab,  wo  der  Versuch  mit  Beobachtung  der  positiven 
Ausschläge  anfing.6    Dies  schliesst  aber  die  Möglichkeit  nicht  aus,  dass 


i  PflCgeb's  Archiv  u.  s.  w.    1869.   Bd.  EL    S.  265. 

2  Ebcnd.  1870.   Bd.  III.    S.  289.  321. 

3  Ö.  Ernst  Fleischl  in  den  Wiener  Sitzungsberichten.  1875.  Bd.  LXXII* 
Abth.  III.  Separatabdruck;  —  Hällsten,  Irritabilitäten  pä  olika  stallen  af  samma 
nerv.  Fiuska  Läkare-Sällskapets  Handlingar.  Helsingfors  1875.  H.  2;  —  Archiv 
für  Anatomie  u.  s.  w.  1876.   S.  242  ff. 

*  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1860.   S.  642;  —  Vergl.  oben  Bd.  I.   S  12k 
ß  A.  a.  O.  S.  64. 
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schon  im  Beginn  des  Versuches  die  Erregbarkeit  soweit  gesunken  war, 
dass  die  negative  Schwankung  die  positive  [368]  übertraf.  Nimmt  man 
einen  dem  Tode  nahen  Muskel,  so  wird  man,  mit  Untersuchung  der 
positiven  Schwankung  beginnend,  vielleicht  gar  keine  Wirkung  mehr 
erhalten,  während  noch  deutlich  negative  Schwankung  erscheint. 

Endlich  ist  zu  bemerken,  dass  Hrn.  Bekkstein's  Versuche  im 
Grunde  für  unseren  Zweck  nicht  beweisend  sind.  Dazu  müsste  man  den 
ganzen  Verlauf  der  negativen  und  positiven  Schwankung  aufnehmen, 
und  anstatt  der  Maximalordinaten  die  von  Curve  und  Abscissenaxe 
umschlossenen  negativen  und  positiven  Flächenraume  mit  einander  ver- 
gleichen.1 

Noch  gehört  hierher  Hrn.  Bernstein's  Versuchsreihe  über  Geschwin- 
digkeit der  Reizung  im  Muskel,  insofern  wir  die  Zuckungswelle  der  Reiz- 
welle ungefähr  proportional  setzen,  in  diesen  Versuchen  aber  eine  Abnahme 
der  Zuckungswelle  scheinbar  bemerkbar  wurde.  Diesmal  bediente  sich 
Hr.  Bebnstein,  wie  wir  oben  S.  576  sahen,  nicht  nur  nicht  des  Sarto- 
rius,  sondern  sogar  der  noch  zusammenhängenden  Mm.  gracilis  und 
semimembranosus.  Die  entnervten  Muskeln  wurden  abwechselnd  von 
einer  Stelle  a  und  einer  weit  davon  entlegenen  Stelle  b  aus  gereizt,  und 
die  Verdickung  des  Muskels  an  der  Stelle  a  in  beiden  Fällen  gemessen. 
Sie  war  kleiner  bei  Reizung  von  b  aus,  so  dass,  um  sie  von  a  und  b 
aus  gleich  zu  erhalten,  wie  der  Zweck  des  Versuches  es  verlangte,  bei  b 
ein  stärkerer  Reiz  angewendet  werden  musste.  Stets  lag  dabei,  wie  Hr. 
Bernstein  ausdrücklich  angiebt,  a  dem  oberen,  b  dem  unteren  Ende 
des  vereinten  Gracilis  und  Semimembranosus  möglichst  nahe.  Es  ist 
nicht  wahrscheinlich,  dass  die  Muskeln  in  diesen  Versuchen  schnell  ab- 
starben. 

Allein  ein  anderer  Umstand  beraubt  letztere  jeder  Beweiskraft  hin- 
sichtlich der  Abnahme  der  Zuckungswelle.  Der  am  Punkte  b  angebrachte 
Reiz  schritt  im  Gracilis  nur  bis  zur  sehnigen  Scheidewand  fort,  welche 
den  Muskel  in  einen  oberen  und  einen  [369]  unteren  Abschnitt  theilt. 
Im  Semimembranosus  geschah  theils  dasselbe,  theils  ergriff  von  den  durch- 
gehenden Fasern  der  Reiz  nur  die,  welche  unterhalb  der  Stelle  b  ent- 
sprangen. Es  ist  also  natürlich,  dass  die  von  b  aus  in  a  erregte  Welle 
kleiner  ausfiel  als  die  in  a  selber  erzeugte,   und  eher  wunderbar,  dass 


1  Diese  Bemerkung  ist' um  so  wichtiger,  als,  wie  Hr.  Bernstein,  nachdem  ich 
sie  niederschrieb ,  mir  brieflich  mittheiltc,  die  an  Höhe  abnehmende  Heiz  welle  an 
Dauer  wächst,  was  seine  Fig.  7  nicht  zeigt.  Unserer  Annahme  2\  =  2jj  auf  S.  578 
entgegen  ist  2j  >  2\ ,  und  die  längere  Dauer  der  Welle  compensirt  vielleicht  ganz 
ihre  geringere  Höhe. 
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es  gelang,  durch  Verstärkung  des  Reizes  in  b  den  Unterschied  auszu- 
gleichen. 

Auch  Hr.  Hermann  selber  hat  seitdem  Versuche  über  Geschwind^- 
keit  der  Reizung  im  Muskel  angestellt.1  Da  er  die  Abnahme  der 
Zuckungswelle  im  lebenden  unversehrten  Körper  als  ausgemacht  an- 
sieht, und,  abgesehen  von  einem  Schildkrötenmuskel,  wieder  des  Froech- 
sartorius  sich  bediente,  so  konnte  er  Neues  über  unsere  Frage  nicht  bei- 
bringen. 

6.    Nene  Versuche  über  die  angebliche  Abnahme  der  Reizwelle  im 
Muskel.    Es  fehlt  an  jedem  Grund  anzunehmen,  dass  sie  im  lebenden 
unversehrten  Muskel  abnehme,  was  Hrn.  Hebmann's  Theorie  vollends 

stürzt. 

Natürlich  habe  ich  mich  nicht  auf  diese  kritischen  Betrachtungen 
beschränkt,  sondern  zur  Aufklärung  meiner  Zweifel  eigene  Versuche 
unternommen.  Es  giebt  eine  einfache  Art  zu  ermitteln,  ob  die  Reizwelle 
im  Muskel  abnehme  oder  nicht,  bei  welcher  nötigenfalls  ein  einziger, 
wenige  Secunden  dauernder  Versuch  sichere  Antwort  ertheilt,  so  dass  der 
Muskel  wenigstens  während  des  Versuches  nicht  mehr  an  Erregbarkeit 
verliert,  als  die  Erregung  es  mit  sich  bringt. 

Man  denke  sich  einen  regelmässigen  monomeren  Muskel  entnervt 
und  im  Muskelspanner  immobilisirt,  und  jedem  seiner  Enden  A  und  B 
ein  Elektrodenpaar  in  Verbindung  mit  der  Nebenrolle  des  Schlitteninduc- 
toriums  angelegt.  Die  Elektroden  sind  entweder  zwei  Thonspitzen,  oder 
eine  Thonspitze  und  ein  das  entsprechende  Knochenstück  berührendes 
Thonschild  eines  Zuleitungsgefässes.  In  solcher  Entfernung  von  der  näch- 
sten Thonspitze,  dass  man  vor  Stromschleifen  sicher  ist,  liegen  elektro- 
motorisch [370]  symmetrischen  Längsschnittspunkten  a  und  ß  zwei 
Thonspitzen  als  Enden  des  Bussolkreises  an.  Es  herrscht  kein  in  Be- 
tracht kommender  Strom.  Nun  wird  von  A  aus  tetanisirt.  Wäre  der 
Muskel  nicht  entnervt,  und  würde  er  vom  Nerven  aus  tetanisirt,  so  bliebe 
erfahrungsmässig  das  Gleichgewicht  so  gut  wie  ungestört  Am  entnerv- 
ten Muskel  aber  erregt  jeder  Inductionsschlag  eine  dem  Muskel  entlang 
laufende  Welle,  welche,  nach  Hrn.  Bernstein,  an  der  Bussole  erst 
negative,  dann  positive  Schwankung  erzeugt.  Erstere'findet  statt,  wenn  die 
Welle  unter  <z,  letztere,  wenn  sie  unter  ß  hindurch  geht.  Sind  beide 
gleich,  so  muss  der  Bussolspiegel  in  Ruhe  bleiben.  Nimmt  die  Welle 
von  u  nach  ß  hin  ab,  so  überwiegt  die  negative  Wirkung ,  und  es  muss 


1  Pflügeb'b  Archiv  u.  s.  w.   1875.   Bd.  X.   S.  50. 
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im  Muskel  ein  Strom  im  Sinne  der  fortschreitenden  Welle,  von  u  nach 
ß,  erscheinen.  Nähme  die  Welle  zu,  so  müsste  ein  Strom  ihrem  Lauf 
entgegen,  von  ß  nach  a,  entstehen.  Legt  man  eine  Wippe  um,  welche 
Elektrodenpaar  A  statt  B  in  den  tetanisirenden  Kreis  bringt,  so  muss, 
unter  denselben  Annahmen,  der  Strom  umgekehrt  fliessen.  Um  diese 
Wirkungen  von  Stromschleifen  zu  unterscheiden,  bringt  man  ausser  der 
A  und  B  miteinander  vertauschenden  Wippe  noch  eine  Wippe  an, 
welche  in  dem  gerade  angewendeten  Elektrodenpaare  die  Inductionsschläge 
umkehrt 

Ich  habe  eine  grosse  Anzahl  solcher  Versuche  angestellt.  Ich  be- 
diente mich  des  Sartori us,  des  Adductor  magnus,  des  Semimembranosus 
und  des  Gracilis.  Man  könnte  glauben,  dass  die  beiden  letzteren  Mus- 
keln durch  ihre  Scheidewand  hierfür  unbrauchbar  gemacht  seien.  Doch 
kann  in  Hrn.  Hkrmann's  Sinne  die  Scheidewand  keine  andere  Wir- 
kung üben,  als  dass  sie  den  Weg  der  Welle  verkürzt.  Der  Erfolg  dieser 
Versuche  war,  dass  man  am  Sartorius  stets  negative  Schwankung,  als 
Zeichen  der  Abnahme  der  Welle,  erhält.  An  den  mehr  leistungsfähigen 
Muskeln  erhält  man  bei  längerer  Dauer  der  Versuche  freilich  auch 
negative  Schwankung.  Zu  Anfang  dagegen  ist  die  Schwankung  manch- 
mal positiv,  nicht  selten  doppelsinnig,  erst  positiv,  dann  negativ. 

Die  Wirkungen  sind  stets  nur  klein,  und  oft  nur  spurweise  vorhan- 
den. Bei  den  oben  S.  403  geschilderten  Verhältnissen  der  Bussole  be- 
laufen sich  die  positiven  Wir-  [371]  kungen  in  der  Regel  auf  5— 10 8C, 
die  negativen  auf  20 — 30 M;  selten  sieht  man  welche  letzterer  Art  von 
70-80  « 

Die  positiven  Schwankungen  rühren  weder  von  Stromschleifen,  noch, 
wie  ich  anfangs  glaubte,  daher,  dass  die  intrapolare  Strecke  den  Muskel 
an  sich  zieht,  noch  endlich  von  Neigungsströmen  der  Scheidewände  am 
Gracilis  und  Semimembranosus,  denn  sie  kommen  auch  am  Adductor 
magnus  vor,  und  überdies  würde  bei  Berücksichtigung  der  Neigungs- 
ströme  die  Theorie  negative  Wirkung  verlangen.  Ich  will  übrigens  nicht 
behaupten,  dass  die  positiven  Wirkungen  auf  Zunahme  der  Beizwelle  zu 
deuten  sind.  Ich  vermag  sie  nicht  sicher  zu  erklären.  Gewiss  ist  nur, 
dass  der  endliche  Sieg  der  negativen  Wirkung  auf  Rechnung  des  Abster- 
bens  des  Muskels  zu  bringen,  dass  sie  anfangs  unmerklich,  wenn  über- 
haupt vorhanden,  und  jedenfalls  viel  zu  unbedeutend  ist,  um  in  Hrn. 
Hekmahn's  Sinne  sie  zur  Erklärung  der  negativen  Schwankung  unter 
den  gewöhnlichen  Umständen  zu  verwenden. 

Ursprünglich  entnahm  ich  die  zu  diesen  Versuchen  bestimmten  Mus- 
keln curarisirten  Fröschen.  Da  nicht  entnervte  Muskeln  bei  Versuchen 
über  die  Geschwindigkeit  der  Zuckungswelle   bekanntlich   nicht  anders 
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sich  verhalten  als  entnervte , l  erwartete  ich  aber ,  dass  diese  Ueberein- 
stimmung  sich  auch  hier  kundgeben  würde,  und  wirklich  war  in  Be- 
ziehung auf  den  Verlauf  der  Zuckungswelle,  wie  er  in  diesen  Versuchen 
sich  ausspricht,  zwischen  entnervten  und  nicht  entnervten  Muskeln  kein 
sicherer  Unterschied  erkennbar. 

Von  Bedeutung  ist,  dass  die  Schwankung  in  diesen  Versuchen  völlig 
stetig  verlauft;  auch  wenn  sie  doppelsinnig  ist,  sieht  man  den  Faden 
zuerst  nach  der  einen,  dann  nach  der  anderen  Seite  schnell  und  ohne 
Stockung  sich  bewegen,  [und  es  hinterbleibt  so  gut  wie  keine  Nachwirkung. 
Nichts  beweist  besser,  dass  diese  Schwankung  nicht,  wie  Hr.  Hermann 
will,  zur  Erklärung  der  Schwankung  an  dem  wegen  Parelektronomie 
stromlosen  Muskel  dienen  kann  (s.  oben  S.  571)].8 

[372]  Wird  der  Versuch  dahin  abgeändert,  dass  man  zwischen  et  und 
ß  die  Quecksilberrinnen  des  Kheotoms  einschaltet,  und  in  A  oder  B  mittels 
des  Bheotoms  tetanisirt,  so  ist  er  einerlei  mit  Hr.  BBBNSTKm's  oben  be- 
trachteten Versuchen  an  Sartorien  und  an  einem  Gracilis.    Die  positiven 
und  negativen  Wirkungen,  welche  vorher  unmittelbar  gegeneinander  ab' 
gewogen  wurden,  kommen  bei  verschiedenen  Schieberstellungen  jetzt  ein- 
zeln zur  Beobachtung,  und  können  miteinander  verglichen  werden.    Ich 
habe  dergleichen  Versuche  mit  dem  nach  Obigem  zu  erwartenden  Erfolg 
angestellt.    An  schwachen,  ermüdeten,  absterbenden  Muskeln  überwiegt 
die  negative,  an  kräftigen  zuweilen  die  positive  Schwankung.    Ich  sagte 
schon  oben  S.  587 ,  weshalb  diese  Versuche  in  dieser  Gestalt  nicht  be- 
weiskräftig sind.  Die  Versuchsweise  hat  für  unseren  Zweck  überdies  den 
Fehler,  dass  die  Leistungsfähigkeit  der  Muskeln  unter  dem  häufigen  Te- 
tanisiren leidet  (vergl.  oben  S.  456). 

Der  Gracilis  verhält  sich  dabei,  trotz  seiner  Scheidewand,  ganz  wie 
ein  undurchbrochener  Muskel.  Oefter  als  an  anderen  Muskeln  wiegt  an 
ihm  die  positive  Schwankung  vor,  wie  es  denn  auch  in  Hrn.  Bebnsteix  s 
Versuche  der  Fall  war  (s.  oben  S.  586).  Ich  weiss  nicht,  ob  dies  seiner 
grösseren  Leistungsfähigkeit,  oder  seinem  Baue  zuzuschreiben  ist. 

Nach  dem  Allen  halte  ich  für  ganz  unerwiesen,  dass  im  lebenden 
unversehrten  Körper,  bei  nicht  ermüdeten  Muskeln,  die  Reizwelle  inner- 
halb der  Länge  einer  Muskelspindel  merklich  abnehme,  und  da  dies  in 
hohem  Grad  unwahrscheinlich  ist,  fehlt  es  an  jedem  Grunde,  solche  Ab- 
nahme anzunehmen. 

Nach  Hrn.  Heemann  sind  die  Muskeln  im  lebenden  unversehrten 


1  Akby,  Untersuchungen  über  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  u.  s.  w.  S.  4' 
48;  —  Hermann,  in  PpiiÜGER's  Archiv  u.  s.  w.   1874.   Bd.  X.   S.  53- 

2  Hier  und  S.  581  ist  ein  im  Archiv  begangenes  Versehen  berichtigt 
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Körper  stromlos.  Um  zur  Erklärung  der  negativen  Schwankung  an  sol- 
chen Muskeln  auch  nur  den  ersten  Grund  zu  legen ,  braucht  Hr.  Heb- 
mann die  Abnahme  der  Reizwelle.  Da  sie  nicht  abnimmt,  so  fallt  seine 
Theorie  vorweg;  aber  auch  wenn  sie  abnähme,  ist  diese  Theorie,  wie  wir 
sahen,  unhaltbar.  Denn  sie  ist  nicht  allein  unfähig ,  von  vielen  wichti- 
gen, ja  fundamentalen  Erscheinungen  Rechenschaft  zu  geben,  sondern 
auch  im  offenbaren  Widerspruch  mit  Thateachen.1 


[373]    §.  XXVI.    Erörterung  der  negativen  Schwankung  mit 
Rücksicht  auf  die  Lehre  von  der  Reizwelle. 

Schliesslich  läge  uns  ob,  die  Thatsache,  dass  die  Zusammenziehung  sich 
wellenförmig  von  den  erregten  Punkten  aus  verbreitet,  unsererseits  in  Rech- 
nung zu  ziehen,  und  eine  darauf  gegründete  Theorie  der  negativen  Schwan- 
kung im  Tetanus  zu  versuchen.  In  vierfacher  Beziehung  weicht  unsere  Be- 
[374]  trachtungsweise  von  der  eben  zurückgewiesenen  ab.  Erstens  ist  uns 
die  Zuckungswelle  ein  Ort,  wo  die  Muskelsubstanz  zeitweilig  die  in  ihr  vor- 


1  Hr.  Hermann  hat  kürzlich  ein  angebliches  Experimentum  crucii  gegen 
das  Vorherbestehen  der  elektrischen  Gegensätze  im  Muskel  beschrieben.  Er  hat  eine 
Vorrichtung,  welche  einem  im  Bussolkreise  befindlichen  immobilisirten  und  compen- 
sirten  Gastroknemius  den  Achillesspiegel  schnell  abstreift  und  eine  kleine  Zeit  t 
darauf  den  Kreis  öffnet.  Sinkt  t  unter  ^  —  ^js"»  so  erfolgt  kein  Ausschlag  mehr. 
Der  entwickelte  Strom  giebt  während  derselben  Frist  noch  mehrere  Scalentheile 
Ausschlag.  Hr.  Hermann  schliesst  daraus,  dass  der  elektrische  Gegensatz  zu  seiner 
Entwickelung  der  Zeit  t  bedürfe  (Centralblatt  für  die  niedicinischen  Wissenschaften. 
1875.  S.  705). 

Er  muss  doch  einigermaassen  betroffen  gewesen  sein,  als  auch  dieser  letzte 
Versuch,  das  Vorherbestehen  der  elektrischen  Gegensätze  zu  widerlegen,  so  schlecht 
ausfiel.  Er  rechnete  gewiss  darauf,  dass  mindestens  ein  anständiger  Bruchtheil  der 
Secunde  für  die  Entwickelung  des  Stromes  nöthig  sein  würde.  Recht  störend  ist 
auch  für  ihn,  dass  die  angebliche  Stromentwickelung  an  stark  parelektronomischen 
Gastroknemien  trotz  ihrer  „Indolenz"  eben  so  schnell  vor  sich  ging,  wie  sonst. 

Wenn  sein  Versuch  etwas  beweist,  so  ist  es  das  Gegentheil  von  dem,  was 
Hr.  Hermann  erwartete.  Jeder  Sachverständige  sieht,  dass  der  Gastroknemius  nur 
deshalb  im  ersten  Augenblick  keinen  Strom  giebt,  weil  er  wegen  der  mechanischen 
Verletzung  seiner  Fasern  in  negativer  Schwankung  begriffen  ist.  Hr.  Hermann 
imternimmt  zwar  durch  verwickelte  Schlüsse  und  das  Ziel  verfehlende  Controlver- 
«uche  zu  beweisen,  dass  dies  nicht  der  Grund  des  beobachteten  Verhaltens  sei. 
Seine  Redensarten  werden  aber  nur  solche  überzeugen,  so  an  ihn  glauben.  Er  thätc 
besser,  offen  einzugestehen,  dass  sein  Versuch  gegen  ihn  spricht,  und  diese  unfrucht- 
baren Angriffe  auf  eine  Wahrheit  aufzugeben,  die  doch  nun  einmal  nicht  zu  ändern 
ist  Die  Natur  kann  doch  nicht,  damit  Hr.  Hermann  Recht  behalte,  die  Muskeln 
ihres  Stromes  berauben.  Auf  keine  bessere  Art  könnte  Hr.  Hermann  die  Reihe  der 
von  ihm  in  diesem  Gebiete  begangenen  Fehler  in  Vergessenheit  bringen. 


i_ 
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herbestehenden  Gegensätze  ganz  oder  zum  Theil  eingebüsst  hat,  sei's 
durch  Verminderung  der  elektromotorischen  Kraft,  sei's  durch  solche 
Lageänderung  kleiner  elektromotorischer  Flächen,  dass  keine  oder  gerin- 
gere Wirkung  nach  Aussen  gelangt  Man  kann  daher  theoretisch  die 
Welle  durch  einen  im  Muskel  wandernden  Abschnitt  ersetzen,  den  bei- 
derseits eine  negativ  elektromotorische  Fläche  begrenzt  Zweitens  haben 
wir  zur  Verfügung  die  stärker  oder  schwächer  verkehrt  wirkende  par- 
elektronomische  Strecke  am  natürlichen  Querschnitte,  deren  negativ  elek- 
tromotorische Kraft  bei  der  Zusammenziehung  in  geringerem  Maass  ab- 
nimmt, als  die  positive  des  Ges&nmtmuskels.  Drittens  berücksichtigen 
wir  die  terminale  Nachwirkung ,  eine  zeitweilige ,  mit  der  Dauer  des  Te- 
tanus wachsende  Verstärkung  der  negativen  Kraft  der  parelektronomischen 
Strecke.  Endlich  viertens  suchen  wir  ohne  Abnahme  der  Beizwelle  aus- 
zukommen, welche  wir  im  lebenden  unversehrten  Körper  läugnen;  was 
nicht  ausschlieft,  dass  sie  im  absterbenden  und  ermüdeten  Muskel  eine 
auch  für  uns  beachtungswerthe  Rolle  spielen  kann.  Die  innere  Nach- 
wirkung und  die  Ermüdung  lassen  wir,  der  Einfachheit  halber,  wie  früher, 
vorläufig  beiseite. 

Die  Grundlage  für  die  Behandlung  der  negativen  Schwankung  von 
diesem  neuen  Gesichtspunkt  aus  wurde  schon  oben  S.  578.  579  gegeben. 
Um  die  Schwankung  zwischen  Aequator  und  sehnigem  Ende  zur  Zeit  /, 
zunächst  bei  unmittelbarem  Tetanisiren  vom  anderen  Ende  zu  bestimmen, 
dient  uns  der  Ausdruck  für  die  Wirkung  des  tetanisirten  Muskels,  ent- 
sprechend unserem  früheren  Ux  (s.  oben  S.  533.  554), 

nm+  gja^  +  r,», 

in  welchem  wir  der  Einfachheit  halber  wieder  Tx  =  T2  =  T  machen 
(s.  oben  S.  578.  587). 

Es  ist 

m  =M-p-N{tt), 

[375]  m^aM—P—N^ 

ÜH2  =  M—  ndP—  na'N{tt), 
wo  M,  P,  N{tl),  n  dasselbe  bedeuten  wie  dort,  a  aber  den  procentischen 
Betrag  der  in  der  Einzelschwankung  noch  übrig  bleibenden  Kraft  aus- 
drückt, wie  früher  a  dies  für  die  Gesammtschwankung  that  d  kann 
also  =  0  werden,  jedoch  nicht  negativ  (s.  oben  S.  515).  U9  ist 
=  M—  P-  folglich 

S=    (1_  d)M—  (\—*a)P+tia'N{t}        T 


....(*) 


1R  +  2T 

Der  Ausdruck  in  der  viereckigen  Klammer  ist  bis  auf  den   Unterschied 
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zwischen  a  und  a  derselbe,  zu  dem  wir  oben  S.  556  ohne  Berücksich- 
tigung der  Wellenbewegung  gelangten.  Wir  brauchen  also  nicht  erst  zu 
untersuchen,  ob  er  im  Allgemeinen  die  nöthigen  Bedingungen  erfülle; 
nur  dürfen  nicht  a  und  n  zu  klein  werden ,  da  sonst  bei  P>  M  die 
Schwankung  zu  leicht  positiv  würde. 

Nun  ist  die  Frage,  wie  die  Dinge  beim  Tetanisiren  vom  Nerven  aus 
sich  gestalten,  unter  der  Voraussetzung,  welche  wir  bis  auf  Weiteres  doch 
festhalten  müssen,  dass  die  Muskelfasern  nur  an  einem  Punkt  ihrer 
Lange  innervirt  werden.  Dieser  Punkt  liegt  bei  verschiedenen  Fasern  in 
verschiedenen  Querebenen  des  Muskels.  Es  sind  zwei  Fälle  zu  unter- 
scheiden. Auf  solche  Fasern ,  die  vom  abgeleiteten  Ende  aus  jenseit  des 
Aequators  oder  in  seiner  Ebene  ihre  Endplatte  haben,  passt  ohne  Wei- 
teres vorige  Betrachtung.  Hinsichtlich  der  Fasern,  deren  Endplatte 
zwischen  Aequator  und  abgeleitetem  Ende  liegt,  ist  zunächst  zu  bemerken, 
dass  gleichgültig  ist,  von  welcher  Seite  die  Welle  dem  Aequator  sich 
nähert  Zweitens  ist  auch  gleichgültig,  in  welcher  Reihenfolge  die  Zeit- 
abschnitte Ä,  7\  und  T%  mit  einander  abwechseln.  Daraus  ergiebt  sich, 
dass  Formel  (*)  auch  für  diesen  Fall  gilt,  so  lange  nicht  die  Wellen 
Aequator  und  Querschnitt  zu  gleicher  Zeit  erreichen.  Liegt  die  Endplatte 
so  in  der  Mitte,  dass  die  Wellen  zugleich  am  Querschnitt  und  Aequator 
anlangen,  so  giebt  es  nur  noch  einen  Zeitabschnitt  T  veränderter  elektro- 
motorischer Wirkung  des  Muskels;  der  andere  ist  zu  R  zu  schlagen  .  Für 
M  erhalt  man  Null  während  des  Abschnittes  veränderter  Thätigkeit 
Dadurch  wird  diesmal 

_  T\M—  P(l  -  na  )]  +  N{ti)  •  \R  +  T(l  +  na')] 

R  +  2T 

[376]  Dieser  Ausdruck  erfüllt  unter  erlaubten  Annahmen  gleichfalls  die  oft 
erwähnten  Bedingungen,  und  überdies  ist  er  grösser  als  der  mit  (*)  be- 
zeichnete. Wir  erhalten  also  für  die  »Schwankung  bei  mittelbarem  Teta- 
nus stärkere  Wirkung  als  für  die  bei  unmittelbarem  Tetanus,  während 
nach  Hrn.  Hebmann,  im  Widerspruch  mit  den  Thatsachen,  vom  Nerven 
aus  nur  unverhältnissmässig  kleinere  Wirkung  erfolgen  könnte  (vergl. 
oben  &  583). 

Bei  Ableitung  des  Stromes  von  zwei  Längsschnittspunkten  treten  bei 
unmittelbarem  Tetanus  drei  Zeitabschnitte  veränderter  Wirkung  auf; 
zwei  sind  die  schon  erwähnten,  in  welchen  die  Welle  unter  den  ableiten- 
den Spitzen  hindurchgeht,  der  dritte  ist  der,  in  welchem  sie  den  Quer- 
schnitt erreicht  (s.  oben  S..390).  Doch  brauchte  man,  um  diesen  Fall 
genauer  zu  erörtern,  die  Kenntniss  des  Gesetzes,  nach  welchem  die  Strom- 

K.  da  Boia-Reymond,  Gut.  Abb.  II.  3g 
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kraft  mit  der  Lage  des  Bogens  am  Muskel  und  zwar  bei  verschieden 
langen  Muskeln  sich  ändert,  und  noch  mehrerer  anderen  Umstände. 

Es  wäre  um  so  nutzloser,  diesen  Mangel  durch  willkürliche  Annah- 
men ersetzen  zu  wollen,  je  lückenhafter  hier  auch  noch  sonst  unser  Wissen 
ist.  Nämlich  es  erübrigt  hier  nun  überhaupt,  die  negative  Schwankung 
durch  unmittelbare  Reizung  planmassig  bei  künstlichem  und  natürlichem 
Querschnitt,  an  entnervten  und  nicht  entnervten  Muskeln,  bei  verschie- 
dener Lage  des  Bogens,  endlich,  soweit  thunlich,  nicht  bloss  an  regel- 
massigen,  sondern  auch  an  unregelmässigen  Muskeln  zu  untersuchen, 
und  unter  allen  diesen  Umständen  sie  mit  der  Schwankung  durch  mittel- 
bare Reizung  zu  vergleichen.  Hrn.  Bebnstein's  und  meine  oben  mitge- 
theilten  Versuche  sind  nur  der  erste  Anfang  dieser  ausgedehnten  und 
mühevollen  Arbeit,  bei  welcher  man  unter  anderen  auf  die  Schwierigkeit 
trifft,  dass  der  Muskel  in  beiden  Fällen  gleich  stark  erregt  werden 
muss.  Dies  scheint  nur  so  ausführbar,  dass  man  beidemal  den  Muskel 
maximal  erregt.  Dann  läuft  man  aber  l>ei  unmittelbarer  Reizung  Ge- 
fahr, durch  Stromschleifen,  wenn  auch  nicht  getäuscht,  doch  gestört  zu 
werden. 

Bei  der  Erörterung  dieser  Versuche  wird  man  [377]  wiederum  nicht 
vermeiden  können,  die  oben  S.  571  angeregte  Frage  zur  erneuten  Prü- 
fung heranzuziehen,  ob  die  Muskelfasern  wirklich  nur  am  Ort  ihrer 
Endplatte,  oder  auch  sonst  in  ihrem  Verlauf  erregt  werden. 

In  dieser  verworrenen  Lage  müssen  wir  die  Untersuchung  ab- 
brechen. Die  Fragen  der  nächsten  Zukunft  bezeichnet  zu  haben,  ist 
schliesslich  auch  noch  ein  Fortschritt,  und  somit  sei's  an  dieser  Stelle  für 
diesmal  genug. 

Seit  Eduard  Wkbeb's  Artikel  'Muskelbewegung'  in  Run.  Wag- 
ner's  'Handwörterbuch  der  Physiologie'  hat  man  sich  daran  ge- 
wöhnt, vom  thätigen  Zustand  der  Muskeln  als  von  einer  zweiten  Gleich- 
gewichtslage der  Muskeltheilchen  zu  reden,  in  welcher  der  Muskel  bei 
gleichem  Rauminhalte  kürzer  und  dicker  ist.  Muskelton,  seeundärer 
Tetanus  und  die  Anzeichen  erhöhten  Stoffverbrauches  bewiesen  doch  längst 
das  Unrichtige  dieser  Vorstellung.  Wenn  ich  nicht  irre,  ist  die  Zeit  da, 
wo  man  nicht  langer  zögern  darf,  die  stets  von  mir  gelehrte  DiscoB- 
tiuuität  des  Tetanus  und,  nach  dem  von  Hrn.  Aeby,  Hrn.  Bernstein  und 
Hm.  Jkndrassik  1  gegebenen  Beispiele,  dessen  Entstehung  aus  Reizwellen 
mehr  zu  beachten,  als  bisher. 

1  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1874.   S.  513. 
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§.  XXVII.  Anhang.    Vermischte  Bemerkungen  über  die 

negative  Schwankung. 

Aus  gewissen  Gründen  war  es  wichtig,  die  negative  Schwankung  am 
mittelbar  mechanisch  tetanisirten  Gastroknemius  zu  untersuchen.  Zum 
Hammern  des  Nerven  diente  der  HALSKE'sche  Unterbrecher  mit  dem  von 
Hrn.  Heidenhain  beschriebenen  Elfenbeinhammer  und  Ambos. 1  Durch 
geeignete  Versuche  überzeugte  ich  mich,  dass  keine  elektrische  Wirkung 
seitens  der  den  Elektromagnet  umgebenden  Rolle  auf  den  Nerven  stattfand. 
Der  in  mechanischen  Tetanus  verfallende  Muskel  gab  nicht  bloss  negative 
Schwankung,  sondern  auch  secundären  Tetanus  (s.  oben  S.  506.  Anm.  3). 
Es  lag  mir  nun  aber  daran,  [378]  die  negative  Schwankung  bei  mecha- 
nischem mit  der  bei  elektrischem  Tetanus  zu  vergleichen.  Hierzu  ge- 
brauchte ich  den  Kunstgriff,  der  mir  schon  bei  meinen  Untersuchungen 
über  die  negative  Schwankung  des  Nervenstromes  gute  Dienste  geleistet 
hatte,  den  einen  Tetanus,  um  mich  so  auszudrücken,  in  dem  Augenblick 
eintreten  zu  lassen,  wo  die  Ablenkung  durch  den  anderen  Tetanus  gerade 
«las  Maximum  erreicht  hat,  und  die  Nadel  umzukehren  im  Begriff  steht. 
Ist  der  zweite  Tetanus  stärker,  so  geht  die  Nadel  noch  weiter  zurück,  ist 
er  schwächer,  so  kehrt  sie  sichtlich  schneller  in  die  der  Ruhe  des  Mus- 
kels entsprechende  Ablenkung  zurück.2  Hier  wurde  dies  Verfahren  in's 
Werk  gesetzt,  indem  ich  durch  Umlegen  der  Wippe  eines  Pom/schen 
Gyiotropes  ohne  Kreuz  den  Strom  eines  GitovE'schen  Elementes  abwech- 
selnd dem  HALSKE'schen  Unterbrecher  und  der  Hauptrolle  des  Schlitten- 
inductoriums  zuführte.  Der  Nerv  des  Gastroknemius  lag  bald  diesseit 
bald  jenseit  des  Hammers  auf  einem  Paare  Platinelektroden ,  welche  die 
Enden  der  NebenroUe  des  Inductoriums  vorstellten.  Obschon  der  mecha- 
nische Tetanus  vollkommen  ausgeprägt  war,  und  die  tetanisirenden  Ströme 
des  Inductoriums  nur  die  gewöhnliche  Stärke  besassen,  übertraf  die  nega- 
tive Schwankung  durch  den  elektrischen  stets  sehr  deutlich  die  durch 
den  mechanischen  Tetanus. 

Nothgedrangen  lasse  ich  hier  viel  Fragen  unberührt,  die  von  ver- 
schiedenen Seiten  her  sich  zudrängen.    Ich  erwähne  nur  noch  folgende. 

Oben  S.  413  ist  die  negative  Schwankung  im  Tetanus  mit  künst- 
lichem Querschnitte  zu  0-4  der  ursprünglichen  Stromkraft  angegeben. 
Gegen  diese  Bestimmung  ist  einzuwenden,  dass  sie  möglicherweise  nur 
für  die  angewendete  Art  des  Tetanisireus    gilt.     Es    wird    untersucht 

i  Physiologische  Studien.'  Berlin  1856.   S.  127. 

2  Untersuchungen  tL  s.  w.   Bd.  II.   Ahth.  I.   S.  448. 
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werden  müssen,  wie  sich  die  negative  Schwankung  mit  der  Häufigkeit, 
Stärke  und  sonstigen  Beschaffenheit  der  tetanisirenden  Schläge  ändert. 
Die  Behandlung  dieser  Aufgabe  erfordert  aber  vor  Allem,  dass  man  sich 
im  Besitz  einer  Vorrichtung  zum  Tetanisiren  befinde,  wie  sie  oben  [379] 
S.  405  Anm.  geschildert  wurde.  Voraufgehen  müsste  natürlich  die 
Untersuchung  der  Schwankung  bei  Doppelreizung  u.  d.  m. 

Eine  der  wichtigsten  hier  zu  stellenden  Fragen  war  die  nach  dem 
Verhältniss  der  Schwankung  zu  der  gleichzeitig  vom  Muskel  geleisteten 
Arbeit.  Schon  vor  mehreren  Jahren  hat  Hr.  Lamansky  im  Heidelberger 
Laboratorium  am  BEBNSTEm'schen  ßheotom  diese  Frage  in  Angriff  ge- 
nommen, l  und  hat  dabei,  wie  ich  nachträglich  bemerke,  Hrn.  Meissner^ 
Irrlehre  selbständig  widerlegt,  wie  auch  Hrn.  Sigmund  Mayer's  Versuche 
über  den  Verlauf  der  Gastroknemiusschwankung  bestätigt.  Indem  er  dem 
Muskel  etwa  nur  drei  Schläge  in  der  Secunde  ertheilte,  bis  das  Maximum 
der  negativen  Schwankung  erreicht  war,  gelangte  er  zum  Ergebniss ,  dass 
die  Schwankung  mit  der  vor  der  Zusammenziehung  dem  Muskel  ertheilten 
Spannung  wächst,  also  ähnlich  sich  verhält,  wie  nach  Hrn.  Hetdenhaik 
die  Wärmeentwickelung.2  Während  aber  diese  auch  mit  der  Ueber- 
lastung  zunimmt,  ist  nach  Hrn.  Lamansky  die  Ueberlastung  ohne  En- 
fluss  auf  die  Schwankung.  Ich  habe  gegen  diese  Versuche  das  Bedenken, 
auf  welches  Hr.  Lamansky  noch  nicht  kommen  konnte,  dass  die  Deh- 
nung des  Muskels  durch  die  Belastung  die  Nebenschliessung  verschlech- 
tert, welche  die  Muskelmasse  den  von  den  Sehnenspiegeln  ausgehenden 
Strömen  darbietet.  Um  diesen  Verdacht  zu  entkräften,  müssten  die  Ver- 
suche an  regelmässigen  Muskeln  mit  thermischem  Querschnitte  wieder- 
holt werden.  Auch  dürfte  sich  empfehlen,  was  unsere  jetzigen  Methoden 
gestatten,  den  Erfolg  bei  Einzelzuckungen  statt  bei  unvollkommenem 
Tetanus  zu  beobachten. 

Hermann  Roebeb  zeigte  durch  sorgfaltige  Versuche,  dass  die  elektro- 
motorische Kraft  der  Muskeln  durch  Curara  und  durch  das  Gift  der  Calabar- 
bohne  erhöht  wird,  und  führte  diese  auffallende  Erscheinung  auch  sogleich 
auf  ihre  Ursache  zurück,  nämlich  auf  die  an  den  vergifteten  Muskeln  be- 
merkbare Blutfülle.  Nicht  vergiftete  Muskeln,  an  denen  durch  TJnter- 
bin-  [380]  düng  Blutfülle  bewirkt  wurde,  zeigten  gleichfalls  Erhöhung 
ihrer  elektromotorischen  Kraft.  Mit  dieser  Erhöhung  ging  an  curarisirten 
und  calabarisirten  Muskeln  eine  solche  der  mechanischen  Leistungsfähig- 
keit Hand  in  Hand.    Endlich  auch  die  von  Hrn.  Funke  entdeckte,  beim 


i  Pflüqeh's  Archiv  u.  b.  w.    1870.   Bd.  III.  S.  193. 

2  Mechanische  Leistung,  Wärmeentwicklung  und  Stoffumsatz  bei  der  Muskel- 
thätigkeit.    Leipzig  18G4.    S.  140. 
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ersten  Anblick  so  paradoxe  Erhöhung  der  elektromotorischen  Kraft  cura- 
risirter  Nervenstamme  fährte  Boebeb  auf  dieselbe  Ursache  zurück.1 
Da  nun  an  curarisirten  Nerven  durch  Hrn.  Ftjnke  eine  Vergrösserung 
der  negativen  Schwankung  nachgewiesen  ist,  so  liegt  die  Vermuthung 
nahe,  dass  curarisirte,  calabarisirte,  überhaupt  mit  [381]  Blut  überfüllte 
Muskeln  gleichfalls  eine  verstärkte  negative  Schwankung  werden  er- 
kennen lassen.  Es  wird  nicht  leicht  sein,  hierüber  zur  Gewissheit  zu 
gelangen. 

Auch  die  negative  Schwankung  des  postmortal  gewachsenen  Muskel- 
stromes (s.  oben  S.  217)  zu  untersuchen,  wäre  eine  wichtige,  aber  freilich 
nicht  minder  schwierige  Aufgabe.  Die  Schwankung  an  kaltblütig  gemach- 
ten Saugethiermuskeln  (s.  oben  S.  249.  250),  an  Säugethiermuskeln,  denen 
nach  Ludwig's  und  Al.  Schmidt's  Methode  künstlich  Blut  zugeführt 
wird, 8  an  erwärmten  und  an  abgekühlten  Muskeln,  besonders  an  Frosch- 
muskeln, welche  auf  eine  Temperatur  erkaltet  sind,  wobei  keine  Säu- 
rung stattfindet  (s.  oben  S.  22),  wäre  gleichfalls  der  Untersuchung 
werth. 


1  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1869.  S.  440.  —  Ich  vergase,  als  Roebeb  mit 
diesem  Gegenstande  Bich  beschäftigte ,  ihn  auf  ältere  Wahrnehmungen  aufmerksam 
zu  machen,  welche  mehr  oder  minder  sicher  hierher  gehören.  Es  bleibt  zweifelhaft, 
ob  Fowlbb'b  Beobachtung  hierauf  zu  beziehen  sei,  nach  welcher  die  Muskeln  eines 
Frosches,  dessen  Bein  er  durch  Reihen  mit  einer  Bürste  entzündet  hatte,  stärker  auf 
den  "Heiz  einer  Zinksilberkette  reagirten  (Experiments  and  Observations  relative  to 
the  Influence  lately  discovered  by  M.  Galvani  etc.  Edinburgh  1793.  p.  128—130;  — 
Al.  Monbo's  und  Ricn.  Fowler's  Abhandlung  über  thierische  Elektricität  u.  s.  w. 
Leipzig  1796.  S.  145).  Reinhold  hat  diese  Beobachtung  an  Muskeln  bestätigt,  die 
er  durch  Messerschnitte  entzündet  hatte  (De  Galvanismo  Specimen  I.  Lipsiae  1797. 
p.  HO).  Mattbucci  verwundete  Fröschen  die  Oberschenkelmuskeln,  so  dass  sie 
byperaemisch  wurden:  „Un  medecin  les  aurait  dits  engorges."  Sie  gaben  stärkeren 
Froschstrom  als  gesunde  Frösche,  nicht  jedoch,  wenn  sie  aus  der  Wunde  sich  ver- 
bluteten oder  wenn  sie  in  Wasser  gesetzt  wurden,  in  welchen  Fällen  keine  Hyper- 
ämie entstand  (Traite  des  Phenomenes  electro-physiologiques  des  Animaux.  Paris 
1844.  p.  110.  111;  —  Vergl.  meine  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  I.  S.  170). 
Dies  beweist,  dass  die  wahrgenommene  Verstärkung  nicht  auf  Herstellung  künst- 
lichen Querschnittes  beruhte.  Hr.  Cima  bestätigte  Matteücci's  Angabe  (Saggio 
storico-critico  e  sperimentale  etc.  1848.  p.  476.  §.  46).  Nach  Zerstörung  des 
Rückenmarkes  fanden  Matteucci,  Hr.  Cima  und  Hr.  Brown-Sequabd  den  Muskel- 
strom verstärkt:  Traite  etc.  p.  77.  78.  (Vergl.  Untersuchungen  a.  a.  O.  S.  171;  — 
s.  jedoch  auch  Mattbucci,  LeconB  sur  les  Phenomenes  physiques  etc.,  p.  183, 
wo  die  Angabe  zurückgenommen  ist);  —  Saggio  storico-critico  ec.  p.  486.  §.  63; 
-  Bbown-Sequabd  in  Experimental  Researches  applied  to  Physiology  and  Patho- 
logy.  New-Yor'v  1853  (Letzteres  Citat  nach  Valentin  in  Cannstatt/s  Jahresbericht 
n.  s.  w.  1853.    Würzburg  1854.   S.  216). 

*  Arbeiten  aus  der  physiologischen  Anstalt  zu  Leipzig.   1868.   S.  1. 
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Ich  spreche  nicht  von  der  speeifischen  Intensität  der  Schwankung 
bei  den  verschiedenen  neuerlich  von  Hrn.  Ranvieb  unterschiedenen  Arten 
von  Muskeln,1  und  anderen  ähnlichen  Aufgaben. 


1  Comptes  rendus  etc.  1873.  t.  LXXVII.  p.  1030;  —  Browx-S£quard,  Char- 
cot,  Vulpian,  Archive«  de  Physiologie  normale  et  pathologiqnc.  Paris  1&74. 
2«e  Serie,   t.  I.  p.  5. 
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ELEKTRISCHE  FISCHE. 


xxvm. 

Beobachtungen  und  Versuche  an  lebend  nach  Berlin 
gelangten  Zitterwelsen  (Malopterurus  ekctricusj.1 

§.  I    Einleitung. 

Wenn  die  elektrischen  Fische  jederzeit  ungewöhnliches  Interesse 
erregten ,  so  hat  dies  heute  sich  noch  gesteigert  durch  die  Einsicht, 
dass  das  Vermögen,  welches  diese  Thiere  so  lange  zum  Gegenstande 
neugierigen  Staunens  machte,  nicht  ihnen  allein  zukommt,  sondern  als 
besondere  Anwendung  eines  allgemeinen  Attributes  erscheint,  wie  solche 


1  NeueAbhandlnng,  —  Meine  Untersuchungen  über  elektrische  Fische  finden 
rieh  an  folgenden  Stellen :  I.  Nachricht  von  einem  nach  Berlin  gelangten  lebenden  Zit- 
terwelse. Monatsberichte  u.  s.  w.  1857.  S.  424—429;  —  Moleschott's  Untersuchungen 
zur  Naturlehre  des  Menschen  and  der  Thiere.  1858.  Bd.  IV.  S.  97.  —  II.  Ueber  lebend 
nach  Berlin  gelangte  Zitterwelse  aus  Westafrika.  (Vortrag  gehalten  in  der  Fried- 
richssitzung der  Akademie  am  28.  Jan.  1858;  enthaltend  eine  allgemein  fassliche 
Darstellung  des  bis  dahin  an  den  Zitterwelsen  Ermittelten).  Monatsberichte  u.  s.  w. 
1858.  S.  84—111;  —  Moleschott'b  Untersuchungen  u.  s.  w.  1858.  Bd.  V.  S.  109. 
—  III.  Bemerkungen  über  Eeaction  des  elektrischen  Organes  and  der  Muskeln. 
Archiv  für  Anatomie  n.  s.  w.  1859.  S.  846-848.  —  IV.  Ueber  Jodkalium-Elektro- 
lyse und  Polarisation  durch  den  Schlag  des  Zitterwelses.  Monatsberichte  u.  s.  w. 
1861.  S.  1105—1128;  —  Molbschott's  Untersuchungen  u.  s.  w.  1862.  B<L  VIII. 
S.  549.  —  V.  Beschreibung  einiger  Vorrichtungen  und  Versuchsweisen  zu  elektro- 
physiologischen  Zwecken.  Abhandlungen  der  Akademie  1862.  Berlin  1863.  4°.  Phy- 
sikalische Klasse.  In  §.  XVIII.  und  XIX.  dieser  Abhandlung,  S.  148—162,  sind  der 
Froschwecker  und  Froschunterbrecher  beschrieben,  deren  ich  bei  den  Versuchen  an 
Zitterwelsen  mich  bediente.  —  VI.  Ueber  die  .räumliche  Ausbreitung  des  Schlages 
der  Zitterfische.  Monatsberichte  u.  s.  w.  1864.  S.  317—354;  —  Molbschott's 
Untersuchungen  u.  s.  w.  1865.  Bd.  IX.  S.  437.  —  VII.  Experimentalkritik  der  Ent- 
bdungshypothese  über  die  Wirkung  von  Nerv  auf  Muskel.  Monatsberichte  u.  s.  w. 
1874.  S.  519—560.  —  Nr.  V.  findet  sich  im  ersten  Bande  dieser  Sammlung,  S.  213 — 
227  abgedruckt.  IV,  VI  und  VII  folgen  hier  als  Abh.  XXIX,  XXX  und  XXXI.  An 
Stelle  der  drei  ersten  Nummern  trat  gegenwärtige  Abhandlung  XXVIII  aus  den  in 
der  Vorrede  zu  diesem  Bande  angegebenen  Gründen. 
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in  der  Thierwelt  häufig  ist.  Seitdem  wir  wissen,  dass  alle  Nerven  und 
Muskeln  aller  Thiere  elektrischer  Wirkungen  fähig  sind,  haben  die 
elektrischen  Fische  freilich  au  Wunderbarkeit  verloren;  aber  diese 
Einbusse  ist  ihnen  überreichlich  durch  die  Hoffnung  ersetzt,  welche  jetzt 
an  ihre  Erforschung  sich  knüpft,  dadurch  zugleich  die  Lösung  der 
grossen  Aufgaben  der  allgemeinen  Nerven-  und  Muskelphysik  gefordert  zu 
sehen. 

Um  so  mehr  musste  man  bis  vor  Kurzem  beklagen,  dass  von 
den  drei  elektrischen  Fischen  der  eine  uns  so  gut  wie  unbekannt  ge- 
blieben war.  Der  Zitterroche  der  europäischen  Küsten l  war  seit  Wieder- 
belebung der  Wissenschaften  im  siebzehnten.  Jahrhundert  unzahligemal 
in  jeder  Beziehung  mit  stete  vollkommneren  Hülfsmitteln  untersucht 
worden.  Den  Zitteraal  hatte  Alexander  von  Humboldt  in  seiner  Hei- 
math aufgesucht,  und  dieser  Fisch  war  schon  oft  nach  Europa  gebracht, 
Jahrelang  in  Gefangenschaft  gehalten,  und  von  dem  ersten  Experimen- 
tator aller  Zeiten,  von  Farad ay  selber,  beobachtet  worden.  Ueber  den 
Zitterwels  dagegen,  oder  Malopterurus  electricus,2  der  die  Flüsse  Afrikas 
bewohnt,  den  Alten  auch  schon  bekannt  war,  und  auf  dem  Fischmarkte 
von  Kairo,  in  Bulak,  keine  seltene  Erscheinung  ist,  der  also  nächst  dem 
Zitterrochen  der  Wissenschaft  am  zugänglichsten  schien,  über  diesen  elek- 
trischen Fisch  besass  man  bis  zum  Jahr  1857  nur  vereinzelte  anato- 
mische Angaben,  welche  sogar  den  gröberen  Bau  seines  Organes  unauf- 
geklärt liessen;  und  was  seine  elektrische  Wirkung  betrifft,  so  gab  es, 
wie  die  Folge  lehren  wird,  darüber  zwar  schon  einen  schätzbaren  Ver- 
such, dieser  war  aber  in  der  Literatur  so  versteckt,  dass  er  auch  dem  eif- 
rigsten Kenner  des  Gegenstandes  entgehen  konnte  (s.  unten  S.  620). 

Diesem  Mangel  hat  eiue  glückliche  Verkettung  von  Umständen  plötz- 
lich dermaassen  abgeholfen,  dass  jetzt  vielmehr  der  Zitterwels  dem  Zitter- 
rochen den  Hang  des  anatomisch  am  besten  gekannten  Zitterfisches 
streitig  macht,  und  dass  nicht  bloss  daran  die  nächsten  physiologischen 
Fragen  beantwortet  sind,  sondern  auch  ganz  neue  Seiten  der  Erscheinung 
zuerst  an's  Licht  gezogen  wurden. 

Der  leider  seitdem  der  Wissenschaft  durch  den  Tod  enirissene  Theodor 


1  Der  Kürze  halber  rede  ich  im  Folgenden,  von  der  an  Gattungen  und  Arten  rei- 
chen Familie  der  Torpcdincen,  zu  welcher  Linnk's  Species  Maja  Torpedo  anschwoll, 
stets  nur  als  von  dem  einen  der  drei  elektrischen  Fische,  unter  dem  Kamen 
„Zitterroche". 

2  Hr.  W.  Peters  hat  rar  den  von  Lacäpedk  gebildeten  Namen  Malapteruru* 
(statt  Malakopterurus)  das  wenigstens  etwas  richtigere  Malopterurus  eingeführt 
Vergl.  unten,  §.  IV, 
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Bilhabz,  Professor  der  Anatomie  au  der  medicinischen  Schule  in  Kairo, 
gab  1857  eine  mit  allen  neueren  Hülfsmittelu  ausgearbeitete  anatomische 
Beschreibung  des  Zitterwelses  heraus.1  Er  ist  darin  zuerst  zur  Einsicht 
in  den  Bau  eines  elektrischen  Organes  gelangt.  Abgesehen  von  den  zur 
Stütze  und  Ernährung  bestimmten  Theilen  ist  nach  Bilhabz  ein  solches 
Organ  als  unmittelbare  Fortsetzung  des  Nervcnsystemos  zu  betrachten. 
In  einem  elektrischen  Organe  liegen  in  grosser  Zahl  Plättchen  über- 
und  nebeneinander  geschichtet,  deren  Substanz  nach*  Bilhabz  nicht 
deutlich  von  der  Substanz  von  Ganglienzellen  sich  unterscheidet,  und 
welche  mit  dem  elektrischen  Nerven  zusammenhängen.  Sie  sind  der  Sitz 
der  Elektricitätsentwickelung,  d.  h.  auf  Befehl  der  elektrischen  Nerven 
wird  an  allen  Plättchen  die  nach  derselben  Seite  hinsehende  Fläche 
positiv,  die  andere  Fläche  negativ  elektrisch.  Die  Plättchen  werden  des- 
halb die  elektrischen  Platten  genannt.  Die  Richtung  des  Schlages  ist 
stets  senkrecht  auf  die  Ebene  der  Platten.  Im  Zitterrochen,  wo  bei  der 
natürlichen  Stellung  des  Fisches  die  Platten  wagerecht  liegen,  ist  die 
Richtung  des  Schlages  senkrecht  vom  Bauche  zum  Bücken  im  Organ. 
Im  Zitteraale,  wo  die  Platten  senkrecht  liegen,  ist  die  Richtung  des 
Schlages  wagerecht,  vom  Schwänze  zum  Kopf  im  Organ.  Beim  Zitterwelse 
liegen,  nach  Bilhabz,  die  Platten  gleichfalls  in  senkrechter  Ebene.  Man 
wird  also  schliessen  dürfen,  dass  bei  diesem  Fische  wie  beim  Zitteraale, 
die  Elektricität  wagerecht  strömen  werde.  Was  aber  wird  die  Richtung 
des  Schlages  sein?  Wird  die  positive  Elektricität  vom  Schwänze  nach 
dem  Kopfe  zu  strömen,  mit  anderen  Worten,  wird  tue  vordere  Fläche  der 
Platten  die  positive,  die  hintere  die  negative  werden,  wie  im  Zitteraal, 
oder  umgekehrt? 

Auch  hierüber  erlaubten  Bilhabz'  Untersuchungen  schon  eine  Ver- 
muthung.  Der  Zusammenhang  der  elektrischen  Platten  mit  dem  Nerven- 
system ist  nämlich  folgender.  Die  elektrischen  Nerven  lösen  sich  durch  fort- 
schreitende Theilung  in  unzählige  Endzweige  auf,  die  zuletzt  in  die  eine 
Fläche  der  elektrischen  Platten  sich  senken,  um  mit  deren  Substanz  zu 
verschmelzen.  Wie  schon  Hr.  Pacini  bemerkt  hatte,3  geschieht  dies 
Einsenken  der  Nervenenden  beim  Zitterrochen  und  beim  Zitteraal  aus- 
schliesslich in  die  Fläche  der  elektrischen  Platten,  welche  beim  Schlage 
negativ  wird,  also  beim  Zitterrochen  in  die  untere,  beim  Zitteraal  in  die 
hintere  Fläche  der  Platten.    Beim  Zitterwelse  nun  scheinen  die  Nerven 


1  Das  elektrische   Organ   des   Zitterwclses    anatomisch   beschrieben   u.  s.  w. 
Leipzig  1857.    Fol. 

2  Sulla  Struttura  intima  dcll'  Organo  elettrico  del  Gimnoto   e  di  altri  pesci 
elettrici.    Firenzc  1852.    p.  25. 
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gleichfalls  an  die  hintere  Fläche  der  Platten  zu  treten.  Bilhaez  schloss 
daher  folgerichtig,  dass  bei  diesem  Fische  wie  beim  Zitteraal  im  Augen- 
blicke des  Schlages  die  hintere  Fläche  negativ,  die  vordere  positiv  weiden, 
oder  dass  der  Schlag  im  Organe  von  hinten  nach  vorn  gehen  würde.1 
Und  bei  diesem  Schlüsse  hatte  er  es  bewenden  lassen  müssen,  ohne  ihn 
auf  die  Probe  des  Versuches  stellen  zu  können.  Nach  seinen  und  nach 
Hrn.  Markusen's  Berichten8  ist  die  Beschaffung  lebender  Zitterwelse  in 
Kairo  mit  ausserordentlichen  Schwierigkeiten  verknüpft,  welche  ihren 
Grund  in  den  Beschrankungen  haben,  denen  der  Fischverkauf  in  Bulak 
behufs  der  Steuererhebung  unterliegt. 

So  stockte  in  Aegypten  die  Untersuchung  im  Augenblicke,  wo  sie 
durch  die  in  nahe  Aussicht  gestellte  Entdeckung  eines  Zusammenhanges 
zwischen  Anordnung  der  Nerven  und  Richtung  des  Schlages  im  elektri- 
schen Organe  die  spannendste  Wendung  genommen  hatte.  Da  wurde 
von  anderer  Seite  her  unvermuthet  der  Weg  zu  ihrer  Fortsetzung 
gebahnt 


§.  II.    Lebende  Zitterwelse  gelangen  nach  Berlin.    Von  der 

Art,  sie  zu  halten. 

Schon  1855  sandten  schottische  Missionare  aus  Creek  Town,  einer 
etwa  90  km  aufwärts  am  Old-Calabar-Strome  gelegenen  Ansiedelung,  Wein- 
geistexemplare des  Zitterwelses  nach  Edinburgh.  Hr.  Andrew  Mübray 
glaubte  in  ihnen  eine  neue  Art  zu  erkennen,  welche  er  nach  der  Bai 
von  Benin,  in  die  sich  der  Old-Calabar-Strom  ergiesst,  Malaj)terurus 
Beninensis  nannte.8  Im  Sommer  1857  unternahm  Mrs.  Andeeson, 
die  Gattin  eines  jener  Missionare,  drei  lebende  Zitterwelse  von  Creek 
Town  nach  Edinburgh  zu  bringen,  und  führte  ihr  Vorhaben,  trotz  unter- 
weges  erlittenem  Schiffbruche,  glücklich  aus.  In  Edinburgh  gelangten  die 
Fische  in  Prof.  Goodsir's  Hände,  der  gerade  im  Begriff  war,  nach  Berlin 
zu  reisen.  Er  hatte  die  ausserordentliche  Zuvorkommenheit,  einen  der 
Fische  mitzubringen,  und  als  er  sah,  dass  ich  bereit  sei,  dem  Gegen- 
stande mich  hinzugeben,  liess  er  auch  noch  die  beiden  anderen  Fische 
nachkommen. 


i  A.  a.  O.  S.  44. 

2  Bulletin  physico-math^matique  de  l'Academie  de  St.  Petersbourg.  t.  XU.  1854. 
p.  203. 

3  The  Edinburgh  New  Philosophical  Journal.  New  Series.  1855.  vol.  D. 
p.  49.  379;  —  vol.  III.  p.  188;  -  Report  . .  of  tbe  British  Association  etc. 
1855.   Transactions  of  the  Sections.  p.  114, 
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Dies  geschah  im  August  1857.  Ich  schilderte  hei  früherer  Gelegen- 
heit ausführlich  die  Anstalten,  welche  ich  traf,  um  Leben  und  Gesund- 
heit der  Fische  zu  sichern.  Es  wäre  zwecklos,  diese  Schilderung  zu  wie- 
derholen, da  Niemand  mehr  dieselben  Plackereien  durchzumachen  haben 
wird.  Ohnehin  waren  meine  Bemühungen  anfangs  nicht  sehr  glücklich. 
Nur  einer  der  drei  Fische  lebte  bis  in  den  Januar  des  folgenden  Jahres. 
Dagegen  werde  ich  die  für  das  Halten  der  Zitterwelse  schliesslich  gewon- 
nenen Regeln,  als  möglicherweise  nützlich,  sogleich  mittheilen. 

Noch  zweimal  seitdem  erhielt  ich  lebende  Zitterwelse  aus  derselben 
Gegend.  Im  Sommer  1858  kamen  mir  durch  Goodsib  und  durch  mei- 
nen Freund  Dr.  Bence  Jones  in  London  drei  davon  zu,1  von  denen  einer 
sehr  bald  starb.  Im  Sommer  1859  liess  Bence  Jones  zwei  Fische 
durch  einen  Schiflscapitan  über  Liverpool  kommen.  Das  Schiff,  welches 
sie  von  Hüll  nach  Hamburg  brachte,  hatte  eine  so  stürmische  Ueberfahrt, 
dass  der  eine  Fisch  todt ,  der  andere  scheinbar  sterbend ,  mit  weissen 
Hornhäuten  und  geknickten  Bartfaden  hier  anlangte.  Indem  ich  ihn 
wochenlang  einem  Strome  frischen  Wassers  aussetzte,  gelang  es  mir,  ihn 
herzustellen,  und  gerade  dieser  Fisch  lebte  am  längsten  von  allen,  bis 
zum  Herbst  1864,  und  wuchs  ansehnlich  in  der  Gefangenschaft 

Ich  hielt  zuletzt  die  Zitterwelse  in  einem  Troge  von  4  Fuss  (125om) 
Länge,  ll/a  Fuss  (47 cm)  Breite  und  2  Fuss  (63 om)  Tiefe,  dessen  Boden 
eine  Schieferplatte  bildete,  während  seine  Wände  aus  Spiegelglas  bestan- 
den. Der  Trog  war  bis  zu  5cm  vom  Bande  mit  Leitungswasser  gefüllt, 
welches  sich  mit  hinreichender  Geschwindigkeit  erneuerte.  Um  die  Tem- 
peratur auf  richtiger  Höhe  zu  erhalten,  stand  der  Trog  in  einem  5  Fuss 
(157 cm)  langen,  2  Fuss  (63 cm)  breiten  und  13  Zoll  (34 om)  tiefen  Zink- 
kasten, der  mit  Holz  und  einer  Schicht  Sägespäne  bekleidet  war,  und 
dessen  Deckel  mittels  einer  Wergpackung  an  die  Spiegelplatten  des  Tro- 
ges schloss.  Das  Wasser  im  Zinkkasten  wurde  von  einem  seitlich  ange- 
brachten kleinen  kupfernen  Bohrenkessel  aus  durch  einen  AnoAND'schen 
Gasbrenner  so  erwärmt,  dass  ein  im  Troge  schwimmendes  Thermometer 
17-5— 20°  C.  anzeigte.  Goodsib  hatte  mir  gesagt,  dass  70°  Fahb.  = 
21-1°  C.  die  passende  Temperatur  für  die  Fische  sei.  Ich  fand  aber 
zufallig,  dass  sie  ohne  bemerkbaren  Nachtheil  eine  Temperatur  von  nur 
15°  ertrugen,  und  zu  einer  Zeit,  wo  ich  den  Trog  noch  mit  Brun- 
nenwasser speiste,  suchte  der  damals  ihn  allein  bewohnende  Zitterwels 
immer  gerade  die  Stelle  auf ,  wo  das  nur  etwa  11°  warme  Wasser  zu- 


1  Sie  gehörten  wohl  derselben  Sendung  an.  Zwei  schickte  Bence  Jones  von 
London  aber  Hamburg,  den  dritten  hatte  Dr.  Turner,  damals  Goodsib's  De* 
monatrator  of  Anaiomy,  die  Güte,  über  Leith  and  Hamburg  mitzubringen. 
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floss.  Da  das  Thier  sich  im  Zustande  der  Inanition  befand,  trieb  viel- 
leicht sein  Instinct  es  dazu ,  durch  Kälte  seine  Athmung ,  und  dadurch' 
sein  Nahrungsbedürfniss,  herabzusetzen;  denn  Liebig's  Behauptung:  „Es 
„ist  keine  schwere  Aufgabe,  lange  Zeit  den  Hunger  unter  dem  Aequator 
„zu  ertragen,  allein  Kälte  und  Hunger  reiben  in  kurzer  Zeit  den  Körper 
„auf"1  —  gilt  nicht  für  wechselwarme  Thiere. 

Die  Zitterwelse  flüchten  sich  in's  Dunkel,  wenn  sie  irgend  können. 
Ich  bedeckte  daher  den  Trog  mit  einem  hölzernen,  schwarz  lackirten 
Deckel,  der  das  Licht  fast  ganz  abhielt,  aber  die  Luft  zuliess.  Wasser- 
pflanzen im  Trog  und  Erde  auf  dessen  Boden  erschweren  die  Reinlich- 
keit,  ohne  erwiesenen  Nutzen  zu  bringen. 

Der  Trog  muss  durch  engmascliige,  glatte,  lackirte  Gitter  aus  Eisen- 
draht in  soviel  Abtheilungen  getheilt  sein,  wie  man  Zitterwelse  darin  hal- 
ten will,  denn  diese  Thiere  führen  heftige  Kämpfe,  in  denen  sie  einander 
verfolgen,  förmlich  in  einander  sich  verbeissen,  und  natürlich  sich  er- 
schöpfen. Sie  greifen  auch  andere  Fische  wüthend  an,  und  tödten  sie 
mit  elektrischen  Schlägen  (s.  den  folgenden  §.).  Ob  sie  bei  ihren  Kämpfen 
unter  sich  einander  elektrisch  schlagen,  weiss  ich  nicht. 

Die  Zitterwelse  zu  ernähren,  erwies  sich  glücklicherweise  als  sehr 
eicht.  Der  Darm  der  nach  Edinburgh  gelangten  Weingeistcxemplare 
enthielt  Reste  kleiner  Süsswassercrustaceen,  daher  man  dort  und  hier  zuerst 
sich  bemühte,  ihnen  dergleichen  (Gammam$y  Asettus,  Daphnia  u.  d.  m.) 
zu  verschaff'eu.  Da  dies  sehr  schwierig  war,  wurde  in  Edinburgh  ver- 
sucht, die  Fische  mit  Regenwürmern  zu  füttern.  Dies  gelang,  und  auch 
hier  erhielten  die  Fische  Würmer,  so  lange  es  im  Herbste  welche  gab. 
Einer  von  ihnen  nahm  die  Würmer  aus  der  Pinzette,  sclüuckte  sie,  ohne 
ihnen  einen  Schlag  zu  ertheilen,  mit  einer  raschen  Saugbewegung  ein. 
und  stieg  darauf,  wie  nach  mehr  verlangend,  an  die  Oberfläche,  so 
dass  man  ihn  bis  zu  einem  gewissen  Grad  als  gezähmt  ansehen  durfte. 
Als  später  im  Jahre  die  Würmer  uns  ausgingen,  kam  der  Wärter  Graff 
darauf,  den  Fischen  wurmähuliche  Streifen  Rindfleisch  zu  reichen,  und 
dies  verschlangen  sie  nicht  bloss  mit  gleicher  Begier,  sondern  es  bekam 
ihnen  auch  sichtlich  sehr  gut;  vielleicht  besser  als  die  gewöhnlich  von 
Schmarotzern  wimmelnden  Würmer,  welche  daher  bei  den  Fischen  der 
späteren  Sendungen  auch  im  Sommer  fortgelassen 'wurden. 

Es  fehlt  an  genauer  Auskunft,  wie  die  Welse  die  Reise  von  Afrika 
nach  Schottland  zurücklegton.  Von  Schottland  oder  England  hierher 
wurden  sie  jeder  einzeln  mit  einigen  Wasserpflanzen  in  einem  Gtddfiscb- 
becken  gebracht,    welches  in    einem  genau   passenden,   wie  es  schien. 


i  Chemische  Briefe.    3.  Auflage.  Heidelberg  1851.   S.  401. 
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darüber  geflochtenen  Deckelkorb  an  dessen  Henkeln  in  der  Kajüte  oder 
dem  Eisenbahnwagen  aufgehängt  war.  Hier  erfüllen  die  Wasserpflan- 
zen den  Zweckv  das  Schwanken  des  Wassers  zu  vermindern,  und  den  Fisch 
vor  Stössen  zu  schützen. 

§.  DI.    Naturgeschichtliches.    Gewohnheiten  der  Zitterwelse. 

Mit  Hülfe  des  reichlichen  Materiales  der  hiesigen  Sammlungen  ver- 
neinte Hr.  Petehs,  welcher  selber  den  lebenden  Zitterwels  im  südöst- 
lichen Afrika  beobachtete,  die  Frage,  ob  die  Zitterwelse  aus  Westafrika 
eine  neue  Art  seien.  Hinsichtlich  der  zoologischen  Eigenthümlichkeiten, 
welche  beim  ersten  Blick,  und  bei  weniger  umfassender  Vergleichung, 
zur  Aufstellung  einer  solchen  führten,  kann  ich  auf  ihn  verweisen.1 

Unsere  Exemplare  waren  alle  nur  klein,  ohne  Bartfaden  zwischen 
12-5  und  27*5cm  lang,  während  Bilhabz  einen  von  22"  =  57*5cm  mass. 
Das  schnelle  Wrachsthum  des  einen ,  den  es  länger  am  Leben  zu  erhal- 
ten gelang,  scheint  zu  zeigen,  dass  die  Thiere  noch  jung  waren.  Meist 
waren  es  Weibchen. 

Nach  Weingeistexemplaren,  und  den  ihnen  entnommenen  Abbildun- 
gen, kann  man  sich  von  den  Zitterwelsen  nicht  gut  eine  Vorstellung 
inachen.  Namentlich  die  Haltung  der  Bartfäden  ist  in  den  Bildern  verfehlt, 
wo  sie  schlaff  herabhängend  und  geringelt  erscheinen,  während  der  gesunde 
Fisch  sie  weithin  auseinanderragend  geradlinig  ausstreckt.  (S.  Fig.  42.  44). 

Eine  andere  Eigentümlichkeit  im  Aussehen  der  Welse,  welche  an 
Weingeistexemplaren  nicht  mehr  recht  erkennbar  ist,  besteht  in  schönen, 
regelmässigen,  bei  unseren  Fischen  je  nach  der  Grösse  5 — 8mm  (bei 
grösseren  unstreitig  darüber)  breiten  Qucrfalten,  die  bei  seitlicher  Biegung 
an  der  hohlen  Seite  des  Fisches  sich  zeigen.  Sie  werden  durch  das 
Organ  gebildet,  welches  den  Fisch  in  Gestalt  eines  dickwandigen  Rohres 
umhüllt,  und  dessen  äussere  Schichten  ül)er  den  verkürzten  Seitenmuskeln 
sich  in  Falten  legen ,  während  bei  anderen  Fischen  die  vergleichsweise 
dünne  und  stark  befestigte  Haut  stets  genau  dem  Umrisse  des  Rumpfes 
folgt. 

Im  Leben  ist  das  Organ  sowohl  wie  die  es  bedeckende  Haut  durch- 
scheinend, so  dass  man  bei  Licht  in  dessen  rothliche  Tiefe  blickt.  Im 
Tode,  besonders  an  Weingeistexemplaren,  ist  es  trübe  und  undurchsichtig. 

Weingeistexemplare  sehen  grau  aus;  im  Leben  erschienen  unsere 
Fische  braun,  abgesehen  von  den  schwarzen  Flecken,  mit  denen  sie  auf 
dem  Rücken  wie  bespritzt  sind;  die  schwächeren  gelbbraun,  die  kräftige- 

1  Monatsberichte  u.  s.  w.  1868.  S.  121;  —  Naturwissenschaftliche  Reise  nach 
Mouambique  u-  s.  w.    Zoologie.  IV.  Flussfische.     Berlin  1868.   4°.    S.  41. 
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ren  mehr  tief  rehbraun.  Auch  die  Farbe  desselben  Fisches  wechselte.  Im 
Dunkeln  wurden  die  Fische  schwärzlich,  unter  dem  Einflüsse  des  Lichtes 
wieder  helL  Durch  Versuche  ermüdet,  sahen  sie  bleich  aus,  nach  einigen 
Tagen  Buhe  erschienen  sie  wieder  tiefer  gefärbt 

Die  Zitterwelse  pflegten  unbeweglich  an  der  dunkelsten  Stelle  des 
Bodens  ihres  Behälters  mit  weit  ragenden  Bartfäden  zu  ruhen.  Nachts 
scheinen  sie  lebhafter  zu  werden,  wenigstens  gingen  in  Creek  Town  Zit- 
terwelse, die  zur  Einschiffung  bereit  gehalten  wurden,  dadurch  zu  Grande, 
dass  sie  Nachts  aus  ihren  Behältern  sprangen.  Wenn  die  Fische  in  den 
Wannen,  in  welchen  ich  sie  ursprünglich  hielt,1  frisches  Wasser  bekamen, 
schwammen  sie  munter  im  Strudel  umher,  und  entluden  dabei,  wie  der 
Frosch wecker  lehrte  (s.  unten  S.  616),  wiederholt  ihre  Batterien,  ob  zur  Ab- 
wehr vermeintlicher  Gefahr  oder  als  Ausdruck  des  Behagens,  möchte  schwer 
zu  sagen  sein.  Einer  der  Fische  hatte  offenbar  einen  Hass  auf  die  Elektro- 
den des  Frosch weckers  geworfen  und  fiel  sie  öfter  mit  Bissen  an,  die  er 
mit  mehreren  rasch  aufeinander  folgenden  Schlägen  begleitete.  Der  An- 
blick der  rothen  Farbe,  z.  B.  einer  Siegellackstange,  schien  die  Welse 
nicht  nach  Art  der  Frösche  und  einiger  anderen  Thiere  aufzuregen. 

Gewöhnlich  erwiedern  die  Welse  jede  Berührung,  auch  mittels  eines 
Nichtleiters,  mit  einem  oder  mehreren  Schlagen.  Zuweilen  jedoch  ent- 
schlüpfen sie  auch  der  Hand  mit  einer  heftigen  Bewegung,  ohne  zu 
schlagen.  Dies  zeigt,  dass  im  ersteren  Falle  die  Schläge  willkürlich  und 
nicht  bloss  reflectorisch  sind.  Auch  lehrte  der  Froschwecker  (s.  unten 
S.  616),  dass  die  Fische  manchmal  ohne  jede  erkennbare  Veranlassung 
schlugen. 

Andere  Fische,  die  man  zu  den  Zitterwelsen  in's  Wasser  thut,  werden 
von  diesen  sofort  mit  elektrischen  Breitseiten  angefallen.  Man  sieht  alsbald 
die  Fische  das  Gleichgewicht  verlieren,  und  mit  der  Flanke  nach  dem  Lichte 
zu  scheinbar  leblos  treiben.  Rechtzeitig  geborgen,  kommen  solche  Fische 
noch  zu  sich.  Ihrem  Schicksal  überlassen,  sterben  sie.  Die  drei  ersten 
nach  Edinburgh  gelangten  Zitterwelse  erschlugen  dort  alle  Goldfische  im 
Wasserbecken  eines  Warmhauses. 

Eines  Nachmittages  (im  September  1857)  that  ich  in  jede  der 
soeben  erwähnten  Wannen  zu  dem  darin  befindlichen  Zitterwels  einen 
Schlei  (Tinea  Chrysitis)  von  etwa  15cm  Länge  und  einen  eben  so 
langen  Schlammpitzger  (Cobitis  fossüis).  Sofort  erhob  sich  in  den 
drei  Wannen  heftiger  Tumult.  Hie  und  da  sprang  ein  Schlei  in 
die  Luft,   während  die  aalähnlich  sich  schlängelnden  Schlammpitzger, 


1  Sie  waren  einerlei  mit  der  im   folgenden  Paragraphen   als  Versuchswanne 
beschriebenen. 
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wie  von  Todesangst  getrieben,  am  Umkreise  des  Wasserspiegels  umher- 
jagten, and  endlich  einer  nach  dem  anderen  über  den  2*5 om  hohen  Band 
der  Wanne  zwischen  diesem  und  einem  die  Wanne  überdeckenden  Draht- 
netz hindurch  in's  Trockene  sich  stürzten.  Wieder  hineingebracht  ent- 
kamen sie  abermals,  bis  ich  durch  Ablassen  des  Wassers  dem  Band  die 
doppelte  Höhe  ertheilt  hatte.  Natürlich  hätte  jeder  Raubfisch  Schlei  und 
Schlammpitzger  in  gleiche  Noth  versetzt,  und  da  durch  das  Aufwühlen  der 
Erde,  mit  welcher  ich  damals  den  Boden  der  Wannen  noch  bedeckt  hielt 
(s.  oben  S.  606),  das  Wasser  gleich  getrübt  wurde,  so  wäre  ich  über  den 
eigentlichen  Hergang  im  Dunkeln  geblieben,  hätte  ich  nicht  die  Vorsicht 
gehabt,  in  einer  der  Wannen  die  Elektroden  des  Froschweckers  anzu- 
bringen. Dieser  aber  verrieth  deutlich  genug,  was  geschah.  Seine  Glocke 
blieb  in  fortwährendem  Tonen,  bald  einen  starken,  bald  einen  schwachen 
Stromzweig  im  Nerven  anzeigend,  sei's  dass  der  Fisch  verschieden  stark 
schlug,  sei's  dass  er  im  Augenblicke  des  Schlages  verschieden  günstige 
Stellung  zu  den  Elektroden  einnahm.  Manchmal  schien  der  Hammer  an 
der  Glocke  formlich  zu  kleben;  dann  tetanisirte  sichtlich  der  Wels  sein 
Opfer.  Nun  folgte  eine  Zwischenzeit  der  Buhe,  bis  vermuthlich  die 
Schleie,  aus  der  Betäubung  erwacht,  wieder  anfingen,  sich  zu  regen,  und 
die  Welse,  ihrerseits  ausgeruht,  zu  neuem  Angriff  aufgelegt  sich  fühlten. 
Von  Neuem  erhob  sich  dann  und  wann  der  Tumult,  bald  in  dem  einen, 
bald  in  dem  anderen  Gefässe;  doch  wurden  dessen  einzelne  Perioden  immer 
kürzer,  und  durch  immer  längere  Zwischenräume  getrennt.  So  verliess  ich 
den  Kampfplatz.  Als  ich  am  anderen  Morgen  in  das  Laboratorium  kam, 
lagen  die  Schlammpitzger  todt  auf  der  Erde.  Sie  waren  also  Nachts  doch 
noch  über  den  5 cm  hohen  Band  der  Wannen  entkommen.  In  den  Wan- 
nen der  zwei  grösseren  Fische  waren  die  Schleie  todt.  Sie  mussten  schon 
seit  geraumer  Zeit  gestorben  sein ,  denn  sie  waren  starr  und  ihre  Horn- 
haut fing  an  sich  zu  trüben.  Das  Wasser  war  klar,  also  hatte  längst 
Buhe  geherrscht.  Die  Welse  schien  das  kleine  Abenteuer  nicht  ange- 
griffen zu  haben.  Der  kleinste  hatte  seinen  Schlei  nicht  zu  tödten  ver- 
mocht, doch  starb  dieser  bald  darauf,  obschon  ich  ihn  in  ein  anderes 
Gefass  that.  Ein  viertes  Paar  Schlei  und  Schlammpitzger,  die  ich  zur 
Controle  in  einer  vierten  Wanne  unter  sonst  ganz  gleichen  Umständen 
aufbewahrte,  lebte  noch  Wochen  nachher. 

Ein  Frosch  unter  dem  Einflüsse  des  Zitterwelsschlages  streckt  sich 
wie  im  Strychnintetanus.  Wegen  der  giftigen  Hautabsonderung  der  Ba- 
trachier1  stellte  ich  aber  damit  keinen   dem  vorigen  ähnlichen  Versuch 


1  Untersuchungen  u.  s,  w.  Bd.  II.    Abtb.  I.    S.  17.  Anm.  2.  —  Vergl.  Gra- 
tiolet  et  Clokz,  Comptes  rcndus  etc.    1851.  t.  XXXI 1.    p.  592. 

E-  du  Boin-Reyiiioiid,  Ges.  Abh.  II.  3<J 
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an.  Regenwürmer  Hessen  die  Welse,  ohne  zu  schlagen,  um  die  Bart- 
faden sich  ringeln  (vergl.  oben  S.  606).  Ueberhaupt  aber  schienen  sie 
auf  Berührung  der  Bartfaden  nicht  zu  schlagen ,  sondern  sich  zurückzu- 
ziehen, dagegen  sie  auf  Berührung  der  Haut,  wie  bemerkt,  fast  unfehl- 
bar schlugen. 

Als  die  Fische  erkrankten,  änderten  sich  ihre  Gewohnheiten  sehr. 
Ihrer  Lichtscheu  vergessen,  und  ohne  durch  Nähe  eines  Beobachters  sich 
verscheuchen  zu  lassen,  hielten  sie  sich  an  der  Oberfläche,  indem  sie 
schnell  und  mühsam  mit  den  Brustflossen  arbeiteten,  auch  mit  dem 
Schwanz  auf  nahe  Gegenstände  sich  stützten.  Dabei  athmeten  sie  äusserst 
rasch,  und  zwar,  mit  dem  Oberkiefer  aus  dem  Wasser,  halb  Wasser,  halb 
Luft,  welche  letztere  sie  meist  aus  dem  Maule,  seltener  aus  den  Kiemen 
wieder  ausstiessen,  so  dass  sie  bei  jeder  Athembewegung  Blasen  aufwar- 
fen, und  bald  ein  Kranz  grossblasigen  Schaumes  sie  umgab.  Viele  Fische, 
unter  anderen  der  Zitteraal,1  steigen  an  die  Oberfläche,  um  Luft  zu 
schnappen,  allein  jenes  Blasen  werfen  kannte  unser  Wärter  Gbafp  schon 
als  Zeichen  von  Angst  und  Schwäche  bei  Fischen.  Welse  in  diesem  Zu- 
stande schlugen  nicht  mehr  bei  Berührung;  die  Bartfaden  waren  nicht 
mehr  geradlinig  ausgestreckt,  die  Haut  runzelte  sich  und  ulcerirte;  in 
Flossen  und  Kiemendeckel  ergoss  sich  Blut;  endlich  zuweilen  erschütterte 
eine  heftige  Zuckung  Kiefer  und  Kiemen. 

In  dieser  Art  erkrankte  Fische  starben  rettungslos.  Lüftung  des  Was- 
sers mittels  des  Blasebalges  blieb  ohne  allen  Erfolg.  Man  wird  wohl  thuü, 
solche  Fische  bei  Zeiten  planmässig  zu  tödtlichen  Versuchen  zu  verwen- 
den, anstatt,  wie  ich  leider  öfter  that,  damit  zu  zögern,  bis  die  Fische 
todt  gefunden  werden,  da  es  dann  vielleicht  gerade  unmöglich  ist,  zu  ex- 
perimentiren,  oder  gar  der  Tod  erst  so  spät  bemerkt  wird,  dass  die  Fische 
auch  für  histologische  Zwecke  verloren  sind.  Gegen  dies  Missgeschick 
wird  man  übrigens  nie  ganz  sicher  sein;  denn  die  Fische  sterben  auch 
ohne  deutliche  Vorboten,  und  da  sie  sich  gewöhnlich  ruhig  in  der  Tiefe 
halten,  kann  ihr  Tod  leicht  so  lange  unbemerkt  bleiben,  dass  nichts  mehr 
mit  ihnen  anzufangen  ist. 


1  Yergl.  Edw.  Bancroft,  Naturgeschichte  von  Guiana  u,  s.  w.  Aus  dem  Engli- 
schen. Frankf.  u.  Leipz.  1769.  S.  116;—  Hugh  Williamson,  Philosophie»!  Trans- 
actions  etc.  1775.  p.94;  —  Alex.  Garden,  ibidem,  p.  102;  —  Humboldt,  Kecueil  d'Ob- 
servations  de  Zoologie  et  d* Anatomie  comparee  etc.  Paris  1811.  4°.  p.  61;  — Fara- 
day,  Experimental  Eesearches  in  Electricity.  Reprinted  from  the  Philosophical  Trans- 
actions  etc.  vol.  IT.  London  1844.  p.  3.  Öer.  XV.  §.  1753.  (Die  im  Folgenden  Öfters 
angeführte  Abhandlung  Fabaday's  über  den  Zitteraal  steht  auch  in  Pooobkdorff's 
Annalen  u.  s.  w.  1842.    Ergänzungsband.  S.  391). 
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Nach  obigen  Erfahrungen  ist  nicht  zu  bezweifeln,  dass  von  den  drei 
elektrischen  Fischen  der  Zitterwels  am  besten  sich  eignet,  um  in  Gefan- 
genschaft gehalten  zu  werden.  Der  Zitterroche  kommt  als  Seebewohner 
nicht  in  Vergleich;1  der  Zitteraal  wird  bei  gleicher  Dauerbarkeit  unbe- 
quem durch  seine  Grösse  und  die  Gewalt  seiner  Entladungen. 

Von  den  drei  elektrischen  Fischen  ist  es  aber  auch  wieder  der  Zit- 
terwels ,  der  zu  allen  Versuchen  am  besten  sich  eignet,  in  welchen  es  um 
Beherrschung  des  elektrischen  Nerven  sich  handelt,  in  denen  man  also 
z.  B.  des  elektrischen  Nerven  in  Verbindung  mit  dem  Organ  in  der  Art 
sich  bedient,  wie  des  Muskelnerven  in  Verbindung  mit  dem  Muskel.  Am 
Zitterwelse  wird  jede  Seitenhälfte  des  Organes  von  einem  einzigen  Nerven 
versehen,  den  Ein  Schnitt  fast  ohne  Blutung  in  grosser  Länge  freilegt. 
Der  elektrische  Nerv  findet  sich  gleichsam  schon  von  der  Natur  präpa- 
rirt;  ja  derselbe  Schnitt  reicht  für  beide  Nerven  aus.  Am  Zitterrochen 
erhalt  jedes  Organ  vier,  vergleichsweise  viel  kürzere.  Nerven,  die  zu  ihrer 
Blosslegung  weit  künstlichere  Zurichtung  und  grössere  Verletzung  erfor- 
dern, als  der  eine  Nerv  am  Zitterwelse.  Vollends  am  Zitteraale  wird  jede 
Hälfte  des  Haupt-  und  Nebenorganes  von  über  zweihundert  Nerven  ver- 
sehen, welche  man  im  Leben  unmöglich  alle  präpariren  und  gleichzeitig 
im  Versuche  beherrschen  kann.  Ich  rede  nicht  von  dem  ungemeinen 
Interesse,  welches  die  Untersuchung  des  elektrischen  Nerven  des  Zitter- 
welses wegen  seines  in  der  Thierwelt  bisher  einzigen  Baues  und  Ursprun- 
ges aus  einer  Riesenganglienzelle  bietet.2    Dazu  kommt,  dass  die  Gewebe 


1  Bis  zur  Errichtung  der  zoologischen  Stationen  war  es  meines  Wissens  nie 
geglückt,  den  Zitterrochen  länger  als  fünfzehn  Tage  lebend  zu  erhalten,  und  nur 
John  Davy  war  so  glücklich  gewesen  (Besearches  physiological  and  anatomical. 
London  1839.  vol.  I.  p.  48;  —  vergl.  Fabada y,  Experimentell  Researches  etc.  1.  c. 
p.  2.  §.  1752).  John  Todd,  der  am  Cap  der  guten  Hoffnung,  also  wohl  an  Astrape 
capensis  Müll.  Henl.,  beobachtete  (Philosophical  Transactions  etc.  1816.  p.  120), 
und  Sauti-Linabi  (Bibliotheque  universelle  de  Geneve.  Avril  1837.  t  VIII.  p.  395) 
brachten  es  nur  zu  fünf,  Matteucci  gar  nur  zu  drei  Tagen  (Essai  sur  les  Pheno- 
menes  electriques  des  Animaux.    Paris  1840.  p.  52). 

2  Man  konnte  vermuthen,  dass  auch  beim  Zitteraale  die  elektrischen  Nerven 
die  ÜBiTEBs'schen  Fortsätze  von  eben  soviel  Riesenganglienzellen  seien.  Allein  M. 
Schultze  Bah  schon  in  den  elektrischen  Nerven  gewöhnliche  Nervenröhren,  und 
in  der  vorderen  Hälfte  des  Bückenmarkes  auffallend  viel  grosse  Ganglienzellen  (Zur 
Kenntniss  der  elektrischen  Organe  der  Fische.  Besonders  abgedruckt  aus  dem  4.  Bande 
der  Abhandlungen  der  Naturforschenden  Gesellschaft  in  Halle.  1858.  4°.  S.  30.  32. 
33).  Dies  läset  mehr  auf  einen  Bau  ähnlich  dem  des  Lobus  electricus  im  Gehirn 
des  Zitterrochen  schliessen  (vergl.  M.  Reichenheim  im  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w. 
1873.  S.  751). 

39* 
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des  Zitterwelses,  mit  Inbegriff  des  elektrischen  Organes,  mir  eine  grosse, 
an  die  des  Frosches  erinnernde  Lebenszähigkeit  zu  besitzen  schienen. 

Um  aber  diese  Vorzüge  des  Zitterwelses  auszubeuten,  müsste  man 
über  eine  beliebige  Anzahl  von  Thieren  verfügen,  wie  dies  nur  in  ihrer 
Heimath  möglich  wäre.  An  zwei,  drei  Fischen,  deren  Leben  schon  des- 
halb geschont  werden  soll,  weil  auch  am  lebenden  Thiere  noch  manches 
zu  ermitteln  ist,  kann  man  keine  Untersuchungen  anstellen,  bei  welchen 
man,  wie  bei  Erforschung  von  Nerv  und  Muskel,  zu  fast  jedem  Versuch 
ein  neues  Präparat  braucht.  Man  stelle  sich  vor,  es  handele  sich  um 
Untersuchung  von  Nerv  und  Muskel,  und  man  sei  auf  Ermittelung  des- 
sen beschrankt,  was  an  zwei,  drei  unversehrten  lebenden  Fröschen  sich 
herausbringen  liesse.  Diese  Betrachtung  kann  zur  Enttäuschung  Derer 
dienen,  welche  sich  einen  übertriebenen  Begriff  von  dem  machen,  was 
mit  einigen  wenigen  lebenden  Zitterfischen  im  Laboratorium  aufgestellt 
werden  kann,  und  denen  meine  Ausbeute  vielleicht  zu  mager  erscheint. 

Dazu  kommt,  dass  hier  die  Methoden  der  Untersuchung  noch  fast 
ganz  zu  schaffen  waren.  Ich  theile  zunächst  das  mit,  wobei  ich  in  die- 
ser Hinsicht  stehen  blieb. 

1.    Beobachtung  des  Schlages  der  Zitterfische  mit  Magnetspiegel, 

Scale  und  Fernrohr. 

Versuchskreis  heisst  fortan  die  irgendwie  beschaffene,  auch  unter- 
brochene Leitung,  in  welche  der  Schlag  der  Fische  zur  Prüfung  irgend 
einer  seiner  Wirkungen  abgeleitet  wird. 

Gewöhnlich  befand  sich  im  Versuchskreis,  um  den  Schlag  zu  mes- 
sen, eine  WiEDEtfANN'sche  Bussole. 

In  allen  früheren  Versuchen  an  Zitterfischen  wurden  gewöhnliehe 
Multiplicatoren  mit  astatischen  Nadelpaaren  angewendet.  Abgesehen  da- 
von, dass  sie  schlecht  zu  Messungen  taugen,  sind  die  astatischen  Nadel- 
paare hier  ganz  besonders  imbrauchbar.  Sie  werden,  wie  ich  gelegent- 
lich selber  erfuhr,  leicht  in  einem  grösseren  Winkel  gegen  die  Win- 
dungen von  einem  Schlage  getroffen,  der  bestenfalls 'nur  sie  der  Astasie 
beraubt,  vielleicht  aber  auch  die  einzelnen  Nadeln  fast  ganz  demagnetisirt, 
oder  deren  Pole  umkehrt.  Nirgend  konnte  Beobachtung  der  Ausschläge  mit 
Magnetspiegel,  Scale  und  Fernrohr  besser  angebracht  sein,  als  hier,  und 
Hr.  Eckhakd  und  ich  führten  sie  gleichzeitig ,  er  in  Triest  in  die 
Versuche  am  Zitterrochen,  ich  hier  in  die  am  Zitterwels  ein.  Indem  ich  an 
der  WiEDEMANN'schen  Bussole  das  eine  der  aus  53  Windungen  bestehen- 
den Gewinde  einer  der  Thermorollen  in  25 — 75  mm  Entfernung  auf  einen 
schweren,  nicht  astasirten  Spiegel  wirken  liess,  erhielt  ich  durch  den 
Schlag  des  Zitterwelses  angemessene  Ausschläge,   ohne  Gefahr  eines  stt- 
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renden  Einflusses  auf  den  Magnetismus  des  Spiegels.  Von  grossem  Vor- 
theile  wäre  natürlich  hier  die  Beobachtung  am  aperiodischen  Magnete  ge- 
wesen; doch  war  ich  damals  noch  nicht  so  weit. 

2.    Die  Ableitungsdeckel. 

Der  Schlag  des  Fisches  wird  im  Versuchskreis  um  so  mehr  durch 
Nebenschliessung  geschwächt,  in  einer  je  grösseren  Wassermasse  der  Fisch 
sich  befindet.  Auch  im  Wasser  selber  wirken  die  Fische  physiologisch  um 
so  heftiger,  je  kleiner  dessen  Masse  ist.  So  vermochten  sie  hier  im  Troge 
nicht  Fische  zu  erschlagen  wie  in  den  Wannen.  Dass  sie  es  in  dem 
Edinburgher  Wasserbecken  konnten,  welches  gewiss  nicht  kleiner  war  als 
unser  Trog,  lag  wohl  an  ihrer  damals  noch  grösseren  Kraft  (s.  oben  S.  608). 

Einem  unbegrenzten  Vorrathe  von  Zitterfischen  gegenüber,  wird  ein 
Beobachter  in  ihrer  Heimath  nicht  anstehen,  die  Fische  aus  dem  Wasser 
zu  nehmen,  und  so  die  Nebenschliessung  zu  beseitigen,  welche  das  Wasser 
für  den  Versuchskreis  bildet.  Am  Fisch  in  der  Luft  ist  die  schädliche 
Nebenschliessung  auf  seinen  eigenen  Körper  eingeschränkt.  Daran  durfte 
ich  nicht  denken.  Alles,  was  ich  thun  konnte,  war,  die  Nebenschliessung 
durch  das  Wasser  so  viel  wie  möglich  zu  vermindern. 

Sollte  mit  einem  der  Fische  gearbeitet  werden,  so  wurde  er  mit  dem 
Kesser  gefangen  und  in  eine  mit  Wasser  gefüllte,  flach  cylindrische  Wanne 
aus  Gesundheitsgeschirr  (grobem  Porzellan),  die  Versuchswanne,  von 
1 1 "  (295  mm)  Durchmesser  und  5"  (125  mm)  Tiefe  übertragen.  Dies  ging 
nicht  ohne  heftige  Schläge  ab,  wie  man  auf  später  anzugebende  Weise 
erfuhr.  Auf  dem  Boden  der  Wanne  befand  sich,  zu  einem  gleich  anzu- 
gebenden Zweck,  eine  unbelegte  Spiegelplatte  von  demselben  Durchmesser 
wie  die  Wanne.  Mit  einem  Heber  wurde  soviel  Wasser  aus  der  Wanne 
abgelassen,  dass  der  Wasserspiegel  den  Rücken  des  Fisches  tangirte.  Nun 
war  die  den  Fisch  umgebende  Wassermasse  so  verringert,  wie  mit  seinem 
Wohlbefinden  während  der  Versuche  irgend  verträglich  schien,  und  sein 
Schlag  konnte  so  vorteilhaft  abgeleitet  werden,  wie  thunlich,  ohne  den 
Fisch  an  die  Luft  zu  heben.1 

Um  den  Schlag  vom  Fisch  abzuleiten,  bietet  sich  zunächst  das 
schon  von  Fabaday2  am  Zitteraale  benutzte  Mittel,  dem  Fische  zwei 
Metallsättel  anzulegen,  welche  bis  auf  die  ihn  berührende  Fläche  isolirt 
sind.  Der  Mitte  der  Wölbung  des  Sattels  ist  ein  mit  Guttapercha  iso- 
lirter  Telegraphendraht  angelöthet,  der  als  Handhabe  und  zum  Fortführen 


1  Der  verstorbene  A.  v.  Bezold,  der  mir  bei  vielen  dieser  Versuche  behülflich 
war,  schlug  vor,  das  Leitungswasser  bei  den  Versuchen  durch  gelüftetes  destillirtes 
Wasser  zu  ersetzen,  um  den  Schlag  zu  verstärken. 

2  Experimental  Researches  etc.   L.  c.   p.  5.   §.  1758. 
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des  Stromes  dient.  Nach  Bedürfniss  macht  man  die  Sattel  von  ver- 
schiedener Gestalt  und  Grösse  und  aus  verschiedenen  Metallen.1  Gewöhn- 
lich sind  es  5cm  lange,  lom  breite,  nach  dem  Umrisse  des  Fisches  an 
verschiedenen  Körperstellen  gebogene  Platinschienen.  Aber  auch  die 
Ungleichartigkeiten  von  Zink  verschwinden  meist  gegen  den  Schlag; 
anderenfalls  compensirt  man  sie. 

Handelt  es  sich  darum,  einen  möglichst  grossen  Theil  des  Schlages 
in  den  Versuchskreis  überzuführen,  so  gestaltet  sich  die  ableitende  Vor- 
richtung anders.  Schon  Fabaday,  der  seinem  Zitteraale  gegenüber  noch 
mehr  Rücksichten  zu  nehmen  hatte,  als  ich  gegenüber  meinen  Zitterwelsen, 
dachte  daran,  die  Nebenschliessung  durch  das  Wasser  dadurch  zu  ver- 
mindern, dass  er  den  Fisch  im  Augenblicke  des  Schlages  vom  Wasser 
isolirte.  Er  Tersuchte  dies  aber  nur  mit  den  beiden  innerhalb  der 
Sattel  befindlichen  Theilen  des  Fisches,  dagegen  ich  mir  dasselbe  auch 

Fig.  42. 


für  den  zwischen  den  Sätteln  befindlichen  Theil  vorsetzte.  Auch  hier 
bot  der  Zitterwels  grosse  Vortheile  dar  vor  dem  mehr  langgestreckten, 
seitlich  beweglichen  Zitteraale.  Fig.  42  zeigt  die  Vorrichtung,  mit  welcher 
ich  meinen  Zweck  sehr  vollkommen  erreichte. 

Man  hat  sie  nicht  uneben  einem  Mumiensargdeckel  verglichen.  Sie  be- 
steht aus  einem  Guttaperchadeckel,  der,  wenn  der  Fisch  auf  der  Spiegel- 
platte ac'  am  Boden  der  Wanne  ruht,  dessen  Körper  oben  und  seitlich 
möglichst  genau  sich  anschliesst,  und  mit  dem  unteren  freien  Rand  die 
Platte  berührt,  a  a*  ist  der  Wasserspiegel  in  der  Wanne ;  der  Deutlichkeit 


1  S.  die  folgende  Abhandlung  §.  I.  III.  IV. 


§.  IV.    2.  Die  Ableitungsdeckel.  615 

halber  ist  er  höher  gezeichnet,  als  er  zu  sein  pflegte  (s.  oben).  Um  solchen 
Deckel  für  einen  bestimmten  Fisch  anzufertigen,  schnitzte  ich  aus 
Lindenholz  ein  Modell  des  Fisches.  Dies  diente  als  Leisten,  über  welchen 
die  in  heissem  Wasser  erweichte  Guttapercha  geknetet  wurde.  Nach 
Erhärtung  der  Guttapercha  wurde  sie  in  einer  Flucht  mit  der  unteren 
Fläche  des  Leistens  abgeschnitten,  der  Schnittrand  nochmals  erweicht 
und  auf  einer  mit  heissem  Wasser  benetzten  Spiegelplatte  geebnet 
Dem  Bücken  des  Deckels  ist  ein  Griff  von  Guttapercha  angeschweisst. 
Kopf  und  Schwanz  des  Fisches  entsprechend  befinden  sich  im  Inneren 
des  Deckels  zwei  mit  Schellackfirniss  aufgeklebte,  in  der  Figur  punktirte 
Stanniolbelegungen.  Diese  gehen  am  Kopf-  und  Schwanzende  (k,  s) 
des  Deckels  in  Stanniolstreife  über,  welche,  durch  gefirnisste  Zeugstreife 
geschützt,  dem  Kücken  des  Deckels  entlang  nach  dem  Griffe  laufen, 
und  hier  durch  angelöthete  Kupferplättchen  mit  Drähten  sich  verbinden. 
Die  Drahte  kommen  nach  isolirtem  Verlauf  am  oberen  Ende  des  Griffes 
zum  Vorschein  (k'f  s').  Vorn  und  hinten  blieb  zur  Schonung  der  Bart- 
faden  und  Schwanzflosse  der  Deckel  offen. 

Beim  Gebrauche  der  Vorrichtung  nimmt  man  den  Augenblick  wahr, 
wo  der  Fisch  etwa  den  Durchmesser  der  Versuchs  wanne  einnimmt,  hält 
den  Deckel  wagerecht  über  ihm,  bis  er  in  möglichst  günstiger  Lage  sich 
beruhigte,  und  setzt  ihm  den  Deckel  plötzlich  auf.  Damit  die  Luft  zwischen 
den  Belegungen  und  dem  Fisch  entweiche,  sind  an  deren  innerem  Rande 
Löcher  im  Deckel  mit  einem  heissen  Locheisen  gebohrt.  Fast  im  nämlichen 
Augenblicke,  wo  die  Belegungen  ihn  berühren,  schlägt  der  Fisch;  er 
findet  sich  aber  bis  auf  die  durch  die  Kopf-  und  Schwanzlücke  offen 
gelassene  Bahn  ringsum  seitlich  isolirt,  was  eine  bedeutende  Verstärkung 
des  Schlages  im  Versuchskreis  erzeugt,  wie  folgender  Versuch  lehrt. 

Ich  verfertigte  einen  Deckel,  der  sich  von  einem  anderen  für  den- 
selben Fisch  bestimmten  nur  dadurch  unterschied,  dass  die  Guttapercha- 
wand zwischen  seinen  Belegungen  entfernt  und  durch  drei  Glasstäbe  er- 
setzt war.    Es  gab  beispielsweise  in  Scalentheilen 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

Mittel 

der  durchbrochene  Deckel: 

73 

82 

141 

71 

75-3 

der  volle  Deckel: 

191 

121 

151-0 

Die  Isolirung  des  Fisches  durch  den  Deckel  verdoppelt  also  die  Stärke 
des  Schlages  im  Versuchskreise.  Unstreitig  hätten  die  Deckel  noch  besser 
gewirkt,  wenn  sie  auch  noch  die  Schwanzflosse  umfasst  hätten.  Dass  die 
Deckel  den  Fisch  oft  schon  umschlossen,  ehe  dieser  schlug,  ergab  sich  da- 
raus, dass  bei  deren  Anwendung  nicht  selten  der  Froschwecker  versagte, 
weil  kein  ausreichender  Stromzweig  mehr  durch  die  Beizungsröhre  ging. 
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Schlägt  der  Fisch,  wie  er  pflegt,  mehreremal  nach  der  Beizung,  so 
gewährt  der  Ableitungsdeckel  auch  den  Vortheil,  dass  er  die  folgenden 
Schläge  sicher  in  den  Versuchskreis  überleitet,  während  man  mit  losen 
Sätteln  den  Fisch  nicht  festhalten  kann,  ohne  ihm  weh  zu  thun. 

Zwischen  je  zwei  Versuchen  stellt  man  den  Deckel  in  eine  benachbarte, 
mit  Wasser  gefüllte  Wanne,  um  den  Stanniolbelegungen  Gelegenheit  zur  Ab- 
gleichung  ihrer  Ungleichartigkeiten  zu  geben:  nicht  neben  den  Fisch  in  die- 
selbe Wanne,  weil  dies  den  Fisch  beunruhigt,  der,  vermuthlich  den  Deckel 
für  einen  anderen  Fisch  haltend,  häufig  ihn  elektrisch  schlägt  (s.  oben 
S.  608). 

3.    Froschwecker  und  Froschunterbrecher. 

Einer  der  grössten  Fortschritte,  welche  ich  in  der  Methode  dieser 
Versuche  machte,  bestand  in  der  Ausbildung  eines  Kunstgriffes,  dessen 
schon  Galvani  1797  bei  seinen  Versuchen  am  Zitterrochen  sich  be- 
diente,1 in  der  Anwendung  nämlich  eines  Nervmuskelpräparates  vom 
Frosch,  um  dessen  durch  den  Schlag  bewirkte  Zuckung  zweierlei  Dienste 
verrichten  zu  lassen. 

Erstens  zeigt  das  Präparat  an,  dass  der  Fisch  geschlagen  hat, 
worüber  man  sonst  keine  Gewissheit  hat,  da  man  ihm  das  Schlagen 
nicht  ansieht,  und  Ausbleiben  einer  Wirkung  im  Versuchskreis  auch 
daher  rühren  kann,  dass  man  dem  Schlag  Unmögliches  zumuthete. 
Galvani  und  Matteücci  begnügten  sich  damit,  dem  Zitterrochen  selber 
Froschpräparate  anzulegen  und  deren  Zuckungen  zu  beobachten.  Ich 
zweigte  von  dem  durch  die  Wassermasse  der  Versuchswanne  sich  er- 
giessenden  Schlag  einen  Theil  ab,  leitete  ihn  durch  den  auf  den  lüng- 
elektroden  der  'feuchten  Reizungsröhre '  aufliegenden  Nerven,  und  liess 
deh  Muskel  seine  Zuckung  durch  einen  Glockenschlag  anzeigen.  So  ent- 
stand der  in  der  'Beschreibung  einiger  Vorrichtungen  und  Ver- 
suchsweisen u.  s.  w.'  schon  ausführlich  geschilderte  und  schematisch 
abgebildete  'Froschwecker',3  auf  den  ich  hier  also  nicht  zurückkomme. 
In  den  dort  angegebenen  Grenzen  der  Genauigkeit  erlaubt  der  Frosch- 


1  Memorie  suUa  Elettricita  animale  .  .  . .  al  celebre  Abate  Lazzaro  Spallan- 
zani.  Bologna  1797.  4°.  p.  74;  —  Opere  editc  ed  inedite  ec.  Bologna  1841.  4°. 
p.  411.  412.  —  Matteücci  hat  sich  desselben  Kunstgriffes  bedient,  ohne  Galvani 
zu  nennen  (Essai  sur  les  Phenomencs  electriques  des  Animaux.  Paris  1840.  p.  44; 
—  Archives  de  l'filectricite.  1843.  tili.  p.  153;  —  Traite  des  Phenomenes  electro- 
physiologiques  des  Animaux.  Paris  1844.  p.  144;  —  Lezioni  di  Elettro-Fisiologia  ec. 
Torino  1856.    p.  2;  —  Corso  di  Elettro-Fisiologia  cc.    Torino  1861.   p.  115). 

*  S.  oben  Bd.  I.  S.  213.  —  Vergl.  auch  die  folgende  Abhandlung,  §.  III.  Fig.  44. 
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wecker  die  elektrische  Thätigkeit  eines  in  der  Versuchswanne  befindlichen 
Fisches  stundenlang  zu  überwachen  (vergl.  oben  S.  609).  Wurden  die 
Elektroden  der  Reizungsrohre  mit  dem  eisernen  Reife  des  Kessers  und 
mit  einem  eisernen  Scheibchen  am  Grunde  des  Netzes  durch  Drahte 
verbunden,  so  verrieth  der  Frosch  wecker  die  vom  Fische  während  des 
Uebertragens  aus  dem  Trog  in  die  Versuchs  wanne  ertheilten  Schläge,  welche 
aber  meist  erst  zu  wirken  anfingen,  wenn  der  Fisch  aus  der  grossen 
Wassermasse  des  Troges  auftauchte.1 

Der  zweite  Dienst,  zu  welchem  das  Froschpraparat  bei  Versuchen  an 
Zitterfischen  sich  eignet,  ist  folgender.  Der  Froschwecker  lehrt,  dass  der 
gereizte  Zitterwels,  wenn  er  irgend  bei  Kräften  ist,  selten  einmal  schlägt. 
Meist  erfolgen  zwei  bis  drei  Glockenschläge,  bald  dicht  gedrängt,  bald 
durch  einen  längeren  Zwischenraum  getrennt.  Ohne  weitere  Kunstgriffe 
ist  es  also  unmöglich,  den  Einfluss  zu  ermitteln,  den  ein  bestimmter  Um- 
stand auf  die  Starke  des  in  den  Versuchskreis  abgeleiteten  Stromzweiges 
übt.  Denn  man  bleibt  stets  im  Dunkeln  darüber,  ob  etwa  sich  zeigende 
Unterschiede  von  jenem  Umstand  herrühren,  oder  von  verschiedener  Zahl 
und  Folge  der  Schläge.  Mit  den  gewöhnlichen  mechanischen  Organen 
war  aus  leicht  ersichtlichen  Gründen  hier  nichts  auszurichten.  Dagegen  lag 
es  nahe,  das  Froschpräparat  mit  rechtzeitiger  Oeffnung  des  Versuchskreises 
nach  Reizung  durch  den  ersten  Schlag  zu  betrauen.  Bei  gegebener  Nerven- 
länge, Grösse  und  Leistungsfähigkeit  des  Muskels  hebt  der  Muskel  eine  ge- 
gebene Ueberlastung  stets  dieselbe  kleine  Zeit  nach  verschwindend  kurzer 
Erregung  des  Nerven.  Diese  Hebung  liess  sich  zum  Oeffhen  des  Versuchs- 
kreises verwenden.  Es  kam  nur  darauf  an,  wie  die  Zeitverhältnisse  der 
Zuckung  zu  denen  des  Schlages  passten,  über  welche  man  damals  noch 
gar  nichts  wusste.  Die  ersten  Versuche  belehrten  mich,  dass  die  Dauer 
des  Schlages  von  gleicher  Ordnung  mit  der  Zuckungsdauer  ist;2  und  dies 
führte  zum  Bau  des  <Fro8chunterbrechers,,  welcher  in  der  'Beschrei- 
bung einiger  Vorrichtungen  u.  s.  w.'  auch  schon  ausführlich  geschil- 


1  Vergl.  oben  S.  613.  —  Schon  Gay-Lussac  beobachtete  am  Zitterrochen  Ver- 
stärkung der  Schlage  bei  Herausheben  aus  dem  Wasser  (Humboldt,  Observation  etc. 
p.  79).  Die  Thatsache  erinnert  an  das  oben  S.  379  beschriebene  Verschwinden  des 
Stromes  eines  in  verdünnte  Salzlösung  getauchten  Gastroknemius. 

2  Hr.  Eckhabd  zeigte  gleichzeitig  in  Triest  am  Zitterrochen,  dass  der  Schlag 
länger  dauern  müsse,  als  ein  Oeffnungsinductionsschlag  (Beiträge  zur  Anatomie  und 
Physiologie.  Bd.  I.  Giessen  1858.  4°.  S.  168.  169  ff.).  —  Hr.  Marey  hat  seitdem 
in  Neapel  auch  am  Zitterrochen  den  zeitlichen  Verlauf  des  Schlages  mit  dem  Pen- 
delmyographion  untersucht,  und  seine  Dauer  zu  Vi 4"  gefunden,  was  mein  Ergebniss 
bestätigt  (Comptes  rendus  etc.  1871.  t.  LXXIII.  p.  918).  Ich  brauche  nicht  zu  be- 
merken, dass  Myographion versuche  am  lebenden  unversehrten  Fisch  auf  fast  unüber- 
windliche Schwierigkeiten  stossen  würden,  so  dass  ich  darauf  zu  verzichten  hatte. 
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dert,  genau  abgebildet,  und  auf  seine  Leistungen  geprüft  sich  findet,1 
daher  ich  auch  bei  ihm  hier  nicht  langer  verweile.  Wie  dort  gesagt 
wurde ,  ist  er  in  bequemerer  Gestalt  dieselbe  Vorrichtung,  deren  Hr.  Helm- 
holtz  bei  Messung  der  Geschwindigkeit  der  Beizung  im  Nerven  nach  dem 
PouiLLET'schen  Verfahren  sich  bediente,-  und  diesem  allgemeineren  Cha- 
rakter gemäss  ist  er  seitdem  in  mehrfacher  Beziehung  wichtig  geworden.2 
Hier  dient  er  1.  um  von  mehreren  Schlägen,  welche  der  Fisch  nachein- 
ander ertheilt,  nur  den  ersten  in  den  Versuchskreis  zuzulassen;  2.  auch 
vom  ersten  Schlage  nur  einem,  bei  gleichem  Verlauf,  aber  verschie- 
dener Starke,  dieser  Starke  proportionalen,  je  nach  der  angewendeten 
TJeberlastung  kleineren  oder  grösseren  Theile  den  Zutritt  zu  gestatten; 
3.  eine  Nebenschliessung  zu  öffnen,  welche  bis  dahin  den  Schlag  vom 
Versuchskreis  abhielt  Mit  welchem  Grade  von  Sicherheit  der  Fro6ch- 
unterbrecher  die  zweite  Aufgabe  löse ,  werden  wir  später  (im  §.  X)  unter- 
suchen. Da  er  im  Allgemeinen  nur  einem  Theile  der  Entladung  den  Zu- 
tritt in  den  Versuchskreis  gewährt,  so  versteht  sich  übrigens,  dass  bei 
seinem  Gebrauche  grossere  Empfindlichkeit  der  Bussole  nöthig  wird. 

An  jedem  Fische  wurde  immer  nur  in  Zwischenräumen  von  mehre- 
ren Tagen  gearbeitet.  Ich  pflegte  alle  zehn  Minuten  ihm  Sättel  oder 
Deckel  aufzusetzen,  und  damit  anderthalb  bis  zwei  Stunden  fortzufahren.3 
Mit  dem  Uebertragen  des  Fisches  aus  dem  Trog  in  die  Versuchswanne 
und  zurück  wurde  er  dann  elf-  bis  vierzehnmal  gereizt;  doch  ertheilte  er 
mindestens  die  zwei-  bis  dreifache  Zahl  von  Schlägen.  Im  Laufe  solcher 
Versuchsreihe  ermüdete  der  Fisch  sichtlich.  Er  erbleichte  (s.  oben  S.  608), 
und  beantwortete  das  Aufsetzen  des  Deckels  zuletzt  nur  noch  mit  Einem 
Schlag.  In  gewisser  Beziehung  wäre  dies  ganz  erwünscht  gewesen,  doch 
war  darauf  kein  Verlass,  denn  nicht  selten  wurde  gegen  Ende  der  Reihe 
der  Fisch  ungeduldig,  und  ertheilte  unerwartet  mehrere  dichtgedrängte, 
ausnehmend  starke  Schläge. 

Eine  Schwierigkeit  der  Versuche  an  Zitterfischen,  in  der  Gestalt, 
welche  ich  ihnen  gab,  besteht  darin,  dass  dazu  eigentlich  immer  drei  Be- 
obachter gehören,  einer,  der  den  Fisch  handhabt,  einer,  der  am  Fernrohre 
sitzt,  und  einer,  der  den  Froschunterbrecher  überwacht.  Nur  letzterer  ist 
allenfalls  entbehrlich.    Ich  ergreife  diese  Gelegenheit,  den  HB.  Pfluges, 


i  S.  oben  Bd.  I.  S.  215  ff.  Tat  m.  Fig.  12.  12a.  —  Vergl.  die  folgende  AV 
handlang,  §.  III.  Fig.  44. 

2  In  der  Anm.  Bd.  I.  S.  227,  wo  mehrere  Anwendungen  des  Froschnnterbrechers 
erwähnt  sind,  ist  Hrn.  Holmgren's  mit  dessen  Hülfe  ausgeführter  Untersuchung  des 
Verlaufes  der  GastroknemiusBchwankung  nicht  gedacht  (s.  oben  S.  519). 

3  Vergl.  oben  Bd.  I.   S.  221. 
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6.  Quincke  und  Rosenthal  x  welche  mir  damals  ihre  Hälfe  schenkten, 
meinen  verspäteten,  nicht  minder  herzlichen  Dank  zu  sagen. 

§.  V.    Subjective  Prüfung  des  Zitterwelsschlages. 

Im  Vergleiche  zu  ihrer  Grösse  ist  der  Schlag  der  Zitterwelse  über- 
raschend heftig.  Berührt  man  Kopf  und  Schwanz  eines  im  Wasser  befind- 
lichen kräftigen  Fisches  mit  den  Zeigefingern ,  so  erstreckt  sich  der  Schlag 
freilich  nicht  über  das  Mittelhandfingergelenk  hinauf.  Ergreift  man  ihn 
aber  mit  wohl  durchfeuchteten  Händen,  so  erhält  man  einen  schweren 
Schlag  bis  in  die  Elbogen.  Berührt  man  ihn  mit  einer  Hand,  so  em- 
pfindet man  einen  in  der  Haut  stechenden,  in  Wunden  brennenden,  und 
in  allen  Gelenken  schmerzenden  Schlag  im  eingetauchten  Theile.  Die 
beste  Art,  den  Schlag  zu  nehmen,  ist  mit  nassen  Händen  gewöhnliche 
metallene  Handhaben  zu  halten,  welche  durch  lange  Drähte  mit  den  Be- 
legungen eines  Ableitungsdeckels  verbunden  sind,  und  diesen  von  einem 
Gehülfen  dem  Fisch  aufsetzen  zu  lassen.  Da  man  auf  diese  Art  elek- 
trische Schläge  zu  prüfen  gewohnt  ist,  und  da  man  dabei  nicht  zerstreut 
wird  durch  die  Sorge,  dass  man  dem  Thiere  gehörig  beikomme,  ohne  ihm 
zu  schaden,  und  durch  das  an  sich  widrige  Gefühl,  es  anzugreifen:  so 
kann  man  so  am  besten  die  durch  den  Schlag  verursachte  Empfindung 
beurtheüen.  Der  Schlag  erscheint  nicht  so  trocken,  wie  der  einer  Leydener 
Flasche,  sondern  hat  mehr  etwas  Schwellendes.  Oefters  unterscheidet  man 
darin  mehrere  Maxima.  Sandte  ich  Oeffhungsschläge  des  Schlitteninducto- 
riums,  in  dessen  Hauptkreise  zwei  Grove  sich  befanden,  bei  ganz  aufge- 
schobener Nebenrolle  mit  Kupferelektroden  durch  das  Wasser  der  Ver- 
suchswanne,  und  tauchte  ich  beide  Hände  ein,  so  erreichten  die  Schläge 
noch  nicht  sicher  die  Stärke  eines  tüchtigen  Fischschlages.1  Ein  Oeff- 
nungsschlag  bei  ganz  aufgeschobener  Bolle  und  einer  GnovE'schen  Kette 
im  Kreise,  durch  Handhaben  unmittelbar  genommen,  hatte  etwa  gleiche 
Starke  mit  solchem  Schlage. 

§.  VI.    Von  der  Richtung  des  Zitterwelsschlages. 

Die  einfachste  Wahrnehmung  lehrt,  dass  BniHABz'  Vorhersage  ge- 
mäss die  Elektricitätsbewegung  im  Zitterwelsorgane  seiner  Länge  nach 
geschieht.  Die  von  Bilharz  der  PAcnn'schen  Regel  entnommene  weitere 
Muthmaassung  aber,  dass  der  Strom  im  Organe  des  Zitterwelses  wie  in 
dem  des  Zitteraales  vom  Schwanz  zum  Kopfe  fliessen  werde  (s.  oben 
S.  604),  hat  sich  nicht  bestätigt. 


1  Vergl.  einen  entsprechenden  Versuch  am  Zitteraal  unten,  Abh.  XXX.  §.  IV. 
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Gleich  der  erste  Versteh,  den  ich  am  13.  August  1857  an  dem  von 
Prof.  Goodsib  mitgebrachten  Fisch  anstellte  und  am  nämlichen  Tage  der 
Akademie  mittheilte.1  ergab  das  Umgekehrte  von  dem,  was  Bilhabz  dem 
mikroskopischen  Befunde  scheinbar  mit  so  voller  Berechtigung  entnommen 
hatte.  Es  hat  sich  seitdem  in  zahlreichen  Versuchen  bestätigt,  dass  der 
Schlag  im  Organe  des  Zitterwelses  unabänderlich  vom  Kopfe  nach  dem 
Schwänze  gerichtet  ist.  Wenn  eine  Säule  des  Zitterrochenorganes,  um  zu 
einer  des  Zitteraaloiganes  zu  werden,  mit  dem  oberen  Ende  sich  vorwärts 
neigen  muss,  so  mnss  sie  mit  demselben  Ende  sich  rückwärts  neigen,  um 
zu  einer  Säule  des  Zitterwelsorganes  zu  werden. 

Damit  schien  die  Hoffnung  abgeschnitten,  eine  beständige  Beziehung 
zwischen  Endigung  der  Nerven  und  Vertheilung  der  Spannungen  an  den 
elektrischen  Platten  zu  erkennen.  Allein  es  zeigte  sich  ein  merkwürdiger 
Ausweg  aus  dieser  Verlegenheit  Hr.  Eckeb  hatte  kurz  vorher  im  pseudo- 
elektrischen Organe  gewisser  Mormyrusarten  (>/.  dorsali*  und  anguilloi- 
des)  beobachtet,  dass  die  Nervenröhren,  anstatt  unmittelbar  in  die  ihnen 
zugekehrte  Fläche  der  pseudoelektrischen  Platten  überzugehen,  wie  durch 
scharf  ausgestanzte  Löcher  in  den  Platten  treten,  dann  kolbig  anschwellen 
und  endlich  rückwärts  zahlreiche  Ausläufer  in  die  ihrer  Verbreitungsrich- 
tung  ursprünglich  abgewendete  Fläche  senden.2  Max  Schültze  (damals 
in  Halle)  erkannte  auf  den  Bllharz  sehen  Abbildungen  der  elektrischen 
Platten  vom  Zittenvelse  Spuren  eines  ähnlichen  Verhaltens,  und  er  fassW 
den  Gedanken,  dass  dies  der  Grund  des  Widerspruches  zwischen  dem  von 
Bilhabz  verkündigten  und  dem  von  mir  beobachteten  Erfolge  sein  möge. 
Nachdem  ich  Schültze  möglichst  frische,  wie  auch  hier  in  geeignete 
Flüssigkeiten  gelegte  Stücke  des  Zitterwelsorganes  gesandt  hatte,  gelantr 
es  ihm,  wie  er  glaubte,  seine  Vermuthung  zur  Gewissheit  zu  erheben. 

Nach  ihm  würden  die  Nervenröhren  zwar  an  die  hintere  positive 
Fläche  der  elektrischen  Platten  treten,  nicht  aber  in  sie  sich  senken,  son- 
dern durch  ein  Loch  in  der  Mitte  der  Platte  nach  deren  vorderer  nega- 
tiven Seite  sich  begeben  und  dort  rückwärts  glockenförmig  sich  ausbrei- 
ten. Der  Rand  der  Glocke  würde  als  die  eigentliche  Nervenendigung 
am  Umfange  des    Loches  mit  der   negativen  Fläche   der   Platte   ver- 


1  Monatsberichte  u.  s.  w.  1857.  S.  424.  —  Schon  1855  hatte  der  bald  darauf 
verstorbene  Florentiner  Chirurg  Ranzi,  der  seiner  Gesundheit  halber  in  Aegypten 
sich  aufhielt,  die  Richtung  des  Zitterwelsschiages  durch  untadelhafte  Versuche,  mit 
silbernen  Löffeln  als  Elektroden,  bestimmt  Ich  konnte  von  diesen  Versuchen  nichts 
wissen,  weil  sie  nur  in  den  beiden  ersten  Bänden  des  Nuovo  Cimento  gedruckt  stan- 
den, welche  noch  viel  später  weder  in  Berlin  noch  in  Göttingen  zu  haben  waren. 
so  dass  ich  mir  eine  Abschrift  des  Aufsatzes  aus  Italien  verschaffen  musste  (vergl. 
Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1859.  S.  209). 

2  Untersuchungen  zur  Ichthyologie  u.  s.  w.  Freiburg  i.  B.  1857.  4°.  S.  29. 
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schmelzen.1  So  bliebe  die  PAcnrc'sche  Regel  bestehen,  wonach  von  den  Flachen 
einer  elektrischen  Platte  im  Augenblicke  des  Schlages  negativ  stets  die  ist,  in 
welche  die  Nerven  sich  versenken;  nur  dass  beim  Zitterwels  und  bei  jenen 
Mormyrusarten,  vermöge  der  beschriebenen  sonderbaren  Einrichtung,  die  nach 
dieser  Regel  scheinbar  negative  Fläche  zur  positiven  wird,  und  umgekehrt 

Schultze's  Nachfolger  verwerfen  diese  Erklärung.  Die  Membran,  zu 
welcher  der  Nerv  sich  ausbreitet,  lässt  sich  ihrer  Beschaffenheit  nach  kaum 
als  flächenhafter  Nerv  deuten,  und  man  muss  gestehen,  dass  man  sie  ebenso 
sehr  in  querer  Ebene  unmittelbar  in  die  Platte  sich  fortsetzen,  wie  glocken- 
förmig mit  ihrem  Rand  dem  vorderen  Umfange  des  Loches  aufstehen  sieht.2 

Noch  ein  bisher  unbeachtet  gebliebener  Grund  lässt  sich  gegen 
die  PAONi'sche  Regel  geltend  machen.  Angeblich  ist  Hrn.  Roben  ge- 
glückt, was  Jon.  Müller  und  Matteucci  misslang,  dem  pseudoPlektri- 
schen  Organe  des  gewöhnlichen  Rochen  einen  Schlag  zu  entlocken.3  In 
diesem  Organ  enden  die  Nerven  an  der  vorderen  Seite  der  Platten.  Die 
Richtung  des  Schlages  müsste  also,  wie  schon  Max  Schültze  vermuthete, 
dieselbe  sein  wie  beim  Zitterwelse.4  Nach  Hrn.  Robin  wäre  sie  die  um- 
gekehrte.6 Ihm  selber  entging  die  Tragweite  seiner  Angabe;  nicht  zu 
verwundern,  da  er  nicht  einmal  wusste,  dass  bei  Zitteraal  und  Zitterwels 
der  Schlag  verschiedene  Richtung  hat.6 


1  Zur  Kenntniss  der  elektrischen  Organe  u.  s.  w.  A.  a.  0.  S.  14.  15. 

2  Vergl.  R.  Habtmann  im  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1861.  S.  661;  —  F. 
Boll  in  Schultzens  Archiv  für  mikroskopische  Anatomie.  1873.  Bd.  X.  S.  242;  — 
Babcchin,  im  Centralblatt  für  die  medicinischen  Wissenschaften.  1875.  S.  131.  132. 

3  S.  meine  Berichte  in  den  Fortschritten  der  Physik  im  Jahre  1846  u.  s.  w. 
II.  Jahrgang.    Berlin  1848.  S.  469;  —  im  Jahre  1847.  III.  Jahrgang.   1850.   S.  440; 

—  vergl.  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  I.  S.  207.  —  Hr.  Peters  erhielt 
nie  einen  Schlag  von  den  Mormyri.  Eben  so  wenig  war  den  Eingeborenen  irgend 
eine  auffallende  Eigenschaft  dieser  Fische  bekannt.  Es  kamen  ihm  aber  abgemagerte 
Exemplare  vor,  deren  elektrische  Organe  bis  auf  die  sehnige  Scheide  verkümmert 
waren.  Leider  konnte  er  nicht  ermitteln,  ob  dies  auf  individuellen  Unterschieden 
Uruhte,  oder  ob  es  um  periodische,  von  Jahres-  und  Laichzeit  abhängige  Zustande 
»ch  handelte  (Naturwissenschaftliche  Reise  nach  Mossambique  u.  s.  w.  A.  a.  O. 
&  33).  Weitere  Zeugnisse  über  Unwirksamkeit  der  Organe  von  Mormyrus  s.  bei 
Habtmahn,  im  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1861.  S.  653.  —  Hr.  Babuchin  dagegen 
Wrichtet  über  einen  Schlag  von  Mormyrus  (Centralblatt  u.  s.  w.  A.  a.  O.   S.  163). 

—  Goodsib  theilte  mir  die  Vermuthung  mit  (ob  er  sie  gedruckt  hat,  weiss  ich 
nicht),  dass  die  pseudoelektrischcn  Organe  des  gemeinen  Rochen  nur  wahrend  der 
Brunst  elektrisch  thätig  seien. 

4  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.    185S.   S.  213. 

6  Comptes  rendus  etc.  1865.  t.  LXI.  p.  239;  —  Journal  de  FAnatomie  et  de 
la  Physiologie  etc.    Par  M.  Ch.  Robin.    2"«  Annee.    1865.    p.  507.  577. 

8  „Ainsi    dann    l'appareil    tlectriqne    den    rait*,    comme    *ur    le 
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§.  VII.    Physikalische  Untersuchung  des  Zitterwelsschlages. 

Die  Entdeckung  der  Leydener  Flasche  gegen  Mitte  des  vorigen  Jahr- 
hunderts machte  den  Theorien  der  älteren  Physik  über  den  Schlag  der 
Zitterfische,  dessen  Erklärung  durch  betäubende  Effluvien  oder  mecha- 
nische Erschütterung,  rasch  ein  Ende.  Nachdem  schon  1751  Adanson 
am  Senegal  die  Aehnlichkeit  des  Leydener  Schlages  und  der  durch  den 
Zitterwels  bewirkten  Empfindung  erkannt  hatte,1  entstand  das  Bestreben, 
die  Einerleiheit  der  Ursache  beider  Erscheinungen  auch  noch  anders  zu 
beweisen.  Man  suchte  mittels  des  Zitterfischschlages  auch  noch  andere 
Wirkungen  der  Elektricität  nachzuahmen,  insbesondere  zu  zeigen,  dass 
Leiter  und  Nichtleiter  beider  dieselben  seien.  Trotz  den  Bemühungen 
von  Walsh,2  Cavendish,8  Configliachi*  und  anderen  blieben  aber  in 
dieser  Beziehung  noch  Zweifel  genug  übrig,  um  Hümphby  Davy6  kurz 
vor  seinem  Tode  zum  Ausspruch  zu  veranlassen,  die  Elektricität  der  Zitter- 
fische möchte  eine  von  der  gewöhnlichen  verschiedene  sein.  Zwar  stellte 
nur  vier  Jahre  später  Fabaday  die  Einerleiheit  aller  Elektricität,  gleich- 
viel welchen  Ursprunges,  als  obersten  Grundsatz  der  Elektricitätslehre  hin; 
allein  in  der  Tabelle  über  die  von  den  fünf  Elektricitäten  —  der  Yolta- 
schen,  Reibungs-,  Magneto-,  Thermo-  und  thierischen  Elektricität  —  zum 
Beweis  ihrer  Einerleiheit  zu  erhaltenden  acht  Wirkungen  musste  Faradat 
bei  der  thierischen  Elektricität  noch  immer  vier  Felder  offen  lassen,  näm- 
lich Funke,  thermische  Wirkung,  Anziehung  und  Abstossung,  und  Leitung 
durch  heisse  Luft.6  Die  drei  ersteren  Wirkungen  sind  seitdem  am  Zitter- 
rochen und,  zum  Theil  durch  Fabaday  selber,  am  Zitteraale  gewonnen 
worden,  und  die  ganze  Sachlage  ist  der  Art,  dass  wohl  Niemand  im 
Ernste  zweifeln  würde,  dass  die  Elektricität  auch  des  Zitterwelses  gewöhn- 
liche Elektricität  sei.  Doch  glaubte  ich,  die  Gelegenheit  nicht  unbenutzt 
lassen  zu  dürfen,  um  auch  für  diesen  Fisch  die  Farad AYTsche  Tabelle 


gymnote  et  le  malaptirure,  le  courant  est  eonstamment  dirige*  de  Vextrimtt 
eiphalique  vers  l'extremitS  caudale"  (d.  h.  im  Multiplicatordraht).  „La  direction 
du  courant  montre  gue  le  pole  positif  est  toujmurs  vers  sa  partie  anterieure,  et 
le  p6le  negatif  vers  sa  partie  posttrieure"    (Journal  etc.  1.  c.  p.  588). 

1  Reise  nach  Senegall  übersetzt  von  Martini.  Brandenburg  1773.  S.  201. 

2  Philosophical  Transactions  etc.   1773.  p.  461. 
»  Ibidem,  1776.  p.  196. 

4  I/Identita  del  Fluido  elettrico  col  cosi  detto  Fluido  g&lvanico  vittoriosamente 
dimostrata  cc.    Pavia  1814.   4°.   p.  141.   §.  111. 

5  PhiloBophical  Transactions  etc.  1829.  p.  17. 

6  Experiments!   Researches  etc.    Vol.  I.    London  1839.    p.  99  sq.    Series  III. 
1833.    §.  351  sq. 
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soweit  wie  möglich  auszufüllen.  Ein  Theil  der  hier  zu  beschreibenden  Ver- 
suche ist  noch  ohne  Ableitungsdeckel,  mit  einfachen  Metallsatteln,  ange- 
stellt Da  sie  mit  den  Deckeln  vollends  gelungen  waren,  habe  ich  die 
Darstellung  nicht  durch  Angabe  der  jedesmaligen  Art  der  Ableitung  un- 
nütz verzögert 

1.    Elektrolyse. 

Von  der  physiologischen  Wirkung  und  von  der  Ablenkung  der 
Magnetnadel  war  schon  die  Bede.  Die  Elektrolyse  anlangend,  habe  ich 
zoerst,  mit  Hülfe  des  Froschunterbrechers,  die  Polarisation  der  Elektroden 
durch  den  Zitterfischschlag  beobachtet,  insofern  eine  schätzbare  Wahrneh- 
mung, als  sie  die  mir  nicht  gelungene,  und  schwer,  wenn  überhaupt  ge- 
lingende Wasserzersetzung1  entbehrlich  macht 

Bei  der  Jodkalium-Elektrolyse  gab  sich  der  sonderbare  Umstand  zu 
erkennen,  der  von  den  Beobachtern  am  Zitterrochen  und  Zitteraal  über- 
sehen worden  sein  muss,  dass  unter  jeder  Spitze  ein  Fleck  erschien.  Ich 
machte  die  beiden  eng  mit  einander  verknüpften  Wirkungen,  Polarisation 
und  secundären  Jodfleck,  zum  Gegenstand  einer  besonderen  Untersuchung, 
welche  man  in  der  folgenden  Abhandlung  findet.  Hier  war  es  vorzüg- 
lich, wo  der  Froschunterbrecher  mir  kaum  anders  zu  erlangende  Dienste 
leistete. 

Um  Wasserzersetzung  zu  beobachten,  schloss  ich  zwei  sehr  feine 
Platindrähte  in  eine  Guttaperchasaule  ein,  aus  welcher  mit  jenen  zusam- 
menhangende Kupferdrähte  ragten.  Ich  durchschnitt  die  Säule  senkrecht 
auf  die  Drähte ,  welche  nun  als  zwei  Platinpunkte  in  2  •  5 mm  Abstand 
auf  der  Schnittfläche  erschienen ,  benetzte  die  Fläche  mit  den  von  John 
Davy  angewendeten  Flüssigkeiten  —  Schwefelsäure  (S04Ha :  H,0  : :  1  :  1) 
und  gesättigter  Kochsalzlösung  —  und  betrachtete  die  Platinpunkte  bei  an- 
gemessener Vergrösserung.  Ein  Schlag  des  Schlitteninductoriums  ent- 
wickelte Blasen  an  der  negativen  Spitze;  aber  alle  Bemühungen,  das 
Gleiche  mit  dem  Fischschlage  zu  sehen,  scheiterten.  Eben  so  wenig  gelang 
es,  einen  Kupferniederschlag  aus  Kupfersulphatlösung  auf  die  negative 
Elektrode  zu  beobachten.  Es  wäre  noch  zu  versuchen  gewesen,  die  posi- 
tive Spitze  durch  eine  Platte  zu  ersetzen,  doch  kam  ich  nicht  dazu. 

2.    Ueberwindnng  von  Widerständen  durch  den  Zitterwelsschlag. 

Dessen  Schlagweite. 

Gänzlich  misslang  auch  Leitung  des  Schlages  durch  zwei  75  T1 
lange,  40  mm  breite  Kupferplatten,  die  in  1 — 3  mm  Abstand  in  der  Flamme 


1  John  Davy  giebt  an,  mit  Gold-  und  Platindrähten  (ßesearches,  phyaiological 
and  anatomical  etc.  vol.  I.  p.  15.),  Santi-Linari  mit  Eisendrähten  (Bibliotheque 
universelle  de  Geneve.    1837.   t  VIII.  p.  395)  Wasser  zersetzt  zu  haben. 
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einer  Berzeliuslampe  einander  gegenüber  standen,  wobei  an  der  Bussole 
Hankel's  Flammenströme  sich  zeigten.1 

Nie  glückte  es,  den  Schlag  die  kleinste  Lücke  zwischen  feststehenden 
metallischen  Leitern  unter  Funkenbildung  überspringen  zu  sehen.  Ich 
verdankte  der  Güte  meiner  Freunde,  der  HH.  Siemens  und  Halsre,  ein 
Funkenmikrometer,  an  welchem  ich  zwei  Platinspitzen  einander  bis  auf 
0-0100mm  nähern  konnte;  auch  stellte  ich  mit  dem  Messer  in  aufge- 
klebten Stanniolstreifen  auf  Objectträgern  Spalte  dar,  welche  nicht  breiter 
waren  als  0-0033 — 0-0050mm.  Nie  gelang  es,  bei  mikroskopischer  Beob- 
achtung im  Dunkeln,  damit  einen  Funken  vom  Zitterwelse  zu  erhalten. 

Dagegen  fand  ich  zu  meinem  Erstaunen,  dass  der  Nebenstrom  des 
Schlitteninductoriums  noch  bei  90 mm  Abstand  der  Nebenrolle  von  der 
Hauptrolle  diese  Spalte  unter  Funkenbildung  übersprang.  Mein  Erstau- 
nen wuchs  aber  noch,  als  sich  ergab ,  dass  diese  Schläge  nicht  nur  zwi- 
schen Handhaben,  sondern  auch  an  der  Zunge  ganz  unmerklich  waren, 
obschon  die  Funken  zu  erscheinen  fortfuhren.  Sogar  im  Kreise  befind- 
liche Gastroknemien  blieben  unerregt.  War  ihr  Nerv  im  Kreise,  so  zeig- 
ten sich  Zuckungen,  wie  auch,  wenn  den  im  Kreise  befindlichen,  selber 
nicht  zuckenden  Gastroknemien  der  Nerv  des  stromprüfenden  Schenkels 
angelegt  wurde.  Letztere  Zuckungen  waren  aber,  wie  sich  leicht  bewei- 
sen liess,  unipolaren  Ursprunges.2  Bei  öfterer  Wiederholung  des  Ver- 
suches, und  besonders  wenn  die  Schläge  etwas  verstärkt  wurden,  schmolz 
der  Spalt  leicht  zu. 

Li  diesen  Versuchen  offenbart  sich  auf's  Neue,  und,  wenn  ich  nicht 
irre,  deutlicher  als  bisher,  der  immer  schon  wahrgenommene  Widerspruch 
zwischen  der  Stärke  des  Zitterfischschlages  bei  sonstiger  Prüfung,  und 
seiner  Schlagweite.  Stets  wunderte  man  sich  darüber,  dass  eine  so  ge- 
waltige Entladung,  wie  die  des  Zitteraales,  so  empfindlich  gegen  Hinder- 
nisse auf  ihrem  Wege  sich  zeige,  nicht  durch  die  Flamme,3  ja  nicht  durch 
lose  hängende  Ketten  aus  unedlem  Metall4  gehe,  und  mit  trockenen 


1  PooGBNDORPP'fl  Annalen  u.  s.  w.  1850.  Bd.  LXXXI.  S.  213;  —  Elektri- 
sche Untersuchungen.  Ucber  das  Verhalten  der  Weingeistflamme  in  elektrischer 
Beziehung.  (Aus  den  Abh.  d.  math.-phys.  Classe  d.  Kgl.  Sächsischen  Gesellschaft 
d.  Wiss.)  Leipzig  1859. 

2  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I.  S.  423  ff. 

3  Humboldt  in  den  Observations  de  Zoologie  et  d' Anatomie  comparee  etc. 
Paris  1811.    40.    p.  84. 

*  Kittekhousb  und  Kinnbbsly  (1770)  in:  The  Philadelphia  Medical  and 
Physical  Journal  by  Bsnj.  Smith  Barton.  vol.  I.  1805.  P.  II.  p.  96;  —  Walsb, 
Philosophical  Transactions  etc.  1773.  p.  465;  —  Williamson,  ibidem,  1775.  p.  99. 
—  Deshalb  legte  John  Davy  solchen  Werth  darauf,  dass  der  Zitterrochenschi  ig 
eine  goldene  Kette  durchdrang  (Researches  etc.  1.  c.  p.  8.  9). 


n 
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Kupferhandhaben  kaum  noch  verspürt  werde.1  Dieses  Verhaltens  wegen 
zweifelte  man  lange  an  der  Einerleiheit  der  von  den  Zitterfischen  aus- 
gehenden Kraft  mit  der  gewöhnlichen  Elektricitat,  und  umsonst  suchte 
Cavendibh,  in  jener  seiner  Zeit  weit  voraufeilenden  theoretischen  Unter- 
suchung über  die  Zitterfische,  diese  Schwierigkeit  dadurch  zu  beseitigen, 
dass  er  den  Zitterfischschlag  mit  dem  einer  Batterie  grosser  Capacitat, 
aber  geringer  Spannung  verglich,  der  auch  schlecht  durch  eine  Kette  gehe.2 

Ich  nun  zeige  vollends  ganz  unmittelbar,  wie  unvergleichlich  über- 
legen an  Schlagweite  die  von  unseren  Apparaten  erzeugten  Schläge  dem 
Zitterfischschlage  sind.  Allein  ich  bin  auch  in  der  Lage,  die  allen  frühe- 
ren Erforschern  der  Zitterfische  entgangene  Losung  dieses  Bäthsels  zu 
geben. 

In  zwei  Leitungen  A  und  B  vom  Widerstände  X  sollen  gleich  starke 
Ströme  J«  =  h  fliessen.  Zur  Leitung  B  sei  eine  Nebenschliessung  vom 
Widerstände  kx  angebracht,  wahrend  die  Leitung  A  eine  Strecke  eines 
anverzweigten  Kreises  ausmacht  Wird  der  Widerstand  X  der  beiden 
Leitungen  um  die  gleiche  Grösse  3  erhöht,  so  lässt  sich  zeigen,  dass  h 
dadurch  mehr  an  Starke  verliert  als  7a.  Sei  E  die  elektromotorische  Kraft 
im  unverzweigten  Kreise,  von  welchem  A  eine  Strecke  ausmacht,  «  eine 
Constante  >  1,  w  der  wesentliche  Widerstand  in  beiden  Kreisen,  so 
haben  wir 

-E_  _  nE.i^ 

w  +  X        wXl  +  wX  +  ÜJlj 

Addirt  man  zu  X  beiderseits  <?,  so  erhalt  man 

E  nE»  Aj 

w  +  X  +~S  ^(w  +  Xx)  (X  +  d)  +  wXl  " 

Setzt  man  für  n  seinen  Werth  aus  obiger  Gleichung,  so  ergiebt  sich  die 
linke  Seite  der  Ungleichheit  als  die  grössere. 

Man  kann  den  Beweis  auch  so  fuhren,  dass  man 

,  X&  ,        T  TlJCä.  An 

la  —  ~—  -j-  und  lh  =  -z — - — 5—7-  ,-j- 
w  +  X  toXx  +  wX  +  XXX 

nach  X  differenzirt,  und  die  Quotienten 

dla       ,  d/ft 

-j^  und  -=- 

bildet  Ohne  Rücksicht  auf  das  Zeichen  ist  letzterer  der  grössere;  und 
auf  beide  Arten  findet  man  den  Unterschied  zu  Gunsten  der  Leitung  A 
um  so  grösser,  je  grösser  der  wesentliche  Widerstand  w. 


1  Paraday,  1.  c.  p.  5.  §.  1760. 

*  L.  c.  p.  217—222.  224.  225.  —  Vergl.  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I.  S.  563. 

B.  du  BoU-Keymomd,  Ges.  Abb.  II.  40 
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Dies  ist  ein  Bild  dessen,  was  beim  Vergleichen  der  Elektricitäts- 
quellen  unserer  Laboratorien  mit  dem  Zitterfischschlage  sich  ereignet.  Bei 
jenen  vermeiden  wir  sorglich  jede  Nebenschliessung;  auch  an  dem  aus 
dem  Wasser  entfernten  Zitterfische  bleibt  noch  immer  die  Nebenschlies- 
sung durch  seinen  eigenen  Körper  bestehen  (s.  oben  S.  613).  Wie  ich 
schon  in  meiner  ersten  Arbeit  betonte,  stets  ist  sein  Schlag  durch  Neben- 
schliessung gewonnen.1  Der  wesentliche  Widerstand  des  Organes  ist  sehr 
beträchtlich.  Daher  bei  gleicher  Starke  eines  Zitterfisch-  und  eines  In- 
ductionsschlages ,  ja  bei  ungleich  geringerer  Starke  des  letzteren,  dieser 
vergleichsweise  ungeschwächt  viel  grössere  Widerstände  vertragt,  als 
ersterer. 

Hieraus  fliesst  die  wichtige  Regel,  bei  Zitterfischversuchen  sich  nicht 
durch  den  grossen  wesentlichen  Widerstand  täuschen  zu  lassen,  sondern 
stets  den  Widerstand  des  Versuchskreises  möglichst  zu  verkleinern.  Weiter 
folgt  daraus  die  Zweckmässigkeit  einer  Vorrichtung,  welche,  wie  die  be- 
schriebenen Ableitungsdeckel,  die  Nebenschliessung  zum  Versuchsweise 
möglichst  vermindert. 

3.    Trennungsfunken. 

Um  den  Trennungsfunken  zu  beobachten,  muss  der  Versuchskreis 
im  Augenblick  und  möglichst  genau  auf  der  Höhe  des  Schlages  plötzlich 
geöffnet  werden.  Faraday  erreichte  dies  anfangs  auf  die  einfachste  Art, 
indem  er  mit  je  einem  der  dem  Zitteraal  aufgesetzten  Sättel  eine  Feile 
verband,  und  mit  der  einen  Feile  der  anderen  entlang  fuhr.  Dann  be- 
diente er  sich  eines  Zahnrades,  an  dessen  Umfang  eine  Feder  schleifte.2 
Ich  ahmte  diese  Versuchsweise  nach,  indem  ich  zuerst  ein  mit  der  Hand 
3— 4  mal  in  der  Secunde  gedrehtes  SAVABT'sches  Bad  von  400  Zahnen 
benutzte.  Um  des  Drehens  überhoben  zu  sein,  nahm  ich  dann  ein  Zahnräd- 
chen  von  50  Zähnen,  welches  durch  das  von  Hrn.  Gbüel  zu  Versuchen 
an  Farbenscheiben3  construirte  Uhrwerk  9  —  10  mal  in  der  Secunde  {ge- 
dreht wurde.  Der  Funke  durch  den  Zitfarwelsschlag  wurde  auf  beide 
Arten  ziemlich  oft  wahrgenommen,  jedoch,  soviel  sich  darüber  urtheüen 
liess,  besser  mit  dem  Sav Aussehen  Rad  als  mit  dem  Zahnrädchen 
Vielleicht  rührte  dies  von  der  am  SAVART'schen  Bad  3  —  4  mal  grösseren 
Zahl  der  Unterbrechungen,  wahrscheinlicher  davon  her,  dass  am  Zahii- 
rädchen  die  schwächere  Berührung  der  Feder  mit  den  Zahnen  und  die 


1  Vorläufiger  Abriss  u.  s.  w.  Poggbndobff's  Annalen  u.  s.  w.    1843.  Bd.  LVffl. 
S.  30.    §.  76. 

*  L.  c.   p.  7.  §.  1767. 

8  Poggendorff's  Annalen  u.  s.  w.   1848.   Bd.  LXXV.   S.  525. 
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schlechtere  Leitung  in  den  Achsenlagern  den  Schlag  nach  obigem  Prin- 
cipe mehr  als  am  SAVABT'schen  Bade  schwächten. 

Da  der  Froschunterbrecher  bei  hinreichender  Ueberlastung  den 
Schlag  ungefähr  in  der  Mitte  seines  Verlaufes  unterbricht,  müsste  er 
eine  neue,  und,  wie  es  scheint,  die  sicherste  Art  abgeben,  den  Trennungs- 
fuflken  darzustellen.  Ich  habe  diesen  Gedankeu  noch  nicht  hinreichend 
verfolgt.  In  den  wenigen  danach  ausgeführten  Versuchen  zeigte  sich  der 
Ort  zwischen  Stützstift  und  Stützplatte  bei  der  jetzigen  Gestalt  des  Unter- 
brechers so  ungünstig  für  die  Beobachtung,  dass  auf  deren  Misslingen 
nichts  zu  geben  ist 

4.    Induction. 

Wurde  eine  Rolle  von  720  Windungen  eines  1  •  1 mm  dicken  Kupfer- 
drahtes, deren  25mm  weite  Lichtung  mit  weichen  Eisendrähten  gefüllt 
war,  in  den  Kreis  aufgenommen,  so  verstärkte  der  Extrastrom  natürlich 
den  Funken  sehr. 

Induction  in  einer  Nebenrolle  durch  den  Fischschlag  war  meines  Wissens 
noch  nicht  beobachtet,  und  sie  giebt  Gelegenheit  zu  einer  lehrreichen  Wahr- 
nehmung. Als  der  Schlag  durch  die  Hauptrolle  eines  RuHMKOFF'schen 
Inductoriums  gesandt  wurde,  deren  Abtheilungen  zu  halber  Länge  und 
doppelter  Dicke  verbunden  waren,  erhielt  ein  zwischen  kupfernen  Hand- 
haben in  den  Kreis  der  Nebenrolle  eingeschalteter  Beobachter  einen 
Schlag.  Befanden  sich  im  letzteren  Kreise  die  Platinspitzen  des 
Funkenmikrometers,  so  sah  man  regelmässig  zwei  Funken,  einen  grösse- 
ren und  unmittelbar  darauf  einen  kleineren,  zwischen  den  Spitzen  über- 
springen. Da  diese  Versuche  noch  ohne  Froschunterbrecher  angestellt 
wurden,  wäre  möglich,  dass  die  beiden  Funken  von  zwei  verschiedenen 
Schlagen  herrührten,  allein  die  Regelmassigkeit  ihres  Auftretens  macht 
mich  glauben,  dass  sie  dem  Anfangs-  und  Endstrom  angehörten,  welche 
selber  dem  Auf-  und  Abschwellen  eines  und  desselben  Schlages  ent- 
sprachen. Interessant  und  wichtig  ist  nun  aber,  dass  obigem  Principe 
gemäss  es  auf  diese  Art  gelingt,  vom  Fisch  einen  Strom  zu  erhalten, 
welcher  eine  Lücke  zwischen  feststehenden  Metallen  überspringt.  Dass 
jenes  Princip  hier  wirklich  herrscht,  scheint  daraus  zu  folgen,  dass  die 
Funken  ausblieben,  wenn  die  Abtheilungen  der  Hauptrolle  zu  doppelter 
Länge  und  halber  Dicke  verbunden  wurden. 

5.    Magnetisirung. 

Die  Wirkung  der  Drahteinlage  in  der  bei  Darstellung  des  Tren- 
nungsfunkens benutzten  Rolle  ist  auf  Elektromagnetisirung  weichen  Eisens 
zurückzuführen. 

40* 
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Sechs  37 mm  lange,  0-7mm  dicke,  völlig  unmagnetische  Nähnadeln 
wurden,  durch  Wachs  getrennt,  in  die  8mm  weite  Lichtung  einer  Rolle 
gesteckt,  welche  aus  735  Windungen  eines  0  •  4 mm  dicken  Kupferdiahtes 
bestand.  Drei  Schläge  vom  Zitterwelse  reichten  hin,  die  Nadeln  im 
richtigen  Sinne  stark,  jedoch  nicht  zur  Sättigung  zu  magnetdsiren.  Zehn 
einzelne  Oeffnungsschläge  des  Schlitteninductoriums  (Ein  Grove,  Bolle 
ganz  aufgeschoben)  machten  die  Nadeln  nicht  merklich  magnetisch;  dies 
that  erst  der  während  einiger  Zeit  durch  die  Rolle  geleitete  Funkenstrom, 
dieser  aber  etwas  stärker  als  der  Fischschlag. 

6.    Elektrische  Anziehung. 

Für  das  sicherste  Anzeichen  der  Elektricitat  galt  jederzeit  deren  am 
längsten  bekannte  Wirkung:  elektroskopische  Anziehung  und  Abstossung. 
Ich  übergehe  meine  vergeblichen,  übrigens  wenig  nachhaltigen  Versuche, 
um  eine  Leydener  Flasche  oder  einen  Condensator  durch  den  Fisch  zu 
laden.  Diese  Aufgabe  wurde  seitdem  durch  Hrn.  Akmand  Moekau  am 
Zitterrochen  sehr  vollkommen  gelöst.1  Ich  beobachtete  aber  die  elek- 
trische Anziehung  zweier  Goldblätfcer  durch  die  Elektridtäten  des  Zitter- 
welsschlages mehreremal  in  der  schönen,  von  Hrn.  Gassiot*  angegebenen 
Art.  Das  oben  erwähnte  Funkenmikrometer  war  so  hergerichtet,  dass  an 
Stelle  der  einander  zu  nähernden  Platinspitzen  zwei  schwanenhalsformig 
gebogene  Kupferdrähte  traten,  von  denen  Goldblätter  einander  gegenüber 
herabhingen.  Ein  Glasgehäuse  hielt  den  Luftzug  ab.  Bei  3mm  Ab- 
stand der  Blätter  war  ihre  Bewegung  im  Augenblicke  des  Schlages 
zweifelhaft.  Bei  2mm  Abstand  zogen  sie  einander  deutlich  an.  Bei 
kleinerem  Abstände  flogen  sie  zusammen,  eine  prachtvoll  grüne  Feuer- 
erscheinung leuchtete  auf  und  liess  die  Blätter  zusammengeschmelzt 
zurück.  Es  gelang  dann  öfters,  sie  mittels  der  Mikrometerschraube  un- 
beschädigt auseinander  zu  reissen  und  den  Versuch  zu  wiederholen. 


1  Comptes  rendus  etc.  1862.  t.  LIV.  p.  963;  —  Annales  des  Sciences  natu- 
relles.  4™Sene.  Zoologie.  1862.  t.  XVIII.   p.  11. 

2  On  the  Attraction  Force  manifested  by  the  Electricity  of  the  Gymnotus  olee- 
tricus.  In :  The  Transactions  and  the  Proccedings  of  the  London  Electrical  Society, 
from  1837  to  1840.  London  1841.  4°.  p.  179.  —  Matteucci  hatte  etwas  frührr 
einen  ähnlichen  Versuch  am  Zitterrochen  beschrieben.  Vom  Rande  einer  Metall- 
scheibc,  auf  welcher  der  Fisch  liegt,  trägt  ein  Draht  das  eine  Goldblatt  empor.  Das 
andere  hängt  von  einem  ähnlichen  Draht  am  Bande  eines  dem  Rücken  des  Thieres 
aufgesetzten  metallenen  Deckels  herab.  Letzteren  Deckel  bewegt  man  um  den  Fisch 
zu  reizen,  dann  soll  man  die  Goldblätter  sich  anziehen  sehen.  (Bibliotheque  uni- 
verselle etc.  Nouvelle  Serie.  1837.  t.  XI.  p.  392;  —  Essai  sur  les  Phenomenes 
electriques  desAnimaux.  1840.  p.  51.  Fig.V.;  -  Traite  etc.  p.  154.  pl.  III.  Fig.  27.) 
Es  ist  schwer  zu  begreifen,  wie  man  über  Anziehung  der  Goldblätter  urtheilen  solle, 
wenn  man  selber  sie,  und  noch  dazu  an  offener  Luft,  bewegt 


§.  VII.    5.  Magnetbirung.  —   6.  Elektrische  Anziehung.  629 

Hierher  gehört  die  in  der  folgenden  Abhandlung,  §.  III,  besprochene 
unipolare  Wirkung. 


§.  VIEL   Nähere  Untersuchung  über  die  Vertheilung  der 
Spannungen  am  thätigen  Organe  des  Zitterwelses.    Die  hin- 
tere Hälfte    des  Organes   wirkt   schwächer   als   die  vordere. 

Vom  Aequator  des  Organes. 

Man  pflegt  an  den  elektrischen  Organen  von  Polflächen  zu  reden. 
Dies  ist  jedoch  irrig ,  sobald  man  nicht%  die  Organe  aus  dem  Thiere  ge- 
schnitten, an  die  Luft  gehoben,  und  dabei  noch  in  allen  ihren  Punkten 
mit  gleicher  Kraft  elektromotorisch  sich  denkt.  Sobald  die  Organe  unter 
Wasser  sich  befinden  oder  seitlich  an  thierische  Theile  von  ähnlichen 
Leitimgsverhältnis8en  grenzen,  kann  daran  von  Polflächen  im  strengeren 
Sinne  die  Bede  nicht  mehr  sein.  Schematisiren  wir  solches  Organ  als 
Cylinder,  so  schneiden  jetzt  nämlich  auch  Stromcurven  den  Mantel  des 
Cylindere,  anstatt  nur  aus  seinen  Grundflächen  hervorzubrechen.  Immer- 
hin wird  man  noch  von  Polflächen  des  Organes  mit  der  Genauigkeit 
sprechen  dürfen,  wie  von  denen  eines  Magnetes;  und  mit  diesem  Vor- 
behalte wollen  auch  wir  dieser  Ausdrucksweise  uns  bedienen.  Näheres 
über  die  räumliche  Vertheilung  des  Zitterfischschlages  findet  sich  unten  in 
der  Abhandlung  XXX. 

Mittels  eines  Paares  Platinelektroden,  denen  ein  mit  Guttapercha  iso- 
lirter  Telegraphendraht  zur  Handhabe  diente  (s.  oben  S.  613. 614),  erkannte 
ich  leicht,  dass  jeder  dem  Schwänze  nähere  Punkt  des  Organes  sich 
positiv  verhalt  gegen  jeden  dem  Kopfe  näheren,  gleichviel  wo  der  Punkt 
am  Umfang  eines  bestimmten  Querschnittes  des  Fisches  liege,  ob  an 
Rücken,  Seite  oder  Bauch.  Der  Fisch  liess  sich  ohne  zu  schlagen  eine 
Platinschiene  leise  von  der  Seite  her  unter  den  Bauch  schieben,  und 
schlug  erst  beim  Aufsetzen  der  anderen  Elektrode. 

Aus  diesen  Versuchen  folgt,  dass  die  Polflächen  des  Organes  am 
Kopf  und  am  Schwänze  liegen,  und  wegen  der  rohrformigen  Gestalt  des 
Oiganes  werden  die  Pole  selber  irgendwo  im  Körper  des  Fisches  inner- 
halb der  ringförmigen  vorderen  oder  hinteren  Begrenzung  zu  suchen 
sein.  Weiter  ergiebt  sich,  dass  der  Schlag  mit  dem  Abstand  der  am 
Fische  berührten  Punkte,  oder,  wie  wir  es  am  Muskel  oder  Nerven  nennen, 
mit  der  Spannweite  des  ableitenden  Bogens  wachsen  müsse.  Der  Erfolg 
bestätigte  diese  Vermuthung.  Einem  grösseren  Zitterwelse  legte  ich  zwei 
Zinksättel  erst  in  lcm,  dann  in  2cm  Abstand  ihrer  inneren  Bänder, 
dann  so  an,  dass  sie  die  Enden  des  Organes,  endlich  so,  dass  sie  Maul 
und  Schwanz  berührten.  Ich  erhielt  beziehlich  20;  50;  116;  140 "  Aus- 
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schlag.  Beim  letzten  Versuche  schlug  der  Fisch  zweimal,  und  da  ich 
noch  ohne  Froschunterbrecher  arbeitete,  bleibt  zweifelhaft,  ob  die  grossere 
Starke  der  Wirkung  allein  vom  zweifachen  Schlag  oder  auch  vom 
grösseren  Spannungsunterschied  der  abgeleiteten  Punkte  herrührte. 

Dies  sind  Umstände,  welche  am  Zitterwelse  schon  von  Ranzi 
(S.  oben  S.  720  Anm.  1),  und  mit  vertauschten  Zeichen  von  Fabaday 
ganz  ähnlich  am  Zitteraale  beobachtet  wurden.  Während  aber  de  la 
Rtve  ausdrücklich  bemerkt,  dass  die  vordere  und  die  hintere  Hälfte 
des  Zitteraalorganes  genau  gleich  stark  schlagen,1  fand  sich,  dass  die 
vordere  Hälfte  des  Zitterwelsorganes  die  hintere  an  Wirksamkeit  über- 
trifft, und  zwar,  wie  aus  den  sogleich  anzuführenden  Zahlen  folgt, 
unter  den  gewöhnlichen  Umständen  sehr  regelmässig  im  Verhältnisse  von 
11  :6. 

Als  ich  auf  diesen  Unterschied  stiess,  war  mein  erster  Gedanke, 
dass  er  auf  einem  Unterschied  des  Baues,  etwa  verschiedener  Plattenzahl 
in  der  Längeneinheit,  beruhe.  Allein  ich  überzeugte  mich  in  Gemein- 
schaft mit  Max  Schultze,  dass  nichts«  der  Art  zu  bemerken  ist.2  Dann 
erwog  ich,  ob  nicht  die  geringere  Starke  der  hinteren  Hälfte  auf  der  Aus- 
breitung einer  einzigen  Nervenröhre  im  ganzen  Organe  beruhen  möge, 
in  Folge  wovon  die  Innervationswelle  im  hinteren  Theile  des  Organes  ge- 
schwächt anlange. 

Ehe  indess  an  solche  Theorie  der  Erscheinung  gedacht  werden 
dürfte,  muss  eine  andere  Frage  entschieden  werden.  Wirkt  die  hintere 
Hälfte  des  Organes  weniger  stark  elektromotorisch  als  die  vordere,  oder 
rührt  die  Schwäche  ihrer  Wirkung  einfach  von  ihrem  geringeren  Quer- 
schnitt, also  ihrem  grosseren  Widerstand,  her?  Nicht  nur  wird  das 
Organ  am  Schwanz  etwas  dünner,  sondern  der  Durchmesser  des  da- 
durch gebildeten  Rohres  nimmt  ab.  Auch  nach  dem  Kopfe  zu  nimmt 
das  Organ  wohl  etwas  an  Querschnitt  ab,  jedoch  viel  langsamer. 

Die  Frage,  ob  dies  der  Grund  des  beobachteten  Verhaltens  sei, 
schien  durch  den  Versuch  entschieden  werden  zu  können.  Ich  verfer- 
tigte einen  Ableitungsdeckel,  der  in  der  Mitte  seiner  Länge  eine  dritte 
Belegung  trug,  und  bestimmte  das  Verhältniss  des  von  beiden  Hälften 
ausgehenden  Schlages  bei  kleinem  und  bei  grossem  Widerstände  des 
Versuchskreises.  In  letzterem  Fall  enthielt  der  Kreis  ein  142 mm  langes, 
l-6mm  weites,  mit  destillirtem  Wasser t  dem  etwas  Brunnenwasser  bei- 


i  Archive*  de  l'IJlectricite.  1845.  t.  V.  p.  505;  -  Trafo*  de  l'tflectricite  theo» 
rique  et  appliquie  etc.   t.  III.    Paris  1858.    p.  76. 

2  Vergl.  M.  Schultze  in  den  Abhandlungen  der  naturforschenden  Gesellschaft 
in  Halle  n.  s.  w.    A.  a.  0.  S.  16.  17. 
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gemengt  war,  gefälltes  Bohr.  Die  Hydrorollen  der  Bussole  (12000  Win- 
dungen) im  Abstände  Null  wurden  nöthig,  um  noch  deutliche  Ausschlage 
zu  erzielen.  Wie  in  allen  folgenden  Versuchen,  wo  es  nicht  anders  ge- 
sagt ist,  arbeitete  der  Froschunterbrecher  mit  100^  Ueberlastung.  Bei 
nur  augenblicklicher  Reizung  entspräche  dies  nach  Hrn.  Helmholtz' 
Bestimmungen  etwa  0-0168"  l;  allein  ich  habe  schon  früher  die  Grunde 
entwickelt,  aus  denen  diese  Bestimmungen  hier  nicht  ohne  Weiteres  an- 
wendbar sind.2  Die  Zahl  der  bei  jedem  Aufsetzen  des  Deckels  vom 
Froschwecker  angezeigten  Schläge,  welche  in  meinem  Tagebuche  stets 
verzeichnet  ist,  blieb  in  den  folgenden  Tabellen  fort,  da  sie  durch  den 
Froschunterbrecher  bedeutungslos  gemacht  wird. 


Widerstand 


Hälfte  des 
Organe« 


B      4 


5     6      7      8  19 


Mittel 


V:H 


Vordere  (V) 


klein 


25 


22 


19 


22 


Hintere  (H) 


12 


14 


{Vordere 


10 


8 


10 


Hintere 


5 


8 


6 


9 


12 


7-5 


=  100:  54-55 
oder  =11  :  6 


7-0 


=  100:93-33 


Mit  wachsendem  Widerstand  des  Versuchskreises  nähert  sich  also  das 
Verhältniss  zwischen  den  Wirkungen  beider  Hälften  wirklich  der  Einheit. 
Dazu  wäre  kein  Grund,  wenn  verschiedene  elektromotorische  Kraft  die 
verschiedene  Stärke  des  Schlages  beider  Hälften  bedingte,  und  wir  werden 
also  schliessen  dürfen,  dass  die  geringere  Wirksamkeit  der  hinteren 
Organhälfte  auf  grösserem  Widerstände  beruht. 8 

Nun  wollte  ich  wissen,  ob  der  Unterschied  zwischen  dem  Quer- 
schnitt der  vorderen  und  dem  der  hinteren  Hälfte  des  Organes  einen 
Unterschied  im  Widerstände  von  der  Ordnung  bewirkten  könne,  wie 
wir   dessen   bedürfen.     Dazu    dachte   ich    mir    das   Organ    in  der   in 


i  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1850.    S.  325.  % 

*  S.  oben  Bd.  I.   S.  226.  227. 

*  In  dem  akademischen  Vortrage  (Monatsberichte  u.  s.  w.  1858.  8.  93)  drückte 
ich  mich  über  diesen  Punkt  zweifelhaft  aus,  weil  ich  damals  die  im  Texte  beschrie- 
benen Versuche  noch  nicht  gehörig  durchzuführen  vermocht  hatte.  Auch  in  der  Ab- 
handlung „üeber  die  räumliche  Ausbreitung  des  Schlages  der  Zitterfische"  (S.  unten 
Abh.  XXX.  §.  V)  vom  April  1864  neigte  ich  noch  zur  Annahme  verschiedener 
elektromotorischer  Kraft  der  beiden  Hälften.  Ich  habe  seitdem,  bei  genauer  und 
allseitiger  Erwägung  des  Thatbestandes,  mich  für  die  im  Text  auseinandergesetzte 
Theorie  entschieden. 
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Fig.43A  sichtbaren  Art  zusammengesetzt  aus  vier  kegelförmigen  Rohren  ™n 
gleicher  Axenlänge,  und  berechnete  den  Widerstand  der  Kegelrohre  unter 
4er  Annahme,  dass  deren  Wand,  senkrecht  auf  den  Mantel  gemessen, 
überall  gleich  dick,  und  dass  sie  den  sie  zwischen  sich  schliessenden  paral- 
lelen Kegelmänteln  parallel  durchströmt  sei.  Belharz  fand  das  12"  lautre 
Organ  eines  22  "langen  Zitterwelses  an  der  Seitenlinie  8'",  am  Rücken  2'/.'", 
am  Bauche  2'"  dick.1  Das  Organ  eines  275  mni  langen  Fisches  fand  ich 
150m"  lang  (150  :  275  =*  12  :  22),  und  schrieb  ihm  eine  der  des  von 
Bilhabz  gemessenen  Organes  proportionale  mittlere  Dicke  h  von  5-  3385  ™" 
(:  ISO  —  5-1250  :  144)  zu.  Die  Axenlänge  jedes  Kegelrohres  war 
37- 5""*;  und  der  Umfang  des  Organes  im  Mittel  zweier  Messungen  bei 

Fig.  43. 


147-5    !117-5«™,  ■» 

woraus  durch  Division  mit  2n  die  zugehörigen  Halbmesser  der  äusseren 
Kegelgrundflächen  zu 

26.880  |  28-091   27-653  1  23-475  |  18-701™ 

sich  ergaben.    Fig.  43  A  stellt  diese  Verhältnisse,  wie  auch  die  Dicke  *, 
annähernd  richtig  vor. 

Um  den  Widerstand  eines  der  Kegelrohre  zu  finden,  machen  wir 
die  Kegelaxe  zur  Abscissenaxe,  verlegen  den  Ursprung  an  die  Spitze  des 
Kegels,  und  nennen  den  halben  Winkel  an  der  Spitze  a.   S.  Fig.  43 B, 


i  A.  a.  0.  S.  29. 
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wo  mnop  die  durchschnittene  Wand  des  Kegelrohres  vorstellt.  Unsere 
Ordinate  ist  die,  einen  Punkt  des  äusseren  Kegelmantels  mit  einem 
Punkt  der  Ahscissenaxe  verbindende  Senkrechte  R;  r  ist  die  Ordinate 
des  entsprechenden  Punktes  des  inneren  Mantels.  Mit  a  bezeichnen  wir 
den  specifischen  Widerstand  des  Organes.  Endlich  das  Längenelement 
des  Kegelrohres  heisse  dl.    Man  hat 

<r.  dl 


dw  = 


dw  =  — 


2nh 

(T.  dx 


m' 


nh(2x  sin« —  h  cos2«)  ' 

dx 


w  = 


nh   }   2z  sin  a  —  h  cos  2cc  ' 


w  = 


-.  —  {log  (2x2  sin  a  —  h  cos  *a)  —  log(2^  sin  a  —  h  cos  3a)| • 


2nh  sin 

Die  Bedeutung  der  Grenzen  xi  und  x%  erhellt  aus  der  Figur.  Da- 
raus ergiebt  sich  der  Widerstand 

von  Abschnitt  I    zu  0-24561  <y, 

der    „  „        II  „    0-23931  o, 

„      „  „        m„    0-26332*, 

„      „  „        IV  „    0-  33893  ö. 

Ein  durch  die  Kraft  E  erzeugter  Strom  in  der  vorderen  Hälfte  wird 
also  zu  einem  in  'der  hinteren  Hälfte  durch  dieselbe  Kraft  erzeugten 
Strome  sich  verhalten  wie 

ö^ä2-ff:OV6of25ff=100:80-52- 
Dies  Verhältnis8  ist  kleiner  als  das  beobachtete  von  100  :  54-55.  Da  kein 
ausserwesentlicher  Widerstand  in  Eechnung  gebracht  ist,  müsste  es  viel- 
mehr grösser  sein.  Der  Unterschied  kann  nicht  daher  rühren,  dass 
wir  das  stetig  gekrümmte  Organ  durch  Kegelrohre  ersetzten.  Doch  haben 
wir  erstens  nicht  die  von  Bilhabz  leider  nicht  näher  bestimmte  Dicken- 
abnahme nach  vorn  und  nach  hinten  berücksichtigt,  die  vielleicht  nach 
hinten  betrachtlicher  ist.  Zweitens  wird  die  hintere  Hälfte,  wegen  grösseren 
wesentlichen  Widerstandes,  mehr  als  die  vordere  durch  Nebenschliessung  ge- 
schwächt (s.  oben  S.625);  ja  die  ganze  Betrachtung  ist  fehlerhaft,  insofern 
das  Organ  in  Wirklichkeit  nicht  so  von  seiner  vorderen  ringförmigen  Grenz- 
fläche zu  seiner  hinteren  durchströmt  wird,  wie  wir  annahmen,  sondern 
seine  Seitenflächen  von  Stromcurven  geschnitten  werden  (s.  oben  S.  629). 
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Die  Erklärung  der  kleineren  Starke  der  hinteren  Organhälfte  durch 
grösseren  Widerstand  scheint  mir  deshalb  mit  dem  Ausfall  obiger  Rech- 
nung nicht  unvereinbar. 

Bilhabz'  Beobachtung  der  verschiedenen  Dicke  des  Organes  an  der 
Seitenlinie  und  an  Bücken  und  Bauch  gäbe  weitere  Gelegenheit,  den  Ein- 
fluss  des  Widerstandes  des  Organes  auf  den  Stromzweig  im  Versuchskreise 
zu  prüfen.  Mittels  eines  kleinen  Elektrodenpaares  von  bestandiger  Spann- 
weite erhielte  man  vermuthlich  an  der  Seitenlinie  stärkere  Schläge  als  an 
Rücken  oder  Bauch.    Dieser  Versuch  fiel  mir  zu  spät  ein. 

Dagegen  wies  ich  die  XJeberlegenheit  der  vorderen  Hälfte  des  Orgar 
nes  über  die  hintere  noch  auf  eine  andere,  sehr  lehrreiche  Art  nach.  Ich 
befestigte  zwei  Zinksättel  in  solcher  Entfernung  von  einander,  dass  sie 
an  einem  der  Fische  den  Polen  de«  Organes  entsprachen,  und  machte 
dazwischen  einen  dritten  Sattel  so  verschiebbar,  dass  er  den  Abstand 
zwischen  den  beiden  ersten  (125 mm)  beliebig  eintheilen  konnte.  Der 
mittlere  Sattel  wurde  durch  den  Froschunterbrecher  mit  dem  einen  Ende 
A,  die  beiden  anderen  Sättel  mit  dem  anderen  Ende  B  der  Bussole  ver- 
bunden, deren  Thermorollen  (212  Windungen)  im  Abstände  Null  sich  be- 
fanden. Bei  dieser  Anordnung  sandte  jeder  der  beiden  Abschnitte  des 
Organes  einen  Strom  in  umgekehrter  Richtung  durch  die  Bussole.  Ich 
suchte  nun  dem  mittleren  Sattel  solche  Stellung  zu  ertheilen,  dass  die 
beiden  Ströme  gleich  wurden,  oder  der  Spiegel  in  Ruhe  blieb.  Das  Er- 
gebniss  der  Versuche  zeigt  folgende  Tabelle,  in  welcher  ein  Ausschlag  im 
Sinne  der  vorderen  Hälfte  positiv,  der  hinteren  negativ  bezeichnet  ist 

Wirkung 
an  der  Bussole. 

Unmessbarer  positiver  Ausschlag. 

+  42". 

+  22;  —  3;  +  23. 

Starker  negativer  Ausschlag. 

Das  Verhältniss  45  :  80  schien  somit  dem  gesuchten  am  nächsten. 
TJm  zu  erfahren,  wie  vollkommen  das  gefundene  Gleichgewicht  sei,  wurde 
die  Wirkung  des  vorderen  45 mm,  und  des  hinteren  80 mm  langen  Ab- 
schnittes allein  mit  nur  53  Windungen  gemessen.  Erstere  fand  sich 
=  +  48,  oder  mit  4  multiplicirt,  =  +192;  letztere  =  —34,  oder  mit 
4  multiplicirt,  =  —  136 ,c.  Das  Gleichgewicht  war,  wenn  man  die  Schwie- 
rigkeit des  Versuches  erwägt,  gewiss  so  nahe  wie  möglich  getroffen. 

Dieser  Versuch  lehrt  den  Aequator  des  Organes,  oder  seinen  neu- 
tralen Querschnitt  bei  Gegenwart  des  Ableitungsdeckels,  jedoch  unab- 
hängig vom  Bussolzweige  kennen.    Der  Widerstand  der  von  den  Polen 


Längen- Verhältniss 

des  vorderen  Abschnittes 

zum  hinteren: 

62-5. 

:62-5  .  . 

50      : 

75    .  .  . 

45 

:  80    ... 

40 

:  85    ... 
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zum  Ende  B  der  Bussole  führenden  Leitungen  war  der  nämliche,  im 
Punkte  B  herrschte  also  die  mittlere  Spannung  zwischen  den  Spannun- 
gen an  beiden  Polen,  d.  h.  die  Spannung  Null;  folglich  herrschte,  wenn 
in  der  Bussole  kein  Strom  gegenwärtig  war,  am  Ende  A  auch  .die  Span- 
nung Null,  und  hierin  konnte  nach  dem  BosscHA'schen  Satze  nichts  sich 
ändern,  wenn  der  keinen  Strom  fuhrende  Bussolzweig  entfernt  wurde  (s. 
oben  S.  83.  84.  Anm.). 

Ich  ging  noch  einen  Schritt  weiter.  Ich  setzte  dem  Fisch  an  .ver- 
schiedenen Punkten  seiner  Länge  ein  Sattelpaar  von  beständiger  Spann- 
weite (2em  zwischen  den  einander  zugekehrten  Rändern  der  Schienen) 
auf.    Ich  erhielt  im  Mittel  mehrerer  Versuche 

vom  vorderen  Drittel  26, 

„    mittleren      „      29, 

„  hinteren  „  1310 
Ausschlag.  Die  Curve  der  Spannungen  bezogen  auf  die  Axe  des  Fisches 
als  Abscissenaxe  steigt  also  von  vorn  nach  hinten  bis  zum  Ende  des 
mittleren  Drittels  fast  geradlinig  an,  und  wird  dann  convex  gegen 
die  Abscissenaxe.  Auch  hieraus  ergiebt  sich  eine  Verschiebung  des 
Aequators  nach  vorn.  Ob  die  etwas  geringere  Stärke  des  Ausschlages 
vom  vorderen  Drittel  im  Vergleiche  zur  Stärke  des  Ausschlages  vom  mitt- 
leren Drittel  auf  der  Querschnittsabnahme  des  Organes  nach  vorn  beruhte 
(s.  oben  S.  630.  633),  oder  zufallig  war,  kann  ich  nicht  sagen. 

Hier  nun  scheint  ein  Widerspruch  obzuwalten.  Setzen  wir  gleiche 
elektromotorische  Thätigkeit  aller  Theile  des  Organes  voraus,  so  müsste 
der  Aequator  die  Länge  des  Organes  hälften.  Aus  seiner  Verschiebung 
nach  vorn  scheint  zu  folgen,  dass  neben  dem  unläugbar  vorhandenen 
Unterschiede  des  Widerstandes  auch  ein  solcher  der  Kraft  zu  Gunsten 
der  vorderen  Hälfte  stattfinde.  Dieser  Schluss  wäre  voreilig.  Er  wäre 
nur  richtig,  wenn  das  Organ  rings  isolirt  wäre.  Dann  müsste,  auch  bei 
verschiedenem  Widerstände,  bei  gleicher  elektromotorischer  Wirksamkeit 
seiner  Hälften  der  Aequator  in  der  Mitte  bleiben.  Der  grössere  Wider- 
stand der  hinteren  Hälfte  bedingt  aber,  sobald  Nebenschliessung  vorhan- 
den ist,  stärkere  Schwächung  des  davon  abgeleiteten  Stromzweiges.  Da- 
her, um  in  einen  Versuchskreis  von  gleichem  Widerstand  einen  so  star- 
ken Strom  von  ihr  wie  von  der  vorderen  Hälfte  abzuleiten,  die  Enden 
des  Versuchskreises  eine  längere  Strecke  umspannen  müssen. 

Es  würde  daraus  folgen,  dass  die  Lage  des  Aequators  von  den  am 
Fisch  angebrachten  Nebenschliessungen  abhinge.  Ich  versuchte  zunächst, 
ob  der  Unterschied  zwischen  der  Wirkung  der  oberen  und  der  unteren 
Hälfte  mit  diesen  Nebenschliessungen  sich  ändere.  Ich  verfertigte  einen 
dem  vorigen  gleichen  Deckel,  nur  dass  zwischen  den  drei  Belegungen  die 
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Guttapercha  bis  auf  drei  schmale  Streife,  einen  am  Rücken  und  einen 
an  jeder  Seite,  entfernt  war.  Nun  musste  das  Verhältniss  V.Hm 
grösseres  werden,  als  mit  dem  vollen  Deckel    Ich  erhielt: 


Hälfte  des 
Organes 

1 

2 

3    '    4    '    5    !    6    '    7    !    8 

i         1         i         1         i 

9 

10 

Mittel 

1        V:H 

Vordere 

36 

|  31               35              33 

i  19 

30-8 

]  =  100  ■■  54-55 

Hintere 

14 

12  |         |  U  |         |  21  | 

12 

1 

16-8 

1  oder  11  :6 

Wie  man  sieht,  schlug  der  Versuch  fehl,  indem  das  Verhältniss  11:6 
mit  wunderbarer  Genauigkeit  wiederkehrte.  Natürlich  war  dalfei  Zufall 
im  Spiel,  denn  von  solcher  Regelmässigkeit  kann  hier  nicht  die  Bede 
sein.  Leider  kam  ich  nicht  dazu,  den  Versuch  zu  wiederholen,  und  es 
bleibt  also  auch  in  dieser  Hinsicht  ein  gewisses  Dunkel  zurück. 


§.  IX.  Vom  Einflüsse  der  Länge  der  Belegungen  an  den 
Ableitungsdeckeln  auf  die  Stärke  des  Stromzweiges  im  Ver- 
suchskreise. 

Hier  schliesst  sich  eine  Versuchsreihe  an,  welche  bezweckt,  die  gün- 
stigsten Bedingungen  für  den  Bau  der  Ableitungsdeckel  festzustellen.  Es 
handelt  sich  um  die  ihren  Belegungen  zu  ertheilende  Länge.1  An  dem 
Deckel  in  Fig.  42  haben  die  Belegungen  eine  ihnen  auf's  Gerathewohl 
ertheilte  mittlere  Länge.  Die  Länge  der  Belegungen  beeinflusst  aber 
doppelt  die  Stärke  des  Stromzweiges  im  Versuchskreis.  Erstens  wächst 
seine  Stärke  mit  ihrer  Oberfläche,  sofern  diese  den  Widerstand  des  Kreises 
verkleinert  Denkt  man  sich  zweitens  die  nicht  miteinander  leitend  ver- 
bundenen Belegungen  der  elektromotorischen  Fläche  des  Organes  ange- 
legt* so  ist  klar,  dass  die  Spannungen  letzterer  zum  Theil  durch  die  Be- 
legungen sich  abgleichen  werden.  Die  Stärke  des  Stromes  im  Versuchs- 
kreise wird  also  der  mittleren  Spannung  der  von  ihnen  berührten  Fläche 
gerade,  und  dem  Widerstand  des  Versuchskreises  umgekehrt  proportional 
sein.  Danach  scheint  es,  als  müssten  bei  grösserem  Widerstände  des 
Versuchskreises  kürzere,  bei  geringerem  Widerstände  längere  Belegungen 
vorteilhafter  sein;  und  um  unter  verschiedenen  Umständen  möglichst 
starke  Wirkung  vom  Fische  zu  erlangen,  unternahm  ich,  diese  Frage 
durch  den  Versuch  zu  entscheiden. 

Von  zwei  für  denselben  Fisch  passenden  Deckeln  versah  ich  den 
einen  mit  kurzen,  den  anderen  mit  langen  Belegungen.  Zwischen  letzteren 
büeb  in  der  Mitte  eine  Lücke  von  nur  8mm;  die  kurzen  Belegungen 


i  Vergl.  oben  Bd.  I.    S.  215. 
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waren  ungefähr  2cm  breit  Mit  diesen  Deckeln  gelang  es  leicht,  die 
Richtigkeit  obiger  Schlussfolge  zu  beweisen.1  Den  grossen  Widerstand 
lieferte  diesmal  ein  280 mm  langes,  l-4mm  weites  mit  Zinksulphatlösung 
gefülltes  Bohr,  und  es  wurden  dabei  wieder  die  Hydrorollen  der  Bussole 
im  Abstände  Null  nöthig  (s.  oben  S.  634). 

Kleiner  Widerstand. 


Belegung 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Mittel 

lang 

74  | 

50    64 

41 

40 

40 

51-5 

kurz 


lang 


|  20 


57|       |       | 28 |       |  37  1 

Grosser  Widerstand. 

;54|      |75|       |       I      |      | 


30  |       |  34-4 


|  64-5 


kurz 


|73j 


74 


1 100|       |       |       | 


|  82-3 


Nahm  man  Schläge  vom  Fisch  abwechselnd  mit  lang  und  kurz  be- 
legtem Deckel,  so  war  die  grössere  Starke  der  letzteren  sehr  deutlich. 


§.  X.    Genauere  Prüfung  der  Leistungen  des  Froschunter- 
brechers in  den  Versuchen  am  Zitterwelse. 

Ich  komme  hier  nicht  ausfuhrlich  auf  die  den  zeitlichen  Verlauf  des 
Schlages  betreffenden  Fragen  zurück,  sondern  verweise  in  dieser  Beziehimg 
auf  das  schon  oben  S.  617  bei  Gelegenheit  des  Froschunterbrechers  Gesagte. 

In  der 'Beschreibung  einiger  Vorrichtungen  und  Versuchs- 
weisen u.  s.  w.'  wurde  gezeigt,  dass  der  Froschunterbrecher  an  sich  mit 
ausreichender  Pünktlichkeit  das  Geschäft  versieht,  eine  beständige  kleine 
Zeit  nach  der  Beizung  den  Kreis  zu  offnen.  Um  so  mehr  fielen  die 
grossen  Unregelmässigkeiten  auf,  welche  in  den  Wirkungen  des  Zitter- 
fischschlages noch  stets  bemerkbar  wurden.  Sie  brachten  mich  endlich 
zum  Entschluss,  die  Wirksamkeit  des  Unterbrechers  auch  noch  in  Ver- 
suchen an  den  Fischen  selber  zu  prüfen,  obschon  undenkbar  schien, 
dass  er  hier  nicht  die  erwarteten  Dienste  leisten  solle. 

Zuerst  stellte  ich  einfach  Versuchsreihen  mit  steigender  Ueberlastung 
an,  um  zu  sehen,  wie  entsprechend  dieser  die  Ausschlage  durch  den  Fisch- 
schlag wachsen  würden.  So  erhielt  ich,  (mit  53  Windungen  in  75 mm 
Abstand),  Beihen  gleich  folgenden,  in  welchen  0.  U.  'Ohne  Unterbrecher* 
bedeutet 


1  Auch  diese  Versuche  sind  erst  nach  dem  Vortrag  in  der  Akademie  angestellt, 
wo  ich  nur  die  Vermuthung  äussern  durfte,  dass  die  Sache  so  sich  verhalte.  (A.  a. 
0.  S.  104). 
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Üeberlastung  2  **  O.U.      2       50      100     150     200  i  O.ü.   250  ,  300  ,  350   450  j  550 
I  8-2,125     10-7    8-4    16-3    17-8    25-0      80 


II  —    ,—        —        8       8-8     10-0      9-4;    —       14    14-6  24-8|22-6   22 

Das  Sinken  der  Ausschläge  am  Schlüsse  der  zweiten  Reihe  ist  wohl 
dahin  zu  deuten,  dass  zur  Zeit  der  Unterbrechung  ein  grosser  Theil  des 
Schlages  vorüber  war,  daher  die  Ermüdung  des  Fisches  leicht  mehr  aus- 
machte, als  Verlängerung  der  Schliessungszeit  durch  höhere  Üeberlastung. 

Ich  begann  nun  aber  auch  noch  Versuchsreihen,  in  welchen  ich  mir 
vorsetzte,  die  durch  den  Froschunterbrecher  in  die  Ergebnisse  der  Fisch- 
versuche eingeführte  Regelmässigkeit  unmittelbar  zu  beweisen.  Ich  wollte 
zeigen,  dass  der  mittlere  Fehler  einer  durch  den  Fisch  gelieferten  Seihe 
von  Ausschlägen  durch  den  Froschunterbrecher  verkleinert  werde.  Dazu 
liess  ich  die  vom  Deckel  ausgehenden  Drähte  in  zwei  Leitungen  sich  ga- 
beln ,  deren  eine  zu  einer  wie  gewöhnlich  durch  den  Unterbrecher  be- 
schützten Bussole,  die  andere  zu  einer  unbeschützten  Bussole  führte.  Die 
beschützte  Bussole  schwächte,  bis  ihr  Kreis  geöffnet  wurde,  den  Strom  in 
der  unbeschützten.  Doch  konnte  dies  auf  das  Ergebniss  keinen  anderen  Ein- 
fluss  haben,  als  die  Ausschläge  an  der  unbeschützten  Bussole  noch  unregel- 
mässiger zu  machen.  Ich  stellte  nur  einen  solchen  Versuch  an,  der  aber 
schlecht  ausfiel,  sofern  unbegreiflicherweise  die  beschützte  Bussole  minder 
regelmässige  Ausschläge  gab  als  die  unbeschützte.  Bald  darauf  starb  der 
letzte  meiner  Fische,  und  ich  blieb  über  die  Ursache  jenes  Misserfolges 
im  Dunkeln. 

§.  XI.    Von  der  relativen  Immunität  der  Zitterwelse  gegen 

elektrische  Schläge. 

Schon  in  meinem  'Vorläufigen  Abriss'  vom  Jahr  1842  stellte 
ich  die  Frage  auf,1  wie  es  komme,  dass  ein  Zitterfisch  andere  Fische  er- 
schlägt, aber  weder  sich  selber,  noch,  nach  v.  HumboldtV  und  Colla- 
don's3  Erfahrungen,  seinesgleichen;  dass  der  Zitterroche,  der  lebendig 
gebiert,  nicht  die  Jungen  in  seinem  Uterus  tödtet?  Zu  dieser  Frage 
führte  mich  die  Betrachtung,  dass  nach  zweifellosen  physikalischen  Ge- 
setzen der  Schlag  nothwendig  auch  durch  den  Körper  des  Fisches  geht, 
ja  dass  dieser  Körper  für  die  Aufnahme  des  Schlages  dem  Organe  sogar 
günstiger  angelegt  ist,  als  der  eines  anderen  dem  Zitterfisch  genäherton 
Thieres. 

Am  Zitteraale  könnte  diese  Behauptung ,  wegen  seines  weit  vor  der 


*  Poggendorff's  Annalen  u.  s.  w.    1843.  Bd.  LYIII.  S.  29.  30.  §.  75. 
*    a  Becueil  d' Observation  de  Zoologie  etc.  p.  80. 

3  Comptes  rendus  etc.  1836.  t.  III.    p.  490;  —  L'Inatitut  etc.   t  IV.  No.  181. 
p.  350;  —  PcxHiSNDOBFF's  Annalen  u.  s.  w.  1836.   Bd.  XXXIX.  £.  413. 
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vorderen  Polfläche  des  Organes  vorgeschobenen  Kopfes,  vielleicht  bezwei- 
felt werden.  Am  Zitterrochen  ist  sie  sicher  richtig,  und  sie  wird  schwer- 
lich durch  die  Bemerkung  entkräftet,  dass  die  sich  summirenden  Schlage 
beider  Organe  das  Centralnervensystem  senkrecht  auf  seine  Axe  treffen. 
An  keinem  der  drei  Zitterfische  aber  springt  die  Wahrheit  jenes  Satzes 
so  in  die  Augen,  wie  am  Zitterwelse. 

Dennoch  unterliess  ich  nicht,  sie  auf  die  Probe  des  Versuches  zu 
stellen,  und  zu  beweisen,  dass  wirklich  der  Schlag  durch  den  Körper  des 
Fisches  gehe.  Dazu  steckte  ich  einem  dem  Tode  geweihten  Zitterwelse, 
während  ein  Gehälfe  ihn  mit  einem  Gummihandschuh  hielt,  bis  auf  ihr 
blankes  Ende  isolirte  Kupferdrahte  durch  Maul  und  After  in  den  Leib. 
Nach  Aussage  eines  ihm  anliegenden  stromprüfenden  Froschschenkels 
schlug  er  merkwürdigerweise  dabei  nicht.  Als  er  aber,  mit  den  Drahten 
im  Leib,  in  einen  kleinen  paraüelepipedischen  Glastrog  voll  Wasser  ge- 
than  und  seine  Haut  mit  einem  Glasstabe  gereizt  wurde,  schlug  er,  und 
stets  zeigte  sich  im  Kreise  der  Drahte  der  Strom  in  angemessener  Rich- 
tung und  Starke. 

Die  einzige  denkbare  Antwort  auf  die  Frage,  warum  der  Zitterfisch 
nicht  selber  sich  tödte,  war  offenbar,  dass  er  für  elektrische  Schlage  unter- 
empfindlich oder  relativ  immun  sei;  und  ich  hatte  auch  schon  im  Jahr 
1852  mit  Fabaday  Versuche  am  Zitteraal  der  Polytechnic  Institution  an- 
gesteDt,  um  zu  erfahren,  ob  der  Fisch  für  fremde  Strome  so  unempfind- 
lich sei,  wie  für  die  eigenen.  Es  gelang  uns  nicht,  den  Zitteraal  merk- 
lich zu  erregen;  doch  fand  sich,  dass  unsere  Vorrichtungen  zu  schwach 
waren ,  um  in  der  grossen  Wassermasse ,  in  der  das  Thier  sich  "befand, 
überhaupt,  auch  für  einen  Menschen,  bemerkbare  Wirkungen  zu  erzeugen.1 

Jetzt  war  ich  natürlich  sehr  begierig,  am  Zitterwelse  die  Antwort 
auf  jene  Frage  zu  erlangen,  mit  der  ich  mich  seit  fünfzehn  Jahren  trug. 
Dazu  versenkte  ich  in  das  Wasser  der  Versuchswanne  ein  Paar  Zinnelek- 
troden als  Enden  der  Nebenrolle  des  Schlitteninductoriums ,  und  ausser- 
dem noch,  zu  einem  gleich  erhellenden  Zweck,  ein  Paar  Platinelektroden 
in  Verbindung  mit  der  halben  Länge  des  Nervenmultiplicators.  Im 
Hauptkreise  des  Inductoriums  befanden  sich  zwei  Grove.  Wie  ich  erwar- 
tet hatte,  erfuhr  der  Multiplicator  von  den  Wechselströmen  des  Inducto- 
riums keine  Wirkung,  da  der  davon  in  sein  Gewinde  gelangende  Zweig 
zu  schwach  war,  um  doppelsinnige  Ablenkung  zu  erzeugen. 

That  ich  in  die  Wanne  hiesige  Flussfische,  Schleie,  Barsche  (Perca 

ßuviatilis),  Giebel  (Carassius  Gibelio\  Quappen  (Lota  ßuviatilis),  Hechte 

(Esox  Lucius),  Welse  (Silurus  Glanis),  und  setzte  sie  den  Strömen  aus,  so 


1  Vergl.  oben  S.  613;  —  unten  Abh.  XXX.   §.  IV. 
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kippten  sie  bei  halb  aufgeschobener  Bolle  um,  bewegten  nicht  mehr  die 
Kiemen,  und  trieben  unbesinnlich  umher.  Liess  man  diesen  Zustand 
andauern,  so  starben  die  Fische,  manche  Arten  leichter  als  andere. 
Frosche  wurden  furchtbar  tetanisirt,  erholten  sich  aber  leicht1 

That  ich  nun  statt  der  Fische ,  oder  zu  ihnen ,  einen  Zitterwels  in 
die  Wanne,  so  verhielt  er  sich  sehr  verschieden.  Von  den  Schlagen, 
welche  zur  tödtlichen  Betäubung  der  anderen  Fische  hinreichten,  schien 
er  nichts  zu  spüren,  und  nahm  sich  neben  jenen  aus,  wie  neben  Meer- 
schweinchen und  Hänfling  ein  Frosch  in  der  GuERiCKE'schen  Leere. 
Kam  ihm  ein  Fisch  oder  Frosch  zu  nah,  so  entlud  auch  er  seine  Batte- 
rien, wie  die  Mulüplicatornadel  anzeigte,  die  gegen  die  Hemmung  gewor- 
fen, und  deren  Astasie  verdorben  wurde.  Die  einzige  sichtbare  Wirkung 
der  Schläge  auf  den  Zitterwels  war,  dass  beim  Oeffnen  des  Schlüssels 
seine  Bartfaden  sich  zurücklegten,  und  es  verdient  bemerkt  zu  werden, 
dass  die  Bartfäden  auch  des  gemeinen  Welses  beim  Tetanisiren  sich  ähn- 
lich bewegten.  Wurde  durch  Aufschieben  der  Bolle  den  Schlägen  die 
grösste  Stärke  ertheilt,  so  sah  man  indessen  wohl,  dass  der  Zitterwels  sie 
merkte  und  mied.  Kam  er  in  die  Nähe  der  Elektroden,  wo  die  Strom- 
dichte am  grossten  war,  so  zog  er  sich  eilig  zurück,  schlug  auch  ein 
paarmal,  und  suchte  mit  richtigem  Instinct,  als  kenne  er  die  Gesetze 
der  Stromvertheilung  in  nicht  prismatischen  Leitern,  die  Stellung  auf,  in 
der  seine  Längsaxe  die  am  wenigsten  dichten  Stromcurven  senkrecht 
schnitt  Allein  mitten  in  den  heftigsten  Strömen  regte  er  Kiemen  und 
Flossen  im  gewohnten  Takt,  und  er  schwamm  aus  ihrem  Bereich 
ohne  irgend  eine  krampfhaft  unwillkürliche  Bewegung. 

Ein  sterbender  Zitterwels  befand  sich  in  einem  kleinen  parallelepi- 
pedischen  Glastroge,  den  er  nahezu  füllte  (s.  vorige  Seite).  Ihm  wurden 
in  Verbindung  mit  dem  Schlitteninductorium  Zinnelektroden,  mit  der 
halben  Länge  des  Nervenmultiplicators  Platinelektroden  angelegt  Auch 
bei  zwei  Grove  im  Hauptkreise  des  Inductoriums  und  ganz  aufgeschobe- 
ner Bolle  schien  er  von  den  Schlägen  nichts  zu  merken,  athmete  ruhig 
weiter,  und  schlug  nicht.    Hier  trat  doppelsinnige  Ablenkung  ein. 

Ebenso  war  im  Wesentlichen  der  Erfolg  mit  dem  Strom  einer 
dreissiggliederigen  GnovE'schen  Säule  an  Stelle  der  Wechselströme  des 
Inductoriums.  Die  hiesigen  Flussfische  lagen  während  des  Kettenschlus- 
ses auf  der  Seite  und  zuckten  mit  den  Flossen.  Beim  Oeffnen  erfolgte 
allgemeine  Zuckung,  kurz  darauf  aber,  wenn  nicht  die  Schliessung  zu 
lange  gedauert  hatte,  schwammen  sie  wieder  umher.    Das  Tetanisiren 


1  Vergl.  ähnliche  Erfahrungen  von    R.  Böttgbr  in  Poggbndorff'b  Annftlen 
u.  8.  w.    1840.   Bd.  L.   S.  39. 
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bekam  ihnen  sichtlich  schlechter  als  der  Strom  von  vergleichsweise  bestän- 
diger Dichte.  Der  Zitterwels  widerstand  auch  der  Wirkung  des  bestan- 
digen Stromes,  was  von  besonderem  Interesse  erscheint,  da  er  darauf  nicht 
eingerichtet  zu  sein  brauchte.  Doch  suchte  er  auch  hier  jene  theoretisch 
gebotene  am  meisten  geschützte  Lage  auf. 

Es  ist  also  nun  klar,  warum  der  Zitterwels  unter  seinem  eigenen 
Strome  nicht  leidet,  und  dasselbe  wird  natürlich  auch  für  die  anderen 
Zitterfische  gelten.  Der  Zitterwels,  die  Zitterfische  sind  gegen  elektrische 
Strome  immun,1  wenn  auch  nur  relativ;  denn  die  blossgelegten  Muskeln 
and  Muskelnerven  der  Zitterfische,  und  die  elektrischen  Nerven  selber, 
sind  durch  den  Strom  erregbar,  und  jene  Immunitat  würde  also  bei 
einer  in  den  obigen  Versuchen  noch  nicht  erreichten  Stromdichte  not- 
wendig eine  Grenze  haben.  Mit  einer  Leydener  Batterie  von  einer 
gewissen  Grosse,  die  zu  ausreichender  Spannung  geladen  wäre,  könnte 
man  gewiss  einen  Zitterwels  erschlagen. 

Gleichviel  wo  diese  Grenze  liege,  der  Unterschied  zwischen  den 
Zitterfischen  und  anderen  Thieren  ist  gross  genug,  um  als  eine  der 
räthselhaftesten  Thatsachen  der  Physiologie  bezeichnet  werden  zu  können. 
Nach  alten  Nachrichten  sollen  Krebse  gegen  den  Schlag  des  Zitteraales 
immun  sein.  *  Ich  unterwarf  deshalb  hiesige  Flusskrebse  ähnlichen  Ver- 
suchen, wie  die  Fische  und  den  Frosch.  Es  ist  richtig,  dass  sie  viel  ver- 
tragen, vielleicht  weil  ihr  Chitinpanzer  sie  schützt.  Beim  Tetanisiren 
zucken  sie  aber  auf  das  Heftigste,  ihr  Leib  krümmt  sich,  ihre  Fühlfaden 
legen  sich  zurück.  Von  Immunität  nach  Art  der  Zitterwelse  kann  bei 
ihnen  die  Bede  nicht  sein.  Ich  schweige  von  den  bekannten,  zum  Theil 


1  In  Hm.  Colladon's  Abhandlung  über  den  Zitterrochen  liest  man  (p.  491): 
„M.  J.  Davy  a  constate*  ....  que  le  courant  d'une  pile  ne  parait  pas  faire 
souftrir  cenx  de  ces  poissons  qni  sont  interposes  dans  le  circnit."  Dies  ist  ein  Miss- 
verstandniss  Colladon's.  John  Davy*b  Angabe  über  mangelnde  Einwirkung  des 
Stromes  auf  den  Zitterrochen  bezieht  sich  einzig  und  allein  auf  die  elektrischen 
Organe  und  dient  ihm  nur  zu  dem  Schlüsse,  dass  die  Organe  keine  Muskeln  seien 
(Phüosophical  Transactions  etc.  1832.  p.  269;  —  Research  es,  physiological  and 
anatomical.    London  1839.  vol.  I.  p.  32—34). 

2  Pribstlby,  Geschichte  und  gegenwärtiger  Zustand  der  Elektricität  u.  s.  w. 
üebersetzt  u.  s.  w.  von  Krünitz.  Berlin  und  Stralsund  1772.  4°.  S.  278.  —  G. 
H.  Loskiel,  Geschichte  der  Mission  der  evangelischen  Brüder  unter  den  Indianern 
in  Nordamerika.  Barby  1789.  S.  124;  —  auch  in  Voigt's  Magazin  für  das  Neuste 
ans  der  Physik  u.  s.  w.  Gotha  1789.  Bd.  VI.  St.  IL  S.  171.  —  Loskiel's  An- 
gabe erscheint  um  so  fragwürdiger,  als  es  in  Nordamerika  keine  Zitteraale  giebt.  — 
Schon  Alk*,  v.  Humboldt  brachte  auf  dem  Lido  durch  die  einfache  Kette 
Zuckungen  an  Krabben  hervor  (Versuche  über  die  gereizte  Muskel-  und  Nervenfaser. 
Berlin  und  Posen   1797.  Bd.  I.   S.  285). 

E.  da  Bois-Reymond,  Oe§.  Abb.  II.  41 
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sehr  albernen  Märchen  von  Immunität  gewisser  Menschen  gegen  elek- 
trische Schlage.1 

Es  werden  viele  Beispiele  von  Immunitat  bestimmter  Thiere  gegen 
bestimmte  Schädlichkeiten  erzählt,  welche  den  meisten  anderen  verderb- 
lich sind.  Ich  habe  eine  grosse  Anzahl  solcher  Angaben  gesammelt,  es 
würde  uns  aber  zu  weit  vom  Ziel  ablenken,  darauf  einzugehen,  um  so 
mehr  als  sie  oft  sehr  unbestimmt  und  schlecht  verbürgt  sind.  Teleo- 
logisch am  nächsten  liegt  hier  der  Vergleich  mit  der  von  Fontaua  be- 
wiesenen Immunität  der  Viper  gegen  ihr  Gift.  Obgleich  schon  Footana 
zeigte,  dass  auch  nicht  giftige  Schlangen,  Eidechsen,  Schildkröten,  Aale, 
Schnecken  und  Blutegel  ebenso  immun  gegen  Vipemgift  sind,  wie  die 
Viper  selber,  erweckte  oder  nährte  die  Immunität  der  Viper  das  Vor- 
urtheil,  als  seien  Thiere  grundsätzlich  immun  gegen  das  von  ihnen  selber 
bereitete  Gift.  Dies  ist  aber  nicht  immer  der  FalL  Schon  Fontana 
bemerkte,  dass  Thiere  mit  scharfen  und  sauren  Absonderungen,  wie  die 
Hymenopteren,  nicht  immun  gegen  ihr  Gift  sind.2 

Und  dies  bringt  uns  an  den  Punkt,  um  den  es  eigentlich  hier  sich 
handelt.  Alle  jene  Immunitäten  beziehen  sich  auf  specifisch  wirkende 
Stoffe,  denen  deshalb  auch  eine  specifische  Organisation  widerstehen  kann. 
Dass  Strychnin  in  so  kleiner  Menge  die  meisten  Thiere  tödtet,  ist  im 
Grunde  merkwürdiger,  als  dass  Huhn,3  Nashornvogel,  Faulthier4  ihm 
mehr  oder  minder  widerstehen.  Die  Immunität  gegen  eine  Naturkraft 
wie  Elektricität  macht  aber  beim  ersten  Anblick  beinahe  den  Eindruck, 
als  wäre  ein  Thier  fest  gegen  ein  Aetzmittel  oder  ein  metallisches  Gift, 
gegen  mechanische  Gewalt  oder  zerstörende  Hitze. 

Doch  ist  dies  täuschender  Anschein.  Der  elektrische  Strom  steht 
zu  Nerv  und  Muskel  in  ebenso  besonderer  Beziehung,  wie  nach  unse- 
rer heutigen  Anschauung  gewisse  organische  Molecüle  zu  beschrankten 
Provinzen  des  Nervensystemes,  und  dass  in  dieser  besonderen  Beziehung 
bei  gewissen  Thieren  Aenderungen  eintreten,  ist  schliesslich  nicht  wunder- 
barer, als  dass  andere  Thiere  relativ  fest  gegen  das  allen  übrigen 
furchtbare  Staychninmolecül  sind.  Neben  den  Wirkungen,  welche  der 
Strom  vermöge  seiner  besonderen  Beziehung  zu  Nerv  und  Muskel  in 
Thieren  erzeugt,  ist  er  noch  anderer,  allgemeiner  Wirkungen  fähig, 
welche,  wenn  über  einen  gewissen  Grad  gesteigert,  dem  Thiere  gleichfalls 
verderblich  werden:  der  thermischen,  elektrolytischen,  kata-  und  anapho- 


1  Vergl.  Humboldt,  Versuche  über  die  gereizte  Muskel-  und  Nervenfaser  u.  s.w. 
Bd.  I.   S.  160;  —  Recueil  d'Observations  de  Zoologie  etc.  p.  69. 

8  Abhandlung  über  das  Viperngift  u.  s.  w.  Berlin  1787.   4°.  S.  15  ff,  S.  155. 

3  Lettre  im  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1867.   S.  629. 

4  Ebenda,  1868.  S.  756. 
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rischen  Wirkung.  Dass  die  Zitterfische  nicht  auch  diesen  Wirkungen 
entzogen  sind,  ist  klar.  Diese  Betrachtung  soll  nicht  dem  Problem  der 
Immunität  der  Zitterfische  gegen  den  elektrischen  Strom  etwas  von  seiner 
Würde  rauben.  Im  Gegentheil,  sie  spornt  um  so  mehr  zu  seiner  Lösung 
an,  sofern  sie  die  Aussicht  eröffnet,  dass  sich  dabei  für  die  allgemeine 
Muskel-  und  Nervenphysik  wichtige  Aufschlüsse  ergeben. 

Hr.  Pflügee,  der  Zeuge  meiner  Versuche  war  (s.  oben  S.  618),  und 
4er  gerade  damals  mit  dem  Elektrotonus  sich  beschäftigte,  äusserte  die 
Yermuthung,  dass  der  Zitterwels  das  Vermögen  habe,  seine  Nerven  in 
Anelektrotonus  zu  versetzen.  Es  ist  aber  ausser  bei  Einwirkung  fremder 
Ströme  sonst  keine  Spur  der  elektrotonischen  Zustande  im  Nervensysteme 
bekannt.  Auch  scheint  Hrn.  Pflügeb's  Theorie  schon  durch  folgenden 
Versuch  widerlegt  Dem  im  Glastroge  befindlichen  sterbenden  Zitterwelse 
(s.  oben  S.  640)  war  der  eine  elektrische  Nerv  unterbunden,  und  dieser  konnte 
also  nicht  mehr  von  seiner  Biesenganglienzelle  aus  anelektrotonisirt  wer- 
den.   Dennoch  wurde  er  durch  sehr  starke  Wechselströme  nicht  erregt. 

Man  könnte  die  Immunität  der  Zitterfische  gegen  den  Strom  mit 
der  vielbesprochenen  Unerregbarkeit  des  Rückenmarkes  verknüpfen  wollen. 
Dies  wäre  ganz  willkürlich,  denn  derselbe  elektrische  Nerv,  der  im 
vorigen  Versuch  elektrisch  unerregbar  sich  zeigte,  löste  im  Augenblicke 
der  Unterbindung  einen  heftigen  Schlag  aus;  und  so  wirkte  in  einem 
anderen  Versuch  auch  Durchschneidung.  Das  Rückenmark  dagegen  ant- 
wortet auf  mechanische  Beize  so  wenig  wie  auf  elektrische. 

Seit  Hr.  Bbücke  zeigte,  dass  entnervte  Muskeln  gegen  kurz  dauernde 
Ströme  unterempfindlich  sind,1  ward  es  doppelt  wichtig,  dass  der  Zitter- 
wels auch  gegen  den  beständigen  Strom  einer  Säule  immun  ist  (s.  oben 
S.  641).  Seine  Immunität  ist  also  nicht,  wie  die  der  Muskeln,  an  den 
zeitüchen  Verlauf  des  Stromes  gebunden. 

Mir  scheint  nichts  übrig,  als  die  Annahme,  dass  für  die  Nerven  des 
Zitterfisches  die  Beizschwelle  höher  liege,  als  für  die  Nerven  anderer 
Thiere.  In  diesem  Sinn  hätte  ich  selber  die  Untersuchung  fortgeführt, 
wenn  mir  Gelegenheit  dazu  geworden  wäre.  Um  so  mehr  freue  ich 
mich,  dass  Hr.  Boll  neuerlich  am  Zitterrochen  diesen  Weg  scheinbar 
mit  gutem  Erfolge  betreten  hat.2 


1  Sitzungsberichte  der  Wiener  Akademie  u.  s.  w.  1867.  Bd.  LVI.  II.  Abth. 
S.  594;  —  1868.  Bd.  LVII.  II.  Abth.  S.  125;  —  Vorlesungen  über  Physiologie. 
2.  Aufl.   1875.    Bd.  I.    S.  485. 

2  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1873.  S.  76.  —  Nach  Hrn.  Stbinbr  läge  beim 
Zitterrochen  die  Reizschwelle  unter  der  Dichte,  welche  im  Zitterrochen  A  der  Schlag 
eines  Zitterrochen  B  oder  auch  der  von  A  selber  erreichen  kann.  Ebenda  1875, 
$.  684. 
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§.  XU.   Versuche  am  überlebenden  elektrischen  Nerven 

und  Organe. 

Die  folgenden  Versuche  sind  an  einem  steinenden  Zitterwels  ange- 
stellt, an  welchem  vorher  schon  mehrere  andere  Prüfungen  vorgenom- 
men worden  waren. 

Als  der  elektrische  Nerv  auf  die  Platinbleche  der  stromzuführenden 
Vorrichtung1  gelegt  und  tetanisirt  wurde,  erfolgte  Tetanus  eines  strom- 
prüfenden Schenkels,  dessen  Nerv  irgendwo  dem  Organe  derselben 
Seite  anlag.  Bei  dauernder  Erregung  des  elektrischen  Nerven  erzengt 
also  das  Organ  nicht,  wie  man  hätte  glauben  können,  einen  stetigen 
Strom,  sondern  eine  dichtgedrängte  Reihe  von  Schlägen,  gerade  wie  ein 
Muskel  bei  dauernder  Erregung  seines  Nerven  nur  scheinbar  stetige  Zu- 
sammenziehung und  Stromschwankung  zeigt  Es  ist  ein  Beweis  der  ge- 
ringen Einsicht,  mit  welcher  Mattettcci  seine  zahllosen  Versuche  am 
Zitterrochen  anstellte,  dass  er  so  grundlegende  Fragen  zu  beantworten 
mir  übrig  liess.s  Die  Nadel  des  durch  Platinelektroden  mit  dem  Fische 
verbundenen  Multiplicators  wurde  im  Beginn  des  Tetanus  abgelenkt, 
nahm  aber  keine  feste  Stellung  an.  Doch  wäre  es  möglich,  dass  mit 
unpolarisirbaren  Elektroden  und  an  der  Bussole  mit  aperiodischem  leich- 
ten Spiegel  der  Erfolg  ein  anderer  wäre.  Die  positive  Polarisation  des 
Organes  durch  seinen  eigenen  Strom3  könnte  dabei  wohl  in  Betracht 
kommen.  Nach  wenig  Minuten  Buhe  liess  der  Tetanus  sich  abermals 
beobachten.  Ueber  die  Entfernung  der  Nebenrolle,  bei  welcher  er  ein- 
trat, finde  ich  in  meinem  Tagebuche  nichts  vermerkt. 

Als  der  Strom  zweier  Grove  durch  den  Nerven  gesendet  wurde, 
erfolgte  nichts.  Fünf  Grove  gaben  einen  Schliessungsschlag,  der  sich 
durch  Zuckung  des  strompsüfenden  Schenkels  und  am  Multiplicator  durch 
einen  richtig  gerichteten  Ausschlag  verrieth.  Die  grosse  zur  Erregung 
des  Nerven  nöthige  Stromstarke  fiel  sehr  auf;  doch  war  der  Nerv  nicht 
mehr  frisch,  und  es  fehlte  an  der  Möglichkeit,   einen  Vergleich  anzu- 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.   Bd.  I.  S.  450.  Tiif.  IL  Fig.  20.  2!. 

*  Vier  Jahre  nach  mir  gab  auch  Hr.  Moreaü  an,  dass  Tetanisiren  des  elektri- 
schen Nerven  (am  Zitterrochen)  eine  ununterbrochene  Reihe  von  Entladungen  er- 
zeuge, ohne  indeas  zu  sagen,  wie  dies  beobachtet  wurde  (Annales  des  Sciences  natu- 
relles etc.  4me  Serie.  Zoologie.  1862.  t.  XVIII.  p.  10).  Mit  Unrecht  wurde  diese 
Angabe  von  den  Berichterstattern  über  Beine  Arbeit,  den  HH.  Claude  Bbbhard 
und  Becquebbl  d.  V.,  für  neu  angesehen  (Comptes  rendus  etc.  1862.  t.  LIV.  p.  966). 
—  Vergl.  auch  Marey  in  den  Comptes  rendus  etc.  1871.  t.  LXXHI.  p.  918.  t  & 
übrigens  Boll,  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1873.   S.  79. 

3  S.  unten  §.  XXXI.  §.  VI. 
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stellen.  Es  blieb  also  ungewiss,  ob  aus  diesem  Versuche  schon  auf  ab- 
norme Höhe  der  Reizschwelle  für  den  elektrischen  Nerven  geschlossen 
werden  durfte. 

Die  Rumpfmuskeln  versagten  jede  Zuckung,  auch  bei  ganz  aufge- 
schobener Bolle  und  mit  zwei  Grove  im  Hauptkreise  des  Inductoriums ; 
dagegen  die  Kopfmuskeln  und  der  Darm  sich  zusammenzogen.  Die 
Eumpfinuskeln  antworteten  aber  auch  nicht  auf  den  Beiz  gesättigter 
Kochsalzlösung. 

Noch  2s/4  Stunden  nach  Aufhören  des  Kreislaufes  wirkte  das  Organ, 
vom  Nerven  aus  gereizt,  am  Multiplicator:  unmittelbar  mechanisch  oder 
mit  Kalilauge  gereizt  wirkte  es  weder  auf  Multiplicator  noch  auf  strom- 
prüfenden Schenkel. 

Der  elektrische  Nerv,  mit  Längs-  und  Querschnitt  kunstgemäss 
auf  die  Bäusche  des  Nervenmultiplicators  aufgelegt,  versagte  den  Nerven- 
strom und  beim  Tetanisiren  die  negative  Schwankung.  Dies  erscheint  in 
der  Ordnung,  wenn  man  erwägt,  dass  der  Nerv  aus  Einer  Nervenröhre 
besteht,  welche  zwar  ungewöhnlich  dick,  aber  auch  von  einer  unverhält- 
nissmassig  starken 1  Scheide  timgeben  ist,  die  durch  Nebenschliessung  die 
elektromotorische  Wirkung  der  Nervenröhre  vollends  zum  Verschwinden 
bringen  muss.  Doch  wäre  immerhin  denkbar,  dass  ein  mehr  leistungs- 
fähiger elektrischer  Nerv  vom  Zitterwelse  an  der  Bussole  den  Nerven- 
strom und  seine  negative  Schwankung  spurweise  zeigte. 

Elektrotonusstrome  wurden  mit  zwei  Grove  deutlich  wahrgenommen; 
nach  Durchschneiden»  des  Nerven  zwischen  erregter  und  abgeleiteter 
Strecke,  und  Wiederzusammenkleben  der  Stümpfe,  erschienen  auf  Strom- 
schleifen beruhende  schwache  Wirkungen  in  falschem  Sinne,  zum  Zeichen 
der  Aechtheit  der  vorher  wahrgenommenen  Ausschläge. 

Hier  schliefen  sich  die  Versuche  über  elektromotorische  Thätigkeit 
des  Organes  in  der  Buhe«,  und  über  dessen  seeundär-  elektromotorische 
Wirkungen  an.  Ueber  beide  ist  im  §.  VI  der  'Experimentalkritik 
der  Entladungshypothese',  welche  den  Schluss  dieser  Sammlung 
bildet,  ausführlich  berichtet,  und  ich  verweise  auf  jene  Stelle. 


1  Bilharz,  a.  a.  O.  S.  21,  giebt  die  Dicke  der  gefässhaltigen  Scheide  auf 
das  neunfache  der  gefasslosen  Scheide  an.  Der  Durchmesser  der  Faser  selber  ver- 
halt sich  zu  dem  der  gefasslosen  Scheide  nach  seinen  Abbildungen  a.  a.  0.  Taf.  III. 
Fig.  9.  wie  2*6  *•  24-6.  Daraus  ergiebt  sich  das  Yerhältniss  des  Querschnittes  der 
Faser  zu  dem  des  ganzen  Nerven  wie  1  :  S950.  Max  Scuultze  bildet  in  Fig.  7. 
Taf.  I.  seiner -Abhandlung  das  Verhältniss  der  Faser  zur  gefasslosen  Scheide  noch 
ungünstiger  ab  (wie  3«25  :  33-10). 
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§.  XIII.    Von  der  chemischen  Reaction  des  elektrischen 

Organes  des  Zitterwelses.1 

Max  Schultze  hatte  nach  Beobachtungen  in  Triest  angegeben,  dass 
das  elektrische  Organ  lebender  Zitterrochen  deutlich  sauer  reagire.2  Ich 
prüfte  das  elektrische  Organ  des  Zitterwelses  wiederholt  auf  seine  Reac- 
tion. Im  frischen  Zustande  fand  ich  sie  neutral  nach  Art  der  Muskel- 
reaction,  d.  h.  amphoter  (s.  oben  S.  lOAnm.),  und  erst  spater,  etwa  vom 
dritten  Tag  an,  deutlich  sauer.  Die  rothen  Flecke  verschwanden  nicht 
beim  Trocknen.  Am  vierten  Tage  war  (in  einem  Falle)  das  Organ  in 
entschiedener  Fäulniss  begriffen,  und  reagirte  alkalisch. 

Am  frischen  Organ  am  ersten  Tage  prüfte  ich  auch  die  Wirkung 
höherer  Temperatur  auf  die  Reaction.  Ein  Aufenthalt  von  fünf  Minuten 
in  Wasser  von  40 — 50°  C,  der  beiläufig  die  Consistenz  des  Organes  un- 
verändert lässt,  wandelt  die  neutrale  Reaction  in  saure  um.  Doch  musste, 
damit  letztere  hervortrete,  das  Organ  länger  als  ebenso  behandelte  Frosch- 
muskeln das  Lakmuspapier  berühren  (s.  oben  S.  17).  Ein  wichtigerer 
Unterschied  zwischen  Organ  und  Muskel  bestand  darin,  dass  in  sieden- 
des Wasser  geworfene  Stücke  Organ  gleichfalls  sauer » wurden ,  anstatt 
wie  Muskeln  alkalischer  zu  werden  (s.  oben  S.  18).  Hierin  also  stimmt 
das  elektrische  Organ  mit  den  nervösen  Ontralorganen  überein,  welche 
nach  Hrn.  Funke  auch  durch  Siedhitze  sauer  werden.3  Während  aber 
Hr.  Funke  Hirn  und  Rückenmark  durch  Siedhitze .  noch  saurer  werden 
lässt,  als  durch  eine  Temperatur  von  40—50°,  schien  mir  die  saure  Re- 
action des  gesottenen  Organes  minder  ausgesprochen,  als  die  des  nur  bis 
40  oder  50°  erhitzten:  worin  man  einen  TJebergang  zum  Verhalten  der 
Muskeln  sehen  könnte. 

Es  war  gewiss  höchst  unwahrscheinlich,  dass  im  frischen  Zustand  das 
elektrische  Organ  des  Zitterwelses  amphichromatisch ,  das  des  Zitter- 
rochen sauer  reagire.  Um  Max  Schultze's  Angabe  zu  erklären,, 
äusserte  ich  daher  die  Vermuthung,  das  elektrische  Organ  möchte,  gleich 


1  Mit  Benutzung  meiner  „Bemerkungen  über  die  Reaction  der  elektrischen  Or- 
gane und  der  Muskeln"  im  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1859.  S.  846.  (Vergl. 
oben  S.  601). 

2  Zur  Kenntniss  der  elektrischen  Organe  der  Fische.  Zweite  Abtheilung.  Tor* 
pedo.    Halle  1859.    4<>.    S.  27. 

3  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1859.  S.  841.  —  Vergl.  GscheidlbK,  Ueber 
die  chemische  Reaction  der  nervösen  Centralorgane.  Pflügeb's  Archiv  u.  s.  w.  1874. 
Bd.  VHT.   S.  177. 
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dem  Muskel,  bei  dauernder  Anstrengung  sich  säuern.  Man  kann  sich  leicht 
denken,  dass  die  Zitterrochen  vom  Augenblicke  des  Fanges  an,  bis  sie  in 
des  Beobachters  Hände  gelangen,  einer  Menge  von  Kränkungen  ausgesetzt 
sind,  welche  sie  mit  Schlagen  beantworten,  so  'dass  sie  selber  ihr  Organ 
in  den  Zustand  der  Muskeln  bei  meinen  bis  zur  Erschöpfung  tetanisirten 
Kaninchen  und  Fröschen  versetzen  (s.  oben  S.  26  ff.;  —  unten  S.  716). 
Diese  Vermuthung  hat  sich  nur  zum  Theil  bestätigt.  Hr.  Moreau 
fand  das  Organ  des  Zitterrochen  neutral,1  Hr.  Boll  alkalisch  reagirend, 
und  in  Betreff  der  Reaction  des  frischen  ruhenden  Organes  hat  also 
Max  Schultze  jedenfalls  sich  geirrt.  Nach  Verlauf  von  6 — 10  Stunden 
sah  Hr.  Boll  das  Zitterrochenorgan  sauer  werden.  Dagegen  wird  es 
nach  ihm  nicht,  wie  die  Muskeln,  durch  Anstrengung  sauer,2  und  es 
bleibt  also  dunkel,  wodurch  Max  Schultze  getäuscht  wurde. 


1  Annales  des  Sciences  naturelles  etc.  L.  c.  p.  6. 
*  Archiv  ffir  Anatomie  u.  s.  w.  1873.  S.  99.  100. 


XXIX. 

lieber  Jodkalium-Elektrolyse  nnd  Polarisation  durch  den 

Schlag  des  Zitterwelses. 

(Gelesen  in  der  Gesammtsitzung  der  KönigL  Akademie  der  Wissenschafken  zu 

Berlin  am  19.  December  1861.)  * 

§.  I.    Einleitung. 

Einer  der  ersten  Versuche,  die  ich  mit  den  durch  Hrn.  Göodsibs 
Güte  im  August  1857  in  meine  Hände  gelangten  Zitter weisen  (s.  oben 
S.  604.  605)  anstellte,  hatte  zum  Zweck,  die  am  Multiplicator  erkannte 
Sichtung  des  Schlages  mit  Hülfe  der  Jodkalium-Elektrolyse  zu  bestätigen. 
Dabei  gab  sich  ein  beim  ersten  Anblicke  sehr  fremdartiger  Umstand  zu 
erkennen,  der  mich  zu  weiteren  Untersuchungen  veranlasste. 

Die  Vorrichtung,  deren  ich  mich  dazu,  in  Ermangelung  des  von 
Hrn.  Reess  für  Jodkaliumversuche  angegebenen  Apparates2  bediente, 
besteht,  abgesehen  von  den  Platinspitzen  und  den  stromzufuhrenden 
Kupferdrähten,  im  Wesentlichen  nur  aus  Glas  und  Kork,  eine  Art  des 
Baues  von  Vorrichtungen,  die  meines  Wissens  von  Hrn.  v.  Nöekembkbg 
herrührt.  Eine  viereckige  Platte  aus  dickem  Spiegelglase,  die  zugleich  zur 
Aufnahme  des  mit  der  Lösung  getränkten  Fliesspapierstückes  dient,  tragt 
mittels  eines  angekitteten  Korkes  ein  senkrechtes  Glasrohr,  woran  sich 
mittels  eines  anderen  Korkes  ein  in  diesen  ein-  [1106]  gekittetes  wage- 
rechtes Bohr  auf-  und  abschieben  und  hin-  und  herdrehen  lässt.  In 
zwei  wiederum  an  letzterem  Bohr  ebenso  beweglichen  kleineren  Korken 
stecken  starke  Kupferdrähte,  an  welche  einerseits  die  Platinspitzen, 
andererseits  die  Zuleitungsdrähte  gelöthet  sind.  Letztere  Lothungen  hegen 

1  Monatsberichte  u.  s.  w.  1861.  S.  1105  (vergl.  oben  S.  601).  —  Die  hier  fol- 
gende Abhandlang  enthält  die  weitere  Ausführung  einiger  Umstände,  die  schon  in 
dem  am  28.  Januar  1858  gehaltenen  akademischen  Vortrage  (Monatsberichte  u.s.  w. 
1858.   S.  127)  erwähnt  wurden  (vergl.  oben  S.  623). 

«  Reiiertorium  der  Physik  u.  s.  w.  Bd.  VI.   S.  306.   Taf.  IL   Fig.  20. 
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im  Inneren  der  Korke,  um  vor  dem  Abbrechen  geschützt  zu  sein.  Die 
Zuleitungsdrähte  sind,  damit  keine  Zerrung  stattfinde,  um  knöcherne 
Knöpfe  in  dem  an  der  senkrechten  Bohre  verschiebbaren  Kork  gewickelt. 
Sie  sind  verschieden  gefärbt,  und  die  zugehörigen  Korke  mit  derselben 
Farbe  bemalt.  So  kann  man  sehr  bequem  den  beiden  Platinspitzen  auf 
dem  Fliesspapiere  verschiedene  Abstände,  Lagen  und  Neigungen  geben, 
sie  einzeln  oder  zusammen  abheben,  die  Stromrichtung  verfolgen  u.  s.  w. 

Die  beste  Art,  die  hier  beschriebenen  Erscheinungen  wahrzunehmen, 
besteht  darin,  die  Entstehung  der  Jodflecke  von  der  Rückseite  des 
Papieres  aus,  durch  die  Spiegelplatte  hindurch,  zu  beobachten,  wozu  man 
letztere  in  passender  Stellung  in  einen  Halter  einspannt.  Das  Papier 
war  schwedisches  Fliesspapier  und  die  Jodkaliumlösung  gesattigt.  Es 
erwies  sich  als  unnütz,  die  Empfindlichkeit  der  Vorrichtung  durch  Zusatz 
von  Stärkekleister  zur  Jodkaliumlösung  zu  erhöhen.  Zwischen  je  zwei 
Versuchen  wurden  die  Platinspitzen  in  der  Gasflamme  ausgeglüht.  Diese 
Spitzen  sowohl,  wie  die  zum  Ableiten  des  Fischschlages  angewendeten 
Metallsättel  wurden  häufig  darauf  untersucht,  ob  sie  nicht  schon  durch 
ihre  eigenen  Ungleichartigkeiten  einen  Jodfleck  erzeugten. 

Der  Fisch  wurde  zu  den  Versuchen  stete  in  eine  Wanne  von  der 
früher  (s.  oben  S.  613)  bezeichneten  Art  und  Grösse  gebracht,  die  nur 
soviel  Wasser  enthielt,  dass  dessen  Spiegel  den  Kücken  des  Fisches  tangirte. 
Zum  Ableiten  des  Schlages  dienten  mir  bei  diesen  Versuchen  einfache 
Metallsättel,  statt  der  Mumiensargdeckeln  ähnlichen  Vorrichtungen,  welche 
ich  anwende,  wenn  es  sich  darum  handelt,  möglichst  starke  Schläge  zu 
erhalten.  Hier  kam  es,  wie  die  Folge  lehren  wird,  vielmehr  darauf  an, 
mit  dem  den  Schlag  vom  Fisch  ableitenden  Metall  leicht  wechseln  zu 
können,  was  mit  jenen  Deckeln  nicht  so  gut  gegangen  wäre  [1107] 
(s.  oben  S.  614).  Die  Sättel  waren  nach  dem  Umrisse  des  Fisches  an 
den  Stellen,  wo  sie  aufgesetzt  werden  sollten,  nämlich  den  Enden  des 
Organes,  gebogene  Streife  starken  Bleches,  von  5cm  Länge  und  lcm 
Breite,  denen  in  der  Mitte  ihrer  Wölbung  ein  als  Handhabe  und  zur  Ab- 
leitung dienender  mit  Guttapercha  isolirter  Telegraphendraht  angelöthet 
war.  Auch  die  Löthstelle  war  sorgfaltig  mit  Guttapercha  und  Bernstein- 
lack isolirt.  Wo  es  nicht  anders  bemerkt  ist,  war  das  Metall  der  Sättel 
Platin. 

Der  paradoxe  Umstand,  der  hier  zu  weiterer  Untersuchung  aufforderte, 
war  folgender.  Nach  dem  Ergebnisse  des  in  meiner  ersten  Mittheilung  er- 
zählten Versuches  (s.  oben  S.  620)  erwartete  ich  den  Jodfleck  unter  derjenigen 
Spitze  erscheinen  zu  sehen,  die  mit  dem  Schwänze  des  Fisches  in  Ver- 
bindung stand.  Dies  traf  nicht  ein,  sondern  es  fand  sich  unter  beiden 
Spitzen  ein  Fleck,   wenn  gleich  der  Fleck  unter  der  dem  Schwanz  ent- 
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sprechenden  Spitze  der  stärkere  war.  Ich  konnte  mich  nicht  erinnern, 
bei  irgend  einem  von  denen,  die  bereits  die  Jodkalium-Elektrolyse 
durch  den  Schlag  der  elektrischen  Fische  versuchten,  weder  bei  John 
Davy1  oder  Matteücci,2  die  am  Zitterrochen,  noch  bei  Faeadat,3 
Schönbein4  oder  Mibanda  und  Paci,6  die  am  Zitteraale  beobachteten, 
etwas  Aehnliches  gelesen  zu  haben.  Nur  an  einer  Stelle  unter  den 
vielen,  wo  Hr.  Matteücci  seine  derartigen  Versuche  beschreibt,  ent- 
[1108]  deckte  ich  eine  unsichere  Spur  solchen  Verhaltens.6  Auch 
scheint  Hr.  Matteücci  nicht  weiter  darauf  geachtet  zu  haben,  und  er  hat, 
so  viel  ich  weiss,  in  späteren  Bekanntmachungen  dessen  nicht  wieder  ge- 
dacht. Angesichts  der  Starke  und  Regelmässigkeit,  womit  sich  mir  jetzt 
in  jedem  neuen  Versuch  oin  Fleck  auch  unter  der  dem  Kopf  entsprechen- 
den Spitze  zeigte,  schien  beim  ersten  Anblicke  das  wichtige  Ergebniss 
klar,  dass,  im  Gegensatz  zum  Schlage  jener  Fische,  der  des  Zitterwelses 
ein  hin-  und  hergehender  sei  Zwar  zeigte  auch  bei  diesen  wiederholten 
Prüfungen  die  Nadel  des  gleichzeitig  im  Kreise  befindlichen  Multiplica- 
tors  ganz  bestimmt  einen  Ausschlag  nur  in  einer  Richtung,  nämlich  wie 
früher  im  Versuchskreise  (s.  oben  S.  612)  vom  Schwanz  zum  Kopfe. 


1  Researches,  physiological  and  anatomical.  London  1839.  vol.  I.  p.  15.  16.  22. 

2  Bibliotheque  universelle  de  Geneve.    Nouvelle  Serie.    1837.  t  XII.  p.  172. 
175;  —  Essai  bot  les  Phenomenes  electriques  des  Animaux.    Paris  1840.  p.  50.  51; 

—  Traite  des  Phenomenes  electro-physiologiques  des  Animaux.     Paris  1844.  p.  154; 

—  Lezioni  di  Elettro-Fiaiologia  ec.    Torino  1856.  p.  8. 

3  Experimental  Researches  etc.    Reprinted  from  the  Philosophical  Transactions 
etc.    London  1844.  vol.  IT.  p.  6.  Ser.  XV.  §.  1763. 

*  Archives  de  TElectricite  etc.  1841.  t  I.  p.  452;  —  Mittheilungen  aus  dein 
Reisetagebuche  eines  deutschen  Naturforschers.    England.    Basel  1842.  S.  317. 

*  Archives  de  l'Electricite*  etc.   1845.  t  V.  p.  500. 

*  In  den  „Lecons  sur  les  Phenomenes  physiques  des  Corps  vivants"  (Paris  1847) 
heisst  es  p.  195.  196  wörtlich  und  vollständig:  „Si  Ton  place  la  torpille  sur  an 
plan  isolant,  en  disposant  sur  chacune  de  ses  faces  un  disque  de  platine,  qu'on  J 
superpose  deux  morceaux  de  papier  de  meme  dimension,  apres  les  avoir  imbibes 
d'une  Solution  d'hydriodate  de  potasse,  et  qu'enfin  on  ferme  le  circuit  en  mettant  en 
communication  les  disques  par  un  fil  de  platine,  on  ne  tarde  pas  ä  constater  qu'aprw 
un  certain  nombre  de  decharges  donnees  par  le  poisson,  il  se  forme  une  tache 
d'une  couleur  jaune  rougeatre  autour  de  l'extremite  du  fil  de  platine  qui  touche  le 
morceau  de  papier  place  sur  le  platine  du  cöte  du  ventre.  Celui  qui  est  sur  li  ^ 
disque  de  platine  en  contact  avec  le  dos,  se  colore  egalement,  mais 
plusfaiblement.  La  Solution  qui  impregne  le  papier  est  donc  decomposee  par  I* 
courant  de  la  torpille,  et  l'iode  se  porte  au  pole  positif."  Es  bleibt  naturlich  ung* 
wißs,  ob  letzterer  Fleck  ein  secundärer  oder  der  primäre  durch  die  positive  Platin- 
platte  erzeugte  war.  Auffallend  ist,  dass  Hr.  Matteücci  erst  durch  mehrere  Ent- 
ladungen eines  frisch  gefangenen  und  an  die  Luft  gebrachten  Zitterrochen  einen  gelb* 
röthlichen  Fleck  erhielt  Ein  einziger  Zitterwelsschlag  erzeugt  einen  grossen  tief- 
schwarzen Fleck. 
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Allein  es  könnte  sehr  wohl  sein,  dass  während  im  Verlaufe  des  Schlages 
dfe  Curve  der  Stromstärken  bezogen  auf  die  Zeit  ein-  oder  mehreremal 
die  Abscissenaxe  schnitte,  sie  beiderseits  von  dieser  Axe  ungleiche 
Flächenräume  begrenzte,  so  dass  ein  Unterschied  zu  Gunsten  der  Ordi- 
naten  stattfände,  welche  die  vom  Schwänze  durch  den  Versuchskreis  zum 
Kopfe  gerichteten  Stromtheile  vorstellen.  Da  solche  Beschaffenheit  des 
Schlages,  wobei  der  Zitterwels  seine  Beute  mit  Wechselströmen  tetanisirte, 
nach  bekannten  Grundsätzen  gerade  die  geeig-  [1109]  uetste  wäre,  um 
heftige  physiologische  Wirkung  zu  üben,  so  musste  natürlich  diese  Ver- 
muthung  besondere  Aufmerksamkeit  erregen. 

Indessen  gab  es  noch  eine  andere  Deutung  der  Erscheinung.  Ich 
habe  schon  früher  bemerklich  gemacht,  dass,  wenn  man  sich  der  Jod- 
kalium-Elektrolyse zur  Bestimmung  der  Stromrichtung  in  Inductionskreisen 
bedient,  leicht  ein  Fleck  unter  jeder  Spitze  beobachtet  wird ,  auch  wenn 
die  sichersten  Maassregeln  getroffen  sind,  damit  der  Strom  nur  in  einer  Rich- 
tung sich  bewege,  und  wenn  von  Funkenbildung  nicht  die  Bede  ist. 1  Der 
Fleck  unter  der  negativen  Spitze,  den  man  den  secundären  nennen  kann, 
erscheint  nämlich,  sobald  nach  Aufhören  des  Inductionsstromes  der  Kreis 
noch  geschlossen  bleibt,  wie  es  gewöhnlich  der  Fall  ist;  und  er  rührt 
unstreitig  her  von  dem  entgegengesetzten  Strome  der  Ladungen,  welche 
die  in  Jodkaliumlösung  tauchenden  Platinspitzen  unter  dem  Einflüsse  des 
Inductionsstromes  angenommen  haben.  Dass  der  durch  die  Producte 
einer  bestimmten  Elektrolyse  erzeugte  secundäre  Strom  dieselbe  Elektro- 
lyse in  entgegengesetzter  Sichtung  bewirke,  ist  nicht  ohne  Beispiel. 
Hr.  Poggendorff  hat  die  besondere  Tauglichkeit  des  platinirten  Platins 
zu  secundären  Ketten  darauf  zurückgeführt,  dass  der  Wasserstoff,  den 
der  secundäre  Strom  an  der  neuen  Kathode  entbinde,  durch  solches 
Platin  oxydirt  und  auf  diese  Weise  unschädlich  gemacht  werde;2  und  ich 
habe  den  Gründen  für  diese  Annahme  die  Beobachtung  hinzugefügt,  dass 
Erschüttern  der  neuen  Kathode  zeitweise  Hebung  des  secundären  Stromes 
bewirke.3 

Ganz  ähnlich,  wie  in  einem  Inductionskreis,  ist  der  Vorgang  bei 
dem  Fisch.  Unmittelbar  nachdem  er  geschlagen,  bleibt  der  Kreis  noch 
einige  Augenblicke  geschlossen,  wie  schnell  man  auch  die  Sättel  aus 
dem  Wasser  ziehe,  was  man  besonders  rasch  zu  thun  übrigens  gewöhn- 
lich keinen  Grund  hat  Während  dieser  Zeit  muss  ein  secundärer  Strom 
in  umgekehrter  Richtung  des  Fischstromes  kreisen,  welcher  nicht  [1110] 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.    Bd.  II.    Abth.  I.  S.  400. 

2  Annalen  u.  s.  w.    1844.  Bd.  LXI.  S.  594.  595. 

3  Untersuchungen  u.  s.  w.   Bd.  IL    Abth.  I.   S.  190. 
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allein  von  den  Ladungen  der  in  Jodkaliumlößung  tauchenden  Platin- 
spitzen,  sondern  auch  von  denen  der  Platinsättel  herrührt  Dieser  seram- 
däre  Strom  moss  unstreitig  auch  unter  der  früheren  Kathode,  der  neuen 
Anode,  einen  entsprechenden  Jodfleck,  den  secundären.  erzeugen.  Man 
kann  also  das  Auftreten  des  doppelten  Fleckes  hei  dem  Fischschlag  auf 
diese  Art  erklären;  um  aber  diese  Möglichkeit  in  noch  helleres  Licht  zu 
setzen,  will  ich  zunächst  die  Bildung  des  secundären  Fleckes  überhaupt 
durch  einige  Versuche  erläutern. 

§.  IL    Untersuchung  des  secundären  Fleckes  bei  der  Jod- 
kalium-Elektrolyse in  Kreisen,  die   nach  Aufhören  des  zer- 
setzenden Stromes  geschlossen  bleiben. 

Bringt  man  den  Jodkaliumapparat  in  den  secundären  Kreis  einer 
hinlänglich  kräftigen  voltaPlektrischen  Inductionsvorrichtung,  z.  B.  mei- 
nes Schlitteninductoriums  bei  ganz  aufgeschobener  Bolle,  und  lässt  man 
nur  einen  Schliessungs-  oder  Oeffhungsschlag  hindurchgehen,  so  erhält 
man  erwähntermaassen ,  neben  dem  primären  Fleck  unter  der  positiven 
Spitze,  auch  einen  secundären  Fleck  unter  der  negativen  Spitze.  Bei 
Beobachtung  von  der  Kuckseite  sieht  man  beiläufig  den  primären  Oeff- 
nungsfleck  rascher  erscheinen,  als  den  primären  Scbliessungsfleck,  was 
die  leichteste  mir  bekannte  Art  ist,  sich  von  der  grösseren  Dauer  des 
Schliessungsschlages  bei  gleicher  darin  sich  abgleichender  Elektricitäts- 
menge  zu  überzeugen.  Den  secundären  Fleck  sieht  man,  besonders  deut- 
lich bei  dem  Schliessungsschlage,  stets  erst  nach  dem  primären  und  zwar 
gleichsam  auf  dessen  Kosten  entstehen.  Der  primäre  Fleck  schwindet  in 
dem  Maasse,  wie  der  secundäre  sich  ausbildet,  so  dass  beide  sich  der 
Gleichheit  nähern,  und  es  fast  unmöglich  wird,  zu  erkennen,  wie  der 
Strom  gerichtet  war. 

Mit  der  schlecht  umschriebenen  schwachen  Bräunung  des  Jodkalium- 
papieres,  die  man  erhält,  wenn  man  den  Strom  in  Funken  vom  Papiere 
zur  negativen  Spitze  übergehen  lässt,  und  die  von  Salpetersäure-1  nnd 
Ozonbildung  herrührt,  ist  die  Erschei-  [1111]  nung  des  secundären  Fleckes 
nicht  zu  verwechseln.  Ohnehin  wurde  diese  Erklärung  nicht  auf  den 
Schliessungsschlag  passen,  bei  dem  kein  Funke  zu  Stande  kommt  Man 
könnte  aber  gegen  diese  Versuche  noch  einwenden,  dass,  obschon  ich 
mich  dazu  des  Schlüssels  bediente,  die  Schliessung  und  Oeffnung  des 


1  Faraday,  Experimental  Researches  etc.  vol.  I.  London  1839.  j>.  90.  91. 
Ser.  III.  §.  322—326;  —  Poogendorpp's  Annalen  u.  s.  w.  1833.  Bd.  XXIX. 
S.  294  —  296. 
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primären  Kreises  doch  vielleicht  nicht  hinlänglich  sicher  ausgeführt  worden 
sei,  so  dass  ein  Hin-  und  Hergehen  des  Stromes  stattgefunden  habe.  Die 
folgende  Anordnung  des  Versuches  ist  geeignet,  auch  diesen  Zweifel  zu 
zerstreuen,  und  giebt  zugleich  Gelegenheit,  noch  mehrere  Eigentümlich- 
keiten in  der  Erscheinungsweise  des  secundären  Fleckes  kennen  zu  ler- 
nen. Die  Inductionsvorrichtung  bei  Seite  lassend,  nimmt  man  den  Jod- 
kaliumapparat in  den  Kreis  einer  viergliederigen  GnovE'schen  Säule  auf, 
zu  der  man  das  von  mir  beschriebene  Bheochord1  als  Nebenschliessung 
anbringt.  Zwischen  Säule  und  Bheochord  sind  ein  Stromwender  und  ein 
Schlüssel  eingeschaltet.  Bei  offenem  Schlüssel  bleibt  also  der  Jodkalium- 
apparat durch  das  Bheochord  geschlossen,  und  etwa  vorhandene  Ladungen 
gleichen  sich  durch  letzteres  im  Strom  ab. 

Mit  dieser  Vorrichtung,  die  keinen  Verdacht  mehr  auf  Wechsel  der 
Stromrichtung  zulässt,  gelingen  zunächst  ganz  dieselben  Wahrneh- 
mungen, wie  mit  der  Inductionsvorrichtung.  Schliesst  man  den  Schlüssel 
und  öffnet  ihn  sogleich  wieder,  so  erscheint  unmittelbar  nach  dem  pri- 
mären ein  secundärer  Fleck,  der  in  dem  Maasse  wächst,  wie  jener  ab- 
nimmt, und  so  dem  primären  an  Stärke  sich  nähert. 

Hält  man  dagegen  die  Säule  länger  geschlossen,  so  bleibt  der  secun- 
däre  Fleck  aus,  und  zwar  bei  um  so  geringerer  Dauer  des  Schlusses,  je 
stärker  der  Strom.  Setzt  man  aber  jetzt  die  negative  Spitze  an  einer 
neuen  Stelle  auf,  oder  wischt  man  sie  ab  und  bringt  sie  an  den  früheren 
Ort,  während  die  positive  unberührt  und  unverrückt  bleibt,  so  erscheint 
der  secundäre  Fleck. 

[1112]  Dass  die  Bildung  des  secundären  Fleckes  einen  Polarisations- 
strom  begleitet,  ist  jetzt  leicht  zu  zeigen.  Bringt  man  in  den  Umgang, 
der  die  Jodkaliumvorrichtung  enthält,  einen  Multiplicator,  zu  diesem  aber 
eine  so  gute  Nebenschliessung  an,  dass  der  Säulenstromzweig  die  Nadel 
nicht  abzulenken  vermag,  und  öffnet  man  die  Nebenschliessung  einen 
Augenblick  später  als  die  Säule,  so  schlägt  die  Nadel  in  der  dem  Säulen- 
stromzweig entgegengesetzten  Richtung  aus.  Die  Erzeugung  dieses  Stro- 
mes durch  das  an  der  Anode  ausgeschiedene  Jod  kann  man  nachahmen, 
indem  man  auf  das  Jodkaliumpapier  ein  Stückchen  Jod  legt,  und  in  den 
dadurch  entstandenen  Fleck  die  eine  der  beiden  vorher  auf  ihre  Gleich- 
artigkeit geprüften  Spitzen  stellt.  Es  entsteht  ein  Strom,  welcher  die 
vom  Jod  berührte  Spitze  als  negativ  anzeigt,  und  von  der  Bildung  eines 
secundären  Fleckes  an  der  anderen  Spitze  begleitet  ist.  Taucht  man  die  eine 
Spitze  in  eine  concentrirte  Kalilösung,  und  setzt  dann  beide  Spitzen  auf 
das  Jodkaliumpapier,  so  entsteht  zwar  auch  ein  Strom,  welcher  die  mit 


i  S.  oben  Bd.  I.   S.  187  ff. 
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Kali  benetzte  Spitze  als  positiv  anzeigt ,  allein  dieser  Strom  ist  sehr  viel 
schwächer,  da  er  am  Nervenmultiplicator  nur  eben  wahrnehmbar  ist, 
während  der  durch  das  Jod  bewirkte  die  Nadel  des  Muskelmultiplicators 
auf  70—80°  beständiger  Ablenkung  hält  Danach  würde  das  Jod  an 
der  Anode  mit  dem  Wasserstoff  an  der  Kathode  die  Hauptrolle  bei  der 
Erzeugung  des  secundären  Stromes  spielen. 

Dass  der  secundäre  Fleck  ausbleibt,  wenn  die  Kette  längere  Zeit 
geschlossen  war,  aber  sofort  erscheint,  wenn  die  negative  Spitze  abge- 
wischt oder  anderswo  aufgesetzt  wird,  ist  wohl  so  zu  erklären,  dass 
dann  das  an  der  früher  negativen,  jetzt  positiven  Spitze  freiwerdende  Jod 
das  dort  ausgeschiedene  Kali  zerlegt,  und  dass  so  wieder  Jodkalium  und 
Wasser  entsteht.  Auf  dem  Ausscheiden  von  Kalium  an  der  früher  posi- 
tiven, jetzt  negativen  Spitze  beruht  umgekehrt  das  mit  der  Entwickeln^ 
des  secundären  Fleckes  gleichen  Schritt  haltende  Schwinden  des  primä- 
ren. So  verschwindet  auch  ein  secundärer  Fleck  in  kurzer  Zeit  unter 
dem  Einflüsse  des  wieder  geschlossenen  Stromes,  der  Kalium  an  der  Ka- 
thode frei  macht,1  und  [1113]  durch  Umkehren  des  Stromes  kann  so- 
gar ein  sehr  starker  primärer  Fleck  zum  Verschwinden  gebracht  werden. 

Dies  Alles  scheint  beim  ersten  Anblick  klar,  dunkel  aber  jetzt 
eigentlich  bei  näherer  Ueberlegung  das  ursprüngliche  Phänomen  selber, 
die  Bildung  nämlich  des  secundären  Fleckes  nach  kurzem  Saulenschlusse. 
Denn  man  sollte  meinen,  es  müsse  auch  hier  das  Jod  an  der  früheren 
Kathode  die  entsprechende  Menge  Kali  finden,  um  es  zu  verhindern,  frei 
zu  werden,  und  man  kann  sich  nicht  darauf  berufen,  dass  das  Jod  am 
Platin  ausgeschieden  werde,  während  das  Kali  schon  durch  Diffusion  in 
weiterem  Umfange  sich  zerstreut  habe,  weil  diese  Betrachtung  ebenso  gut 
auf  längere  Schliessung  passt. 

Ich  versuchte,  den  secundären  Fleck  auch  so  zu  beobachten,  dass 
ich  bei  geschlossener  Säule  die  Platinspitzen  vom  Papier  abhob,  die  Säule 
öffnete,  und  die  Spitzen  an  einer  anderen  Stelle  wieder  aufsetzte. 
Dies  gelang;  doch  zeigte  sich  dabei  noch  eine  unerwartete  Erscheinung. 
Wenn  nämlich  der  Schluss  einige  Zeit  gedauert  hatte,  fuhr  die  positive 
Spitze  fort,  sehr  stark  Jod  zu  entwickeln,  indem  gleichwohl  der  secundäre 
Fleck  entstand.  Diese  Nachwirkung  der  positiven  Spitze  erkennt  man 
aber  leicht  als  eine  örtliche  daran,  dass  sie  unabhängig  von  jedem  Strom 
auch  dann  vor  sich  geht,  wenn  man  die  positive  Spitze  abtrennbar  macht 
und  sie  mit  einer  isolirenden  Pincette  auf  das  Jodkaliumpapier  setzt. 
Die  örtliche  Wirkung  ist  rasch  vorübergehend.    In  meinen  Versuchen 


1  Vergl.  Untersuchungen  n.  s.  w.    Bd.  II.   Abth.  I.  S.  400. 
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war  sie  nach  25"  verschwanden.    Abwischen  der  Spitze  macht  ihr  sofort 
ein  Ende. 

Durch  anhaftendes  Jod,  welches  sich  etwa  in  der  Jodkaliumlösung 
auflöste,  ist  diese  Wirkung  nicht  zu  erklären.  Eine  Platinspitze ,  welche 
nicht  als  Anode  gedient  hat,  in  der  Mitte  des  Fleckes  und  dann  anderswo 
aufgesetzt,  bringt  keinen  ähnlichen  Fleck  hervor,  und  die  Wirksamkeit 
der  Anode  nimmt  mit  Bauer  und  Stärke  des  Stromes  zu,  da  doch  die 
anhaftende  Jodmenge  sehr  bald  eine  nicht  zu  überschreitende  Grenze  er- 
reichen muss.  Nach  Hrn.  Fabaday  soll  zwar  bei  der  Jodkalium-Elektro- 
lyse nur  Jod  an  der  Anode,  Kalium  (secundär  Kali  und  Wasserstoff)  an 
der  [1114]  Kathode  erscheinen.1  Ich  sehe  aber  zur  Erklärung  der  ört- 
lichen Wirksamkeit  der  Anode  keinen  Ausweg  als  sich  zu  denken,  dass 
die  Anode,  ausser  mit  Jod,  noch  mit  Ozon  sich  bekleide.  Dass  eine  Pla- 
tinspitze, welche  als  Anode  destillirtes  Wasser  zersetzt  hat,  einen  Fleck 
auf  Jodkaliumpapier  erzeugt,  davon  habe  ich  mich  zum  Ueberfluss  mit 
Hrn.  Dr.  G.  Quincke  an  einer  sechziggliederigen  GitovE'schen  Säule  über- 
zeugt Ein  sehr  geringes  Maass  örtlicher  Wirksamkeit  erhielt  die  Spitze 
auch,  als  durch  sie  eine  Leydener  Batterie  von  drei  Quadratfuss  Bele- 
gung, die  mit  sechzig  ll2'"  langen  Funken  an  der  Maassflasche  geladen 
worden  war,  mittels  einer  dem  Knopfe  der  inneren  Belegung  genäherten 
Nähnadel  entladen  wurde.  Dagegen  der  Strom  zwischen  positivem  und 
negativem  Conductor  einer  kräftigen  Elektrisirmaschine ,  und  die  Oeff- 
nungsschläge  eines  RuHMKORFF'schen  Inductoriums  die  Spitze  nicht  hin- 
reichend ozonisirten.  Diese  Art  der  örtlichen  Wirksamkeit  stimmt  mit 
der  zu  erklärenden  darin  überein,  dass  auch  sie  sehr  flüchtig  ist.  Nach 
einer  Minute  ist  nur  noch  eine  Spur  davon  übrig.  Abwischen  hebt  sie 
sofort  auf. 

Ich  kam  nun  auf  den  Gedanken,  dass  vielleicht  der  secundäre  Fleck 
überhaupt  nur  auf  secundärer  Elektrolyse  beruhe ,  dass  nämlich  das  an 
der  neuen  Anode  durch  den  Polarisationsstrom  entbundene  Ozon  ihn  er- 
zeuge. Um  diese  Ansicht  zu  prüfen,  wiederholte  ich  die  vorigen  Ver- 
suche auf  einer  über  dem  Wasserbade  zur  Siedhitze  erwärmten  Glasplatte, 
wo  kein  Ozon  entstehen  kann.  Wirklich  blieb  jetzt  der  secundäre  Fleck 
aus,  obschon  in  der  Stärke  des  Polarisationsstromes  kein  deutlicher  Un- 
terschied nachzuweisen  war.  Das  Ausbleiben  des  Fleckes  rührte  also  we- 
der von  dem  Austrocknen  des  Jodkaliumpapieres  in  der  Hitze,  noch  davon 
her,  dass  mit  steigender  Temperatur  die  elektromotorische  Kraft  der  La- 


1  Experimental  Researches  etc.  vol.  I.  p.  227.  Ser.  VII.  §.  760;  —  Poggen- 
dorff's  Annalen  u.  s.  w.  1834.  Bd.  XXXIII.  S.  446.  —  Vgl.  Wiedemann,  Die 
Lehre  vom  Galvanismus  u.  s.  w.  2.  Aufl.  Braunschweig  1872.    S.  500.   §.  337. 
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düngen  sinkt.  Ebenso  vermisste  ich  in  der  Hitze  die  örtliche  Nachwir- 
kung der  Anode,  was  zu  bestätigen  scheint,  dass  sie  von  Ozon  herrührt 
[1115]  Der  primäre  Fleck  erschien  dagegen  für  die  gewöhnliche  Wahr- 
nehmung unverändert 

Weiter  bin  ich  in  der  Erforschung  des  secundaren  Fleckes  in  dieser 
Richtung  nicht  fortgeschritten,  da  ich,  wie  die  Folge  lehren  wird,  genug 
für  meinen  Zweck  davon  erfahren  hatte.  Bei  der  geschilderten  Sachlage 
halte  ich  es  noch  nicht  für  thunlich,  eine  überall  einleuchtende  Erklärung 
davon  zu  geben,  weshalb  der  secundäre  Fleck  nur  nach  kurzem  Säulenschluss 
ohne  Weiteres,  nach  längerem  erst  dann  entsteht,  wenn  die  Kathode  ab- 
gewischt oder  anderswo  aufgesetzt  wird.  Der  Wasserstoff  an  der  ur- 
sprünglichen Kathode  mag  dabei  eine  Bolle  spielen,  wie  auch  das  Ozon 
an  der  ursprünglichen  Anode  sich  jetzt  an  der  Bildung  des  primären 
Fleckes  betheiligen  zu  müssen  scheint.  Doch  möchte  ich  mich  nicht  an- 
ders als  an  der  Hand  des  Versuches  in  das  Labyrinth  der  hier  noch  of- 
fenen Möglichkeiten  einlassen. 

Um  die  Bedingungen,  unter  denen  die  Jodkalium-Elektrolyse  durch 
den  Schlag  des  Fisches  vor  sich  geht,  vollständig  nachzuahmen,  müssen 
wir  in  den  Kreis  ausser  den  zur  Zersetzung  dienenden  Platinspitzen  noch 
ein  zweites  Elektrodenpaar  bringen ,  welches  die  metallischen  Sättel  vor- 
stellt, durch  die  der  Schlag  vom  Fisch  abgeleitet  wird.  Der  Einfluss 
solchen  Elektrodenpaares,  wenn  es  aus  einem  vergleichsweise  nur 
wenig  polarisirbaren  Metall,  aus  Zink  z.  B.,  besteht,  beschrankt  sich  auf 
den  des  vergrößerten  Widerstandes.  Mit  dem  Schlitteninductorium  wird 
der  secundäre  Fleck  fast  unwahrnehmbar.  Wählt  man  aber  das  Elek- 
trodenpaar aus  Platin  in  Wasser  oder  in  verdünnter  Schwefelsäure,  so 
hat  es  bei  nicht  zu  grosser  benetzter  Platinoberfläche  die  sonderbare  Wir- 
kung, den  secundaren  Fleck  bei  kurzer  Dauer  des  primären  Stromes,  also 
bei  Anwendung  der  Inductionsschläge  oder  bei  nur  augenblicklichem 
Säulenschlusse ,  stärker  als  den  primären  werden  zu  lassen.  Unter 
diesen  Umständen  wird  somit  die  Jodkahumzersetzung ,  wenn  man  die 
Beobachtung  im  ersten  Augenblicke  versäumt,  zu  einem  völlig  trügerischen 
Kennzeichen  der  Stromrichtung.  Bei  längerem  Schlüsse  zeigt  sich  der 
die  Entwickelung  des  secundaren  Fleckes  befordernde  Einfluss  des  Elek- 
trodenpaares darin,  dass  noch  ein  secundärer  Fleck  da  erscheint,  wo  sonst 
keiner  entstanden  wäre. 

Die  Wirkung  des  Elektrodenpaares  beruht  natürlich  darauf,  dass 
dessen  secundärer  Strom  zu  dem  der  Jodkalium Vorrichtung  [1116]  ach 
hinzufügt  Das  Ueberwiegen  des  secundaren  Fleckes  bei  kurzem  Schlüsse 
muss  man  sich  so  erklären,  dass  der  von  dem  Elektrodenpaar  aus- 
gehende   Polarisationsstrom    den    von    der    Jodkaliumvorrichtung  aus- 
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gehenden  überdauert,  welcher  sein  Ende  erreicht,  wenn  der  sich  ent- 
wickelnde secundäre  und  der  schwindende  primäre  Fleck  nahe  gleiche 
Grösse  erlangt  haben.  In  der  Siedhitze  fehlt  auch  hier  der  secundäre 
Fleck,  was  abermals  zeigt,  dass  dies  Ausbleiben  nicht  von  der  Verminde- 
rung der  elektromotorischen  Kraft  der  Ladungen  bei  steigender  Tempe- 
ratur herrührt,  da  natürlich  die  secundär-elektromotorische  Wirkung  des 
Elektrodenpaares  unter  der  Siedhitze,  der  die  Jodkaliumvorrichtung  aus- 
gesetzt wird,  nicht  leiden  kann. 

Bei  diesen  Versuchen  kommt  beiläufig  viel  auf  den  Zustand  des 
Platin-Elektrodenpaares  an.  Hatte  ich  die  Elektroden  kurz  vorher  ausge- 
blüht, so  erschien  unabhängig  von  der  Sichtung  des  Stromes  der  secun- 
däre Fleck  starker  als  der  primäre.  Meist  aber  stellte  sich  bald  eine 
Störung  der  Art  ein,  dass  dieser  Erfolg  nur  bei  der  einen  Stromrichtung 
beobachtet  wurde.  Dabei  verhielten  sich  die  Elektroden  an  der  Tangen- 
tenbussole mit.  12000  Windungen  und  Spiegelablesung,  deren  Empfind- 
lichkeit sich  der  des  Nervenmultiplicators  nähert,1  so  gut  wie  gleichartig. 
Die  Erscheinung  ist  also,  wie  es  scheint,  nicht  einfach  so  zu  erklären,  als 
summire  sich  eine  den  Platinelektroden  ursprünglich  angehörige  elektro- 
motorische Kraft  algebraisch  zu  der  des  Polarisationsstromes,  sondern  so, 
als  sei  diese  letztere  je  nach  ihrer  Sichtung  zwischen  den  Elektroden  an 
Grösse  verschieden,  wofür  es  an  Beispielen  nicht  fehlt. 

Zuletzt  büeb  übrig,  zu  untersuchen,  wie  der  secundäre  Fleck  sich 
verhält,  wenn  man,  statt  zweier  Platinspitzen,  eine  Spitze  und  eine 
Platte  nimmt.  Wurde  die  x  Platte  zur  Anode,  die  Spitze  zur  Kathode  ge- 
macht, so  war  der  secundäre  Fleck  nach  kurzem  Schlüsse  kaum  merk- 
lich, nach  langem  Schlüsse,  wenn  die  negative  Spitze  abgewischt  wurde, 
verhältnissmässig  [1117]  auch  schwach,  vermuthlich  weil  mit  wachsender 
Grösse  der  Anode  die  secundär-elektromotorische  Kraft,  deren  Sitz  sie  ist 
(s.  oben  S.  654),  schneller  abnahm,  als  der  Widerstand  des  Kreises.  Mit 
in  Wasser  tauchenden  Platinelektroden  im  Kreise  zeigte  sich,  wie  zu  er- 
warten, nach  kmrzem  Schluss  auch  hier  der  secundäre  Fleck*  ganz 
deutlich  an  der  Spitze.  War  dagegen  die  Spitze  positiv  und  die  Platte 
negativ ,  so  erschien  auch  mit  den  Elektroden  im  Kreise  kein  secundärer 
Fleck  an  der  Platte. 

§.  HL    Nachweis  der  Polarisation  der  Elektroden  durch 

den  Schlag  des  Zitterwelses. 

LTm  die  vorigen  Erfahrungen  mit  aller  Sicherheit  auf  den  Schlag 
des  Zitterwelses  anwenden  zu  können,  wird  es  zweckmässig  sein,  uns  erst 


i  8.  oben  Bd.  I.  8.  153. 
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noch  zu  überzeugen,  dass  durch  diesen  Schlag  wirklich  Elektroden  jn-b- 
riairt  werden.  Da  Polarisation  auch  nach  dem  so  flüchtigen  Schlage  ir. 
Leydener Flasche  nachgewiesen  ist,  so  kann  zwar  kein  Zweifel  sein.  <fcv- 
auch  der  Zitterfischschlag  Elektroden  polarisire.   Allein  beobachtet  iR  OK- 


Polarisation  noch  von  Niemand,  und  nur  Hr.  Schönbeis  hat  meines  Wis- 
sens daran  gedacht,  den  Versuch  anzustellen,  ohne  jedoch  selber  Getegru- 
heit  dazu  zu  haben.  Als  Ersatz  für  die  Wasserzersetaung  durch  den  Fisch- 
ström,  die  nur  schwer  gelingen  dürfte  (s.  oben  S.  <>29),  empfiehlt  er  ife 
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Polarisation  der  Elektroden  zu  beobachten,  welche  nach  seinen  Unter- 
suchungen als  untrügliches  Kennzeichen  voraufgegangener  Wasserzersetzung 
anzusehen  sei.  Man  solle  die  beiden,  natürlich  unter  sich  metallisch  ver- 
bundenen Sattel,  nachdem  sie  mit  dem  schlagenden  Fisch  in  Berührung 
gewesen,  4n  angesäuertes  Wasser  tauchen,  und  werde  alsdann  einen  Strom 
in  entgegengesetztem  Sinne  des  Fischstromes  von  ihnen  ausgehen  sehen.1 
Dabei  ist  die  Schwierigkeit  zu  überwinden,  dass  man  in  den  die  Sattel 
verbindenden  metallischen  Leiter  (den  Versuchskreis)  den  Multiplicator 
schnell  muss  einschalten  können.  Statt  dessen  zog  ich  vor,  den  Multiplicator 
schon  [1118]  im  Kreise  zu  haben,  jedoch  vor  dem  Schlage  des  Zitter- 
fisches geschützt  durch  eine  Nebenschliessung,  welche  man,  um  die 
Polarisation  sichtbar  zu  machen,  nur  sobald  rwie  möglich  nach  abgelau- 
fenem Schlag  hinwegzuräumen  braucht.  Man  könnte  dies  zur  Noth  so 
thun,  dass  ein  Gehülfe,  unmittelbar  nach  [1119]  Aufsetzen  der  Sattel 
und  dem  durch  den  Frbschwecker  gegebenen  Signale,  die  Nebenschliessung 
entfernte;  zweckmässiger  ist  folgende  Versuchsweise. 

In  beistehender  Figur  erkennt  man  leicht  die  Versuchswanne,  darin, 
den  Fisch  mit  den  ihm  angelegten  Platinsätteln.  E,  E  sind  am  Boden 
der  Wanne  liegende  Zinnelektroden.  Die  davon  ausgehenden  Drähte 
gabeln  sich  bald  jeder  in  zwei  Zweige.  Von  diesen  beiden  Zweigen  führt 
der  eine  zum  Ischiadnerven  eines  Gastroknemius  G1 ,  der  so  aufgestellt 
ist,  dass  bei  seiner  Zusammenziehung  der  Hammer  H  die  Glocke  T  trifft. 
Dies  ist  der  schon  früher  von  mir  beschriebene  Froschwecker,8  der  bei 
allen  Fischversuchen  zu  dem  Zweck  aufgestellt  wird,  Nachricht  von  jeder  . 
Entladung  zu  geben,  so  dass  man  mit  Sicherheit  weiss,  dass  der  Fisch 
schlug,  auch  wenn  eine  sonst  erwartete  Wirkung  des  Schlages,  dem  man 
vielleicht  Unmögliches'  zumuthete,  ausblieb. 

Der  andere  der  erwähnten  Zweige  führt  zum  Ichiadnerven  eines 
zweiten  Gastroknemius  Gn,  der  in  dem  gleichfalls  schon  früher  von  mir 
beschriebenen  Froschunterbrecher  für  den  Fischstrom3  so  angebracht  ist, 
dass  er  bei  seiner  Zusammenziehung  den  Hebel  apq  um  den  Drehpunkt 
a  hebt,  und  so  den  Stift  p  von  der  ihm  zum  Stützpunkt  dienenden  Pla- 
tinpUtte  (der  Stützplatte)  löst  Man  ersieht  aus  der  Figur,  wie  dadurch 
eine  Nebenschliessung  entfernt  wird,  welche  den  von  den  Platinsätteln 
ausgehenden  Fischschlag  verhindert,  sich  im  Versuchskreise  bis  zur  Bus- 
sole B  auszubreiten.  A,  kx  sind  die  festen  Drahtklemmen  am  Tischchen 
des  Froschunterbrechers.  Durch  das  Zerreissen  eines  Quecksilberfadens  in  q 


1  A.  8L  O.    S.  oben  S.  571,  Anm.  4. 

*  S.  oben  Bd.  I.  S.  213;  -  oben  S.  616. 

»  S.  oben  Bd.  I.  S.  215;  -  oben  S.  617. 
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wird  der  erneuten  Schliessung  des  Kreises  beim  Nachlassen  des  Mustek 
vorgebeugt.  Ich  setze  endlich  als  aus  der  angeführten  Abhandlung  be- 
kannt voraus,  wie  es  möglich  sei,  durch  wachsende  Ueberlastung  des 
Muskels  (im  HELMHOi/rz'schen  Sinne)  die  Zeit  bis  zu  einer  gewissen 
Grenze  zu  verlängern,  welche  von  dem  mit  dem  Beginn  des  FisChschlag^ 
hinlänglich  nahe,  zusammenfallenden  Augenblicke  der  Beizung  [1120]  bis 
zu  dem  Augenblicke  verstreicht,  wo  der  Stift  von  der  Platte  gelöst  wiri 

Mit  Hülfe  dieser  Anordnung  gelingt  es  leicht,  die  Polarisation  der 
Elektroden  durch  den  Fischschlag  nachzuweisen.  Zu  Anfang  jeder  Ver- 
suchsreihe zwar  wird  dies  oft  dadurch  vereitelt,  dass  der  Fisch,  nachdem 
er  schon  durch  einen  ersten  Schlag  die  Nebenschliessung  geöffnet,  wieder- 
holt schlägt,  wie  der  Frosch wecker  anzeigt.  Da  diese  Schläge  dann 
durch  die  unbeschützte  Bussole  gehen,  kann  die  Ablenkung  durch  den 
Polarisationsstrom  nicht  sichtbar  werden,  sondern  der  Spiegel  wird  im 
Sinne  des  ursprünglichen  Fischstromes,  einen  Strom  vom  Schwanz  zum 
Kopf  im  Versuchskreis  anzeigend,  abgelenkt  Wenn  aber  der  Fisch  m 
ermüden  anfangt,  schlägt  er  bei  jedem  Aufsetzen  der  Sattel  gewöhnlich 
nur  noch  einmal  (s.  oben  S.  618).  Ist  dabei  der  Muskel  nur  belastet 
oder  nur  unter  einem  gewissen  Betrag  überlastet,  so  erfolgt  auch  jetzt 
noch  der  Ausschlag  im  Sinne  des  Fischstromes.  Ueböreteigt  dagegen  die 
Ueberlastung  eine  gewisse  Grenze,  so  hat  der  Ausschlag  die  entgegenge- 
setzte Richtung.  Dazwischen  liegt  ein  Punkt,  wo  man  entweder  nur  einen 
sehr  kleinen  Ausschlag  in  der  einen  oder  der  anderen  Richtung  erhält, 
oder  wo  die  Wirkung  doppelsinnig  wird,  d.  h.  man  sieht  zuerst  den  Spie- 
gel nach  der  Richtung'  des  ursprünglichen  Fischstromes  hinzucken,  so- 
gleich aber  umkehren,  und  im  Sinne  der  Ladungen  abgelenkt  werden. 
Dieser  letztere  Erfolg  setzt  jedoch  voraus ,  dass  der  Spiegel  sehr  leicht 
beweglich  sei. 

Die  Erklärung  dieser  Erscheinungen  liegt  so  auf  der  Hand,  dass  ich 
nicht  näher  darauf  eingehen  will.  Der  Beweis,  dass  die  entgegengesetz- 
ten Ausschläge  wirklich  von  der  Polarisation  herrühren,  ergiebt  sich  dar- 
aus, dass  sie  nie  beobachtet  werden,  wenn  man  die  Sättel  aus  Zink,  statt 
aus  Platin,  nimmt  Wechselt  man  bei  grossen  Ueberlastungen  am  er- 
müdeten Fische  mit  Platin-  und  mit  Zinksätteln  ab,  so  hat  stets  mit  letz- 
teren der  Ausschlag  die  Richtung  vom  Schwanz  zum  Kopf,  mit  ersteren 
die  entgegengesetzte. 

Von  der  Ueberlastung,  welche  nöthig  ist,  um  bei  Platinelektrüdeo 
das  Umschlagen  der  Stromrichtung  herbeizuführen,  lässt  sich  nichts  All- 
gemeingültiges aussagen.  Zunächst  ist  nach  [1121]  dem  früher  Dar- 
gelegten klar,  dass  sie  mit  Grösse  und  Leistungsfähigkeit  des  Froschpräpa- 
rates abnehmen  müsse  (s.  oben  S.  617).  Schützt  man  z.  B.  den  Nerven  nicht 
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vor  Trockniss,  so  beobachtet  man,  ohne  die  Ueberlastung  zu  steigern, 
dieselbe  Reihenfolge  von  Erscheinungen,  die  man  bei  feucht  gehaltenem 
Nerven  mit  wachsender  Ueberlastung  eintreten  sieht.  Allein  auch  von 
der  Leistungsfähigkeit  des  Fisches  scheint  jenes  Maass  der  Ueberlastung 
abzuhängen.  Als  ich  diese  Versuche  im  Spätherbst  ^1857  an  den  ersten 
in  meine  Hände  gelangten  Zitterwelsen,  welche  damals  schon  zu  kränkeln 
anfingen,  anstellte,  reichte  eine  Ueberlastung  von  50 — KM)*1"  aus,  um 
den  ursprünglichen  Strom  abzublenden.  Als  ich  aber  dieselben  Versuche 
neuerlich  an  dem  sehr  grossen  und  kräftigen  Fisch  zu  bestätigen  suchte, 
der  mir,  durch  die  Güte  meines  Freundes  Dr.  Bence  Jones  in  London, 
in  diesem  Augenblick  zu  Gebote  steht  (s.  oben  S.  605), l  fand  sich,  dass 


1  An  diesem  Fische  zeigte  sich  eine  sehr  ausgesprochene  unipolare  Wirkung. 
Die  an  sich  gut  isolirende  Versuchswanne,  in  der  sich  der  Fisch  im  Wasser  be- 
fand, stand  auf  drei  SiegellackfUssen.  Eine  auf  dem  Boden  liegende  Zinnplatte 
wurde  durch  einen  Draht  mit  dem  Nerven  eines  völlig  isolirten  stromprüfenden 
Froschschenkels  in  Verbindung  gesetzt.  Berührte  ich  den  Fisch  mit  einem  trocke- 
nen Glasstabe,  so  dass  er  schlug,  so  fand  keine  Zuckung  statt;  sie  trat  dagegen  ein, 
wenn  zugleich  der  Schenkel  mit  nassem  Finger  ableitend  berührt  wurde.  Sie  blieb  wie- 
der aus,  als  statt  dessen  der  Schenkel  mit  einer  isolirten  Strecke  von  etwa  225  cm  mit 
Guttapercha  umhüllten  Telegraphendrahtes  in  Verbindung  gesetzt  wurde,  die  in  etwa 
fünf  Windungen  aufgerollt  war.  Als  aber  der  Draht  geradlinig  ausgestreckt  wurde,  fand 
sich  die  Zuckung  ein.  Ebenso  war  sie  vorhanden»  wenn  statt  des  Drahtes  der  isolirte 
Conductor  einer  Elektrisirmaschine  als  Leiter  von  grosser  Capacitat  dem  Schenkel 
angehängt  wurde.  Die  unipolare  Wirkung  oder  Seitenentladung,  wie  man  sie  nun 
nennen  will,  ging  hier  also  von  einem  beliebigen  Punkt  der  Wassermasse  aus, 
worin  der  Fisch  im  Augenblick  des  Schlages  bald  diese,  bald  jene  Stellung  gegen- 
über den  Zinnplatten  einnahm.  Natürlich  fand  aber  die  Wirkung  auch  und  unstreitig 
noch  sicherer  statt,  wenn  der  Nerv,  statt  mit  der  Zinnplatte,  mit  einem  der  Metall- 
sattel  verbunden  wurde,  die  ich  dem  Fisch  zur  Ableitung  und  Reizung  zugleich  auf- 
zusetzen pflege.  Die  Erscheinung  ist  von  praktischer  Wichtigkeit  bei  Versuchen  an 
elektrischen  Fischen,  in  welchen  man  sich,  wie  dies  von  jetzt  ab  wohl  öfter  vor- 
kommen dürfte,  des  stromprüfenden  Froschschenkels  als  Hülfsvorrichtung  bedient. 
Ausserdem  erregte  sie  mein  Interesse  noch  aus  folgendem  Grunde. 

Ich  hatte  in  meinem  „Vorläufigen  Abriss  u.  s.  w."  in  Poggendorff's  Anna- 
len  u.  s.  w.  1843.  Bd.  LVIII.  S.  29.  §.  74  die  Möglichkeit  jener  Erscheinung 
theoretisch  in  Betracht  gezogen.  Hr.  Matteucci  nahm  davon  Anlass  über  den 
noch  immer  „et  surtout  dans  certains  ouvrages  allemands"  grassirenden  Irrthum 
abzusprechen,  als  könne  man  von  den  Zitterfischen  Zuckungen  ohne  Kettenverband 
erhalten.  Zugleich  theilte  er  eine  Versuchsreihe  am  Zitterrochen  mit,  welche  seiner 
Meinung  nach  diesen  Irrthum  widerlegen  sollte.  Er  legte  nämlich  dem  an  die  Luft 
gebrachten  und  isolirten  Thiere  die  Nerven  isolirter  stromprüfender  Schenkel  in  ge- 
ringer Ausdehnung  an,  und  sah  diese  in  Ruhe  bleiben,  wenn  der  Fisch  schlug 
(Comptes  rendus  etc.  1845.  t.  XXI.  p.  515;  —  l'Institut.  No.  610.  p.  319;  — 
Archives  de  l'Electricite.  1845.  t.  V.  p.  491).  Dies  befremdet  nun  wohl  insofern, 
ak  man  annehmen  muss ,  die  dem  Thier  aufliegende  Nervenstrecke  sei  stets  schon 
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eine  Ueberlastung  von  nicht  weniger  als  300 ^  dazu  gehörte,  um  den- 
selben Erfolg  zu  erzielen. 

Ich  habe  schon  oljen  Bd.  I.  S.  226  auseinandergesetzt,  weshalb  man, 
ohne  besondere  Messungen,  die  ich  anzustellen  noch  keine  Müsse  gefun- 
den, aus  der  Ueberlastung  bei  diesen  Versuchen  keinen  sicheren  Schlug 
auf  die  Zeit  machen  könne,  welche  von  dem  Augenblick,  wo  die  Beizunsr 
anhebt,  verfliesst  bis  zu  dem,  wo  die  Nebenschliessung  geöffnet  wird.  Mau 
kann  nicht  etwa  in  den  HELMHOLTz'schen  Versuchsreihen  nachsehen, 
welche  Zeiträume  den  von  uns  angewendeten  XJeberlastungen  entsprechen, 
und  diese  Bestimmungen  unmittelbar  auf  unseren  Fall  übertragen.  Son- 
dern Alles,  was  hier  vor  der  Hand  geschlossen  werden  darf,  ist,  dass  die 
bei  dem  Fischschlag  in  Betracht  kommenden  zeitlichen  Verhältnisse  mit 
denen  bei  der  Muskelzusammenziehung  von  einerlei  Ordnung  seien.  Be- 
stätigt es  sich,  dass  an  kleinen  und  schwachen  Fischen  eine  kleinere 
Ueberlastung  als  an  grossen  und  starken  genüge,  um  den  Schlag  vor- 
übergehen zu  lassen,  so  würde  daraus  [1123]  aber  noch  ferner  zu  folgern 
sein,  dass  der  Schlag  mit  Grösse  und  Stärke  des  Fisches  an  Dauer 
wachse. 


§.  IV.    Nähere  Untersuchung  des  secundären  Jodfleckes 

im  Versuchskreise  des  Zitterwelses. 

Wir  kehren  zur  Untersuchung  der  durch  den  Fischschlag  erzeugten 
Jodflecke  zurück.  Nach  dem  Vorigen  wird  es  nicht  mehr  auffidlen,  dass 
der  secundäre  Fleck  zu  erscheinen  fortfahrt,  auch  wenn  man  dem  Fische 
Sättel  aus  minder  polarisirbaren  Metallen ,  Kupfer  oder  Zink ,  statt  iler 
Platinsattel,  anlegt,  denn  auch  wenn  die  Sattel  völlig  unpolarisirbar  wa- 
ren, bliebe  noch  die  Polarisation  an  den  Platinspitzen  übrig. 

Was  dagegen  jetzt  befremden  kann,  ist,  dass  trotz  der  kurzen  Dauer 
des  Fischschlages  bei  Anwendung  von  Platinsätteln  der  secundäre  Fleck 
nicht  grösser  ausfallt  als  der  primäre.  Nach  dem  Vorigen  scheint  di^s 
nicht  anders  gedeutet  werden  zu  können,  als  dahin,  dass  die  Dauer  d*** 
Schlages  mit  Rücksicht  auf  seine  absolute  Stärke  doch  schon  zu  beträcht- 
lich ist,  um  solche  Entwicklung  des  secundären  Fleckes  auf  Kosten  A* 
primären  zu  gestatten.  Um  den  secundären  Fleck  unter  diesen  Um- 
ständen den  primären  übertreffen  zu  lassen,  würde  es  sonach  zwei  Mitt«-I 


lcistungsunfahig  gewesen,  keinesweges  aber  beweist  jener  Erfolg  die  Unmöglichkeit 
unipolarer  Zuckungen  durch  die  Schläge  des  Zitterrochen.  Hr.  Mattbccci  hatte 
eine  Hauptbedingung  für  deren  Stattfinden  vergessen,  nämlich  die  Gegenwart  ein» 
Leiters  von  ausreichender  Capacität  jenseit  des  Nerven. 


§.  IV.   Der  seuundäre  Jodfleek  im  Versuchskreise  des  Zitterwelses.         663 

ireben.  Erstens  Abkürzung  des  Schlages,  wobei  die  Jodkaliumvorrich- 
tung und  die  Platinsättel  zum  Kreise  geschlossen  bleiben  müssten.  Ich 
versuchte  dies  zu  erreichen,  indem  ich  den  Fisch  mit  den  Satteln  nur 
fben  berührte,  gleich  darauf  aber  die  Sattel,  ohne  sie  aus  dem  Wasser  zu 
ziehen,  wieder  abhob  und  möglichst  weit  fortführte,  doch  ohne  Erfolg. 
Das  zweite  Mittel  besteht  in  Schwächung  des  Schlages,  welche  am 
leichtesten  so  geschieht,  dass  man  die  Sattel  statt  an  den  Enden  des 
Organes,  näher  bei  einander  dem  Fisch  aufsetzt.  Und  so  gelang  es  mir 
neuerlich  wirklich  einigemal,  den  secundären  Fleck  zum  stärkeren  zu 
machen.  Damit  stimmt  es  auch,  dass  ich  in  meinen  Tagebüchern  vom 
Herbst  1857,  wo  ich  an  kleineren  und  schwächeren  Fischen  experimen- 
tirte,  die  vereinzelte  Angabe  finde,  der  secundäre  Fleck  habe  den  primä- 
ren übertroffen. 

Die  hauptsächlichste  Aufgabe  ist  jedoch  jetzt  hier,  den  Beweis  zu 
führen,  dass  der  secundäre  Fleck  jedesmal  ausbleibt,  [1124]  wenn  man 
den  durch  den  Fischschlag  entwickelten  Ladungen  die  Gelegenheit  zur 
Ahgleichung  nimmt.  Dazu  wurden  abermals  Froschunterbrecher  und 
Jodkaliumvorrichtung  in  den  Versuchskreis  eingeschaltet,  aber  diesmal 
nicht  so,  dass  der  Fischschlag  zwischen  sie  sich  theilte,  sondern  einfach 
hinter  einander.  Der  Schlag  fand  also  anfangs  freie  Bahn  im  Versuchs- 
kreis, aber  nur  so  lange,  bis  der  Gastroknemius  des  Froschunterbrechers, 
dessen  Ischiadnerv,  wie  gewöhnlich,  durch  einen  Zweig  des  Schlages  von  den 
Zinnelektroden  aus  gereizt  wurde,  den  Versuchskreis  durch  Abheben  des 
Stiftes  p  von  der  Stützplatte  öffnete.  Bei  dieser  Versuchsweise  erscheint  nie- 
mals auch  nur  eine  Spur  eines  secundären  Fleckes.  Bei  sehr  grosser  Ueber- 
lastung  ?war  könnte  er  sich  wieder  einfinden,  da,  wo  bei  dem  im  vorigen 
Paragraphen  angewendeten  Verfahren  doppelsinnige  Ausschläge  oder  solche 
im  umgekehrten  Sinne  des  Fischschlages  erfolgten.  Doch  ist  es  mir  an 
meinem  jetzigen  Fisch  nicht  gelungen,  dies  mit  Sicherheit  zu  beob- 
achten. N 

Bei  diesen  Versuchen  ist  im  Allgemeinen  gleichgültig,  aus  wel- 
chem Metall  die  ableitenden  Sättel  bestehen.  In  der  Grösse  der  Ueber- 
lastung,  wobei  der  secundäre  Fleck  wieder  zu  erscheinen  anfinge,  müsste 
es  einen  kleinen  Unterschied  machen,  ob  die  Sättel  schwach  oder  stark 
polarisirbar  sind.  Diesen  Umstand  experimentell  zu  verfolgen,  würde 
indess  sehr  schwierig  sein. 

Umgekehrt  gelingt  es  nun  auch  leicht,  den  secundären  Fleck  ein- 
zeln darzustellen,  indem  man  den  Froschunterbrecher  als  Nebenschliessung 
zur  Jodkaliumvorrichtung,  wie  im  vorigen  Paragraphen  zum  Multiplicator, 
aubringt.  Bei  hohen  Ueberlastungen  bleibt  alsdann  der  primäre  Fleck 
ganz  aus,   oder  er  erscheint  nur  spurweise,   weil   der  Polarisationsstrom 
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entweder  schon  im  Augenblick,  wo  die  Nebenschliessung  aufholt,  die 
Oberhand  hat,  oder  sie  unmittelbar  darauf  erhält 

Diese  Versuche  beweisen  jedenfalls,  dass  man  zur  Erklärung  des 
doppelten  Jodfleckes  nicht  anzunehmen  braucht,  der  Schlag  des  Zitter- 
welses gehe  hin  und  her,  sondern  dass  der  verkehrt  gerichtete  Polarisa- 
tionsstrom dazu  vollkommen  ausreicht,  der  erwiesenermaassen  dem  Fisch- 
schlag auf  dem  Fusse  folgt.  Einmal  auf  die  Vorstellung  gebracht,  dass 
der  Schlag  jene  [1125]  Beschaffenheit  haben  könne  und  (vom  teleologi- 
schen Gesichtspunkt  aus)  mit  Vortheil  haben  würde,  könnte  man  nun 
aber  noch  den  Beweis  verlangen,  dass  der  Schlag  nicht  dennoch  hin-  und 
hergehe,  und  dass  es  nicht  dergestalt  für  den  secundären  Jodfleck  einen 
zweifachen  Grund  gebe.  Bei  näherer  TJeberlegung  indess  liegt  auch  die- 
ser Beweis  schon  in  unseren  Versuchen.  Denn  wenn  der  Schlag  des 
Zitterwelses  hin-  und  herginge,  würde  es  nicht  gelingen,  den  primären 
und  den  secundären  Fleck,  wie  wir  soeben  thaten,  dadurch  zu  sondern, 
dass  man  entweder  nur  die  eine,  oder  nur  die  andere  Hälfte  des  Stro- 
mungsvorganges durch  die  Jodkaliumvorrichtung  schickt.  Höchstens 
könnte  man  vermuthen,  dass  vielleicht  die  letzten  Ausläufer  des  Schlages« 
zur  Zeit,  wo  bereits  die  Polarisation  die  Oberhand  gewinnt,  die  umgekehrte 
Richtung  von  der  Hauptmasse  des  Schlages  besitzen ,  obschon  man  in 
den  oben  S.  660  beschriebenen  Versuchen  mit*  Zinksätteln  und  hohen 
Ueberlastungen  dann  doch  zuweilen  einen  verkehrten  Ausschlag  erhalten 
müsste. 

Allein  es  giebt  schliesslich  noch  eine  Art,  das  Entstehen  des  secun- 
dären Fleckes  durch  den  Fischschlag  zu  verhindern,  wodurch  auch  diese 
Möglichkeit  abgeschnitten  wird.  Sie  besteht  darin,  den  Versuch  auf  einer 
siedheissen  Glasplatte  anzustellen.  Alsdann  bleibt  jede  Spur  eines  Fleck" s 
an  der  mit  dem  Kopf  verbundenen  Platinspitze  aus.  Hätte  der  SchLisr 
irgend  welche  vom  Kopfe  zum  Schwanz  im  Versuchskreise  gerichtete  Theile. 
so  müsste  ein  doppelter  Fleck  erscheinen,  denn  nur  ein  secundärer  Fleck 
wird,  wie  wir  sahen  (S.  656),  durch  Siedhitze  am  Entstehen  verhindert. 

§.  V.    Schlussbemerkungen. 

Vielleicht  wäre  möglich,  noch  auf  einem  anderen  Wege  sich  zu 
vergewissern,  dass  der  Schlag  des  Zitterwrelses  nicht  hin-  und  hergehe. 
Dazu  ist  uns,  vornehmlich  durch  die  schönen  Untersuchungen  des  Hrn. 
Paalzow  über  die  Natur  des  Schlages  der  Leydener  Flasche,  in  jüngster 
Zeit  der  Weg  gebahnt  worden.1    Nach  dem  oben   S.  625   entwickelten 

i  Monatsberichte  1860.  S.  497;  —  1861.  S.  880.  —  Poggekdorff's  Annale 
u.  s.  w.  1861.   Bd.  CXIJ.   S.  567. 
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Princip  ist  zwar  kaum  zu  hoffen,  dass  [1126]  der  Schlag  des  Zitterwelses 
eine  GteissLER'sche  Bohre  durchdringen  werde.  Aber  man  wird  wenig- 
stens damit  den  SAVARY'schen  Magnetisirungsversuch l  anstellen  können, 
dessen  durch  Hrn.  Helmholtz  gegebene  Deutung8  jetzt  durch  Hm. 
Feddebsen  und  Hrn.  Paalzow  bestätigt  ist  Werden  in  verschiedenem 
Abstände  von  einem  geradlinig  ausgespannten  Draht,  durch  den  man 
den  Zitterwelsschlag  schickt,  passend  angebrachte  Stahlnadeln  särnrnüich 
in  gleichem  Sinne  magnetisirt,  oder  empfangen  solche  Nadeln  im  Inneren 
einer  Magnetisirungsrolle  stets  die  gleiche  Polarität,  welches  auch  die 
Stärke  sei,  in  der  man  den  Schlag  durch  die  Bolle  sendet:  so  wird  die 
(iewissheit  noch  gesteigert  sein ,  mit  der  wir  schon  jetzt  behaupten  kön- 
nen, dass  der  Zitterwelsschlag  nur  in  einerlei  Sinn  erfolgt  Ich  fand 
noch  nicht  Müsse,  diese  Versuche  anzustellen. 

Wie  die  Sachen  stehen,  ist  kein  Grund  anzunehmen,  dass  der  dop- 
pelte Jodfleck  eine  dem  Zitterwelsschlag  eigenthümliohe  Wirkung  sei, 
vielmehr  nicht  zu  zweifeln,  dass  er  am  Zitterrochen  und  Zitteraal  unter 
geeigneten  Umständen  eben  so  sich  zeigen  müsse.  Auch  hat  ihn  am 
Zitterrochen  Hr.  Matteucci  vielleicht  schon  einmal  vor  Augen  gehabt 
(s.  oben  S.  650  Anm.  6).  Wie  aber  Hr.  Matteucci  selber  bei  soviel  anderen 
Gelegenheiten,  wie  die  übrigen  Beobachter  am  Zitterrochen  und  Zitteraale 
diese  Erscheinung  übersehen  konnten,  ist  nicht  leicht  zu  verstehen.  Bei 
seinen  ältesten  Versuchen  zwar  bediente  sich  Hr.  Matteucci  unzweck- 
mässig zweier  Platinbleche,  aber  bei  seinen  neuesten  Versuchen  hatte  er, 
wie  auch  John  Davy,  Schönbein  und  Mibanda  und  Paci,  gleich  uns 
zwei  Drähte,  und  wenn  kein  besonderer  Grund  für  das  Gegöntheil  da 
war,  hätte  in  allen  diesen  Fällen  der  secundäre  Fleck  ebenso  deutlich 
wie  in  dem  unsrigen  sich  zeigen  müssen. 

Da  ich  mich  namentlich  mit  Hm.  Fa&aday  hier  sehr  ungern  im 
Widerspruche  sah,  so  wollte  ich  nicht  unterlassen,  durch  [1127]  treue 
Nachbildung  seines  Verfahrens  unsere  Ergebnisse  so  vergleichbar  wie 
möglich  zu  machen.  Hr.  Fabaday  leitete  den  Schlag  mit  Kupfersätteln 
ab,  und  schickte  ihn  bald  durch  die  Jodkaliunüösung  von  einer  Platin- 
spitze zu  einer  Platinplatte,  bald  umgekehrt  von  der  Platte  zur  Spitze. 
Er  wiederholte  den  Versuch  häufig,  denn  mit  Hülfe  dieses  Prüfungsmittels 
gelangte  er  zu  dem  oben  S.  630  erwähnten  Satze,  dass  jeder  mehr  nach 
vorn  gelegene  Punkt  des  Zitteraales  sich  positiv  verhalt  gegen  jeden  mehr 
nach  hinten  gelegenen.  Gleichwohl  sagt  er  a.  a.  0.  (s.  oben  S.  650.  Anm.  3) 

1  Poggbndorff's  Annalen  u.  s.  w.  1826.  Bd.  VIII.  S.  352;  —  1827.  Bd.  IX. 
8.  443;  —  Bd.  X.    S.  73. 

2  Ueber  die  Erhaltung  der  Kraft  u.  8.  w.  Berlin  1847.  S.  44. 
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ganz  bestimmt:  „fVhenever  the  wire  was  in  conjunction  with  the  con- 
„dnctor  at  the  fore  part  of  the  Gymnotus,  iodine  appeared  at  it$  ex- 
„tremity;  but  tchen  connected  with  the  other  conductor,  none  was  evoked 
^at  the  place  on  the  paper  where  it  before  appeared}1,  Dass  auch  gegen- 
über einer  Platte  als  Anode  eine  Spitze  als  Kathode  den  secnndärcn 
Fleck  entwickeln  könne,  wurde  schon  oben  S.  657  gezeigt,  und  überdies 
hatte  Hr.  Matteucci  in  dem  einzigen  Falle,  wo  er  den  secnndären 
Fleck  vielleicht  schon  vor  mir  bemerkte,  gerade  auch  einen  Draht  zwischen 
zwei  Platinplatten  angewendet  (s.  oben  S.  650.  Anm.  6).  Allerdings 
lagen  diese  dem  Zitterrochen  an,  so  dass  Hr.  Matteucci  ausser  den 
beiden  Platinelektrodenpaaren  in  Jodkaliumlösung  noch  ein  drittes  mit 
»Seewasser  benetztes  und  den  Fisch  zwischen  sich  fassendes  im  Kreise 
hatte,  während  Hr.  Faeaday  dem  Zitteraale,  wie  gesagt,  Kupfersattel  auf- 
setzte. Jetzt  aber  setzte  auch  ich  dem  Zitterwelse  Kupfersättel  auf,  und 
liess  seinen  Schlag  abwechselnd  von  Spitze  zu  Platte,  und  von  Platte  zu 
Spitze  gehen;  aber  stets  im  letzteren  Fall  erhielt  ich  an  der  Spitze  den 
secundären  Fleck. 

Ich  weiss  den  Widerspruch,  der  somit  hier  zwischen  meinen  Ergel>- 
nissen  und  denen  des  grossen  Entdeckers  bestehen  bleibt,  nur  so  zu  er- 
klären ,  dass  vielleicht  erstens  der  Schlag  des  Zitteraales  schon  zu  stark 
und  anhaltend  sei,  damit  ein  secundärer  Fleck  entstehe  (s.  oben  S.  653), 
und  dass  vielleicht  zweitens  die  Polarisation  der  Kupfersattel  und  der 
Jodkaliumvorrichtung  in  Hrn.  Fabaday's  und  in  meinen  Versuchen  etwa 
mit  der  gleichen  elektromotorischen  Kraft  gewirkt  habe,  dass  aber  der 
Widerstand  des  Kreises  in  seinem  Falle  wegen  der  grösseren  Lange  des 
Zitteraales  ein  grösserer  gewesen  sei,  als  bei  [1128]  mir.  Diese  Deutung 
Hesse  sich  begreiflich  auch  auf  die  Versuche  der  übrigen  Beobachter  am 
Zitteraal  ausdehnen.  Vielleicht  dass  auch  am  Zitterrochen,  trotz  der  be>- 
seren  Leitung  des  Seewassers,  der  Widerstand  zu  gross  war,  weil  die  Ver- 
suche an  der  Luft  geschahen,  während  bei  mir  die  Platinsättel  nach  dem 
Schlage  durch  die  Wassermasse  der  Versuchswanne  geschlossen  blieben. 


XXX. 

lieber  die  räumliche  Ausbreitung  des  Schlages  der 

Zitterfische. 

(Oeleseo  in  der  Gesainmtsitzung  der  Königl.  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Berlin 

am  14.  April  1864.)  * 

Hierzu  Taf.  III.   Fig.  8—16. 

§.  I.    Einleitung. 

Die  höchste  und  letzte  Frage  in  Betreff  der  Zitterfische  ist  natür- 
lich die  nach  dem  Mechanismus,  wodurch  die  elektrischen  Platten  vor- 
übergehend in  Spannung  gerathen.  Die  Beantwortung  dieser  Frage,  ob- 
schon  vermuthlich  nicht  so  schwierig,  wie  die  der  Frage  nach  dem 
Mechanismus  der  Muskel  Verkürzung,  ist  doch  noch  in  weitem  Felde. 
Sie  wird,  wenn  überhaupt,  erst  spät  auf  dem  Weg  einander  ergänzender 
morphologischer  und  experimenteller  Ermittelungen  erreicht  werden,  der 
allein  vermag,  uns  mit  den  hier  noch  gänzlich  fehlenden  Zwischengliedern 
bekannt  zu  machen;  und  der  Fortschritt  in  dieser  Richtung  dürfte,  wie 
-»ft  bei  solchen  Bestrebungen,  zum  Theil  das  Werk  des  Zufalles  sein. 

Es  giebt  aber  noch  eine  andere  Art,  das  Problem  der  Zitterfische 
anzugreifen,  welche  anspruchsloser  und  minder  verlockend,  doch  jener 
voraufgehen  muss,  und  ausserdem  das  für  sich  hat,  dass  sie  ihrem  Ziele 
mit  methodischer  Sicherheit  sich  nähert.  Ich  meine  die,  welche  im 
Gegensatz  zur  physikalischen  Theorie,  worauf  die  erstere  Bemühung  es 
abgesehen  hat,  gleichsam  nur  eine  mathematische  Theorie  bezweckt, 
indem  sie  die  Erscheinungen  nach  Baum,  Zeit  und  Intensität  scharf 
aufzufassen,  sodann  nach  bekannten  Gesetzen  aus  einer  ihrer  Natur  nach 
unbestimmten,  wohl  aber  gleichfalls  nach  Baum,  Zeit  und  [318]  Inten- 
sität festgestellten  Ursache  herzuleiten  sucht.  Wie  die  mathematische 
Theorie  der  galvanischen  Kette,  des  Magnetes,   unabhängig  von  jeder 


i  Monatsberichte  u.  s.  w.  1864.  S.  317.  —  Vergl.  oben  S.  601  Anni. 
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Voraussetzung  über  die  elektromotorische  Kraft,  den  Magnetismus,  mög- 
lich war,  und  erst  die  Grandlage  für  die  Erörterung  der  in  der  Kette, 
dem  Magnete  wirksamen  Ursache  abgab:  so  ist  eine  ähnliche  Betrach- 
tung des  Schlages  der  Zitterfische  nicht  nur  möglich,  sondern  vor  Allem 
nöthig,  und  wird  dem  Sinn  nach  eine  mathematische  Theorie  heissen 
dürfen,  auch  wenn  der  Gegenstand  nicht  erlaubt,  ihr  die  mathematische 
Form  zu  geben. 

Bereits  in  meinem  'Vorläufigen  Abriss' ,  im  Jahr  1842, l  stellte 
ich  mich  auf  diesen  Standpunkt,  und  versuchte  ich,  die  wichtigsten,  die 
räumliche  Ausbreitung  des  Zitterfischschlages  betreffenden  Thatsachen  aus 
der  morphologisch  und  physiologisch  wahrscheinlichsten  Meinung  abzuleiten, 
das  elektromotorische  Element  desOrganes  seien  die  damals  zwischen  dessen 
queren  Scheidewänden  angenommenen  Gallertscheibchen,  an  deren  Stelle 
jetzt  die  von  Bilharz  erkannte  elektrische  Platte  trat  (s.  oben  S.  603). 
Meine  damaligen  Aeusserungen  wurden  theils  von  Solchen  missverstan- 
den, welche  von  jedem  Theoretisiren  über  das  elektrische  Organ  ver- 
langten, dass  dadurch  auch  gleich  die  Elektricitätsentwickelung  erklärt 
würde;2  theils  blieben  sie  unbeachtet,  weil  sie  in  grösster  Kürze,  ohne 
experimentelle  Belege,  mi^getheilt  waren.  Es  wird  deshalb  nicht  unge- 
hörig sein,  wenn  ich  ausfuhrlicher  darauf  zurückkomme,  um  so  weniger, 
als  ich  jetzt  nicht  allein  die  Theorie  in  sich  besser  zu  begründen,  son- 
dern auch  einige  Versuche  zu  deren  Stütze  beizubringen  vermag. 

Es  soll  zunächst  nur  gezeigt  werden,  dass  was  über  die  Richtung 
und  Stärke  der  Elektricitätsbewegung  in  der  leitenden  Umgebung  der 
Zitterfische  bekannt  ist,  nach  den  Leitungsgesetzen  der  Elektricität  mit 
der  Vorstellung  stimmt,  wonach  im  Augenblick  des  Schlages  die  eine 
Fläche  der  elektrischen  Plat-  [319]  ten  positiv,  die  andere  negativ  wird. 
Ihrer  Natur  nach  fallt  diese  Aufgabe  in  das  von  den  HH.  Kiechhoff; 
Helmholtz  u.  A.  bearbeitete  Gebiet  der  Fortpflanzung  des  Stromes  in 
nicht  linearen  Leitern.  Die  allgemeinen  Grundsätze,  nach  denen  hier 
mathematisch  zu  verfahren  wäre,  stehen  fest  Aber  wie  in  der  Lehre 
vom  Muskelstrom  ist  man  wegen  der  verwickelten  Gestalt  der  zu  be- 
trachtenden körperlichen  Leiter  meist  nur  auf  die  Anschauung  und  auf 
Versuche  an  schematischen  Vorrichtimgen  angewiesen.  Nur  unter  ge- 
wissen Bedingungen  von  idealer  Einfachheit  vermag  die  Theorie  Richtung 
und  Stärke  der  Strömung  in  einem  beliebigen  Punkt  einer  den  Fisch 
umgebenden  leitenden  Masse  schon  jetzt  mit  Schärfe  anzugeben. 


i  Poggbndobff's  Annalen  u.  s.  w.    1843.  Bd.  LVIII.    S.  25— 30.  §.  64-67. 
2  S.  die  Fortschritte  der  Physik  im  Jahre  1846.  Berlin  1848.   S.  466. 
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§.  II.    Elitwickelung  einer  Hypothese  über  die  Mechanik 

des  Zitterfischschlages. 

Obschon,  wie  gesagt,  die  Aufstellung  einer  physikalischen  Hypothese 
über  die  Ursache  des  Zitterfischschlages  hier  eigentlich  nicht  beabsichtigt 
wird,  so  erfordern  doch  Gründe,  die  sogleich  einleuchten  werden,  dass 
wir  zuerst  einer  solchen  Hypothese  unsere  Aufmerksamkeit  zuwenden. 

Schon  Athana8ius  Kibcher  sprach,  mit  Rücksicht  auf  den  Zitter- 
rochen, von  den  innumeris  circa  hunc  piscem  nugamentis,1  zu  denen  bei- 
zusteuern' er  natürlich  nicht  versäumte.  Seitdem  aber  Adanson  die  elek- 
trische Natur  des  Schlages  am  Zitterwelse  vermuthet,  Walbh  sie  am  Zittere 
rochen  erwiesen  hatte  (vergl.  oben  S.  622),  geschah  kaum  ein  Schritt 
in  der  Elektricitatslehre ,  der  nicht  zu  einer  neuen  Hypothese  über 
den  Mechanismus  des  elektrischen  Organes  Anlass  gab.  Nicholson 
verglich  die  Säulen  des  Organes  Elektrophoren  aus  Glimmer,2  Volta  sah 
darin  Säulen  nach  Art  der  seinigen,8  J.  W.  Retter  seeundäre  Sau-  [320] 
len,  die  vom  Gehirn  aus  geladen  würden,4  P.  Eeman  glaubte,  dass  die  von 
ihm  entdeckte  unipolare  Leitung  gewisser  Stoffe  den  Schlüssel  zum 
Problem  enthalte,6  und  zuletzt  fehlte  es  sogar  nicht  an  Solchen,  welche 
diesen  Schlüssel  in  der  Induction  suchten.8  Hypothesen  dieser  Art, 
denen  es  an  jeder  wirklichen  Grundlage  gebrach,  fielen  natürlich  zu  Bo- 
den, kaum  dass  sie  ausgesprochen  waren.  Aber  auch  der  Voi/TA'schen 
Vorstellung,  der  doch  der  blosse  Anblick  des  Torpedo-  und  Gymnotus- 
organes  das  Wort  zu  reden  schien,  standen  bei  näherer  Ueberlegung  ernste 
Schwierigkeiten  entgegen.  Ich  rede  nicht  davon,  dass  nach  Volta's  ur- 
sprünglicher Meinung  feuchte  Leiter,  so  wenig  wie  Metalle,  unter  sich 
eine  wirksame  Anordnung  abgeben  sollten.  Dies  Bedenken,  worauf  er 
schon  bei  seiner  Erklärung  der  Zuckung  ohne  Metalle  gestossen  war,  um- 
ging Volta  bekanntlich,  indem  er  seine  zweite  Klasse  der  Leiter  in  eine 

1  Magneticum  Naturae  Regnum.  Amstelodami  1667.   12°.  p.  192. 

2  Gilbebt's  Annaleu  der  Physik.   1806.   Bd.  XXIII.  S.  276. 

3  Collezione  dell'  Opere  ec.  Firenze  1816.  t.  II.  p.  II.  p.  99. 

*  Beitrage  zur  nähern  Kenntniss  des  Galvanismus  and  der  Resultate  seiner  Unter- 
suchung. Bd.  II.  St.  3.  4.  1805.  S.  243.  Anm.;  —  Gbhlen's  Journal  für  die  Chemie, 
Physik  u.  s.  w.  1807.  Bd.  IV.  S.  644.  Anm.  —  [Ritteb's  Idee  erhielt  in  unserer 
Zeit  durch  Hrn.  Pogqendobff,  in  Folge  seiner  schönen  Versuche  mit  der  Wippe, 
eine  neue  Gestalt  (Annalen  u.  s.  w.    1843.    Bd.  LX.    S.  577)]. 

*  Gilbebt's  Annalen  der  Physik.    1806.  Bd.  XXÜ.   S.  44.  45. 

*  R.  Böttgbb  in  Poggendobpp's  Annalen  u.  s.  w.  1840.  Bd.  L.  S.  39;  — 
Masson  in  einer  mir  nicht  zuganglichen  These;  —  Henby  in  Transactions  of  the 
American  Philosophical  Society  etc.  New  Series.  4<>.  1843.  Vol.  VHJ.  p.  11.  (1840). 
—  S.  auch  Pianciani,  Comptes  rendus  etc.  1842.  t.  XV.    p.  692. 
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.Schwerpunkt  drehbare  Herde  einer  im  Sinn  ihrer  Axe  stattfindenden  che- 
mischen Thatigkeit  denken,  derselben  etwa,  welche  die  Athmnng  der  Or- 
gane aus-  [323]  macht  ^vergl.  oben  S.  122.  291).  Es  können  mehrere 
Molekeln  hintereinander  in  der  Dicke  der  Platte  liegen ,  so  dass  die  Or- 
gane Säulen  von  noch  ungleich  grösserer  Gliederanzahl  wären,  als  m 
schon  vermöge  der  Anzahl  der  Platten  vorstellen. 

Dass  der  Fisch  durch  wiederholtes  Schlagen  ermüdet,  deutet  im  Ver- 
ein mit  dem  Gefassreichthum  der  Organe  darauf,  dass  darin,  wie  in  den 
Muskeln  und  der  grauen  Substanz,  im  Gegensatz  zu  den  gefassarmen 
Nervenstämmen  und  der  ebenso  beschaffenen  weissen  Substanz  (vergL 
oben  S.  251)  ein  bedeutender  Stoffverbrauch  stattfindet,  und  insbesondere 
die  Thatigkeit  der  Organe  begleitet.1  Unter  gewissen  Bedingungen  Hesse 
sich  dies  so  verstehen,  dass  der  verstärkte  Strom  einer  säulenartig  ange- 
ordneten Molekelreihe  in  deren  Innerem  von  rasch  erschöpfender  Elektro- 
lyse begleitet  sein  kann,  während  die  Elektrolyse  der  Molekeln  durch 
ihren  eigenen  Strom  viel  kleiner  ausfallt,  vollends  aber,  wenn  in  der  Buhe 
die  Ströme  je  zweier  Molekeln  einander  grossentheils  aufheben.  Eine  An- 
nahme über  die  Anordnung  der  Molekeln  im  Ruhezustände,  wobei  Letz- 
teres eintrifft,  »ist  derjenigen,  wobei  die  Molekeln  ihre  Pole  nach  allen 
Richtungen  kehren,  auch  deswegen  vorzuziehen,  weil  bei  dieser  dieselbe 
Schwierigkeit  stattfindet,  auf  welche  Hr.  Dove  bei  der  Theorie  der  Hek- 
tromagnete  aufmerksam  machte,  dass  man  nämlich  nicht  sieht,  wes- 
halb die  einmal  gerichteten  Molekeln  nicht  in  der  neuen  Lage  bleiben.2 
Nimmt  man  dagegen  auch  in  der  Ruhe  eine  besondere  Anordnung  der 
Molekeln  an,  so  setzt  man  damit  zugleich  Kräfte,  um  die  Molekeln,  nach- 
dem sie  aus  der  Ruhe-  [324]  läge  gebracht  wurden,  in  diese  zurückzu- 
führen. Der  Uebergang  der  dipolaren  Molekeln  aus  der  peripolaren  in 
die  säulenartige  Anordnung,  und  umgekehrt,  wie  ich  ihn  im  Nerven  zur 
Erklärung  des  Elektrotonus  angenommen  habe,  würde  der  Form  nach 
derselbe  Vorgang  sein,  wie  der  beim  Schlagen  des  Organe^.  Man  kann 
sich  auch  die  Molekeln  des  Organes  peripolar  angeordnet  denken,  nur 
nicht  mit  ihren  Axen  der  Richtung  des  Schlages  parallel,  da  von  mir  an 
Maiopteruras,3  von  Hrn.  Eckhabd  an  Torpedo*  gezeigt  wurde,  dass  ein 
in  jener  Richtung  aus  dem  Organe  geschnittener  Streif  zwischen  seinen 
Polflächen  und  seinem  Umfang  in  der  Ruhe  keinen  Strom  giebt 


1  [Hr.  Boll  konnte  keine  Säurung  und  keine  Vermehrung  der  Blutfülle  bei 
Thatigkeit  des  Zitterrochenorganes  wahrnehmen.  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1873. 
8.  100.  —  Vergl.  oben  S.  648]. 

2  Untersuchungen  im  Gebiete  der  Inductionselektricitat.  Berlin  1842.  4°.  S.  54. 

3  S.  unten  Abh.  XXXI.   §.  VI. 

4  Beiträge  zur  Anatomie  und  Physiologie.  Giessen  1858.  4°.  Bd.  I.  S.  161. 162. 
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Uebrigens  bin  ich  im  Besitze  von  Thatsachen,  welche  die  vorgetra- 
gene Hypothese  insofern  unterstützen,  als  sie  dadurch  sehr  einfach  erklärt 
werden.  Ich  will  jedoch  jetzt  nicht  weiter  darauf  eingehen ,  wo  diese 
Hypothese,  welches  auch  sonst  ihr  Werth  sei,  nur  deshalb  zur  Sprache 
kam,  weil  sie  mein  Freund,  Hr.  G.  B.  Kibchhoff,  auf  meine  Bitte  zur 
Grundlage  einer  Betrachtung  über  die  räumliche  Ausbreitung  des  Zitter- 
fischschlages gemacht  hat,  die  hier  für  uns  natürlich  vom  unmittelbarsten 
Interesse  und  von  der  grössten  Wichtigkeit  ist.  Er  hat  mir  diese  Theorie 
in  einem  Schreiben  aus  Heidelberg,  vom  1.  October  1857,  mitgetheilt. 

§.  m    Hrn.  Kiechhopf's  Theorie  der  elektromotorischen 
Molekeln  und  des  elektrischen  Organes. 

„Die  Theorie  einer  elektromotorischen  Molekel  ist  sehr  einfach,  wenn 
„man  von  der  Polarisation,  die  stattfinden  muss,  absieht  und  annimmt* 
„dass  die  Leitungsfahigkeiten  der  Theile  der  Molekeln  und  der  Flüssigkeit 
„gleich  sind.  Es  sei  —  um  mit  der  Betrachtung  eines  speciellen  Falles 
„zu  beginnen  —  die  Molekel  eine  Kugel,  die  zur  Hälfte  aus  einem,  zur 
„Hälfte  aus  einem  andern  Metalle  besteht;  die  beiden  Metalle  berühren 
„sich  in  einer  Fläche ,  die  durch  eine  Kreislinie  begrenzt  ist;  in  dieser 
„Kreislinie  treffen  die  drei  Leiter,  die  zu  betrachten  sind,  zusammen. 
„Wenn  die  Gestalt  der  Molekel  irgend  welche  andere  ist,  so  wird  es  doch 
„auch  immer  eine  in  sich  zu-  [325]  rückkehrende  Curve  geben,  in  der  die  drei 
„heterogenen  Leiter  zusammentreffen;  von  der  Gestalt  dieser  Curve  hän- 
gen einzig  und  allein  die  Strömungslinien  unter  der  gemachten  Voraus- 
setzung ab.  Es  stimmt  nämlich  in  Richtung  und  Grösse  die  Strömung 
„in  einem  Punkte  P  —  in  der  Flüssigkeit  oder  in  der  Molekel  selbst  — 
„überein  mit  der  Kraft,  welche  auf  einen  Magnetpol  im  Punkte  P  aus- 
„geübt  wird  von  einem  elektrischen  Strome,  welcher  in  jener  Curve  fliesst 
„Es  fallen  daher  die  Strömungscurven  zusammen  mit  den  Kraftlinien 
„jenes  elektrischen  Stromes  in  Bezug  auf  einen  Magnetpol.  Sind  viele 
„elektromotorische  Molekeln  neben  einander  vorhanden,  so  stimmt  in  der- 
„selben  Weise  die  Strömung  in  einem  Punkte  in  Richtung  und  Grösse 
„überein  mit  der  Kraft,  welche  auf  einen  Magnetpol  in  diesem  Punkte 
„ausgeübt  werden  würde  von  elektrischen  Strömen,  die  die  Molekeln  in 
„den  bezeichneten  Curven  umfliessen.  Die  Richtung  der  Strömung  ist 
„überall  die  Richtung,  die  eine  unendlich  kleine  Magnetnadel  unter  dem 
„Einfluss  der  gedachten  Ströme  annehmen  würde." 

„Der  Beweis  für  diese  Behauptung  ist  der  folgende:  Es  seien  x,y,z 
„die  rechtwinkligen  Coordinaten  eines  Punktes  des  betrachteten  Systemes 
„und  v  die  elektrische  Spannung  (oder  das  elektrische  Potential)  in  die- 

R.  du  Boir-  Heymond,  Gl*.  Ahh.  II.  43 
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„sem  Punkte;  -,--,  -r-,  -.-  sind  dann  proportional  mit  den  Component<jn 

„der  Stromdichtigkeit  nach  den  Coordinatenaxen  für  denselben  Punkt. 
„Es  besteht  dabei  die  Gleichung 

dhi       (Pn       dhi  __ 
dx*+  dy*  +  dz*  s     ' 

„und  zwar  muss  dieselbe,  wenn  die  Flüssigkeitsmasse  nach  allen  Rich- 
„tungen  sich  bis  in  die  Unendlichkeit  erstreckt,  wie  oben  stillschweigend 
„vorausgesetzt  ist,  für  alle  Theile  des  unendlichen  Baumes  gelten.  Au 
„den  Berührungsflächen  der  heterogenen  Leiter  ändert  u  sich  sprung- 
„weise.  Es  boU  der  Baum,  den  die  Flüssigkeit  einnimmt,  0  heisseu. 
„der  Baum,  den  die  Theile  der  Molekeln  von  der  einen  Art  einnehmen. 
„1,  und  der  Baum,  welchen  die  Theile  derselben  von  der  andern  Art 
„erfüllen,  2;  es  soll  wei-  [326]  ter  u  bezeichnet  werden  durch  u0,  ». 
„oder  m2,  je  nachdem  der  Punkt,  auf  den  es  sich  bezieht,  in  dem 
„Baume  0,  1  oder  2  liegt;  es  sollen  endlich  (0, 1),  (1, 2),  (2,  0)  die  elek- 
trischen Differenzen  je  zweier  der  heterogenen  .Leiter  genannt  werden. 
„Es  muss  dann 

„für  die  Grenzflächen  von  0  und  1  w0  —  ux  =  (0,  1) 
»  v     »  »  w     1     »     2  tix  — 1«2  =  (1,  2) 

»  tt      n  »  n     2     n     °  "2  ~  "o  =  (2>  °) 

„sein.  Ferner  müssen  an  diesen  Grenzflächen  -^ ,  -7-,  -=-  keine  Sprünge 

„zeigen.  Endlich  müssen  dieselben  Differentialquotienten  in  der  Unend- 
lichkeit verschwinden.  Durch  diese  Bedingungen  ist  die  Funktion  u  bis 
„auf  eine  additive  (konstante  vollständig  bestimmt;1  man  findet  dieselbe 
„durch  die  folgende  Erwägung." 

„Für  einen  geschlossenen  elektrischen  Strom  lassen  sich  nach  einem 
„bekannten  von  AmpEbe  aufgestellten  Satze  in  Beziehung  auf  seine  mag- 
netischen Wirkungen  magnetische  Flüssigkeiten  substituiren ,  die  auf 
„einer  beliebigen  durch  die  Stromescurve  begrenzten  Fläche  auf  gewisse 
„Weise  vertheilt  sind.  Diese  Substitution  ist  nur  dann  nicht  erlaubt, 
„wenn  es  sich  um  die  Wirkung  des  Stromes  auf  einen  in  der  gewählten 
„Fläche  liegenden  Punkt  handelt.  Ist  v  das  Potential  der  magnetischen 
„Fläche  in  Beziehung  auf  einen  Punkt  {x,  y,  z)}  so  erleiden    bei  dem 

„Durchgange  durch  die  Fläche  ^-,  -j-,  -y-  keine  Sprünge,  v  selbst  aber 


1  Vergl.  Poggendobfp's  Annalen  u.  s.  w.    Bd.  LXXV.   S.  189. 
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„ändert  sich  sprungweise  um  4m,  wenn  .i  die  Intensität  des  Stromes  be- 
deutet, für  den  sich  die  magnetische  Flache  substituiren  lässt." 

„Man  wird  hiernach  den  für  u  aufgestellten  Bedingungen  vollständig 
„genügen,  wenn  man  u  gleichsetzt  dem  Potentiale  von  magnetischen  Flüs- 
sigkeiten, welche  auf  den  Grenzflächen  der  heterogenen  Leiter  in  gewis- 
„ser  Weise  vertheilt  sind,  nämlich:  auf  den  Grenzflächen  von  0  und  1 
„so,  dass  diese  Flächen  sich  substituiren  lassen  für  Strome,  die  ihre  Con- 

(0   1)  * 

„teuren  mit  der  Intensität  v  \    ■  durchfliessen,  auf  den  Grenzflächen  von 

„1  und  2  so,  dass  diese  Flächen  sich  substituiren  lassen  für  Ströme,  die 

(1    2) 
„mit  der  Intensität     !  -    ihre  Contouren  durchfliessen,  auf  den  Grenz- 

4  Jl 

„flächen  von  2  und  0  endlich  so,  dass  diese  Flächen  sich  für  Ströme 

„substituiren  lassen,  die  mit  der  Intensität  -  j-  -  ihre  Contouren  durch- 

„fliessen.  Die  Contouren  der  drei  Gattungen  von  Grenzflächen  fallen  zu- 
„sammen  und  bilden  die  Curve,  in  denen  die  drei  heterogenen  Leiter  zu- 
„sammenstossen;  die  bezeichneten  magnetischen  Flächen  lassen  sich  daher 
„zusammen  für  Strome  substituiren,  die  diese  Curve  mit  der  Intensität 


4-^((0,l)  +  (l,2)  +  (2,0)) 


„durchfliessen.  Die  Differentialquotienten  des  Potentials  dieser  Ströme 
„(die  eindeutig  sind,  während  das  Potential  selbst  vieldeutig  ist)  müssen 
„hiernach  überall  den  Differentialquotienten  von  u  gleich  sein;  mit  an- 
deren Worten:  die  Kraft,  die  von  diesen  Strömen  auf  einen  Magnetpol 
„ausgeübt  wird,  der  an  irgend  einem  Punkte  sich  befindet,  muss  der 
„Bichtung  und  Grösse  nach  die  Strömung  darstellen,  die  an  diesem  Punkte 
„von  den  elektromotorischen  Molekeln  hervorgerufen  wird." 

„Es  soll  nun  der  Fall  näher  betrachtet  werden,  dass  innerhalb  eines1 
„durch  zwei  senkrechte  Grundflächen  begrenzten  Cylinders  eine  unendliche 
„Menge  gleichartiger  unendlich  kleiner  elektromotorischer  Molekeln  gleich- 
„massig  und  so  angeordnet  ist,  dass  ihre  Axe  der  Cylinderaxe  parallel 
„sind.  Die  bestimmenden  Ströme  (um  diesen  Ausdruck  zu  gebrau- 
chen) derjenigen  Molekeln,  welche  in  einem  Querschnitte  des  Cylinders 
„liegen,  lassen  sich  in  Beziehung  auf  jeden  Punkt  ausserhalb  des  Cylin- 
„ders  ersetzen  durch  einen  Strom,  der  den  Contour  des  Querschnittes 
..durchmesst  und  dessen  Intensität  sich  verhält  zur  Intensität  der  einzel- 
nen Ströme  wie  die  Summe  der  von  diesen  umflossenen  Flächen  zur 
„Fläche  des  Querschnitts.  Für  jeden  äusseren  Punkt  lassen  sich  also  die 
„be-  [328]  stimmenden  Ströme  durch  ein  Solenoid  ersetzen,  das  die  Oberfläche 
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„des  Cylinders  bildet  Dieses  Solenoid  lässt  sich  für  jeden  äusseren  Punkt 
„weiter  ersetzen  durch  zwei  magnetische  Flachen,  die  mit  den  Grund- 
„flächen  des  Cylinders  zusammenfallen  und  von  denen  die  eine  mit  nörd- 
„licher,  die  andere  mit  südlicher  Flüssigkeit  von  gleichmassiger  Dichtigkeit 
„belegt  ist  Die  Richtung,  die  unter  dem  Einflüsse  dieser  magnetischen 
„Flächen  eine  unendlich  kleine  Magnetnadel  in  irgend  einem  äusseren 
„Punkte  annimmt,  ist  die  Richtung  des  Stromes,  den  die  elektromotori- 
sch«! Molekeln  hervorrufen,  in  diesem  Punkte." 

„Es  soll  nun  noch  angenommen  werden,  dass  der  Querschnitt  des 
„Cylinders  unendlich  klein  ist,  während  seine  Länge  endlich  ist  Für  die 
„beiden  magnetischen  Flächen  können  dann  in  Beziehung  auf  alle  in  end- 
„licher  Entfernung  von  ihnen  liegenden  Punkte  magnetische  Pole  gesetzt 
„werden.  Eine  Magnetnadel,  die  auf  der  Verbindungslinie  zweier  ungleich- 
„namigen  Pole  sich  befindet,  stellt  sich  in  die  Richtung  dieser.  Daraus 
„folgt,  dass  die  Strömungen,  die  durch  die  elektromotorischen  Molekeln 
„hervorgerufen  werden,  in  den  Punkten  der  Oberfläche  des  sie  enthalten- 
„den  Cylinders  parallel  der  Axe  sind,  also  in  der  Oberfläche  selbst  flies- 
ten. Es  gilt  dieses  nur  nicht  für  die  Punkte  der  Oberfläche,  die  den 
„Enden  des  Cylinders  unendlich  nahe  hegen.  Wenn  man  in  einem  Leiter 
„eine  Fläche,  die  aus  Strömungscurven  besteht,  isolirend  macht,  so  wird 
„dadurch  nirgend  die  Strömung  weder  in  der  Richtung  noch  in  der  Grösse 
„geändert.  Es  wird  desshalb  auch  ohne  jeden  Einfluss  sein ,  wenn  der 
„die  elektromotorischen  Molekeln  enthaltende  Cylinder  mit  einer  isoliren- 
„den  Schicht  bekleidet  wird,  sobald  nur  in  unendlich  kleiner  Ausdehnung 
„an  den  Enden  die  Mantelfläche  frei  bleibt." 

„Wenn  der  Querschnitt  des  Cylinders  ein  endlicher  ist,  so  wird  seine 
„Oberfläche,  wenn  sie  nicht  isolirt  ist,  von  den  Strömungscurven  geschnit- 
„ten;  es  wird  dann  also  eine  Aenderung  der  Strömungen  in  Grosse  und 
„Richtung  eintreten  müssen,  wenn  die  Mantelfläche  des  Cylinders  mit 
•„einer  isolirenden  Schicht  belegt  wird.  Diese  Aenderung  anzugeben, 
„scheint  mir  aber  eine  sehr  schwierige  Aufgabe  zu  sein." 

[329]  Hrn.  Kibchhoff's  schöne  Theorie  setzt,  wie  man  sieht,  eine 
beständige  Wirksamkeit  des  elektrischen  Organes  voraus.  Zu  den  darin 
gemachten  Annahmen  der  Unpolarisirbarkeit,  der  gleichen  Leitungsgüte 
aller  leitenden  Stoffe ,  und  der  Unendlichkeit  der  umgebenden*  leitenden 
Masse,  kommt  also  noch  hinzu  die  Vernachlässigung  der  Induction,  welche 
die  Entladung  begleitet  Doch  ist  dies,  bei  der  geringen  in  diesem  Gebiet  er- 
reichbaren Genauigkeit  der  Beobachtung,  zunächst  gleichgültig.  Wir  können 
uns  der  Ergebnisse  jener  Theorie  in  den  dadurch  umfassten  Fällen  als 
einer  ersten  Annäherung  bedienen,  und  zwar  unabhängig  davon,  ob  der 
Molecularhypothese  etwas  Wahres  zu  Grunde  liege  oder  nicht  Denn  wir 
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können,  wenn  wir  wollen,  die  elektrischen  Platten  als  im  Sinn  ihrer  Axe 
plattgedrückte  elektromotorische  Molekeln  ansehen,  und  von  ihren  bestim- 
menden Strömen,  wie  von  denen  der  Molekeln  Sprechen;  oder  wir  können 
noch  einfacher  uns  das  elektrische  Organ  als  eine  aus  elektromotorischen 
Flachen  aufgebaute  Säule  vorstellen,  deren  stromerzeugende  Wirkung  in 
einem  äusseren  Punkt  ersetzbar  ist  durch  die  magnetische  Wirkung,  welche 
eine  in  diesem  Punkte  befindliche  Magnetnadel  von  Seiten  derselben  Fla- 
chen erführe,  wären  diese  Flächen  unendlich  dünne,  mit  den  beiden 
Magnetismen  belegte  Scheiben.  Die  vereinte  Wirkung  der  elektromotori- 
schen Flächen  kann  alsdann,  wofern  das  Organ  als  ein  Prisma  mit  senk- 
rechten Grundflächen  schematisirbar  ist,  durch  die  Wirkung  dieser  Grund- 
flächen ersetzt  werden,  deren  eine  mit  nördlichem,  die  andere  mit  süd- 
lichem Magnetismus  belegt  wäre.  Es  verdient  gewiss  die  höchste  Be- 
wunderung, dass  Hr.  Fa&aday  im  Wesentlichen  schon  im  Jahr  1838, 
sieben  Jahre  ehe  Hr.  Kibchhopp  das  erste  Problem  über  Strombewe- 
gong  in  nicht  prismatischen  Leitern  behandelte,  diesen  Satz  durch  die 
Anschauung  gefunden  und  behauptet  hat1  Leider  ist  dessen  Anwend- 
barkeit, wie  bereits  [380]  angedeutet  wurde,  sehr  beschränkt,  da  abge- 
sehen von  den  Schwierigkeiten,  die  dafür  aus  der  Gestalt  und  aus  der 
vielleicht  nicht  überall  gleichen  Kraft  der  Organe  erwachsen,  die  Magnetr 
kraftlinien  nicht  mehr  mit  den  Stromcurven  zusammenfallen,  sobald 
Bohrende  Scheidewände  in's  Spiel  kommen.  Wo  man  aber  mit  hin- 
reichender Genauigkeit  einen  Magnet  für  das  elektrische  Organ  setzen 
kann,  giebt  es  fortan  ein  einfaches  Mittel,  sich  einen  beliebigen  Durch- 
schnitt durch  das  zugehörige  Stromflächensystem  zu  verschaffen.  Dazu 
braucht  man  nur  in  der  wagerecht  gestellten  Ebene  des  verlangten 
Durchschnittes  ein  mit  Eisenfeilicht  bestreutes  Papier  anzubringen  und  zu 
erschüttern,  bis  die  magnetischen  Gurven  sich  ausgeprägt  haben.  Nicht 
bloss  die  Richtung  des  Stromes  wird  sich  durch  die  Anordnung  der 
Späne,  sondern  auch  dessen  Dichte  durch  ihre  grössere  oder  geringere 
Anhäufung  aussprechen. 


*l  Experimental  Researches  etc.  Vol.  II.  London  1844.  p.  12.  Ser.  XV.  No- 
vember 1888.  §.  1784.  —  Fohl  hatte  zwar  schon  1826  die  Stromcurven  mit  den 
magnetischen  Kraftlinien  verglichen  (s.  meine  Untersuchungen  o.  s.  w.  Bd.  I. 
S.  565),  allein  dieser  Ausspruch  beruhte  bei  ihm  nur  auf  der  naturphilosophischen 
Lehre  von  der  Polarität,  and  insofern  es  sich  in  Pohl's  Vorstellung  dabei  nicht, 
wie  in  Hrn.  Fabaday's,  um  ein  anbegrenztes  leitendes  Mittel  handelte,  war  ich  im 
Recht,  als  ich  a.  a.  O.  sagte,  dass  sein  Vergleich  keinen  Sinn  habe. 
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§.  IV.    Von  der  Abwesenheit  isolirender  Hüllen  am  elektri- 
schen Organe. 

Von  Allem  muss  nun  ein  Punkt  in's  Klare  gebracht  werden,  derr 
obgleich  im  Grunde  ganz  unbedenklich,  doch  lange  für  Viele  ein  Anstoss 
und  der  Ursprung  einer  grossen  Verwirrung  gewesen  ist 

Bekanntlich  verglich  Volta  schon  in  seinem  Brief  an  Banks  die 
Säule  dem  Organe  der  Zitterfische,  ja  er  schlug  dafür  den  Namen  eines 
künstlichen  elektrischen  Organes  vor.  Volta  wusste,  dass  im  Inneren 
eines  Thieres,  also  auch  der  Zitterfische,  nicht  gut  isolirende  Häute  denk- 
bar seien,  und  wies  aus  diesem  Grunde  Nicholsons  oben  S.  669  er- 
wähnte Theorie  zurück.  Dennoch  setzte  Volta  bei  seinem  eigenen  Ver- 
gleiche des  Organes  und  der  Säule  voraus,  dass  letztere  bis  auf  [331] 
ihre  Pole  isolirt  unter  Wasser  versenkt  sei.1  Später  vermuthlich  auf 
diesen  Widerspruch  aufmerksam  geworden,  nimmt  er  seine  Zuflucht  zur 
Annahme,  dass  beim  Schlage  die  Organe  seitlich  von  den  sie  umgebenden 
Geweben  sich  ablösen.3  Noch  später  hat  er  zwar  durch  Versuche  sich 
überzeugt,  dass  starke  Säulen  schlagen,  auch  wenn  sie  in  ihrer  ganzen 
Länge  mit  nassen  Binden  umwickelt  sind.  Dennoch,  heisst  es,  liebt 
Volta  noch  sich  vorzustellen  (ama  di  figurarsi),  dass  die  einzelnen 
Säulen  des  Organes  von  einer  isolirenden,  wenn  auch  noch  so  dünnen, 
vielleicht  fettigen  Schicht  umhüllt  seien.3 

Deluc  stellte  gleichfalls  Versuche  mit  untergetauchten  Säulen  an, 
und  da  er  fand,  dass  diese  dabei  ihre  Wirkung  einbüssten,  so  schloss  er, 
dass  die  Kraft  der  Zitterfische  nicht  Elektricität,  oder  dass  letztere  wenig- 
stens in  diesen  Thieren  noch  mehr  umgewandelt  sei,  als  seiner  Meinung 
nach  schon  in  der  Säule  selber.4 

Auch  Ritter  befasste  sich,  ohne  bestimmten  Erfolg,  mit  dergleichen 
Untersuchungen. 6 

Noch  im  Beginn  der  vierziger  Jahre  schrieb  Hr.  Valentin  den  die 
Säulen  des  Zitterrochenorganes  begrenzenden  sehnigen  Scheidewänden  die 


1  Coilezione  dell*  Opere  ec.  Firenze  1816.  t  IL  p.  II.  p.  117. 
*  Ivi,  p.  268;  —  Gehlen's  Journal  für  die  Chemie,  Physik  u.  s.  w.    180u 
Bd.  IV.  S.  631. 

3  L'Identita  del  Fluido  elettrico  col  cosi  detto  Fluido  galvanico  vittorioaamente 
dimostrata  con  nuove  Esperienze  ed  Osservazioni.  Memoria  communicata  al  Signore 
Pieteo  Confioliachi  ec.  Pavia  1814.   4°.  p.  75. 

4  Traite  Giemen taire  du  Fluide  electrico  -  galvanique.  Paris  1804.  t  H- 
p.  253. 

8  Gehlen'b  Journal  u.  c  w.    A.  a.  O.   S.  633  ff.  Anm. 
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Rolle  isolirender  Hüllen  zu, l  und  Hr.  Schönbein  neigte  sich  zur  Ansicht, 
<lass  der  Gymnotus  sich  willkürlich  von  dem  umgebenden  Wasser  iso- 
liren  könne.2 

So  fanden  also  bis  zu  verhältnissmässig  neuer  Zeit  Physiker  und 
Physiologen  eine  Schwierigkeit  darin,  sich  vorzu-  [332]  stellen,  wie  im 
elektrischen  Organ  auch  ohne  Isolation  eine  Summirung  der  Elementar- 
wirkungen stattfinde.  Gleich  in  meinem  'Vorläufigen  Abriss'  habe 
ich  diese  Schwierigkeit  als  illusorisch  bezeichnet,  und  mittels  des  Prin- 
cipe der  Deckung  der  Ströme  das  Zustandekommen  der  Summirung 
folgendermaa8sen  veranschaulicht. 

Befindet  sich  in  einem  körperlichen  .Leiter  irgendwo  ein  elektromo» 
torisches  Flächenelement,  so  wird  die  Masse  des  Leiters  von  der  dadurch 
erregten  Strömung  erfüllt.  Die  von  beliebig  viel  und  beliebig  gelegenen 
solchen  Elementen  ausgehenden  Strömungen  setzen  sich  in  jedem  Punkte 
(nach  dem  Parallelogramm  der  Kräfte)  zusammen.  Sind  die  Elemente 
in  parallelen  Ebenen  hinter  einander  und  gleichsinnig  angeordnet,  so 
wird  eine  Verstärkung  der  Wirkung  des  einzelnen  auf  einen  gegebenen 
Punkt  stattfinden.  Setzt  man  an  Stelle  der  elektromotorischen  Flächen- 
elemente die  Platten  des  elektrischen  Organe»  im  Augenblicke  der  Ent- 
ladung, so  hat  man  ein  Bild  davon,  wie  trotz  mangelnder  Isolation,  die 
Wirkungen  summirt  werden. 

Diese  an  sich  einleuchtende  Vorstellung  ist  jetzt  durch  eine  strenge, 
von  Hrn.  Helmholtz  gegebene  Ableitung  völlig  gerechtfertigt,9  und  für 
den  Fall  unbegrenzter  Ausdehnung  des  körperlichen  Leiters  ergiebt  sich 
dasselbe  auch  auf  dem  von  Hrn.  Kirchhoff  vorgezeichneten  Wege. 
Durch  folgende  Versuche  wird  übrigens  die  Möglichkeit  der  Summirung 
ohne  Isolation,  wenn  es  nöthig  sein  sollte,  ausser  Zweifel  gesetzt. 

Der  einen  langen  Seite  eines  182 mm  langen,  119 mm  breiten,  38 mm 
tiefen,  25 mm  hoch  mit  Brunnenwasser  gefüllten  Porzellantroges  entlang 
wurden  zwei  50 mm  hoch  mit  Fliesspapier  bekleidete,  25  mm  breite  Platin- 
platten als  Enden  des  Muskelmultiplicators 4  in  130  mm  Abstand  sym- 
metrisch so  aufgestellt,  dass  die  Ebene  der  Platten  zur  Wand  des  Troges 
senkrecht  war.  Diese  Platten  heissen  die  Ableitungsplatten.  Die 
elektrischen  Platten  nachzuahmen,  dienten  24  aus  Platin  und  Zink  zu- 
sammengelöthete  Plattenpaare.    Sie  waren  quadratisch,  von  25 mm  Seite, 


1  B.  Wagner's  Handwörterbuch  der  Physiologie  u.  s.  w.  Artikel  „Elektricitat 
der  Thiere".    Bd.  J.  Braunschweig  1842.   S.  277. 
»  Archive*  de  l'tilcctricitt.  1841.  t  I.  p.  459. 
'  Poggbndokff's  Annalen  u.  s.  w.  1853.  Bd.  LXXXIX.  S.  212. 
4  Untersuchungen  u.  s.  w.   Bd.  I.   S.  162. 
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und  3mm  dick,  das  Zink  verquickt.  Eine  grössere  oder  [333]  genug«* 
Zahl  dieser  Plattenpaare,  je  nach  Bedürfhiss,  wurde  in  säulenartiger  An* 
Ordnung  mit  der  Kante  auf  eine  Leiste  gekittet,  wobei  zwischen  je  rww 
Paaren  1  mm  Zwischenraum  blieb.1  Mittels  der  Leiste  wurde  die  SiuV 
plötzlich  längs  der  anderen  langen  Seite  des  Troges  in  symmetrischer 
Stellung  versenkt,  und  der  Ausschlag  abgelesen.  S.  Bogen  1  in  Fig.  \ 
Taf.  LH.,  wo,  wie  auch  in  den  übrigen  hiehergehörigen  Figuren,  d* 
dunklen  Begrenzungen  das  Platin  oder  Kupfer,  die  lichten  das  Zink  er- 
stellen; an  a*  sind  die  Ableitungsplatten. 

Diese  Art  der  Beobachtung,  dieselbe,  welche  mir  zu  den  Versuche 
an  den  elektromotorischen  Muskelmodellen  diente,  war  durch  die  doppelt? 
Polarisation  geboten,  in  Folge  deren  die  bestandige  Ablenkung  *hi 
schwach  und  unregelmässig  ausfiel.  Viel  besser  wäre  gewesen,  sttft 
der  Zinkplatinplatten  Elektrodenpaare  beständiger  Ketten  in  einer  Ftibsg- 
keit  anzuwenden,  worin  sie  nicht  polarisirt  würden,  und  ebenso  die  Ab- 
leitungsplatten unpoiarisirbar  zu  machen,  also  z.  B.  als  Flüssigkeit  schwefel- 
saure Zinkoxydlösung,  als  Elektroden  und  Ableitungsplatten  verquickte 
Zink  zu  nehmen,  und  die  beständigen  Ablenkungen  an  der  Spiegclbte***- 
zu  beobachten  (vergl.  oben  S.  104  ff.).  Zur  Zeit  jener  Versuche  bes» 
ich  diese  Hülfsmittel  noch  nicht;  ich  mache  die  Versuche  aber  bekannt 
wie  sie  sind,  weil  ich  voraussehe,  dass  ich  noch  lange  keine  Müsse  finden 
werde,  darauf  zurückzukommen,  und  weil  sie,  im  Wesentlichen.  <i«vh 
auch  so  ihren  Zweck  erfüllen. 

Bei  der  beschriebenen  Anordnung  erhielt  ich  im  Mittel  aus  10  Ver- 
suchen von 

1,  2,         3,         4,  6,         8,        10,        12,        16,      20  Plattenpaam. 

13-7,    16*0,    17-3,    22-2,    29-4,    39-8,    49-5,    55-2,    63-7,    90°  +  r  AwarhU: 

Man  sieht,  wie  die  Wirkungen  mit  der  Zahl  der  Plattenpaare  wach*- 
Allerdings  war  deren  absolute  Starke  sehr  klein.  Zwar  erfolgten  Zuckung»  l 
eines  unter  Wasser  befindlichen  stromprüfenden  Froschschenkels,  vfiit 
in  der  Nähe  seines  Nerven  ein  Zinkplattenpaar  rasch  eingetaucht  wur: 
und  sogar  nach  Abtrennung  des  Nerven  fuhren  Zuckungen  fort  dun- 
unmittel-  [334]  bare  Beizung  zu  erscheinen.  Aber  auch  vom  leise^t 
subjeetiv  wahrnehmbaren  Schlage  war  keine  Bede, '  und  trotz  der  gros**.» 
Zahl  der  Sauleuglieder  bei  den  Zitterfischen  muss  man,  um  der»  ©> 


1  Das  Aufkitten  geschah,  indem  ich  zwischen  den  Platten  1  mm  dick«  F ></ 
nierplättchen  brachte,  welche  nachher  entfernt  worden. 

*  Eine  Prüfung  auf  elektrischen  Geschmack  ist  in  meinem  Tagetacfcr  ai  - 

angegeben. 
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geheure  Wirkungen  zu  verstehen,  doch  immer  eine  sehr  grosse  elektro- 
motorische Kraft  ihrer  Elementarketten  voraussetzen.1 

Dass  Deluc  von  seiner  unter  Wasser  versenkten  Säule  keine  Wir- 
kung erhielt,  erklärt  sich  so,  dass  das  Wasser  zwischen  das  Silber  und 
Zink  der  einzelnen  Paare  drang,  daher  auch  die  aus  dem  Wasser  ge- 
nommene und  äusserlich  abgetrocknete  Säule  unwirksam  blieb.8  Mit 
anderen  Worten,  Deluc's  versenkte  Säule  war  keine  Säule  mehr. 

[335]  Es  «hat  also  nicht  allein  keine  Schwierigkeit,  zu  begreifen, 
wie  ohne  Isolation  die  Summirung  der  Wirkungen  geschehe,  sondern  die 
Schwierigkeit  liegt  eher  auf  der  entgegengesetzten  Seite.  Nur  wenn  eine 
Säule  aus  verschwindend  kleinen  Elementen  in  einer  Stromcurve  ge- 
bogen ist,  gelingt  es  schon  jetzt,  die  Wirkung  einer  die  Säule  umgeben- 
den isolirenden  Hülle  wirklich  scharf  zu  bestimmen,  und  alsdann  ist 
diese  Wirkung  Null,  wie  stets,  wenn  eine  Stromfläche  isohrend  gemacht 
wird  (vergL  oben  S.  676).  Pur  den  Fsdl  einer  anderen  Biegung  ist 
zwar  die  Wirkung  nicht  Null,  aber  zu  vernachlässigen,  da  das  Ein- 
tauchen eines  beliebig  gebogenen  Glasfadens  in  eine  Flüssigkeitsmasse,  in 
welche  zwei  punktförmige  Elektroden  tauchen,  die  Strömung  nicht  merk- 
lich ändert.  Für  den  Fall  eines  endlichen  Querschnittes  der  Säule,  wie 
auch  sonst  unter  anderen  als  den  obigen  Annahmen,  lässt  sich  der  TJnter- 


1  Ich  habe  1852  in  London  mit  den  HH.  Fabada y,  Bence  Jones  und  An- 
deren Folgendes  gesehen.  Wir  wollten  erfahren,  wie  der  Gymnotns  der  Polytechnic 
Institution  gegen  fremde  elektrische  Schläge  sich  verhalte,  da  er  für  seinen  eigenen 
unempfindlich  scheint.  Auf  der  Bahn  des  Fisches,  der  rahig  den  Wänden  seines 
etwa  2»  langen,  l-5m  breiten  und  0*5  m  tiefen  Troges  entlang  schwamm,  wurde 
gleichsam  ein  Thor  aus  breiten  Kupferplatten  gebaut.  Vielleicht  weil  er  erblindet 
war,  liess  er  dadurch  in  seinem  gewohnten  Kreise  sich  nicht  stören.  In  dem  Augen- 
blicke, wo  der  Kopf  des  Fisches  zwischen  den  Platten  sich  befand ,  entlud  Hr.  Fa- 
radat  durch  sie  eine  Leydener  Batterie,  oder  ich  machte  die  Platten  zu  Elektroden 
der  seeundären  Rolle  meines  Schlitteninductoriums.  Allein  obsehon  wir  die  Schläge 
allmählich  bis  zur  grössten  Stärke  steigerten,  welche  die  Vorrichtungen  gerade  zu- 
liessen,  gelang  es  uns  nicht,  den  mächtigen  Temblador  aus  seinem  Gleichmuthe  zu 
bringen.  Aus  doppeltem  Grunde  kein  Wunder;  einmal  weil  unstreitig  der  Gymno- 
tus  mit  dem  Malopterurus  die  seitdem  von  mir  an  diesem  entdeckte  relative  Immu- 
nitat gegen  elektrische  Schläge  theilt  (s.  oben  S.  638);  fur's  zweite,  weil  sich  ergab, 
dass  wegen  der  Ausbreitung  des  Stromes  in  der  bedeutenden  Wassermasse  auch 
ein  Mensch,  der  die  Hände  zwischen  den  Kupferplatten  hielt,  von  den  Schlägen  des 
Inductoriums  nichts  empfand.  Als  aber,  während  ich  diesen  Versuch  anstellte,  dem 
an  der  anderen  langen  Seite  des  Troges  befindlichen  Gymnotus  ein  Frosch  auf  den 
Rücken  gesetzt  wurde,  und  der  Gymnotus,  das  Lebendige  spürend,  nunmehr  seine 
Batterien  entlud,  erhielt  ich  einen  Schlag  bis  in  die  Elbogen,  der  mir  reichlich  An- 
lass  gab,  über  die  grosse  Ueberlegenheit  der  elektrischen  Organe  nachzudenken. 

3  Ibidem,  p.  256. 
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schied,  den  die  Hülle  in  der  Ausbreitung  des  Stromes  bewirkt,  noch 
nicht  angeben.  Bestimmt  lässt  sich  nur  sagen,  dass  der  Ton  jeder  elek- 
tromotorischen Flache  ausgehende  Strom  daW  schwächer  wird,  weü  der 
Widerstand,  den  er  zu  überwinden  hat,  um  den  Widerstand  der  Säule 
wächst  Bei  dem  Bestreben  aber,  mittels  der  blossen  Anschauung  ab- 
zuleiten, dass  die  Summe  dieser  schwächeren  Wirkungen  auf  einen  äusse- 
ren Punkt  grosser  ausfalle  als  vorher,  stösst  man  auf  Bedenken,  die  kaum 
anders  als  durch  Rechnung  zu  beseitigen  sein  werden. 

Auch  der  Versuch,  in  der  beschriebenen  Art  angestellt,  liess  mich 
im  Stich.  Beim  abwechselnden  Eintauchen  der  Säule  hinter  einem  Glas- 
streif  und  ohne  ihn,  fielen  die  Wirkungen  zu  unregelmässig  aus,  um 
ihnen  etwas  sicheres  zu  entnehmen.  Mit  dem  Eintauchen  des  Streifes, 
nachdem  die  Wirkung  der  Säule  beständig  geworden,  war  auch  nichts 
anzufangen,  da  die  Bewegung  des  Wassers  die  Polarisation  störte.1  Viel- 
leicht hätte  der  Unterschied  zwischen  beiden  Anordnungen  sich  deut- 
licher ausgeprägt,  wenn  in  dem  einen  Falle  die  Wasserschichten  zwischen 
den  Plattenpaaren  gar  nicht  über  deren  Band  fort  in  Verbindung  gestan- 
den hätten,  d.  h.  wenn  die  Säule  wirklich  ganz  isolirt  gewesen  wäre. 

[336]  Da  es  am  elektrischen  Organ  keine  isolirende  Hülle  giebt;  da, 
wie  soeben  gezeigt  wurde,  die  Summirung  der  Elementarwirkungen  auch 
ohne  solche  Hülle  vor  sich  geht;  und  da,  wie  die  Folge  lehren  wird,  die 
wichtigsten  in  der  Ausbreitung  des  Zitterfischschlages  bemerkten  Eigen- 
thümlichkeiten  sich  an  nicht  isolirten,  unter  Wasser  getauchten  Säulen 
gleichfalls  nachweisen  lassen,  so  wird  in  der  Theorie  dieses  Schlages  fortan 
von  der  Isolation  abzusehen  sein.  Es  folgt  zugleich,  dass  man  am  elek- 
trischen Organ  genau  genommen  nicht  in  der  Art  von  Polflächen  reden 
kann,  wie  bisher  geschah,  oder  dass  wenigstens  dieser  Ausdruck  hier  ebenso 
uneigentlich  gebraucht  wird,  wie  am  Magnete  (vergl.  oben  S.  629).  Der  strenge 
Begriff  von  Polflächen  ist  der  zweier  Flächen  von  verschiedenem,  aber  für 
eine  jede  oonstantem  Potential,  deren  Umrisse  durch  eine  Kraftfläche  zu- 
sammenhängen. Eine  untergetauchte,  bis  auf  ihre  letzte  positive  und 
negative  Fläche  isolirte  Säule  aus  metallischen  Plattenpaaren  hat  daher 
an  diesen  beiden  Flächen  wahre  Polflächen,  und  die  mantelformige  Grenze 
zwischen  Wasser  und  isolirender  Hülle  ist  die  Kraft-  oder,  wie  sie 
hier  heisst,  Stromfläche.  Fällt  die  isolirende  Hülle  fort,  und  setzt  man 
die  Leitungsfahigkeit  der  Plattenpaare  gleich  der  des  Wassers,  so  hören 
nicht  bloss  die  früheren  Polflächen  auf,  isoelektrische  Flächen  zu  sein, 
sondern  auch  der  Mantel  wird  schräg  von  Stromcurven  geschnitten.  In 
diesem  Sinne  passt  auf  die  Art,  wie  nach  meinen  Hypothesen  im  elektri- 


1  Vergl.  Untersuchungen  u.  s.  w.   Bd.  I.    S.  212.    Anm.  1. 
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sehen  Organ,  im  elektrotonisirten  Nerven,  in  der  den  Neigungsstrom  er- 
zengenden Grenzschicht  am  schrägen  Muskelquerschnitt  (s.  oben  S.  117  ff.), 
ferner  wie  in  innerlich  polarisirten  Leitern  (s.  oben  Bd.  L  S.  23)  die 
Summirung  der  Elementarwirkungen  geschieht,  der  in  meinem  'Abriss' 
vorgeschlagene  Name  der  unvollkommenen  Säulenbildung.1 

[337]    §.  V.    Nachahmung  der  Wirkungen  zwischen  verschie- 
denen Punkten  der  Länge  des  Zitieraales  und  Zitterwelses. 

Hr.  Fabaday  hat  am  Gymnotus  gezeigt,  1.  dass  jeder  Punkt 
des  im  Wasser  befindlichen  Fisches  oder  seiner  nächsten  Umgebung  sich 
negativ  verhalt  gegen  jeden  davor,  und  positiv  gegen  jeden  dahinter  am 
Fische  gelegenen;  2.  dass  die  Wirkungen  um  so  kraftiger  sind,  je  weiter 
auseinandergelegene  Punkte  man  berührt;  3.  dass  sie  verschwinden,  wenn 
die  abgeleiteten  Punkte  symmetrisch  zur  Axe  des  Fisches  liegen.8  Ranzi 
und  ich  wiesen  dieselben  Gesetze  am  Zitterwelse  nach  (s.  oben  S.  630). 

Ich  habe  entsprechende  Erscheinungen  an  der  unter  Wasser  befind- 
lichen Säule  aus  24  Platinzinkplattenpaaren  erhalten.  Sie  wurde,  auf 
eine  Leiste  gekittet,  zuerst  wieder  längs  der  einen  langen  Seite  des  Tro- 
ges symmetrisch  eingetaucht.  Doch  befanden  sich  diesmal  die  Ableitungs- 
platten nach  dem  Eintauchen  ihr  ganz  nahe.  Diese  liessen  zwischen  sich 
einen  beständigen  Abstand  von  25 mm.  Welche  Stellung  ich  ihnen  auch 
längs  der  Säule  gab,  stets  erfolgte  beim  Eintauchen  ein  Ausschlag  in  der 
Sichtung,  dass  die  dem  Zinkende  der  Säule  nähere  Platte  sich  positiv 
gegen  die  andere  verhielt  (Bogen  2,  3,  4  Fig.  8). 

Als  die  Ableitungsplatten  symmetrisch  zur  Mitte  der  Säule  standen, 
und  ihr  Abstand 

1,  2,  3,  4cm    betrog,  erfolgten 

31  •  5 ,         69-0,        90  +  x ,        90  +  X*   Ausschlag 

im  Mittel  aus  zwei  Versuchen.  Die  stärkste  Wirkung  trat  ein,  wenn  die 
Ableitungsplatten  eine  Verlängerung  der  Säule  vorstellten  (Bogen  5). 
Die  Wirkung  wurde  schon  ansehnlich  schwächer,  wenn  ich  die  Platten 
aus  dieser  Lage  in  ihrer  Ebene  um  ihre  Breite  verschob  (Bogen  6). 

[338]  Wurde  die  Säule  so  versenkt,  dass  ihre  Axe  mit  der  des  Troges, 
und  ihre  Mitte  mit  dessen  Mitte  zusammenfiel,  während  die  Ableitungsplatten, 
in  derselben  Querebene  befindlich ,  die  Säule  zwischen  sich  fassten,  so  war 
die  Wirkung  Null.    War  die  Querebene  zugleich  die  mittlere,  so  machte 


1  i  a.  O.  8.  30.  §.  76.  —  Vergl.  oben  S.  626. 

*  Experimental  Researches  etc.    London  1844.   vol.  II.   p.  6.  9—11.  §.  1764. 
1773—1781. 
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es  keinen  Unterschied,  ob  die  eine  Platte  sich  der  Säule  näher  befand, 
als  die  andere. 

Diese  Versuche  zeigen,  dass  aus  den  darin  nachgeahmten  Erschei- 
nungen für  die  im  vorigen  Paragraphen  entwickelte  Lehre  kein  Hinder- 
niss  erwächst  Bei  grösserer  Vollkommenheit  einerseits  der  Versuche  an 
den  Zitterfischen  selber,  andererseits  der  schematischen  Versuche  und  der 
Theorie  böte  sich  so  Gelegenheit  zu  einem  neuen  Beweise  dafür,  dass  die 
Seiten  des  Organes  nicht  isolirt  sind.  Denn  wenn  ich  mich  auch  irrte, 
als  ich  im  'vorläufigen  Abriss'  sagte,  bei  seitlich  isolirtem  Organe 
bliebe  ein  Theil  der  hier  besprochenen  Erscheinungen  unerklärt,1  so  würde 
doch  alsdann  die  Stärke  des  Zweigstromes  eine  andere  Function  der  Stel- 
lung der  Ableitungsplatten  sein.  An  ein  Vergleichen  der  Stärke  des 
Zweigstromes  bei  verschiedener  Stellung  der  Ableitungsplatten  am  leben- 
den Fisch  mit  der,  welche  sie  gemäss  der  Theorie  und  dem  schematischen 
Versuche  bei  isolirtem  und  bei  nicht  isolirtem  Organe  sein  sollte,  ist  aber 
um  so  weniger  zu  denken,  als  schwerlich  alle  Querschnitte  des  Organes 
gleiche  elektromotorische  Kraft  haben.  Hr.  de  la  Bxve  giebt  zwar  an, 
dass  der  Schlag  des  Zitteraales,  wenn  seine  ganze  Länge  in  den  Kreis 
des  Multiplicators  eingeschaltet  ist,  genau  doppelt  so  stark  ausfalle,  als 
wenn  nur  die  vordere  oder  hintere  Hälfte  sich  darin  befinde  (s.  oben 
S.  630),  doch  ist  dies  wohl  nur  eine  Ausdruoksweise  dafür,  dass  keine 
augenfällige  Abweichung  von  dem  angegebenen  Verhaltniss  bemerkt 
wurde.  Beim  Zitterwels  übertrifft,  wie  ich  zeigte,  die  vordere  Hälfte  des 
Organes  die  hintere  sehr  beträchtlich  an  Wirksamkeit,  ein  Umstand,  auf 
den  ich  anderswo  zurückzukommen  gedenke.2 

• 

[339]     §.  VI.    Erklärung  und  Nachahmung  der  Colladon- 

schen  Ströme  am  Zitterrochen. 

CoLLADON'sche  Ströme  nenne  ich  die  von  diesem  Forscher  am  Zitter- 
rochen zwischen  asymmetrischen  Punkten  des  Rückens  oder  des  Bau- 
ches 1831  entdeckten  Ströme.  Keinen  Strom  erhält  man  nach  Hrn. 
Colladon  nur,  wenn  man  symmetrische  Punkte  des  Rückens  oder  des 
Bauches  berührt.  Jeder  den  Organen  nähere  Punkt  verhält  sich  am 
Rücken  positiv,  am  Bauche  negativ  gegen  jeden  entfernteren.3 

Hr.  Matteucci,  der  kurz  zuvor  das  Dasein  solcher  Ströme  ausdröck- 


}  A.  a.  O.  S.  27.  §.  70. 

2  Vergl.  oben  S.  630— 636,  wo  die  Annahme  verschiedener  Kraft  beider  Hälften 
aufgegeben,  und  die  Erscheinung  auf  deren  verschiedenen  Widerstand  zurückgeführt  ist 

3  S.  an  den  oben  S.  671  Anm.  2  angeführten  Stellen. 
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lieh  gelaugnet  hatte,1  berichtete  das  Jahr  darauf,  jedoch  ohne  sich  auf 
Hrn.  Colladox  zn  beziehen,  dass  die  Punkte  des  Organes  über  den 
Eintrittsstellen  der  Nerven  am  Bücken  positiv,  am  Bauche  negativ 
gegen  die  übrigen  seien.  ■  Yermuthlioh  schwebte  ihm  bei  dieser  Auffas- 
sung der  CoLLADON'schen  Ströme  jene  falsche,  von  Galvani8  und  Brr- 
teb4  ausgegangene,  von  Hrn.  Becqueebl  d.  V.  wieder  aufgenommene6 
Theorie  vor,  die  er  sich  damals  angeeignet  hatte,  dass  die  Elektricitat  der 
Zitterfische  ihrem  Gehirn  entspringe;6  da  sonst  [340]  nicht  zu  verstehen 
ist,  wie  den  Eintrittsstellen  der  Nerven  eine  besondere  Bedeutung  in 
elektromotorischer  Hinsicht  zukommen  sollte. 

Auch  Hr.  Zantedeschi  scheint  von  der  nämlichen  Meinung  be- 
herrscht gewesen  zu  sein,  denn  er  bezeichnet  die  dem  Gehirn  nächsten 
Punkte  des  Rückens  und  Bauches  beziehlich  als  die  positivsten  und  ne- 
gativsten.7 

Es  genügt  indess,  einen  senkrecht  auf  die  Medianebene  durch  die 
Organe  des  Zitterrochen  geführten  Schnitt  zu  betrachten,  um  sogleich  den 
Gedanken  zu  fassen,  den  ich  in  meinem  "vorläufigen  Abriss'  aus- 
sprach, dass  die  CouiADOtfschen  Strome  von  der  verschiedenen  Höhe  der 


1  Comptes  renalis  etc.   11  Juillet  1836.  t  UI.  p.  49. 

2  Comptes  rendus  etc.   2  Octobre  1837.   t.  V.  p.  502. 

3  Memorie  sulla  Elettricita  animale  ec.  al  celebre  Abate  Lazzabo  Spallan- 
zaui  ec.    Bologna  1797.    4°.    p.  66.  67. 

*  Beitrage  zur  nähern  Kenntniss  des  Galvanismns  u.  s.  w.  Bd.  II.  St  8.  4. 
1805.  S.  243.  Anm.;  —  vergl.  oben  S.  669. 

*  Tratte*  exp&rimental  de  l'liilectricite*  et  da  Magnetisme.  t  IV.  Paris  1836. 
p.  289.  290. 

*  Comptes  rendus  etc.  3  Octobre  1836.  t.  III.  p.  430;  —  Ibid.,  2  Octobre  1837. 
t  V.  p.  501;  —  Annales  de  Chimie  et  de  Physique.  Decembre  1837.  t.  LXVI. 
p.  426.  427;  —  Bibliotheque  universelle  etc.  Nouvelle  Serie.  Novembre  1837. 
t  XVII.  p.  378.  An  den  beiden  letzten  Stellen  sagt  Hr.  Matteucci  wörtlich:  „XVW- 
„ment  neeessaire  ä  la  dickarge  üettrigue  de  la  torpüle . . .  est  produit  par  le 
»demier  lobe  du  cerveau,  et  transmis  par  les  nerfs  dans  la  substance  de  Vorgane. 
„. . .  Ce  West  pas  dans  Vorgane  et  par  Vorgane  gue  eet  dUmeni  est  prdparS. . . 
nCet  Clement,  gue  je  regarde  comme  analogue  au  courant  Slrcfrique,  et  comme  le 
„courant  ilectrique  lui-mSme,  a  besoin,  pour  fonetionner,  d'une  disposition  moW 
culaire  dans  les  nerfs  etc."  —  Job.  Müller  hat  diese  Lehre  des  Hrn.  Matteucci 
widerlegt  im  Handbach  der  Physiologie  a.  s.  w.  Bd.  I.  3.  Aufl.  1888.  S.  69.  Neuer- 
lich hat  Hr.  Abmand  Mobbau  Versuche  zu  demselben  Zwecke  beschrieben  (Annales 
des  Sciences  naturelles.  4m«  Se>.  1862.  t.  XVIII.  p.  6).  Darauf  erwiederte  Hr.  Mat- 
teucci (den  doch  Hr.  Mobbau  gar  nicht  einmal  genannt  hatte):  „Je  sens  la  n6- 
„cessite'  de  rStablir  la  viriti  historigue  ....  Jamals  ni  «tot,  ni  aueun  autre,  n'a 
»dit  gue  Vüectriciti  se  produit  dans  le  cerveau*4  (Archives  des  Sciences  physique b 
et  naturelles.    Nouvelle  Sene.  t.  XV.  1862.  p.  41). 

7  Comptes  rendus  etc.    28  Mars  1842.    t  XIV.  p.  488;  —  80  Mai.  p.  839. 
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Säulen  herrühren,  aus  denen  die  Organe  zusammengesetzt  sind.1  Das 
positive  Ende  einer  höheren,  d.  h.  aus  mehr  Gliedern  bestehenden  Säule 
verhalt  sich  positiv,  das  negative  negativ  gegen  das  gleichnamige  Ende 
einer  minder  hohen  Säule.  Da  nun  die  Säulen  des  Zitterrochen  vom 
inneren  Bande  des  Organes,  wo  die  Nerven  eintreten,  nach  dem  Umfange 
der  Scheibe  hin  um  etwa  die  Hälfte  niedriger  werden,  so  folgt  notwen- 
dig das  von  Hrn.  Colladon  entdeckte  Verhalten. 

Hr.  Matteücci  hat  denn  auch  seitdem ,  jedoch  ohne  sich  auf  mich 
zu  beziehen,  seine  Ausdrucksweise  in  Betreff  dieses  Gegenstandes  allmäh- 
lich abgeändert.  Zuerst  heisst  es  nur,  der  Strom  sei  stets  von  dem  der 
Medianlinie  näheren  Punkt  zu  dem  davon  entfernteren  gerichtet,2  wobei 
nicht  bemerkt  wird,  dass  [341]  dies  nur  am  Bücken  gilt,  und  dass  am 
Bauche  das  Verhalten  umgekehrt  ist  In  späteren  Schriften  aber  lässt 
Hr.  Matteücci  den  Strom  am  Bücken  von  den  dickeren  zu  den  dünne- 
ren Stellen  gehen.8  An  den  dickeren  Stellen  ist  übrigens  nach  ihm  der 
Strom  zwischen  den  beiden  Flächen  stärker  als  an  den  dünneren.4 

Ich  meinestheils  habe  mich  von  der  Richtigkeit  meines  Schlusses 
seitdem  durch  den  Versuch  überzeugt  Auf  ein  Brettchen  kittete  ich 
nebeneinander  vier  Säulen  von  abnehmender  Höhe,  wie  Fig.  9  zeigt  Die 
Zahl  der  Glieder  in  den  vier  Säulen  war  10,  7,  5  und  2;  zwischen  den 
Säulen  blieb  2-5 mm  Abstand.  Diese  Vorrichtung,  in  Wasser  getaucht 
entsprach  also  im  Wesentlichen  einer  durch  zwei  parallele,  senkrecht  auf 
die  Medianebene  geführte  Schnitte  begrenzten  Scheibe  aus  dem  einen  Or- 
gane des  Zitterrochen.  Befanden  sich  die  Ableitungsplatten  zu  beiden 
Seiten  der  Vorrichtung,  so  verhielt  sich  die  an  der  Zink-  oder  Rücken- 
fläche R  positiv  gegen  die  an  der  Platin-  oder  Bauchfläche  B  (Bogen  1 
in  der  Figur).  Der  Strom  war  stärker,  wenn  die  Platten  die  hohen,  als 
wenn  sie  die  niedrigen  Säulen  zwischen  sich  fassten.  Befanden  sich  die 
Platten  auf  einer  Seite  des  künstlichen  Organes,  so  war  die  den  höhereu 
Säulen  nähere  die  positive  oder  negative,  je  nachdem  es  um  Bücken  oder 
Bauch  sich  handelte  (Bogen  2,  3).  Zwar  unterscheidet  sich  unsere  An- 
ordnung von  der  natürlichen  am  Zitterrochen  insofern,  als  der  Fisch  sich 


i  A.  a.  0.  S.  27.  §.  71. 

2  Lecons  sur  les  Phenomenes  physiques  deß  Corps  vivants.  Paris  1847.  p.  194. 

3  Lezioni  di  Elettro-Fisiologia.  Corso  dato  nelP  Universita  di  Pisa  nell'  anno 
1856.   Torino  1856.    p.  7. 

*  Comptes  rendus  etc.  17  Aout  1846.  t.  XXIII.  p.  857.  358.  —  Archive»  des 
(Sciences  physiques  et  naturelles.  1846.  t  II.  p.  401.  —  Annales  de  Chimie  et  de 
Physique.  1847.  3°*Se>.  t.  XXI.  p.  167;  —  Philosophical  Transactfons  etc.  Fortbe 
Year  1847.  P.  IL  p.  240;  —  Corso  di  Elettro-Pisiologia  in  sei  Lezioni  date  in  To- 
rino ec.   Torino  1861.  p.  118, 
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an  der  Luft  befand,  doch  kann  dies  von  keinem  Einfluss  auf  das  Ergeb- 
nis sein.  Und  damit  scheint  die  Angelegenheit  erledigt;  allein  die  fol- 
genden Versuche  lehren,  dass  wir  ihr  noch  nicht  ganz  auf  den  Grund 
gegangen  sind. 

In  einen  mit  Brunnenwasser  gefüllten  Trog  von  angemessener  Grösse 
tauchte  ich  ein  zusammengelöthetes  Zinkkupfer-  [342]  plattenpaar  in 
Gestalt  eines  Rechteckes  von  210  mm  Länge  und  30 mm  Breite  den  ver- 
schiedentlich aufgestellten  Ableitungsplatten  gegenüber  ein,  wie  es  bisher 
mit  den  zu  Säulen  verbundenen  quadratischen  Zinkplatinplattenpaaren 
geschah.  Standen  die  Ableitungsplatten  zu  beiden  Seiten  des  Erreger- 
paares,  so  verhielt  sich  natürlich  die  am  Zink  positiv  gegen  die  am  Ku- 
pfer (Bogen  1  Figur  10).  Standen  die  Platten  gegenüber  der  nämlichen 
Seite,  so  blieb  das  Eintauchen  wirkungslos  nur,  wenn  die  Platten  sich 
symmetrisch  zur  Mitte  befanden  (Bogen  0).  Im  anderen  Falle  verhielt 
sich  am  Zink  die  der  Mitte,  am  Kupfer  die  dem  Ende  oder  der  Zink- 
kupfergrenze gM  g  nähere  Platte  positiv  gegen  die  andere  (Bogen  2,  3), 
und  der  Strom  war  um  so  starker,  je  grösser  der  Abstand  der  Ablei- 
tungsplatten, und  je  näher,  bei  gleichem  Abstand,  die  Platten  sich  der 
Grenze  befanden.  Den  stärksten  Strom  der  Art  lieferte  die  Verbindung 
eines  Punktes  gegenüber  der  Mitte  mit  einem  solchen  in  der  Nähe  der 
Grenze;  die  Stromstärke  wuchs  noch,  wenn  die  Ableitungsplatten  das  Er- 
regerpaar zwischen  sich  nahmen.  Mit  anderen  Worten,  die  Strome  vor 
dem  Zink  befolgten  im  Wesentlichen  dasselbe  Gesetz^  wie  die  schwachen 
Strome  des  Muskel-Längsschnittes,  die  vor  dem  Kupfer  dasselbe  wie  die 
schwachen  Ströme  des  Querschnittes.  Diese  Ergebnisse  sind  nicht  neu; 
ich  habe  sie  schon  in  meinem  Werk  in  der  Untersuchung  über  die 
'flachen  Erregerpaare'  beschrieben,  von  denen  die  gegenwärtige  Anord- 
nung in  der  That  nur  ein  besonderer  Fall  ist.  Ausser  der  Theorie  der 
Erscheinung  im  Allgemeinen  findet  man  dort  den  Grund  eines  sehr  auf- 
Menden Umstandes,  der  bei  diesen  Versuchen  hervortritt,  uns  aber  hier 
nichts  angeht,  der  grösseren  Stärke  nämlich,  welche  die  Ströme  vor  dem 
Kupfer  im  Vergleich  zu  denen  vor  dem  Zink  zeigen.1 

Ersetzt  man  das  lange  Erregerpaar  durch  eine  Reihe  kürzerer,  welche 
in  derselben  Ebene  befindlich,  Lücken  zwischen  sich  lassen,  z.  B.  durch 
eine  Anzahl  der  vorher  angewendeten  Zinkplatinplattenpaare,  so  bleibt  im 
Wesentlichen  die  Wirkung  unverändert.  Man  kann  auch ,  noch  immer 
mit  dem  gleichen  Erfolge,  Säulen  an  Stelle  der  einzelnen  kürzeren  Erre- 
gerpaare [343]  setzen.  Die  24  Zinkplatinplattenpaare  brachte  ich  in 
sechs  nebeneinander  befindlichen  viergliederigen  Säulen  so  an,  dass  die 


i  A.  a.  0.  Bd.  I.  S.  596—618. 


I 


688       XXX.   Ueber  die  räumliche  Ausbreitung  des  Schlages  der  Zitterffeche. 

entsprechenden  Platten  der  sechs  Saiden  in  denselben  Ebenen  lagen,  und 
die  Enden  der  Säulen  eine  gemeinschaftliche  Zink-  und  Platinfront  dar- 
boten (s.  Fig.  11,  wo  aber  nur  16  Plattenpaare  abgebildet  sind).  Der 
Abstand  der  Säulen  von  einander  betrug  wieder  2*5 mm.  Es  zeigte  sich, 
bei  derselben  Versuchsweise  wie  vorher,  ein  Strom  vor  der  Zinkfront  von 
der  Mitte  zu  den  Enden ,  vor  der  Platinfront  von  den  Enden  zur  Mitte, 
und  nur  bei  symmetrischer  Stellung  der  Ableitungsplatten  war  vor  bei- 
den Fronten  der  Strom  Null. 

Der  Strom  entsteht  hier  ähnlich  wie,  nach  der  Molecularhypothese, 
die  schwachen  Strome  am  Längs-  und  Querschnitt  des  Muskels.  Man 
denke  sich  jedes  der  nebeneinander  in  Einer  Flucht  aufgestellten  Platten- 
paare, beziehlich  jede  Säule  von  einem  rechteckig  prismatischen  Hof  feudi- 
ten  Leiters  symmetrisch  umgeben,  wie  die  punktirten  Linien  in  Fig.  11 
es  andeuten.  Dann  stossen,  beim  Zusammenfugen  der  Prismen,  Curren 
von  gleichem  Potential  aufeinander,  und  es  entsteht  kein  gemeinsamer 
Strom  vor  der  Front  der  Anordnung.  Ableitungsplatten,  dieser  Front 
parallel  davor  aufgestellt,  deren  Breite  die  der  einzelnen  Plattenpaare 
vielmals  überträfe,  würden  in  jeder  Stellung  sich  gleichartig  verhalten. 
Wenn  aber,  wie  in  unserer  Vorrichtung,  der  feuchte  Leiter  über  die  beiden 
Enden  der  Front  hinaus  sich  erstreckt,  so  entsteht  vor  der  Front  ein 
Gesammtstrom ,  von  dem  durch  die  Ableitungsplatten  ein  Zweig  in  den 
sie  verbindenden  Bogen  übergeht  (s.  oben  S.  111). 

Die  letztbeschriebene  Vorrichtung  kann  für  das  Schema  eines  Zitter- 
rochenorganes  gelten,  in  welchem  alle  Säulen  gleich  hoch  wären.  Es 
würden  also  auch  bei  gleicher  Hohe  der  Säulen  in  solchem  Organe 
Ströme  zwischen  verschiedenen  Punkten  seiner  Bücken-  und  Bauchflache 
stattfinden.  Nennen  wir  den  positivsten  und  den  negativsten  Punkt  dieser 
Flächen  die  Pole  des  Organes,  so  müssten  diese  Pole  nicht  am  inneren 
Bande,  sondern  in  der  Mitte  der  betreffenden  Flächen  liegen.  Dass  sie 
in  [344]  Wirklichkeit  medianwärts  verschoben  sind,  erklärt  sich  aus  der 
nach  dorthin  zunehmenden  Höhe  der  Säulen.  Doch  wird  sich  zeigen, 
dass  dies  nicht  die  einzige  in  diesem  Sinne  wirksame  Ursache  ist  Wir 
haben  jetzt  nämlich  noch  zu  untersuchen ,  wie  etwa  diese  Ströme  durch 
das  Zusammenwirken  der  beiden  Organe  verändert  werden. 

Hierzu  vertheilte  ich  die  24  Plattenpaare  in  zwei  Gruppen,  deren 
jede  ein  aus  gleich  hohen  Säulen  bestehendes  Organ  vorstellte.  Jede 
Gruppe  bestand  aus  zwei  sechsgliederigen  Säulen,  zwischen  denen  wieder 
2«5mm  Zwischenraum  blieb.  S.  Fig.  12,  wo  indess  die  Zahl  der  Glieder 
kleiner  ist.  Die  beiden  Gruppen  Hessen  zwischen  sich  eine  Lücke  von 
veränderlicher  Breite.  So  lange  die  Lücke  ein  gewisses  Maass  nicht 
überschritt,  brachte  sie  keinen  Unterschied  in  der  Wirkung  hervor.  War 
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sie  breiter,  z.  B.  wie  in  der  Figur  so  breit  wie  die  Gruppen  selber,  so 
nahm  das  Stromsystem  eine  scheinbar  sehr  verschiedene  und  verwickelte 
^Beschaffenheit  an.  Jetzt  verhielt  sich  die  Mitte  jedes  Organes  (um  mich 
kurz  so  auszudrücken)  positiv  nicht  allein  gegen  die  nach  aussen  gelege- 
nen Punkte,  sondern  auch  gegen  alle  Punkte  zwischen  ihr  und  der  Mitte 
des  anderen  Organes,  am  stärksten  gegen  die  Medianebene;  positiv  ferner 
gegen  die  jenseit  der  Mitte  des  anderen  Organes  gelegenen  Punkte.  Punkte 
in  der  Umgebung  der  Medianebene  verhielten  sich  negativ  gegen  Punkte 
in  der  Nähe  des  äusseren  Bandes  jedes  Organes.  Ertheilte  ich  der  einen 
Ableitungsplatte  eine  Stellung  a  in  der  Nähe  des  äusseren  Bandes  des 
einen  Organes  A,  so  fanden  sich  für  die  andere  Platte  drei  Stellungen, 
wo  der  Strom  verschwand,  nämlich  ausser  der  auf  dem  anderen  Organe 
B  der  ersteren  symmetrischen  «',  noch  zwei  symmetrisch  zur  Median- 
ebene zwischen  der  Mitte  eines  jeden  Organes  und  dessen  innerem  Bande 
gelegene  <z",  a"';  so  dass  es  im  Ganzen  sechs  Stellungen  der  Platten  vor 
der  gemeinschaftlichen  Front  der  beiden  Organe  gab,  in  denen  kein 
Strom  erfolgte.  Innerhalb  gewisser  Grenzen  gelingen  diese  Wahrneh- 
mungen bei  um  so  kleinerer  Breite  der  Lücke,  je  weniger  Glieder  die 
Säulen  enthalten. 

Sie  erklären  sich  einfach,  wenn  man  die  Vertheilung  der  Spannun- 
gen (Potentialwerthe)  vor  der  Fläche  eines  unserer  Plattenpaare  berück- 
sichtigt. Tragen  wir  die  Spannungen  als  Or-  [345]  dinaten  auf  eine  der 
Ebene  des  Plattenpaares  parallele  Gerade  ad  auf,  welche  die  Punkte  ent- 
hält, um  die  es  sich  handelt,  so  kann  die  entsprechende  Curve  nicht  viel 
anders  aussehen,  als  die  ausgezogene  Curve  ss  in  Fig.  13,  wo  die  punk- 
tirten  Curven  die  Curven  gleichen  Potentiales  sind,  m  die  Mitte  des 
Plattenpaares,  g  die  Zinkkupfergrenze  vorstellt.  Bei  Verbindung  zweier 
Punkte  der  Abscissenaxe  durch  einen  Bogen  geht  der  Strom  im  Bogen 
von  dem  Punkt,  dem  die  grössere,  zu  dem,  welchem  die  kleinere  Ordi- 
nate entspricht,  und  der  Unterschied  der  Ordinaten  misst  bei  gleichem 
Widerstand  die  Stärke  des  Stromes.  In  Fig.  12  ist  die  ausgezogene 
Curve  die  Besultirende  aus  den  punktirten  Curven  der  vier  Säulen.  Wie 
hieraus  die  obigen  Ergebnisse  fliessen,  bedarf  nicht  der  Ausführung. 

Man  erkennt  zugleich,  dass  durch  das  Zusammenwirken  der  beiden 
Organe  der  Pol  eines  jeden  Organes  etwas  medianwärts  rücken  muss,  um 
so  weniger  freilich,  je  breiter  die  Lücke.  Im  Versuche  war  dies  auch  bei 
schmaler  Lücke  schwer  nachzuweisen,  weil  überhaupt  in  Folge  ungleicher 
Wirksamkeit  der  verschiedenen  Plattenpaare  die  Lage  der  Pole  schwankte; 
am  Zitterrochen  aber  ist  die  Lücke  zwischen  den  Organen,  wie  in  Fig.  12, 
so  breit  wie  jedes  Organ ,  daher  der  Einfluss ,  den  das  Zusammenwirken 
der  Organe  auf  die  Lage  der  Pole  übt,  nicht  gross  sein  mag. 

E.  da  Boii -Beymond,  Qet.  Abb.  IL  44 
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Die  CoLLADON'schen  Strome  zwischen  verschiedenen  Punkten  des 
Rückens  und  Bauches  des  Zitterrochen  sind  damit ,  soweit  die  Beobach- 
tung reicht,  vollkommen  erklärt,  ja  auf  einen  doppelten  Grand  zurück- 
geführt. Wir  sind  aber  sogar  im  Stande,  mit  grosser  Bestimmtheit  zn 
behaupten,  dass  die  Beobachtung  selber  noch  lückenhaft  ist  Es  lässt 
sich  vorhersagen,  dass  man  mit  hinreichend  feinen  Mitteln  Ströme  am 
Rücken  vom  inneren  Rand  der  Organe  nach  der  Medianebene,  am  Bauch 
im  entgegengesetzten  Sinne  finden  wird.  Genau  genommen  ist  das  Da- 
sein dieser  Ströme  in  der  von  Hrn.  Colladon  ,  und  in  der  ersten  von 
Hrn.  Matteucci  gegebenen  Bestimmung  (s.  oben  S.  685)  bereits  ange- 
deutet. Denn  wenn  in  der  ersten  die  dem  Organ  näheren  Punkte  am 
Rücken  positiv,  am  Bauch  negativ  gegen  die  davon  entfernteren  heissen. 
und  wenn  nach  der  zweiten  die  Stellen  über  und  unter  dem  Nervenein- 
tritt  die  [346]  Pole  sind,  so  müssen  in  beiden  Fällen  folgerichtig  die 
Punkte  der  Medianebene  sich  am  Rücken  negativ,  am  Bauch  positiv  ge- 
gen den  inneren  Rand  der  Organe  verhalten.  In  Hrn.  Matteitcci's 
späteren  Aussagen  (s.  oben  S.  686)  werden  alle  der  Medianebene  nähe- 
ren Punkte  als  positiv  gegen  alle  davon  entfernteren  bezeichnet,  was 
ebenso  seiner  früheren  Angabe,  wie  der  Theorie,  widerspricht,  und  somit 
schliesslich  zur  erneuten  Prüfung  des  Sachverhaltes  am  Zitterrochen  selber 
auffordert. 

§.  VH.     Nachahmung  des  Experimenttim  crucis  des 
Hrn.  Matteucci  am  Zitterrochen,  und  Widerlegung  des  von 

ihm  daraus  gezogenen  Schlusses. 

Hr.  Matteucci  spaltete  das  eine  Organ  eines  lebenden  Zitterrochen 
senkrecht  auf  die  Axe  der  Säulen,  und  brachte  in  den  Spalt  eine  Glas- 
platte, so  dass  die  beiden  Abschnitte  des  Organes  dadurch  von  einander 
getrennt  wurden.  Gleichviel  wie  er  nun  die  beiden  natürlichen  Flächen 
am  Rücken  und  Bauch  und  die  beiden  künstlichen  Flächen  mit  dem 
Multiplicator  verband,  stets  erhielt  er  beim  Schlage  den  Strom  in  der 
gewöhnlichen  Richtung,  nämlich  so,  dass  die  dem  Rücken  nähere  Platte 
sich  positiv  gegen  die  dem  Bauche  nähere  verhielt.  Dabei  erhellt  nicht 
klar,  ob  das  Organ  in  seiner  ganzen  Ausdehnung  in  eine  obere  und  in 
eine  untere  Hälfte  getrennt,  oder  ob  es  nur  seitlich  eingeschnitten  war. 
Doch  ist  aus  mehreren  Gründen  Letzteres   wahrscheinlich. 

Auf  Grund  dieses  Versuches  behauptete  Hr.  Matteucci  die  Un- 
möglichkeit eines  Vergleiches  zwischen  der  Säule  und  dem  elektrischen 
Organe;  „denn",  sagt  er,  „wo  man  auch  eine  Säule  unterbreche,  erzeugt 
„man  zwei  neue  Pole :  das  mit  dem  positiven  Pol  verbundene  Ende  wird 


§.  VII.    Nachahmung  von  Matteucci's  Experimenium  crucig.  ßgj 

„ein  negativer,  das  mit  dem  negativen  Pol  verbundene  ein  positiver  Pol",1 
wovon  hier  das  Gegentheil  eintreffe.  Erst  nachdem  ich  im  Jahr  1843 
die  entgegengesetzte  Ansicht  ausgesprochen,  und  in  Bezug  auf  jenen  Ver- 
such ohne  weitere  Erläuterung  bemerkt  hatte,  „er  [347]  enthalte  nichts, 
„was  nicht  nach  der  hier  gegebenen  Theorie  der  Fall  sein  müsste",2  er- 
klärte auch  Hr.  Matteucci,  dass  das  Organ  einer  Säule  zu  vergleichen 
sei ; 3  ohne  sich  auf  mich  zu  beziehen ,  und  ohne  zu  sagen ,  wie  er  denn 
jetzt  über  die  aus  seinem  Versuch  erwachsenden  Schwierigkeiten  hinweg- 
komme. 

Diese  angeblichen  Schwierigkeiten  will  ich  jetzt  heben.  Es  versteht 
sich,  dass  hier  nur  die  Rede  sein  kann  von  der  Verbindung  der  oberen 
mit  der  unteren  künstlichen  Fläche.  Dass  die  obere  und  untere  Hälfte 
des  Organes  noch  im  richtigen  Sinne  schlugen,  kann  nicht  Wunder  nehmen, 
und  dass  zwischen  dem  Kücken  und  dem  Bauche,  dem  Bücken  und  der 
unteren  künstlichen  Fläche,  endlich  dem  Bauch  und  der  oberen  künst- 
lichen Fläche  der  Schlag  richtig  erfolgte,  versteht  sich  ebenso  von 
selber.  Sodann  ist,  wie  ich  schon  im  'Vorläufigen  Abriss'  bemerkte, 
vorauszusetzen,  dass  Hr.  Matteucci,  wie  er  bei  solchen  Versuchen  zu 
thun  pflegte,  das  andere  Organ  mittels  Durchschneidung  seiner  Nerven 
gelähmt  hatte.  Sonst  hätte  er  zwischen  den  beiden  künstlichen  Flächen 
den  Schlag  dieses  Organes  gehabt. 

Um  die  Verhältnisse,  welche  hier  in  Betracht  kommen,  sicherer  zu 
übersehen,  ist  es  nöthig,  dass  wir  uns  zuerst  mit  dem  Fall  einer  unter- 
brochenen Säule  beschäftigen.  Trennt  man  zwei  Plattenpaare  einer  unter- 
getauchten Säule  durch  eine  Lücke,  und  bringt  man  in  diese  Lücke  die 
Ableitungsplatten,  so  erhält  man  stets  einen  Strom  in  der  Richtung  des 
Stromes  in  der  Säule  selber,  d.  h.  die  an  das  Zink  der  Lücke  grenzende 
Platte  verhält  sich  positiv  gegen  die  dem  Platin  benachbarte  (s.  Fig.  14). 
Der  Strom  ist  am  stärksten,  wenn  die  Lücke  sich  in  der  Mitte  der 
Säule  befindet,  er  wird  am  schwächsten  jenseit  der  beiden  äussersten 
Plattenpaare,  wie  folgende  Versuche  mit  einer  neungliederigen  Säule 
lehren,  wobei  die  Ableitungsplatten  30 mm  von  einander  entfernt  waren. 

Ableitungsplatten  jenseit  des  Zinkendes :17*3° 

[348]       „  zwischen  1.  und  2.  Paar :  26-3 

n  n        2.     „     3.     „         :  35  "6 


i  Archives  de  l'Electricite.    1841.  t.  I.   p.  573;  —  1843.   t.  III.  p.  157.  158. 
a  A.  a.  O.  S.  29.   §.  72. 

3  Comptes  rendus  etc.   1845.   t.  XXI.   p.  576.  577;  —   Archives  de  l'Electri- 
cite.  1845.   t.  V.   p.  494;  —  Annales  de  Chimie  et  de  Physiquc.    1847.   3»»e  Serie. 

t.  XXI.    p.  164. 
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Ableitungsplatten  zwischen  3.  und  4.  Paar 
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13-9 
Ist  die  Lücke 


„  jenseit  des  Platinendes 

Die  Zahlen  sind  das  Mittel  aus  drei  Beobachtungen 
grosser  als  der  beständige  Abstand  der  Ableitungsplatten,  die  Gliederanzahl 
zu  beiden  Seiten  der  Lücke  aber  ungleich,  so  fallt  der  Strom  stärker 
aus.  wenn  die  Ableitungsplatten  dem  grosseren  Abschnitte  näher  sind, 
schwächer  im  entgegengesetzten  Falle.  Wird  endlich  zwischen  die  Ab- 
leitungsplatten eine  Glasplatte  (GP  in  der  Figur)  oder  ein  gefirnisster 
hölzerner  Klotz  gebracht  so  wächst  die  Stromstärke  im  Multiplicator. 

Denkt  man  sich  also  das  Organ  in  seiner  ganzen  Ausdehnung  in 
eine  obere  und  in  eine  untere  Hälfte  getrennt,  welche  nur  noch  durch 
den  übrigen  Körper  des  Thieres  zusammenhängen,  so  wird  Hrn.  Mat- 
tetcci's  Beobachtung  in  der  That  unverständlich.  Alsdann  käme  dem 
Strome  die  entgegengesetzte  Richtung  von  der  zu,  die  er  wirklich  zeigte. 
War  dage<*en  das  Organ  nur  seitlich  eingeschnitten,  so  bedeutet  Hrn.  Mat- 
teucci's  Erfolg  nichts,  als  dass  der  von  den  ungetrennten  TheQen  des 
Organes  ausgehende  Schlag  den  Schlag  übertraf,  der  von  den  zerschnitte- 
nen Theilen  ausging.  Nichts  ist  leichter,  als  dies  mit  unseren  schema- 
tischen  Vorrichtungen  nachzuahmen,  indem  neben  die  unterbrochene 
Säule,  mit  der  wir  elten  experimentirten.  noch  eine  zusammenhängende 
gebracht  wird  (Fig.  15).  Indem  man  die  Gliederzahl  der  einen  vermehrt 
der  anderen  vermindert«  kann  man  natürlich  stets  ersterer  die  Oberhand 
verschaffen,  d.  h.  nach  Belieben  den  von  Hrn.  Matteucci  beschrie- 
benen oder  den  enhrt^engesetzten  Erfolg  beobachten.  Zwischen  diesen 
beiden  äusserst en  Fällen  liegt  ein  mittlerer,  worin  man  bald  die  eine, 
bald  die  andere  Wirkung  vorwiegen  sieht  Auffallend  war  dabei  in 
meinen  Versuchen,  dass  die  beiden  ein-  [349]  ander  bekämpfenden 
Ströme,  der  Strom  der  zusammenhängenden  und  der  Strom  der  unter- 
brochenen Säule,  verschiedenen  zeitlichen  Verlauf  hatten,  und  zwar  sank 
letzterer  schneller  als  ersterer.  Dies  sprach  sich  darin  aus,  dass,  wenn 
beide  Ströme  der  Gleichheit  nahe  waren,  erst  ein  Ausschlag  im  Sinne 
«kr  unterbrwhenen  Säule  geschah,  welchem  auf  dem  Fuas  einer  im  Sinne 
der  zusammenhängenden  Säule  folgte.  Der  Grund  dieser  Erscheinung  ist 
mir  nicht  deutlich;  da  sie  alter  zweifellos  auf  Polarisation  beruhte,  so  ist 
sie  für  unseren  gegenwärtigen  Zweck  gleichgültig. 

Am  Zitterrochen  «nebt  es  zwei  Umstände,   wodurch  der  zusammen- 
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hängenden  Säule,  d.  h.  dem  noch  ungebrannten  Theile  des  Organes,  die 
TJeberlegenheit  über  die  unterbrochene  Säule,  d.  h.  dessen  gespaltenen 
Theile  gesichert  wird.  Erstens  liegt  es  in  der  Natur  der  Dinge,  dass  letz- 
terer durch  die  Spaltung  selber  in  seiner  Wirksamkeit  beeinträchtigt  ist. 
Zweitens  gehört  er  nothwendig  dem  Bande  des  Organes  an,  so  dass  seine 
Elemente  nicht  allein  weniger  wirksam,  sondern  auch  minder  zahlreich 
sind,  als  die  des  anderen  Theiles. 

Um  nichts  unversucht  zu  lassen,  stellte  ich  noch  eine  Anordnung 
her,  welche  den  natürlichen  Verhältnissen  etwas  näher  kam,  als  die  zu- 
letzt beschriebene.  Wie  bei  den  Versuchen  über  die  CoLLADON'schen 
Ströme  wurden  vier  Säulen  von  abnehmender  Höhe,  nämlich  folgweise 
von  9,  7,  5  und  3  Gliedern,  nebeneinander  aufgestellt.  Die  beiden  letz- 
ten Säulen  waren  durch  eine  sich  seitlich  in  sie  hinein  erstreckende  Lücke 
unterbrochen,  in  der  sich,  durch  eine  Glasplatte  getrennt,  die  Ableitungs- 
platten befanden  (Fig.  16).  Stets  flog  beim  Eintauchen  der  Säule  die 
Nadel  an  die  Hemmung  im  Sinne  der  zusammenhängenden  und  glieder- 
reicheren Saiden.  Wurden  diese  beseitigt ,  so  trat  die  schwächere  und 
verkehrte  Wirkung  der  unterbrochenen  Säulen  hervor. 

Durch  diese  Versuche  ist  meine  Behauptung  im  Vorläufigen  Ab- 
riss',  Hrn.  Matteucci's  vermeintliches  Experimentum  crucis  folge  aus 
meiner  Theorie,  gewiss  völlig  gerechtfertigt. 

[350]    §.  VJLUL.    Vom  Schlage  des  gekrümmten  Gymnotus. 

Hr.  Farad ay  sah  einmal,  dass  der  Gymnotus,  um  einen  Fisch  zu 
erschlagen,  in  einer  Spirale  sich  krümmte,  von  welcher  der  Fisch  einen 
Durchmesser  einnahm.  Er  fügt  hinzu:  „Es  hatte  in  diesem  Falle  ganz 
„den  Anschein,  als  geschehe  das  Herumwinden  des  Zitteraales  um  seine 
„Beute  absichtlich,  um  den  Schlag  zu  verstärken,  und  mit  Hinblick  auf 
„die  wohlbekannten  Gesetze  der  Entladung  von  Strömen  in  Massen  lei- 
stender Materie  ist  sichtlich  das  Verfahren  vortrefflich  dazu  geeignet. 
„Obschon  der  Fisch  diesen  Kunstgriff  nicht  jederzeit  in  Anwendung 
„bringen  mag,  ist  doch  sehr  wahrscheinlich,  dass  er  sich  des  dadurch 
„erlangten  Vortheiles  bewusst  ist,  und  »im  Falle  der  Noth  seine  Zu- 
„flucht  zu  ihm  nimmt".1 

Wenn  der  Gymnotus  einen  Kreis  um  sein  Opfer  schliesst,  so  hat 
dies  möglicherweise  nur  zum  Zweck  es  am  Entweichen  zu  verhindern; 
vielleicht  aber  auch,  wie  Hr.  Fabaday  zu  glauben  geneigt  ist,  die  Wir- 


l  L.  c.  p.  13.   §.  1785. 
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kung  auf  das  Opfer  zu  verstärken.  Um  letztere  Meinung  zu  stöben, 
müsste  man  zunächst  zeigen,  dass  wirklich  durch  die  beschriebene  An- 
ordnung die  Wirkung  verstärkt  werde,  was  nicht  so  in  die  Augen 
springt,  und  auch  nicht  so  unbedingt  der  Fall  ist,  wie  Hr.  Fabaday 
meint. 

Von  einer  spiraligen  Krümmung  des  Gymnotus  wird  dabei  abzu- 
sehen sein;  da  die  Länge  der  Organe  nur  etwa  0-8  von' der  des  Fisches 
beträgt,  so  entsteht  der  Anschein  einer  spiraligen  Krümmung,  sobald  der 
Fisch  die  Enden  des  Organes  einander  nähert. 

Die  Wirkung  des  gekrümmten  Gymnotus  lässt  sich  vorläufig  mit 
Schärfe  angeben  nur,  wenn  man  den  Querschnitt  des  Organes,  nebst 
allen  Leitungsunterschieden  und  der  Induction,  vernachlässigt,  und  das 
leitende  Mittel  als  unbegrenzt  annimmt.  Alsdann  wird  der  Fisch  seine 
Wirkung  auf  einen  äusseren  Punkt  allerdings  dadurch  verstarken,  dass 
er  die  Enden  des  Organes  einander  nähert,  aber  das  Opfer  muss  sich 
nicht  in  einem  Durchmesser  der  Curve  befinden,  sondern  in  der  ihre 
Enden  verbindenden  Geraden,  und  wenn  man  sich  einen  auf  [351]  diese 
Gerade  oder  deren  Verlängerung  senkrechten  Kreis  denkt,  durch  dessen 
Mittelpunkt  die  Gerade  geht,  so  werden  alle  Punkte  dieses  Kreises  eine 
gleich  starke  Wirkung  erfahren,  d.  h.  ein  Punkt  im  Inneren  des  vom 
Fisch  gebildeten  Kinges  wird  nicht  stärker  getroffen,  als  ein  symmetrisch 
zur  Verbindungslinie  der  Pole  ausserhalb  gelegener  Punkt. 

Bei  endlichem  Querschnitt  kann  man  sich  das  Organ  der  Länge 
nach  in  unendlich  viel  unendlich  dünne  Fäden  zerlegt  denken,  auf  deren 
jeden  obige  Schlussfolge  passt.  Da  auf  der  coneaven  Seite  des  Kin- 
ges der  Abstand  der  Endflächen  des  Organes  kleiner  ist  als  auf  der  oon- 
vexen,  wird  der  Strom  dort  allerdings  etwas  dichter  sein  als  hier,  und 
ein  innerer  Punkt  wird  einer  etwas  stärkeren  Wirkung  unterliegen  als 
ein  symmetrischer  äusserer  Punkt.  Doch  sieht  man  nicht,  wie  ein  Durch- 
messer des  Ringes  der  Sitz  einer  besonders  starken  Wirkung  sein  sollte. 
Um  mir  eine  Anschauung  des  hier  stattfindenden  Systemes  von  Stromcurven 
zu  verschaffen  (s.  oben  S.  677),  liess  ich  einen  runden  19  mm  dicken  Stab 
aus  weichem  Eisen  so  biegen,  dass  seine  Axc  einen  Kreis  von  83min 
Durchmesser  bildete,  der  in  einer  Sehne  von  17-5mm  offen  blieb.  Den 
Stab  bewickelte  ich  mit  400  Windungen  eines  0'75mm  dicken  Kupfer- 
drahtes, stellte  ihn  wagerecht  auf,  und  elektromagnetisirte  ihn  mittels 
zweier  Grove.  In  die  Ebene  seiner  Axe  brachte  ich  einen  Bogen 
Kartenpappe,  worin  seine  Figur  ausgeschnitten  war,  und  bestreute  den 
Bogen  mit  Eisenfeilicht.  Der  lehrreiche  Anblick  der  sich  ausprägendeif 
Magnetkraftlinien  bestätigte  die  obige  Meinung.  Die  Sache  läuft  also 
wohl  darauf  hinaus,  dass  der  Gymnotus  das  Opfer  zwischen  die  einander 
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genäherten  Enden  seines  Organes  zu  bringen  sucht,  dass  er  aber,  da  ihm 
dies  begreiflich  nicht  sicher  gelingt,  die  Stellung  des  Opfers  innerhalb 
der  ausserhalb  des  Ringes  vorzieht,  nicht  weil  der  Durchmesser  des 
Ringes  eine  besondere  Rolle  spielt,  sondern  weil  er  so  des  Opfers  ge- 
wisser ist 

Bei  seitlich  isolirtem  Organe  würde  allerdings  das  Innere  des  Ringes 
mehr  vor  dem  Aeusseren  bevorzugt  sein,  sofern  der  Körper  des  Fisches 
als  isolirender  Schirm  die  Strömung  auf  der  concaven  Seite  des  Ringes 
vor  der  Ausbreitung  in  den  jen-  [352]  seitigen  Raum  schützt«.  Doch 
kann  dies  keinen  Grund  abgeben,  eine  isolirende  Hülle  um  das  Organ 
anzunehmen. 

Ich  versuchte,  die  Wirkung  einer  untergetauchten  Säule  auf  den 
stromprüfenden  Froschschenkel  (s.  oben  S.  680)  durch  Biegen  der  Säule 
zu  verstärken.  Es  gelang  aber  nicht,  eine  krümmbare  Säule  herzustellen, 
und  beim  Vergleichen  der  Wirkungen  einer  gekrümmten  und  einer  gera- 
den Säule  aus  gleich  viel  Gliedern  kamen  so  viel  Zufälligkeiten  in's  Spiel, 
dass  damit  auch  nichts  anzufangen  war. 

§.  IX.    Nachahmung  des  Versuches  von  Humboldt's  und 

Gay-Lussac's. 

Von  Humboldt  und  Gay-Lttssac  haben  gezeigt,  dass  man  einen 
Zitterrochen  ungestraft  zwischen  zwei  metallischen  Schüsseln  halten  könne, 
vorausgesetzt,  die  Schüsseln  berühren  einander  irgendwo  am  Rande.1 
Es  ist  leicht,  einen  entsprechenden  Versuch  an  den  untergetauchten  Säu- 
len anzustellen.  In  der  That  reicht  es  aus,  um  jede  Wirkung  der  Säule 
nach  aussen  abzuschneiden,  diese  mit  einem  auf  die  hohe  Kante  gestell- 
ten, zu  einer  geschlossenen  Curve  gebogenen  Blechstreife  zu  umgeben. 

§.  X.    Teleologische  Betrachtungen  über  die  Schuppenlosig- 
keit  der  elektrischen  Fische  und   über  die  Gestalt  der  ver- 
schiedenen elektrischen  Organe. 

Der  zuletzt  beschriebene  Versuch  war  ursprünglich  zur  Erläuterung 
der  von  mir  in  meinem  Vorläufigen  Abriss' a  geäusserten  Vermu- 
thung  bestimmt,  die  sämmtlichen  bisher  bekannt  gewordenen  Zitterfische 
möchten,  teleologisch  gesprochen,  deshalb  schuppenlos  sein,  weil  die 
Schuppen  zu  gut  geleitet  hätten.  Jetzt,  wo  wir  Grund  haben,  anzunehmen, 


1  S.  oben  S.  382;  —  vergK  Recueil  d'Observations  de  Zoologie  etc.    p.  75.  76. 
»  A.  a.  O.  S.  29.  §.  73. 
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dass  die  Knoehenkerne  der  Schuppen  jedenfalls  nicht  besser,  eher 
schlechter  leiten,  als  andere  thierische  Gewebe,  kann  von  jener  Vermu- 
thung  nicht  mehr  die  Rede  sein.1  Man  könnte  umgekehrt  eher  glauben, 
[353]  dass  die  Schuppen  durch  ihren  Widerstand  geschadet  hätten.  Es 
lässt  sich  aber  ausserdem  noch  sagen,  dass  Fische,  mit  einer  Schutz-  und 
Angriffswaffe  gleich  dem  elektrischen  Organe  versehen,  keines  Schuppen- 
panzers bedurften.  Vielleicht  wäre  auch  dadurch  die  Reizbarkeit  der 
Haut,  welche  bei  den  elektromotorischen  Fischen  sehr  gross  ist  und  durch 
Reflex  zu  ihrem  elektromotorischen  Vermögen  in  Beziehung  steht,  beein- 
trächtigt worden. 

Erinnert  man  sich,  dass  der  Zitteraal  und  Zitterwels  Süsswasserfische 
sind,  die  Torpedineen  dagegen  die  See  bewohnen,  deren  Wasser,  nach 
freilich  unzulänglichen  Bestimmungen  von  Cavendish*  und  Mabloini3, 
hundertmal  besser  leitet,  als  destülirtes  Wasser:  so  ist  es  unmöglich, 
nicht  mit  diesem  Umstand  den  so  ausgesprochenen  Unterschied  zwischen 
den  Organen  der  beiden  ersteren,  und  denen  der  letzteren  Fische  in  Ver- 
bindung zu  bringen.  Der  Zitterwels  und  Zitteraal  besitzen  ein  langge- 
strecktes Organ,  von  vergleichsweise  kleinem  Querschnitt,  die  Torpedineen 
nur  ein  kurzes,  von  vergleichsweise  sehr  grossem  Querschnitt  Die  grös- 
sere elektromotorische  Kraft  wenigstens  des  Zitteraales,  im  Vergleiche  zum 
Zitterrochen,  ist  dabei  ausser  Frage.  Dies  ist  aber  gerade  die  Einrich- 
tung, welche  als  die  zweckmässigste  erscheint  mit  Rücksicht  darauf,  dass  der 
Strom  der  beiden  ersteren  Fische  einen  grossen,  der  des  letzteren  einen 
kleinen  ausserwesentlichen  Widerstand  zu  überwinden  hat4 


Diese  Skizze,   zu  derep  Ausführung  es  mir,  wie  gesagt,  inmitten 
wichtigerer  Angelegenheiten  an  Müsse  gebricht,  reicht,  wenn  ich  nicht 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  II.   S.  190. 

*  Philosophical  Transactions  etc.    1776.   p.  198. 

«  Annales  de  Chimie  et  de  Physique.  1826.  t.  XXXÜL  p.  152;  —  Schwbig- 
gbb's  Jahrbuch  der  Chemie  und  Physik.  Bd.  XIX.  1827.  S.298;  —  Fechnbb'b  Lehr- 
buch des  Galvanismus  und  der  Elektrochemie.   Leipzig  1829.   S.  236.   Anm.  1. 

*  Hr.  db  la  Rivb  hat  schon  versucht,  zwischen  dem  Bau  des  Organes  bei 
Gymnotus  und  bei  Torpedo,  und  der  verschiedenen  Leitungsgüte  des  See-  und  süssen 
Wassers,  eine  Beziehung  aufzudecken.  Dem  Gymnotus  schreibt  er  96  Säulen  von 
4000  Gliedern  und  50  Quadratmillimetern  Querschnitt,  dem  Zitterrochen  940  Säulen 
von  2000  Gliedern  und  nur  7  Quadratmillimetern  Querschnitt  zu.  Er  sagt  dann*. 
„La  surfaee proportionellement  plus  grande  et  U  nombre  plus  petit  de  diaphragme* 

ilectriques  dans  le  gymnote,  comparativement  a  la  torpüU,  ne  proviendraietU-üs 
pas  de  la  difference  des  deux  müieux  dans  lesquels  ils  tont  appele*  ä  vivre,  fco* 
„douce  moins  conduetrice  pour  le  pr emier  t  Veau  salee  plus  conduetrice  pour  le 
„secondr    (Traite  d'Elcctricite  theorique  et  appliquec  etc.  t.  III.  Paris  1858.  p.  77. 
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irre,  doch  schon  aus,  um  die  Natur  der  hier  zu  lösenden  Aufgaben  und 
die  dazu  fuhrenden  Wege  zu  zeigen,  und  um  so  die  Grundlinien  eines 
interessanten  Kapitels  der  Elektrophysiologie  festzustellen. 


78.  60.)  Hier  scheint  ein  doppelter  Irrthum  obzuwalten.  Es  ist  erstens  klar,  da», 
wenn  Gymnotus  weniger,  aber  grössere  Elemente  hätte  als  Torpedo,  nicht  dieser 
Fisch,  sondern  jener  mehr  für  die  See  geeignet  wäre;  und  es  ist  zweitens  klar,  daas 
die  Art,  wie  Hr.  de  la  Rive  die  Zahl  und  Grösse  der  Elemente  berechnet,  unzu- 
lässig ist  Sieht  man  von  der  oben  S.  672  erwähnten  Möglichkeit  ab,  daas  in  einer 
elektrischen  Platte  mehrere  Elemente  hintereinander  liegen,  so  ist  die  Zahl  der  Ele- 
mente gleich  der  Zahl  der  hintereinander,  ihre  Oberfläche  gleich  der  Summe  der 
Oberflächen  der  nebeneinander  befindlichen  Platten.  Dann  hat,  mit  Zugrundelegung 
der  von  Hrn.  de  la  Rive  benutzten  Zahlen,  das  Gymnotus-Organ  4000  Platten  von 
96  x  50  =  4800,  das  Torpedo-Organ  2000  Platten  von  940  x  7  =  6580  Quadrat- 
millimetern Oberfläche,  d.  h.  jenes  ist  grossen  ausserwesentlichen  Widerständen  ge- 
wachsen, dieses  mehr  für  kleine  geeignet  Hr.  Valentin  zählt  übrigens  an  den 
Säulen  des  Zitteraales  etwa  5000,  an  denen  des  Zitterrochen  durchschnittlich  nur 
etwa  300  Platten  (Handwörterbuch  der  Physiologie  u.  s.  w.  Bd.  I.  S.  254.  268), 
was  unserer  Ansicht  noch  günstiger  ist 


XXXI. 

Experimentalkritik  der  Entladungshypothese  über  die 

Wirkung  von  Nerv  auf  Muskel. 

(Gelesen  in  der  Sitzung  der  physikalisch-mathematischen  Klasse  der  Konigl.  Akademie 

der  Wissenschaften  zu  Berlin  am  20.  April  1874.) 1 

§.  I.    Einleitung. 

Hr.  Meissner  hatte  bekanntlich  über  die  elektrischen  Erscheinungen, 
welche  die  Muskelzusammenziehung  begleiten,  eine  Lehre  aufgestellt,  die 
der  ursprünglichen,  von  mir  herrührenden,  in  den  wesentlichsten  Stücken 
entgegengesetzt  war.  Der  Ausgangspunkt  dieser  neuen  Lehre  war  die 
von  Hrn.  Meissner  entdeckte  positive  Schwankung,  die  der  Strom  des 
Froschgastroknemius  oft  bei  Einzelzuckungen  zeigt.  Hr.  Meissner  glaubte 
sich  überzeugt  zu  haben,  dass  diese  positive  Schwankung  die  Ursache  der 
seeundären  Zuckung  sei.  Sie  betrachtete  er  als  die  ächte  elektrische 
Aeusserung  des  Muskels  bei  der  Zusammenziehung.  Die  von  mir  be- 
schriebene negative  Schwankung  dagegen  war  ihm  nur  eine  Folge  der 
Zusammendrückung  des  Muskels  durch  sich  selber  im  Tetanus,  und  sie 
sollte  die  den  Tetanus  begleitende  Reihe  positiver  Schwankungen  ver- 
decken. Der  positiven  Schwankung  schrieb  er  den  Charakter  einer  flüch- 
tigen Entladung  zu,  und  verglich  sie  dem  Schlage  der  elektrischen  Fische, 
Während  am  gereizten  Muskel  lebendige  Kräfte  theils  als  Wärme,  und 
nur  zu  einem  kleinen  Theil  als  Elektricität  zum  Vorschein  kommen, 
entwickele  das  gereizte  elektrische  Organ  lebendige  Kraft  als  Elektricität 

[520]  Dieser  letzte  Theil  der  MKissNER'schen  Theorie  erfuhr  bald 
darauf  durch  Hrn.  W.  Krause  eine  wichtige  Umgestaltung.  Hr.  Krause 
machte  auf  die  Aehnlichkeit  der  Nervenendigung  im  Muskel  mit  Bn> 
harz'  elektrischer  Platte  im  Organe  von  Malopterurus  aufmerksam,  und 
äusserte  die  Vermuthung,  dass  die  Nervenendplatte  als  elektrische  Platte 


1  Monatsberichte  u.  s.  w.    1874.   S.  519. 
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der  contractilen  Substanz  einen  elektrischen  Schlag  ertheile,  welcher  zu- 
gleich Ursache  der  MEissNEB'schen  positiven  Schwankung  sei.  Hr.  W. 
Kümos  sprach  .kurz  darauf  den  nämlichen  Gedanken  aus,  jedoch  ohne 
Bezug  auf  die  positive  Schwankung  (s.  oben  S.  442.  443). 

Ich  habe  seitdem  gezeigt,  dass  Hrn.  Meissner^  Deutung  seiner 
positiven  Schwankung  und  die  ganze  von  ihm  darauf  gegründete  Lehre 
unrichtig  sind.  Die  positive  Schwankung  ist  nichts  als  negative  Schwan- 
kung des  im  Gastroknemius  absteigenden  Neigungsstromes  des  Knie- 
spiegels. Die  negative  Schwankung  ist  nicht  Folge  der  Zusammen- 
drückung des  Muskels  durch  sich  selber,  sondern  behält  die  Bedeutung, 
die  ich  ihr  ursprünglich  beilegte  (s.  oben  S.  445.  481.  482.) 

Ton  Hrn.  Meissner^  Theorie  der  elektromotorischen  Vorgänge  bei 
der  Zusammenziehung  kann  also  nicht  mehr  die  Bede  sein.  Dagegen 
verdient  die  von  Hrn.  Krause  bei  Gelegenheit  dieser  Theorie  zuerst  aus- 
gesprochene und  seitdem  der  Aufmerksamkeit  der  Physiologen  nachdrück- 
lich empfohlene1  Vermuthung  noch  immer  alle  Beachtung,  nach  welcher 
die  Nerven  durch  einen  von  der  Nervenendplatte,  als  einer  elektrischen 
Platte,  ausgehenden  Schlag  die  contractile  Substanz  zur  Zusammen- 
ziehung reizen  sollen;  mit  der  Verwahrung  freilich,  dass  dieser  Schlag 
nicht  zugleich  für  Ursache  der  positiven  Schwankung  und  alleinigen 
Grund  der  secundären  Zuckung  gelte, 

Der  Vorgang  bei  mittelbarer  Reizung  des  Muskels  würde  vielmehr 
folgender  sein.  Den  Nerven  herab  käme  eine  Reizwelle,  von  negativer 
Schwankung  des  Nervenstromes  begleitet.  Auf  unbekannte  Weise,  viel- 
leicht durch  die  negative  Schwankung  selber,  erzeugte  sie  in  den  Ner- 
venendplatten einen  kurz  dauernden  elektrischen  Spannungsunterschied, 
wie  in  den  elektrischen  Platten.  Die  eine  Fläche  der  Nervenendplatte, 
gleichgültig  zunächst  welche,  würde  zeitweise  positiv,  die  andere  negativ. 
Der  dadurch  bewirkte  elektrische  Schlag  erregte  die  von  ihm  in  hinläng- 
licher Dichte  betroffene  contractile  Substanz,  deren  unmittelbare  Erreg- 
barkeit (Irritabilität)  natürlich  vorausgesetzt  wird,  und  nun  liefe  der  Vor- 
gang der  Erregung  dieser  Substanz  ab,  beginnend  mit  negativer  Schwan- 
kung des  Muskelstromes,  der  nach  einiger  Zeit  die  äusserlich  wahrnehm- 
bare Gestaltveränderung  der  Muskelfaser  folgte.  Tetanus  entstände  durch 
eine  mehr  oder  minder  dichtgedrängte  Reihe  solcher  Schläge,  massige 
gleich  stark  anhaltende,  oder  der  Starke  nach  veränderliche  Zusammen- 
ziehung durch  passende  Abstufimg  in  Stärke  und  Häufigkeit  der  Schläge, 


1  Die  motorischen  Endplatten  der  quergestreiften  Muskelfaser.  Hannover  1869. 
S.  167  ff. 
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oder  nach  Hrn.  Engelmann  durch  Erregung  einer  beschrankten,  grösse- 
ren oder  kleineren  Zahl  von  Muskelfasern.1  * 

Der  Kürze  halber  soll  diese  Hypothese  fortan  die  Entladungshypo- 
these heissen.  Die  motorischen  Nervenendplatten  nenne  ich  einfach  End- 
platten, und  bezeichne  als  deren  Rückenfläche  die  der  zugehörigen 
Muskelfaser  abgewandte  Fläche,  in  welche  der  Nerv  tritt,  als  deren 
Sohlenfläche  die  der  Faser  zugewandte  Fläche.2 

Die  Dazwischenkunft  der  Endplatte  verbietet,  an  unmittelbare  Fort- 
setzung eines  unbekannten  Molecularvorganges  von  der  erregten  Nerven- 
substanz auf  die  Muskelsubstanz  zu  denken.  Von  bekannten  Natur- 
processen,  welche  nun  noch  die  Erregung  vermitteln  könnten,  kommen, 
soviel  ich  sehe,  in  Frage  nur  zwei.  Entweder  müsste  an  der  Grenze  der 
contractilen  Substanz  eine  reizende  Secretion,  [522]  in  Gestalt  etwa 
einer  dünnen  Schicht  von  Ammoniak  oder  Milchsäure8  oder  einem  an- 
deren, den  Muskel  heftig  erregenden  Stoffe  stattfinden.  Oder  die  Wir- 
kung müsste  elektrisch  sein.  Hr.  Krause  behauptet  bekanntlich,  dass 
bei  Wirbelthieren  die  Endplatte  ausserhalb  des  Sarkolemms  liege.4  Dann 
bliebe  gar  kein  Ausweg  als  elektrische  Wirkung.  Hr.  Pflüger  meint 
zwar,  alle  Nervenwirkung  geschehe  in  Berührungsnähe.6  Doch  lässt  er 
die  Möglichkeit  ausser  Acht,  dass  es  elektrische  Nervenwirkungen  gebe. 

Je  lockender  aber  die  Entladungshypothese  erscheint,  und  ein  je 
grösserer  Fortschritt  ihre  Bewahrheitung  wäre,  um  so  mehr  ist  geboten, 
sie  mit  voller  Nüchternheit  und  zäher  Skepsis  auf  jede  Probe  der  Theorie 
und,  wenn  es  angeht,  des  Versuches  zu  stellen.  Meines  Wissens  hat 
dies  noch  Niemand  unternommen.  Ich  halte  es  daher  nicht  für  unnütz, 
wenn  ich  der  wiederholt  von  der  Histologie  an  die  Physiologie  gerichte- 
ten Aufforderung  folgend  es  versuche,  die  zur  Zeit  erfindlichen  Gründe 
für  und  wider  die  Entladungshypothese  zusammenzustellen  und  gegen- 
einander abzuwägen. 

Im  Allgemeinen  ist  gegen  diese  Hypothese  zu  erinnern,  dass  sie 
unserem  Begriff  von  der  Zweckmässigkeit  der  organischen  Natur  wider- 
spricht   Ausgehend   von  gewissen  Erfahrungen  der  Elektrotherapeuten 


1  Pflüoer'b  Archiv  für  die  gesammte  Physriolgie  n.  b.  w.  1873.  Bd.  VII. 
S.  187.  188. 

2  Man  kann  nicht  einfach  Sohle  sagen,  was  kürzer  wäre,  weil  der  Ausdruck 
Sohle  schon  für  die  sogenannte  Protoplasmaschicht  zwischen  Endplatte  und  con- 
tractiler  Substanz  verbraucht  ist. 

8  Vergl.  Roeber  im  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.     1870.  S.  634. 
*  A.  a.  O.  S.  86.  91.  100.  105.  107.  108.  128  ff. 

5  Die  Endigungen  der  Absonderungsnerven  in  den  Speicheldrüsen.  Bonn  1866* 
S.  2.  3. 
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zeigte  bekanntlich  Hr.  Brücke,  dass  durch  Curara  entnervte  Muskeln  gegen 
kurz  dauernde  elektrische  Ströme  unterempfindlich  sind  (s.  oben  S.  643).  Im 
staunenswerthen  Mechanismus  der  Zuckung  stiess  die  Physiologie  schon 
auf  drei  Beispiele  scheinbarer  Zweckwidrigkeit:  Erwärmung  des  Muskels, 
Yexgrössenmg  seiner  Dehnbarkeit,  Erzeugung  eines  chemisch  ermüdenden 
Stoffes,  der  Saure.  Als  vierten  Umstand  der  Art  müssten  wir  es  ver- 
zeichnen, hätte  die  Natur  der  contractilen  Substanz  eine  geringe  Em- 
pfindlichkeit gegen  ihren  adaequaten  Beiz  verliehen,  oder  umgekehrt  ihr 
zum  adaequaten  Beiz  ein  wenig  wirksames  Agens  erkoren.1 

[523]    §.  II.    Die  morphologische  Grundlage  der  Entladungs- 
hypothese erweist  sich  bei  näherer  Prüfung  als  noch  ganz 

unsicher. 

Die  morphologische  Uebereinstimmung  zwischen  Endplatten  und 
elektrischen  Platten  ist  keineswegs  so  vollkommen,  dass  sie  dazu  berech- 
tigte, rückhaltlos  auf  Einerleiheit  ihrer  Wirkungen  zu  schliessen. 

Hr.  Kbaüse  zwar  betrachtet  die  Einerleiheit  der  Endplatten  mit  den 
elektrischen  Platten  als  ausgemacht,  und  die  Zurückführung  der  verschie- 
denen Formen  der  Endplatten  auf  dasselbe  Schema  bietet  ihm  keine 
Schwierigkeit.  Hr.  Babuchin  geht  auf  Grund  embryologischer  Forschun- 
gen an  Torpedo  so  weit,  dass  er  das  elektrische  Organ  einen  Muskel 
nennt,  aus  dem  die  Muskelsubstanz  entfernt  sei.2 

Eine  erste  Schwierigkeit  für  unbedingte  Gleichsetzung  von  Endplatten 
und  elektrischen  Platten  liegt  doch  in  der  Zusammensetzung  der  End- 
platten aus  zwei  Substanzen,  der  eigentlichen  Endplatte  und  jener  fein- 
körnigen, kernhaltigen  Protoplasmamasse  zwischen  ihr  und  der  contracti- 
len Substanz,  die  Hr.  Kühne  S  o  hl  er  nennt.3  An  den  elektrischen  Plat- 
ten findet  sich  nichts  Entsprechendes,  vielmehr  sind  sie,  wie  Hr.  Kühne 
sofort  bemerkte,  im  Gegensatz  zu  den  nach  ihm  mehr  homogenen  eigent- 
lichen Endplatten ,  selber  feinkörnig  und  kernhaltig.4  Vom  elektrischen 
Standpunkte  scheint  die  Sohle  sogar  zweckwidrig,  da  sie  als  Widerstand 
auf  der  Bahn  der  Stromcurven  eingeschaltet  ist,  welche  die  contractile 
Substanz  treffen  sollen. 


1  [Unter  der  Voraussetzung,  dass  die  Endplatten  nur  die  zugehörige  Muskel- 
faser erregen,  liegt  eine  weitere  Un Zweckmässigkeit  in  der  Art  ihrer  Verbreitung 
innerhalb  des  Muskels  (s.  oben  S.  571.  585;  —  unten  §.  VIII)]. 

2  Centralblatt  der  medicinischen  Wissenschaften.  1870.  S.  259. 

3  Vergl.  Kühne  in  Strickeu's  Handbuch  der  Lehre  von  den  Geweben  u.  s.  w. 
Leipzig  1871.    S.  147  ff.  (18G8.) 

*  Viechow's  Archiv  u.  s.  w.  1864.    Bd.  XXIX.    S.  447. 


702  XXXI.    Experimentalkritik  der  EntladungBbypothese  u.  s.  w. 

Nach  Hrn.  Krause  gehören  die  Kerne  der  Protoplasmamasse  viel- 
mehr der  Bindegewebsmembran  der  Endplatte  an,  welche  er  den  blat- 
gefassführenden  Scheidewanden  zwischen  den  elektrischen  Platten  ver- 
gleicht.1 Die  feinkörnige  Substanz  selber  löst  sich  ihm  zu  einer  ausser- 
ordentlich reichhaltigen  Nervenverzweigung  von  Terminalfasern  zweiter 
Ordnung  auf,  welche  knopfformig  endigen.2  [524]  Die  Lage  wird  aber 
dadurch  für  die  Entladungshypothese  nicht  gebessert.  In  keinem  elek- 
trischen Organ  kommen  solche  Terminalfasern  vom  Nerven  aus  jenseit 
der  elektrischen  Platte  vor,  und  man  begreift  nicht,  was  sie  hier  auf  der 
Bahn  des  reizenden  Schlages  sollen. 

Ebensowenig  stimmt  mit  Hrn.  Krause's  Lehre  Hrn.  Engklmann's 
Anschauung,  nach  der  Hrn.  Kühne's  ausgebuchtete  Endplatte  bei  den 
Reptilien  eine  durch  Absterben  veränderte  Axencylinderverzweigung  wäre, 
die  in  die  feinkörnige  Protoplasmamasse  ausliefe  und  sich  darin  ver- 
zweigte.3 Ich  verstehe  nicht  recht,  wie  Hr.  Krause  sagen  kann,  dass 
Hr.  Engelmann  gleichzeitig  mit  ihm  für  Deutung  der  Protoplasmamasse 
als  einer  Nervenverzweigung  sich  ausgesprochen  habe.4  Diese  Masse  fahrt 
für  Hrn.  Engelmann  fort,  neben  der  Axencylinderverzweigung  zu  be- 
stehen, so  gut  wie  für  Hrn.  Kühne  neben  der  Endplatte.  Hrn.  Engel- 
mann's  Auslegung  des  Bildes  bei  den  Reptilien  entspricht  eher  der  Deu- 
tung, die  Hr.  Kouget  vom  DoYäRE'achen  Nervenhügel  bei' den  Arthro- 
poden als  von  einer  in  Protoplasma  gebetteten,  bis  zur  contractilen  Sub- 
stanz vordringenden  Nervenverzweigung  giebt.5 

Hr.  Boll  seinerseits  glaubt  neulich  bei  der  Eidechse  an  der  Platten- 
sohle  dieselbe  schwer  zu  deutende  Punktirung  erkannt  zu  haben,  die  er 
in  den  elektrischen  Platten  des  Zitterrochen  und  Zitterwelses  entdeckte, 
und  er  sieht  hierin  eine  entscheidende  Stütze  für  Hrn.  Krause's  Auf- 
fassung,6 ohne  sich  übrigens  darüber  zu  äussern,  ob  seine  Punktirung 
einerlei  sei  mit  Hrn.  Krause's  Zähnelung  der  Plattensohle  in  der  Seiten- 
ansicht, welche  von  den  kolbigen  Enden  der  Terminalfasern  zweiter  Ord- 
nung herrühren  soll.7 

Eine  andere  morphologische  Schwierigkeit  für  die  Entladungshypo- 
these ist  die  Beschaffenheit  der  motorischen  Nervenendigung  bei  den  Am- 


i  A.  a.  0.  S.  168. 

2  Archiv  für  Anatomie  u  s.  w.    1868.   S.  647.  648;   —  Die  motorischen  End- 
platten u.  s.  w.    S.  73.  74. 

3  Jenaisehe  Zeitschrift  für  Medicin  und  Naturwissenschaft.  1868.  Bd.  IV.  S.  307. 

4  A.  a.  O.  u.  8.  w.  S.  165. 

5  Comptcs  rendus  etc.  1864.  t.  LIX.  p.  851. 

6  M.  Schultze'r  Archiv  für  mikroskopische  Anatomie.   1873.  Bd.  X.  S.  11. 12. 

7  A.  a.  O.   S.  137. 
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phibien.  Hr.  Kühne  lässt  hier  die  Nervenfaser  nur  in  stumpf  [525] 
endigende,  marklose,  mit  Endknospen  besetzte  Axency linder  sich  auflösen.1 
Aehnlich*  urtheilt  Hr.  Rouget,  indem  er  die  Nervenendigung  bei  Amphi- 
bien und  Arthropoden  für  nahe  übereinstimmend  erklart.2  Hr.  Krause 
deutet  dasselbe  Bild  als  langgestreckte  dünne  Endplatten  gleicher  Art 
wie  bei  Keptilien,  Vögeln  und  Säugern,  zu  denen  die  der  Chelonier  den 
TJebergang  bilden  sollen.8  Wo  aber  bleiben  dann  hier  die  Terminalfasern 
in  den  Endplatten ,  wenn  es  Terminalfasern  und  auch  Endplatten  giebt, 
oder  warum  werden  die  beim  Frosch  allem  Anschein  nach  von  der  Na- 
tur selber  klargelegten  Terminalfasern  von  Hrn.  Krause  Endplatten  ge- 
nannt? 

In  der  That,  wenn  bei  anderen  Thieren  Hr.  Krause  die  Terminal- 
fasern zweiter  Ordnung,  in  welche  die  anscheinend  feinkörnige  Masse  ihm 
sich  auflöst,  aus  Terminalfasem  erster  Ordnung  entspringen  lässt,  in  die 
der  motorische  Axencylinder  sich  spaltet,*  so  fragt  man  sich,  was  bei 
ihm  schliesslich  von  der  Endplatte  noch  übrig  bleibe.  Sie  würde  höch- 
stens eine  Scheide  um  die  sie  durchsetzenden,  gleichsam  von  ihr  umgos- 
senen  Terminalfasern  erster  Ordnung  bilden.  Unter  diesen  Umständen 
dürfte  schwer  zu  sagen  sein,  worin  die  Analogie  der  motorischen  Endi- 
gung mit  elektrischen  Platten,  so  weit  diese  uns  bekannt  sind,  noch  be- 
stehe. Hr.  Babuchin,  der  auch  überall  in  den  Endplatten  Nervenver- 
ästelung annimmt,  vergleicht  wenigstens  die  Endplatten  nur  mit  embryo- 
nalen elektrischen  Platten,  in  denen  nach  ihm  Verästelung  von  Zellen- 
fortsatzen  stattfindet,  die  nachmals  mit  dem  Axencylinder  der  elektrischen 
Nervenfaser  verschmelzen  (s.  übrigens  unten  S.  735). 

Diese  Widersprüche,  diese  Zweifel  gehen  so  tief,  dass  es  rathsam 
scheinen  könnte,  die  Erörterung  der  Entladungshypothese  bis  dahin  zu 
verschieben,  wo  über  deren  morphologische  Grundlage  besseres  Einver- 
ständniss  erzielt  sein  wird.  Doch  wird  es  sich  als  nicht  unfruchtbar  er- 
weisen, wenn  wir  von  diesen  morphologischen  Schwierigkeiten  vorläufig 
absehen,  und,  indem  wir  uns  im  Allge-  [526]  meinen  auf  den  Kbause- 
schen  Standpunkt  stellen,  untersuchen,  welche  Aussichten  von  diesem  aus 
in  physikalischer  und  physiologischer  Richtung  für  die  Entladungshypo- 
these sich  eröffnen.  Wir  gehen  also  im  Folgenden  von  der  ursprüng- 
lichen Vorstellung  aus,  dass  eine  Endplatte ,  bis  auf  ihre  gestreckt  ellip- 


1  Vergl.  Kühne  in  Stricker's  Handbuch  n.  s.  w.   S.  154. 
»  L.  c.  p.  852.  853. 

3  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.   1868.   S.  646  ff.;   —    Die  motorischen  End- 
platten \l  s.  w.  8.  95  ff. 
*  A.  a.  0.  S.  74. 


704  XXXI.   Experimentalkritik  der  Entladangshypothese  a.  s.  w. 

tische  Form,  einer  elektrischen  Platte  von  Malopterurus  vergleichbar  sei 
Wir  sehen  aber  der  Einfachheit  halber  vorläufig  von  Hrn.  Kbause's  Be- 
hauptung ab,  dass  die  Endplatte  bei  Wirbelthieren  ausserhalb  des  Sarko- 
lemms  liege.1 

Als  morphologischer  Grund  für  die  Entladungshypothese  war  geltend 
gemacht  worden,  dass,  nach  Hrn.  Tbinchese,  beim  Zitterrochen  die  End- 
platten besonders  gross  und  stark  entwickelt  sind.8  Hr.  Boll  bemerkte 
seitdem,  dass  auch  bei  anderen  Rochen  gleich  ausgezeichnete  Entwicke- 
lung  der  Endplatten  sich  findet3  Es  wäre  voreilig,  daraus  zu  schliessen, 
dass  die  besondere  Grösse  der  Endplatten  bei  den  Rochen  in  keiner  Be- 
ziehung zum  elektrischen  und  pseudoelektrischen  Organe  stehe,  welches 
bei  mehreren  ihrer  Gattungen  vorkommt  Zu  diesem  Schlüsse  würde 
man  erst  berechtigt  sein,  nachdem  erwiesen  wäre,  dass  in  den  Muskeln 
anderer  elektrischen  und  pseudoelektrischen  Fische  (Gymnotus,  Malopte- 
rurus, Mormyrus,  Gymnarchus)  die  Endplatten  nicht  besonders  ent- 
wickelt sind. 


§.  HI.    Es  wird  untersucht,  wie  die  Anordnung  der  End- 
platten zur  Entladungshypothese  passe. 

Untersuchen  wir  jetzt ,  wie  Gestalt  und  Lage  der  als  elektrische 
Platten  aufgefassten  Endplatten  zu  der  ihnen  durch  die  Entladungshypo- 
these zugeschriebenen  Rolle  passen.  Wir  lassen  beim  Schlage  die  Sohlen- 
fläche der  Platte  die  eine ,  ihre  Rückenfläche  die  andere  Elektricitat  an- 
nehmen. Gleichgültig  für  unseren  Zweck  ist  dabei,  ob  die  Rückenfläche 
negativ,  die  Sohlenfläche  positiv  werde,  wie  man  nach  Analogie  elektrischer 


1  [Kurze  Zeit  nach  dieser  Abhan  llung  erschien  Hrn.  Gerlach's  Schrift:  Das 
Verhältnis»  der  Nerven  zu  den  willkürlichen  Muskeln  u.  s.  w.  (Leipzig  1874),  worin 
das  Dasein  der  Endplatten  überhaupt  geläugnet,  und  ein  die  ganze  Muskelfaser  durch- 
dringendes intravaginales  Nervennetz  geschildert  wurde.  Damit  hätte  die  Entladung* 
hypothese  ohne  Weiteres  ein  Ende  gehabt  Dagegen  wurden  neuerlich  mehrere  Ar- 
beiten über  die  motorische  Nervenendigung  veröffentlicht,  welche  im  Wesentlichen 
darin  übereinstimmen,  dass  Hrn.  Gerlach's  Lehre  auf  Täuschung  beruhe,  übrigens 
an  der  Sachlage  nicht  viel  ändern.  (Aug.  Ewald  in  Pflüger'b  Archiv  u.  s.  w.  1876. 
Bd.  XII.  S.  529;  —  Fischer  im  Centralblatt  für  die  medicinischen  Wissenschaften. 
1876.  S.  354;  —  W.  Krause  in  der  3.  Auflage  von  C.  F.  Th.  Krause's  Handbuch  der 
menschlichen  Anatomie.  Hannover  1876.  Bd.  I.  S.  535,  und  im  Archiv  für  mikro- 
skopische Anatomie.  1876.  Bd.  XIII.  S.  175; —  Boll  in  den  Monatsberichten  u.  s.w. 
1875.  S.  719.  (3).  —  Vcrgl.  oben  S.  568], 

2  Robin,  Journal  de  1' Anatomie  et  de  la  Physiologie  etc.  1867.  p.  485. 

3  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1873.  S.  97.  Anm.  1 ;  —  M.  Schultzens  Archiv 
für  mikroskopische  Anatomie.    Bd.  X.  1873.    S.  12. 
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Platten  vermuthen  könnte,  oder  ob  die  [527]  Vertheilung  der  Zei- 
chen die  umgekehrte  sei.  Die  Elektricitäten  gleichen  sich  durch  die 
Muskelmasse  ab,  deren  Leitungsunterschiede  wir,  wie  auch  Induction  und 

Fig.  4£. 


Fig.  46. 


Polarisation,  vernachlässigen.  Machen  wir  zuerst  die  einfachste  Voraus- 
neteung,  dass  nämlich  die  beiden  Flächen  der  Platte  isoelektrische  Flä- 
chen sind,  so  zeigt  von  bei-  [528]  stehenden  Figuren  die  erste,  wie  sich 

E.  du  Bois-Reymond,  Ges.  Abb.  II.  45 
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das  System  der  Stromeurven  im  Längsschnitt,  die  zweite,  wie  es  im 
Querschnitt  des  Muskels  etwa  sich  gestalten  werde.  In  <ler  Längsschnitt 
vorstellenden  Figur  sind  der  Deutlichkeit  halber  die  Querstreifeu  fortge- 
lassen. 

Bei  Betrachtung  dieser  Figuren  erkennt  man  sogleich  eine  wichtige 
Folge  aus  unseren  Annahmen.  Der  von  einer  bestimmten  Endplatte  aus- 
gehende Schlag  trifft  mit  einer  gewissen  Kraft  nicht  bloss  eine  Strecke 
der  Faser,  zu  welcher  die  Endplatte  gehört,  sondern  mit  gleicher  Kraft 
auch  Strecken  der  benachbarten  Fasern,  namentlich  derjenigen,  welche 
an  den  Bücken  der  Platte  stossen.  Gleichgültig  ist  dabei,  ob  die  Platte 
in  den  Umfang  der -zugehörigen  Faser  eingelassen  ist  oder  daran  vor- 
springt, ob  es  ein  Nerventhal  oder  einen  Nervenhügel  giebt,  worüber  die 
Meinungen  getheilt  sind. 

Dass  die  Endplatten  den  Muskel  in  grösserem  Umfang  erregen,  er- 
scheint gewiss  als  zweckmässig.  Die  von  Hrn.  Kühne  im  Sartorius  des 
Frosches  beschriebenen  nervenlosen  Muskelfasern  würden  so  verständlich,1 
wie  auch  der  Umstand,  dass  Hr.  Krause  bei  seinen  Zählungen  am  Re- 
tractor  bulbi  der  Katze  gewöhnlich  ein  paar  Endplatten  weniger  als  Mus- 
kelfasern fand.2 

Auf  der  anderen  Seite  befremdet  es  doch  sehr,  dass  die  Endplatteu 
zur  Faser,  der  sie  histologisch  angehören,  physiologisch  in  keiner  näheren 
Beziehung  stehen  "sollen,  als  zu  vielen  anderen.  Man  sollte  meinen,  dass, 
wenn  dies  sich  so  verliielte,  die  Endplatten  frei,  d.  h.  ausser  Verbindung 
mit  einer  bestimmten  Faser,  in  regelmässigen  Abständen  zwischen  den 
Fasem  vertheilt  sein  würden.  Um  die  bestehende  Anordnung  zu  recht- 
fertigen ,  könnte  man  sagen ,  dass  die  Endplatte  zu  ihrer  Ernährung  der 
besonderen  Verbindung  mit  einer  Muskelfaser  bedürfe;  das  ist  aber  eine 
klägliche  Auskunft.  Wenn  eine  Endplatte  mehrere  Muskelfasern  erregt**, 
wäre  es  überdies  sinnlose  Versehwendung,  dass  in  der  ungeheuren  Mehr- 
heit der  Fälle  jede  Muskelfaser  mindestens  eine  Endplatte  erhält.  Ner- 
venlose Muskelfasern,  sofern  es  überhaupt  solche  giebt,  müssten  viel 
häutiger  sein  [vergl.  oben  S.  568]. 

[529]  Die  Betrachtung  unserer  Figuren  eröffnet  noch  ein  anderes 
Bedenken.  Man  bemerkt  nämlich,  dass  die  Stromeurven  im  Allgemeinen 
senkrecht  auf  die  Axe  der  Fasern  verlaufen.  Die  unter  ihnen,  welche 
mehr  in  Längsschnittsebenen  liegen,  haben  als  geschlossene  Cunen  natür- 
lich auch  longit udinale  Coinponenten.  Aber  gerade  die  Theile  der  ( 'un  eu, 

1  Ufber  die  peripherischen  Kndorgane  der  hu  »torischeu  Nerven.  Leipzig  1^;~ 
4°.    Ö.  37.    Fig.  14  K. 

2  A.  a.  O.  ö.  77. 
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welche  die  zugehörige  Faser  und  die  an  den  Bücken  der  Endplatte 
stussenden  Fasern  am  dichtesten  treffen,  verlaufen  quer.  Nun  steht  von 
den  Nerven  fest,  dass  sie  von  queren  Strömen  nur  sehr  schwach,  wenn 
überhaupt,  erregt  werden.1  Insofern  in  den  Muskeln  die  iutramusculäreu 
Nerven  gereizt  werden,  ist  auch  für  sie  die  Langsdurchströmung  die  gün- 
stigere. Hier  aber  käme  es  darauf  an  zu  wissen,  wie  die  contractile 
Sutetanz  selber  gegen  quere  Ströme  sich  verhält  Dies  war  zur  Zeit,  wo 
ich  mich  diesen  Erwägungen  hingab,  noch  unbekannt.  Ist  die  Ent- 
ladungshypothese  richtig,  und  entspricht  unsere  (Instruction  der  von. 
einer  Endplatte  ausgehenden  Stromcurven  im  Allgemeinen  der  Wirklich- 
keit, so  müssen  durch  Curara  oder  Anelektrotonus  entnervte  Muskeln  für 
(juere  Ströme  mindestens  ebenso  empfanglich,  wenn  nicht  empfänglicher 
sein,  als  für  Längsströme. 

Hier  war  ein  doppelter  Angriffspunkt  für  den  Versuch  gegeben.  Er- 
stens musste,  wenn  es  anging,  untersucht  werden,  ob  eine  erregte  End- 
platte ausser  der  zugehörigen  Faser  noch  andere  Fasern  erregt,  zweitens 
musste  der  Erfolg  der  Erregung  entnervter  Muskeln  durch  quere  Ströme 
geprüft  werden. 

Mit  beiden  Fragen  hat  Hr.  Carl  Sachs  im  lüesigen  physiolo- 
gische« Laboratorium  auf  meine  Bitte  sich  beschäftigt.  Das  Einzelne 
seiner  Versuche  wird  man  in  einer  demnächst  im  Archiv  für  Anatomie 
und  Physiologie2  erscheinenden  Abhandlung  [530]  von  ihm  dargelegt 
finden.    Ihr  allgemeines  Ergebniss  hat  er  schon  kurz  veröffentlicht.8 

Zwischen  der  Wirkung  quer-  und  der  längsgerichteter  Ströme  auf 
entnervte  Froschmuskeln  Hess  sich  kein  Unterschied  erkennen.  Das  Zu- 
treffen dieses  von  mir  aus  der  Entladungshypothese  vorhergesagten  Satzes 
^clüeu  ihr  höchst  schlagend  das  Wort  zu  reden. 

Minder  günstig  lautet  die  Antwort  des  Versuches  auf  die  andere 
Frage.  Als  Hr.  Sachs  mittels  eines  feinen  Elektrodenpaares  einzelne 
Nervenfasern  eines  dünnen  Froschmuskels  (Sartorius,  Cutaneus  femoris 
oder  pectoris)  unter  dem  Mikroskop  durch  sehr  schwache  Inductionsströme 
reizte,  sah  er  die  Zuckung  auf  die  Muskelfaser  sich  beschränken,  deren 
Endplatten  aus  der  gereizten  Nervenfaser  hervorgingen. 

i  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  I.  S.  296  ff.;  —  Bd.  II.  Abth.  I.  S.  354  ff. 
4K2.  -  Pflüger,  Untersuchungen  über  die  Physiologie  des  Rlectrotonus.  1859. 
S.  179.  283.  410.  —  H.  Munk,  Untersuchungen  über  das  Wesen  der  Nervenerregung. 
HB«.  Bd.  I.  S.  318.  —  Fii.khnb,  Pflüoek's  Archiv  u.  s.  w.  1878.  Bd.  VII.  S.  71. 
—  Hitziü,  ebenda.  S.  2U3.  —  Bernhkim.  ebenda.  1873.  Bd.  VIII.  S.  «0.  —  Her- 
mann, ebenda.    S.  273. 

2  S.  dort,  1874.    S.  57. 

3  Centralblatt  für  die  medicinisehen  Wissenschaften.  1873.  ö.  f>78.  579. 
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Zwar  fugt  Hr.  Sachs  hinzu,  dass  bei  stärkerer  Reizung  die  Wirkung 
einer  Endplatte  vielleicht  auf  mehrere  Fasern  sich  erstreckt  hätte.  Allein 
nach  unseren,  in  obigen  Figuren  versinnlichten  Annahmen  hätte  bei  jeder 
Reizstärke,  bei  der  die  zu  einer  Endplatte  gehörige  Faser  zuckte,  auch 
die  an  den  Rücken  der  Platte  stossende  Faser  zucken  müssen,  da  beide 
von  gleich  dichten  Stromcurven  getroffen  wurden. 

Man  könnte  einwenden,  Hr.  Sachs  habe  nnr  an  Froschmuskeln  ex- 
perimentiert, deren  Endplatten  von  denen  anderer  Thiere  weit  abweichen 
und  gerade  am  wenigsten  elektrischen  Platten  gleichen  (s.  oben  S.  703). 
Die  Entladungshypothese  macht  indess  keinen  wesentlichen  Unterschied 
zwischen  den  Endplatten  des  Frosches  und  denen  anderer  Thiere,  und 


Fig.  47. 


wer  möchte  glauben,  dass  die  Wirkung  der  Endplatten  beim  Frosch  auf 
die  zugehörige  Faser  sich  beschränke,  bei  anderen  Thieren  auch  die  Nach- 
barfasem  treffe? 

Es  fragt  sich  aber,  ob  nicht  über  die  Wirkungsweise  der  Platten 
eine  Vermuthung  sich  aufstellen  lasse,  wobei  diese  Schwierigkeit  fortfiele. 

Die  Dicke  der  Endplatten  nimmt,  wie  die  der  elektrischen  Platten 
bei  Msdopterurus,  vom  Hilus  nach  dem  Rande  zu  ab.  Diesen  Umstand 
liesseu  wir  bisher  unberücksichtigt.  Bestände  die  Platte  ihrer  ganzen 
Dicke  nach  aus  gleich  grossen  und  gleich  [531]  stark  wirksamen  einan- 
der gleich  nahen  dipolar  elektromotorischen  Molekeln,  die  im  AugenblB 
des  Schlages  senkrecht  auf  die  Platte  sich   richten  (s.  oben  S.  671),  » 
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wären  die  Flächen  der  Platte  keine  isoelektrischen  Flächen  mehr,  sondern 
deren  Spannung  nähme  vom  Hilus  nach  dem  Rande  zu  ab.  Im  Organ 
von  Malopterurus  brächte  dies  keine  andere  Wirkung  hervor,  als  wenn 
die  Platten  überall  gleich  dick,  und  wie  bei  Torpedo  und  Gymnotus  über- 
einander geschichtet  wären,  denn  die  zwischen  einander  geschobenen  Plat- 
ten ergänzen  einander  in  der  Richtung  des  Stromes  überall  zu  gleicher 
Dicke.  Etwas  Anderes  wäre  es  mit  einer  einzelnen  Platte  innerhalb  einer 
vergleichsweise  weit  ausgedehnten  leitenden  Masse,  wie  der  Muskel  sie 
für  eine  Endplatte  darstellt.  Hier  wäre  die  Folge  eine  Veränderung  der 
Stromcurven  in  der  Art.,  dass  die  Curven  aus  der  Fläche  der  Platte  nicht 
mehr  senkrecht  austreten,  sondern  nach  dem  Plattenrande  hin  sich  nei- 
gen, etwa  wie  Fig.  47  es  zeigt,  der  Verhältnisse  ähnlich  Avie  bei  Hydro- 
philus  zu  Grunde  gelegt  sind. 

Ungefähr  dieselbe  Veränderung  der  Stromcurven  würde  natürlich 
auch  dadurch  erzeugt-,  dass  aus  anderer  Ursache,  als  wegen  Abnahme  der 
Dicke,  die  Platte  in  der  Mitte  stärker  elektromotorisch  [532]  wirkte  als  am 
Rande.  Gleichviel  wie  solche  Veränderung  der  Stromcurven  entstände, 
ein  Theil  der  Strömung  erhielte  dadurch  eine  mehr  der  Länge  der  Faser 
nach  verlaufende  Richtung.  Darum  ist  es  uns  aber  jetzt  nicht  mehr  zu 
thun,  wo  wir  wissen,  dass  am  entnervten  Muskel  Quer-  und  Längsdurch- 
strömung  gleich  wirksam  sind.  Worauf  es  uns  ankäme,  das  wäre  Be- 
schränkung der  Wirkung  des  Schlages  einer  Platte  auf  die  zugehörige 
Faser.  Hierfür  leistet  die  Annahme  grösserer  elektromotorischer  Kraft 
der  Platte  in  der  Mitte  als  am  Rande  nichts.  Die  Curven  an  beiden 
Flächen  der  Platte  bleiben  dabei  symmetrisch,  und  man  sieht  leicht,  dass 
uns  mit  keiner  Hypothese  über  die  Stromvertheilung  um  die  Platte  ge- 
holfen ist,  bei  welcher  diese  Symmetrie  fortbesteht.  Wir  bedürfen  solcher 
Vertheilung  der  Spannungen  an  der  Platte,  dass  die  dadurch  gesetzte 
Strömung  in  der  zugehörigen  Faser  merklich  dichter  ist,  als  in  den 
Naehbarfasern. 

Es  lassen  sich  verschiedene  Arten  ausdenken,  wie  solche  Strömung 
zu  Stande  käme.  Sie  entstände  erstens,  wenn  im  Augenblick  der  Ent- 
ladung an  der  Sohlenfläche  der  Platte  positive  Inseln,  wie  ich  sie  nennen 
will,  auftauchten,  während  die  übrige  Sohlenfläche  und  die  Rückenfläche 
negativ  würden.  Es  versteht  sich,  dass  man  auch  die  entgegengesetzte 
Vertheilung  der  Zeichen  annehmen  kann;  der  Einfachheit  halber  nenne 
ich  nur  die  eine.  Aus  den  Inseln  brächen  dann  dichte  Curvenbüschel 
hervor,  und  verlören  sich  in  die  Rückenfläche  mit  vergleichsweise  ver- 
schwindender Dichte;  zu  den  die  Inseln  trennenden  Strecken  der  Sohlen- 
fläche kehrten  sie  mit  um  so  grösserer  Dichte  zurück,  je  kleiner  diese 
Strecken  im  Vergleich   zu  den   Inseln.    (S.  Fig.  48.)    Dieser  Theil  der 
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Strömung  wäre  von  gleicher  Beschaffenheit,    wie  der  einst  von  mir  stu- 
dirte  Strömungsvorgung  sogenannter  flacher  Erregerpaarc.1 

Kine  asymmetrische  Strömung,  wie  wir  sie  brauchen,  entstände 
zweitens,  wenn  die  Kückenlläche  neutral  lilielw,  an  der  SohknÖw-bc 
aber  die  positiven  Inseln  und  die  sie  trennenden  negative»  Strecken  im 
Vergleich  zur  Plattendicke  hinreichend  klein  würden.  Dann  stellte  im 
Augenblick  der  Entladung  die  Suhlen-  [5it3]  Hache  eine  Musaik  posilim 

Fig.  4s. 


und  negativer  Punkt?  vor,  zwischen  denen  gleichsam  nur  MolecularstP'ni- 
eben  kreisten,  die  schon  in  einer  Entfernung  gleich  der  geringsten  IM" 
der  Platte  von  unmerklicher  Dichte  waren. 

Dies  fuhrt  zu  einer  dritten  Lösung  der  Aufgabe.  Unter  der  Vor- 
aussetzung, dass  die  positiven  Inseln  hinreichend  klein  wären,  könnte  mau 
sie  sich  mit  wesentlich  gleichem  Erfolg  ersetzt  denken  durch  gleich  gw»* 


'  UntcwochungMi  ti.  b.  w.   B<1.  1. 

Physik.    2.  Aufl.    BraniiBcliweig  13Ü6.  fü 


Vergl.  Pic 
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elektromotorische  Flächen.  Riese  stellten  etenso  viel  auf  das  kleinste 
Maass  beschränkte  elektrische  Platten  vur,  welche  einen  Ströinuugsvorgang 
ihnlich  dem  in  Fig.  45. 46  erzeugten.  Während  aher  die  eine  Hälfte  dieses 
Striimungsvorganges  die  contractile  Substanz  der  zugehörigen  Faser  träfe, 
ergösse  sich  dessen  andere  Hälfte  durch  die  Endplatte  selber,  und  die  an 
deren  Kückenfläche  stossenden  Nacbbarfaseni  erhielten  davon  nur  einen 
s»  wenig  dichten  Theil,  dass  sie  anerregt  blieben,     (S.  Fig.  40). 

[534]  Solche  künstlich  ersonnene,  für  ein  bestimmtes  Bedürfniss  aus 
der  Luft  gegriffene  Hypothesen  sind  aber  nicht  mir  an  sich  verwerflich, 
andern  ihre  Bestätigung  dürfte  auch  kaum  noch  eine  Bestätigung  der 
Entladungshypothese  heissen.  Eine  Platte,  1>ei  deren  Innervation  einzelne 
Punkte  ihrer  einen  Fläche  einen  bestimmten  elektrischen  Zustand  anneh- 
men, wäre  vielleicht  einer  elektrischen  Platte  verwandt,  docli  keineufalls 


mehr  eine  elektrische  Platte  im  gewohnliehen  Sinne  zu  nennen.  Immer 
wird  es  uns  nützlich  gewesen  sein,  diese  Erwägung  angestellt  zu  haben, 
und  wir  werden  später  nochmals  auf  die  so  modilicirte  Entladungshypo- 
Ihese  zurückkommen. 

Einstweilen  fahren  wir  fort,  trotz  dem  liisher  wenig  günstigen  Er- 
("flrniss  unserer  Untersuchung,  die  ursprüngliche  Entladungshypothese  mit 
«len  Thatsachen  zu  vergleichen.  Während  in  der  eben  betrachteten  Rich- 
tung sich  Wolken  für  sie.  zusammenzogen ,  hat  nach  einer  anderen  Seite 
der  Ausblick  sich  erhellt.1 


1  [Hr.  Krause  hat  mich  auf  eine  andere  Art  aufmerksam  gemacht,  wie  die 
aus  Hrn.  Sa<;hb'  Versuch  für  die  Kntladungshyi'otljese  entspringende  Schwierigkeit 
vielleicht  zu  heben  wäre  Hei  Reptilien,  Vögeln,  Sängern,  seien  die  Kndplattco 
'■nncav,  indem  sie  '  t  bis  l,s  vom  Mantel  der  eylindrischcn  Muskel fanerii  umgreifen. 
l>ie  Strnmdicbte  werde  also  an  der  euneaven  Seite  grösser  sein  als  an  der  eonvexen, 
daher,  nach  ihm,  die  stärkere  Itci/.ung  dtr  zugehörigen  Fa»er  (Handbuch  der  mensch- 
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§.  IV.    Verhalten  von  Endplatten  und  elektrischen  Platten 

gegen  Curara. 

Eine  Schwierigkeit,  auf  welche  die  Entladungshypothese  bis  vor  Kur- 
zem stiess,  war  nämlich  das  Verhalten  der  elektrischen  Organe  des  Zitter- 
rochen gegen  Curara.  Hr.  Armand  Moreau  hatte  berichtet,  dass,  wäh- 
rend die  Muskeln  des  Zitterrochen  gleich  denen  anderer  Thiere  durch 
Curara  gelahmt  werden,  das  elektrische  [535]  Organ  zu  schlagen  fort- 
führt.1   Aus  leicht  ersichtlieheu  Gründen  Aväre  dies  für  die  Entladuiig.» 

lichen  Anatomie  von  C.  F.  Th.  Krause.  3.  Aufl.  von  W.  Krause.  Bd.  I.  Hannover 
1876.  S.  501 ;  — Archiv  für  mikroskopische  Anatomie.  1876.  Bd.  Xlll.  S.  172).  Hru. 
Krause's  Grundgedanke  ist  richtig  und  sinnreich,  doch  bezweifle  ich,  dass  seine 
Hypothese  dadurch  gerettet  werde.  Kr  führt  selber  meine  ihm  brieflich  mitgeteil- 
ten Bedenken  an,  glaubt  aber  darüber  sich  hinwegsetzen  zu  können.  Ich  meiner- 
seits bedaure,  dabei  bleiben  zu  müssen.  Erstens  sind  die  Endplatten  nicht  solche 
coneave  Schilde,  wie  Hr.  Krause  sie  braucht.  Die  Muskelfaser  ist  in  situ  prisma- 
tisch, und  wenn  es  auch  vorkommen  mag,  dass  eine  Endplatte  zwei,  ja  drei  Seiten 
des  Prisma's  umfasst,  so  kann  es  ebenso  oft  sich  ereignen,  dass  sie  nur  auf  ein» 
Seite  sich  erstreckt.  An  Stelle  des  Hohlspiegels,  den  die  coneave  Endplatte  gleich- 
sam vorgestellt  hatte,  treten  bestenfalls  drei,  unter  stumpfem  Winkel  aneinander 
stossende  Planspiegel,  von  denen  noch  dazu  die  seitlichen  nur  sehr  geringe  Oberfläche 
haben.  Je  stumpfer  der  Winkel,  um  so  grosser  fallt  im  Vergleich  zu  den  Com- 
ponenten  die  Resultante  aus,  aber  auch  um  so  schwächeren  Stromcurven  geboren  die 
(Komponenten  an.  Unter  diesen  Umstanden  dürfte  der  Unterschied  zwischen  der  inneren 
und  der  äusseren  Wirkung  der  Endplatte  zu  klein  und  unsicher  ausfallen,  um  eine  fol- 
genschwere Theorie  darauf  zu  gründen.  Hierüber  lässt  sich  übrigens  durch  schemati- 
sche Versuche  etwas  ausmachen.  Zweitens  sagt  zwar  Hr.  Krause,  dass  der  Frosch 
weidenblattförmige  Endplatten  habe,  aber  seine  eigene  Abbildung  (Archiv  fnr  mikro- 
skopische  Anatomie  u.s.  w.  A.  a.  O.  Taf.  XIV.  Fig.  2)  zeigt  davon  nichts.  Weidenblätter, 
welche,  nicht  breiter  als  der  Stiel,  vom  Stiel  aus  stetig  sich  verschmäleru,  giebt  es  nicht. 
Ich  sehe  nach  wie  vor  beim  Frosche  nur  eine  Nervenverzweigung,  und  glaube,  du** 
wenn  man  keine  andere  motorische  Nervenendigung  gekannt  hätte,  als  die  beim  Frosche, 
die  Entladungshypothese  nie  entstanden  wäre.  Mit  anderen  Worten,  beim  Frosch  ent- 
behrt diese  Hypothese  jeder  morphologischen  Begründung.  Aber  auch  wenn  man 
die  motorische  Nerven  Verzweigung  beim  Frosche  mit  Hrn.  Krause  als  Endplatz 
auffasst,  bleibt  die  aus  dem  SAciis'schen  Versuche  sich  ergebende  Schwierigkeit  hi'*r 
uneingeschränkt  besteheu.  Hr.  Krause  will  sie  durch  die  Annahme  hin  wegräumen, 
dass  die  Terminalfasern  der  Axe  der  Muskelfaser  nicht  genau  parallel,  sondern  ein 
wenig  schräg  verlaufen.  Wiederum  zeigt  seine  eigene  Abbildung  nichts  von  solcher 
Anordnung;  und  wenn  sie  stattfände,  so  hülfe  sie  zu  nichts,  denn  vergegenwärtigt 
man  sich  die  Stromcurven,  welche  zwei  in  verschiedener  Höhe  gelegene  Flächenelc- 
mente  der  angeblichen  Endplatte  aussenden,  so  sieht  man  leicht,  dass  sie  gar  nicht 
mehr,  oder  nur  mit  ihren  schwächeren  Ausläufern,  zu  vorteilhaften  Resultanten  fnr 
das  Innere  der  Faser  sich  zusammensetzen.] 

i  Comptes  rendus  etc.  1860.  t.  LI.  p.  573;  -  1862.  t  LIV.  p.  963  ((/laude 
Bkrnard's  und  Becvjukrkl's  d.  V.  Bericht);  —  Annales  des  Sciences  naturelles. 
4™  Serie.    Zoologie.    1862.    t.  XV1I1.    p.  12. 
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hypothese  sehr  misslieh  gewesen.  Denn  da  ein  eiinirisirlcr  Muskel  un- 
mittelbar erregbar  bleibt,  begreift  man  nicht,  warum,  wenn  die  Endplatten 
noch  schlagen,  er  nicht  auch  noch  sollte  mittelbar  erregbar  sein.  Nach 
Hrn.  Marey  sollten  übrigens  die  elektrischen  Organe  nur  einer  ver- 
gleichsweiseu  Immunitat  gegen  Curara  gemessen,  d.  h.  nur  länger  als 
Muskeln  ihm  widerstehen.1 

Diese  Schwierigkeit  scheint  aber  jetzt  durch  Hrn.  Bolij  in  anderer 
Art  beseitigt.  Nach  ihm  wird  allerdings  das  Organ  des  Zitterrochen 
durch  Curara  nicht  gelähmt,  allein,  was  Hrn.  Mokeau  entging,  auch  die 
Muskeln  des  Thieres  werden  es  nicht,  und  eben  so  wenig  unterliegen  an- 
dere Knorpelfische  der  Wirkung  des  Giftes.3  Sogar  hiesige  Flusstische, 
wie  schon  Hr.  Schiffer  gelegentlich  bemerkte,"*  und  neuerlich  Hr.  Bolij 
im  hiesigen  Laboratorium  bestätigte ,  *  sind  vergleichsweise  fest  gegen 
Curara. 

Die  Sachen  stehen  demnach  hier  so,  dass  es  motorische  Nerven  und 
Bildplatten  giebt,  nämlich  die  der  Fische  überhaupt,  welche  scheinbar 
Curara  ebenso  wenig  lähmt,  wie  die  elektrischen  Platten  der  Zitterfische. 
Gäbe  es  bei  Amphibien,  oder  anderen  für  Curara  empfanglichen  Thiercn, 
nach  Hrn.  Babuchin's  Anschauung  (s.  oben  S.  701)  aus  Endplatten  der 
Thiere  mit  Ausschluss  eontractiler  Substanz  gebildete  elektrische  Organe, 
so  kann  man  [5H6]  behaupten,  würden  diese  Organe  so  gut  wie  die 
Muskeln  derselben  Thiere  der  Curarawirkung  unterliegen.  Noch  einfacher 
i4,  mit  Hrn.  Hermann  sich  zu  denken,  dass  die  Fische  nur  deshalb  fest 
gegen  Curara  sind,  weil  sie  durch  ihre  Kiemen  schnell  entgiftet  Averden.5 


i  Coiiiptes  rendu,s  etc.    1871.   t.  LXXIII.  p.  918. 

2  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.    1873.  S.  94. 

3  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.    1868.    S.  453.  Anm.  1. 

*  Archiv  ftir  Anatomie  u.  s.  w.  1873.  S.  98  Anm.  —  Hr.  Boll  bemerkt  - 
(S.  96  Arno.),  dass  schon  Matteitcci  die  allgemeine  Immunität  der  Torpedo  gegen 
l'urara  beobachtet  habe,  und  führt  dafür  eine  Stelle  aus  einer  Abhandlung  vom 
Jahr  1860  an.  Hat  aber  Matteitcci  ursprünglich  richtiger  gesehen  als  Hr.  Moreau, 
so  ist  er  doch  seiner  Sache  so  wenig  gewiss  gewesen,  dass  er  das  Jahr  darauf  im 
Widerspruch  mit  sich  ganz  wie  Hr.  Moreau  sagt:  „üna  torpedine  avvelenata  epl  m 
.suraro  c  che  non  da  piu  contrazioni  muscolari  allorche  si  irritano  i  suoi  nervit 
»non  cessa  pereib  di  dare  la  scarica  elettrica."  (Corso  die  Elettro-fisiologia  ec. 
Torino  1861.    p.  126). 

5  Vergl.  »Schiffer  a.  a.  <>.;  -  L.  Hermann,  Lehrbuch  der  experimentellen 
Toxicologie.  Berlin  1874.  S.  308.  Anm.  6;  —  [Steiner  im  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w. 
1874.    S.  700.] 
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§.  V.    Es  wird  untersucht,  wie  die  Zeitverhältnisse  desZittcr- 
fisehseblages  zur  Entladungshypothese  passen. 

Ich  habe  bekanntlich  gezeigt,  dass  beim  Tetanisiren  des  elektrischen 
Nerven  das  elektrische  Organ  von  Malopterurus  keinen  stetigen  Strom 
giebt.  Dies  folgt  daraus,  dass  ein  den  Schlagen  des  Organes  ausgesetzter 
stromprüfender  Schenkel  in  Tetanus  verfallt  (s.  oben  S.  644).  Dies  ist 
wichtig;  wäre  der  Erfolg  der  entgegengesetzte,  so  vermöchte  die  Ent- 
ladungshypothese  nicht,  das  Tetanisiren  des  Muskels  vom  Nerven  aus  zu 
erklären.  Bei  näherer  Betrachtung  der  Zeitverhältnisse  des  ZitterfLschschlagos 
entstehen  jedoch  für  die  Entladungshypothese  neue  Schwierigkeiten. 

Nach  der  Entladungshypotbese  müsste  der  Schlag  der  Endplatten 
der  negativen  Schwankung  des  Muskelstromes  voraufgehen.  In  Hrn.  Bern- 
steines Versuchen  am  Differential-Rheotom  zeigte  sich  aber  bei  unmittel- 
barer Reizung  entnervter  Muskeln  gar  kein  Stadium  der  Latenz  für  die 
negative  Schwankung.1  Nach  Hrn.  Sigmund  Mayer's  von  mir  bestätig- 
tem Versuch  am  Rheotom  beginnt  die  [537]  negative  Schwankung  am 
Gastroknemius  etwa  0-004"  nach  Beizung  des  Nerven  (s.  oben  S.  451  ff.). 
Schreiben  wir  der  Reizung  eine  Geschwindigkeit  von  27 m  und  dem 
Nerven   eine  Länge   von  25 mm  zu,   so  gehen  von  jenen  0-004"  noch 

25" 
27000  =  0' 000926"  für  Fortpflanzung  der  Reizung  im  Nerven  ab. 

Lässt  man  in  der  Vorstellung  die  negative  Schwankung  unmittelbar 
auf  Entladung  der  Endplatte  folgen,  so  blieben  also  nur  0-00307"  fiir 
die  Zeit  übrig,  während  der  die  Entladung  die  zur  Erregung  der  Muskel- 
substanz nöthige  Höhe  erreichen  müsste. 

Schon  die  subjeotive  Empfindung  lehrt,  dass  der  Schlag  der  Zitter- 
fische viel  länger  anhält  (s.  oben  S.  619).  Dass  bei  Torpedo  der  Schlag 
länger  dauere,  als  der  Offnungsinductionsstoss,  der  ihn  erzeugte,  schloss 
Hr.  Eckhard  daraus,  dass  bei  gleicher  oder  kleinerer  elektromagnetischer 
Wirkung  letzterer  stärker  empfunden  wird  als  ersterer  (s.  oben  S.  61 7  Anm.  2). 
Zu  derselben  Zeit  zeigte  ich  bei  Malopterurus  mittels  des  Frosehunter- 
brechers,  dass  eine  durch  den  Schlag  des  Fisches  erzeugte  Zuckung  eine* 
Froschgastroknemius  ein,  je  nach  der  Ueberlastung  grösseres  oder  ge- 
ringeres Stück  eines  einzelnen  Schlages  abschneidet;  dass  also  die  Dauer 
des  Schlages  am  lebenden  Zitterwelse  und  die  der  Zuckung  von  gleicher  Ord- 
nung sind  (s.  oben  S.  617.  618).  Genau  genommen  hätten  in  diesen  Ver- 
suchen Schlag  und  Zuckung  durch  den  nämlichen  üeffnungsinduetions- 

1  Untersuchungen  über  den  Erregungsvorgang  u.  s.  w.    S.  58. 
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stuss  erzeugt  werden  müssen ,  anstatt,  wie  es  geschah,  der  Schlag  durch 
Willkür  oder  Befiexthätigkeit  des  Fisches,  die  Zuckung  durch  den  Schlag. 
Doch  ist  nicht  daran  zu  denken,  dass  der  durch  einen  Inductionsstoss 
erzeugte  Schlag  des  Organes  kurz  genug  werden  sollte,  um  in  das  Stadium 
der  latenten  Reizung  des  Muskels  hineinzupassen.  Ebenso  wenig  darf 
man  die  lange  Dauer  des  Fischschlages  in  mei-  [538]  nen  Versuchen  un- 
gleichzeitiger Wirkung  verschiedener  Theile  des  Organs  zuschreiben.  Bei 
Torpedo,  vollends  Gymnotus,  wäre  dieser  Verdacht  zulässig,  weil  bei  Tor- 
pedo die  Organe  von  mehreren,  bei  Gymnotus  von  sehr  viel  Nerven ,  bei 
beiden  von  einer  ungeheuren  Zahl  von  Primitivuervenröhren  versehen 
werden.  Das  Organ  des  Zitterwelses  dagegen  erhält  jederseits  nur  eine 
Nervenrohre.  Bei  gleichzeitiger  Innervation  der  beiden  Nervenröhren, 
die  man  voraussetzen  darf,  muss  das  ganze  Organ  in  nicht  längerer  Zeit 
in  Thätigkeit  gerathen,  als  die  Fortpflanzung  des  lleizes  von  den  dem 
Nerveneintritt  nächsten  bis  zu  den  davon  fernsten  Platten  des  Organs 
erfordert. 

Seitdem  hat  Hr.  Marey,  ohne,  wie  es  scheint,  von  jenen  zwölf 
Jahre  älteren  Versuchen  zu  wissen,1  den  Verlauf  des  Schlages  von  Tor- 
pedo am  Pendelmyographion  mit  Hülfe  des  stromprüfenden  Froschschen- 
kels unmittelbar  bestimmt.    Der  Schlag*  wurde  erregt  durch  elektrische 

1" 
Reizung  der  elektrischen  Nerven.    Es  wurde  daraus  stets  ein  dnA  langes 

Stück  ausgeschnitten,   und   durch  dieses  der  Nerv  des  stromprüfenden 

Schenkels  gereizt.    Das  auszuschneidende  Stück  konnte  gleichsam  längs 

dem  Schlage  verschoben  werden.    Hr.  Marey  fand  so,  dass  der  Schlag 

1" 

-     dauert.2 
14 

[539]  Ausserdem  aher  behauptet  Hr.  Marky  für  den  Schlag  des 
Zitterrochen  das  Dasein  eines  Stadiums  latenter  Reizung.  Bei  den  so 
eben  geschilderten  Versuchen  gab  sich  dies  darin  zu  erkennen,  dass  eine 
gewisse  Verschiebung  des  auszuschneidenden  Stückes  vom  Augenblick  der 
Reizung  ab  nöthig  war,  damit  überhaupt  Zuckung  erschien.  Genauer 
mass  Hr.  Marey  die  Zeit  der  latenten  Reizung  durch  ein  Verfahren 
ähnlich  dem,  durch  welches  Hr.  Helmholtz  den  die  seeundäre  Zuckung 

1  Als  einzige  schon  bekannte  Thatsaehe ,  woraus  mehr  als  augenblickliche  Dauer 
des  Schlages  folge,  führt  Hr.  Marey  einen  Versuch  Matteucci's  an,  in  welchem 
der  Kreis  des  Zitterrochen,  beiläufig  gesagt,  nach  Fauapay's  Erfindung  (s.  oben 
S.  626),  mittels  eines  über  eine  Feile  schleifenden  Drahtes  gcsehlos»sen  wird.  Ueizt 
man  zugleich  den  Fisch,  so  sieht  man  im  Dunkeln  einen,  zuweilen  auch  zwei 
Funken  zwischen  Draht  und  Feile.  Dieser  Schluss  ist  nicht  sicher,  weil  die  Zitter- 
fische meist  mehreremal  nacheinander  schlagen    (s.  oben  S.  617). 

a  Conipte*  rendus  etc.     16  Octobrc  1871.  t.  LXXII1.  p.  958. 
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erzeugenden  Theil  der  negativen  Schwankung  des  Muskelstromes  be- 
stimmte. !  Er  liess  zwei  Zuckungen  sich  verzeichuen,  deren  eine  ein  ln- 
ductionsstoss,  deren  andere  ein  Schlag  des  Organs  erregte,  den  der  In- 
ductions9tbss  bei  gleicher  Stellung  der  Zeichenplatt«  erzeugte..  Die  Ver- 
schiebung der  Zuekungscurven  gegen  einander  gab  die  Dauer  der  latenten 

1" 
Reizung  des  Organs  =  ,  weniger  die  im  elektrischen  Nerven  ver- 
lorene Zeit.  Diese  betrachtete  Hr.  Mabey,  wegen  Kürze  das  Nerven,  im 
vorliegenden  Fall  als  nahe  verschwindend,  obschon  er  sonst  bemerkt  zu 
haben  glaubt,  dass  im  elektrischen  Nerven  der  Reiz  etwas  langsamer  als 
im  Froschnerven  sich   fortpflanze.    Die  Dauer  der  latenten  Reizung  im 

1" 
Muskel  selber  fand  Hr.  Mabey  =   ft-.  ,  gleichfalls  weniger  die  im  Ner- 
ven verlorene  Zeit.    Danach  würde  das  Stadium  der  latenten  Reizung  im 
Organ  sogar  länger  als  im  Muskel  dauern.2 

Wenn  diesen  Ergebnissen  zu  trauen  ist  —  und  Hr.  Mabey  ist  in 
Versuchen  der  Art  sehr  geschickt  und  erfahren  —  dann  steht  es  schlimm 
um  die  Entladungshypothese.  Selbst  wenn  die  Endplatten  einen  rich- 
tigen Sehlag  ertheilten,  und  nicht  bloss,  wie  nach  der  modificirten  Hypo- 
these, durch  veränderten  elektrischen  Zustand  einzelner  Punkte  ihrer 
Sohlenfläche  wirkten,  wäre  ihre  volle  Einerleiheit  mit  elektrischen  Platten 
physiologisch  nicht  mehr  zu  halten.  Man  wäre  gcnöthigt,  zwischen  den 
Vorgängen  in  beiden  wenigstens  hinsichtlich  der  Zeitverhaltnisse  der  Ent- 
ladung einen  wesentlichen  Unterschied  anzuerkennen,  und  es  würde  die 
Schale  wieder  zu  dunsten  der  älteren  Anschauung  sich  neigen,  [540] 
welche  im  elektrischen  Organ  einen  verwandelten  Muskel,  im  Schlage 
das  Aequivalent  der  Zuckung  sieht. 

Ohne  Hrn.  Mabey  zu  nahe  zu  treten,  liesse  sich  zur  Rettung  der 
Entladungshypothese  aus  dieser  zweiten  grossen  Schwierigkeit,  nur  be- 
merken, dass  die  Dauer  der  latenten  Reizung  mit  der  Ermüdung  wächst 
und  dass  ein  ausgeschnittenes  Organ  von  Toqiedo  wohl  stete  als  ein 
ermüdetes,  ja  erschöpftes  deshalb  anzusehen  ist,  weil  es  vom  Fange  des 
Thieres  an  bis  zur  Präparation  häufige  Veranlassung  zum  Schlagen  ge- 
habt hat. 3    Während  der  OefFnungsinductionsstoss  sogleich  in  voller  Höhe 


i  Diese  Berichte,  1854.   S.  329. 

2  Coraptes  rendus  etc.    9  Octobre  1871.  t.  LXX11I.   p.  918. 

8  Hr.  Roll  sagt  a.  a.  O.  8.  89:  „Wie  man  sich  leicht  durch  einen  dem  Körper 
„der  Torpedo  einfach  angelegten  stromprüfenden  Froschschenkel  überzeugt,  wehrt 
„sich  die  Torpedo  gegen  die  Manipulationen  des  Experimentators  durch  sehr  zahl- 
reiche elektrische  Entladungen,  deren  Energie  natürlich  sehr  bald  abgeschwächt 
„wird  und  die  das  Organ  ausserordentlich  ermüden."  —  [Yergl.  oben  S.  647.] 
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da  ist,  schwillt  der  Schlag  mehr  allmählich  an.  Er  erreicht  also  in  Ver- 
suchen, wie  Hr.  Mabey  sie  anstellte,  die  zur  Reizung  des  Froschnerven 
nöthige  Starke  erst  einige  Zeit  nach  seinem  wahren  Anfang,  und  es  ist  so 
wenigstens  denkbar,  dass  dieser  Anfang  ein  früherer  gewesen  sei,  als  es  schien. 

Immer  bliebe  eine  Schwierigkeit  bestehen.  Nach  meinen  Versuchen 
am  Zitterweiß  und  Hrn.  Maeey's  am  Zitterrochen  ist  die  Dauer  des  Schla- 
ges von  gleicher  Ordnung  mit  der  Zuckungsdauer.  Von  der  Entladungs- 
hypothese aus  erscheint  es  aber  sinnlos,  dass  die  Endplatten,  nachdem 
längst  die  Zuckung  eingeleitet  worden,  mit  wachsender  Kraft  zu'  wirken 
fortfahren,  und  das  Maximum  ihrer  Wirkung  etwa  gleichzeitig  mit  dem  der 
Zuckung  erlangen. 

Was  diese  Schwierigkeit  betrifft,  so  bin  ich,  wie  ich  glaube,  in  der 
Lage,  sie  heben  zu  können,  und  zwar  auf  einem  Wege,  der  zugleich  den 
Vortheil  bietet,  einen  überraschenden  Blick  in  den  elektrischen  Mecha- 
nismus des  Zitterfischschlages  zu  eröffnen. 

§.  VI.    TJeber  secundär-elektromotorische  Erscheinungen 
am  elektrischen  Organe  des  Zitterwelses. 

Vor  sechszehn  Jahren  entdeckte  ich  am  elektrischen  Organe  des 
Zitterwelses  secundär-elektromotorische  Wirkungen1  sehr  merk-  [541] 
würdiger  Art,  die  ich  bisher  nicht  beschrieb,  weil  ich  hoffte,  Gelegenheit 
zu  finden,  diese  Erscheinungen  genauer  am  Zitterrochen  zu  verfolgen. 
Da  ich  in  nächster  Zeit  schwerlich  dazu  kommen  werde,  will  ich  hier 
das  Ergebniss  jener  Versuche  mittheilen,  obschon  ich  sonst  vermeide, 
unfertige  Untersuchungen  zu  veröffentlichen. 

Die  folgenden  Versuche  sind  in  mehrfacher  Beziehung  unvollkom- 
men. Als  ich  sie  anstellte,  besass  ich  noch  nicht  die  unpolarisirbaren 
Elektroden.  Die  schwierige  und  bedeutsame  Verwickelung,  welche  bei 
Versuchen  der  Art  der  später  von  mir  sogenannte  'secundäre  Widerstand* 3 
einführt,  hatte  ich  noch  nicht  klargelegt  und  wusste  ich  noch  nicht  mög- 
lichst unschädlich  zu  machen.  Die  Zuleitung  des  polarisirenden  Stromes, 
von  dem  sogleich  die  Rede  sein  wird,  geschah  durch  Kupferplatten  in 
Kupfersulfatlösung  und  durch  Keilbäusche,3  die  mit  derselben  Lösung  ge- 
tränkt waren.  Die  Ableitung  der  secundär-elektromotorischen  Wirkung 
geschah  durch  Kochsalzbäusche  und  Platinelektroden  in  gesättigter  Koch- 
salzlösung.   Da  ich  auch  den  Gebrauch  des  Modellirthons   bei  thierisch- 

1  Vergl.  oben  Bd.  I.  S.  2.  Anm.  1 ;  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.  Abth.  II. 
S.  382. 

*  Ö.  oben  Bd.  I. "  S.  80. 

3  8.  oben  Bd.  I.   Ö.  88.  89  Anm. 
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elektrischen  Versuchen  noch  nicht  kannte,  waren  die  Bäusche  mit  dop- 
pelten '  Eiweisshautchen  l  überzogen. 

Ich  war  nicht  mit  den  passenden  galvanonietrischen  Hülfsmitteln 
versehen.  Nur  Kine  WiKi>EMANw\sche  Bussole  stand  zur  Verfügung.  Au 
dieser  musste  der  durch  den  polarisirendeu  Strom  erzeugte  Ausschlag  al>- 
gelesen  werden.  Die  secundär-elektromotorisc»he  Wirkung  wurde  am  Mul- 
tiplicator  für  den  Nervenstrom  beobachtet,  der  sich  bald  als  viel  zu  em- 
pfindlich erwies,  nachdem  aber  die  Versuche  damit  angefangen  waren, 
nicht  mit  einem  anderen  Instrumente  vertauscht  werden  konnte,  ohne 
die  Vergleichbarkeit  der  späteren  Ergebnisse  mit  den  früheren  zu  opfern. 

Endlich  die  verwickelten  hier  stattfindenden  Beziehungen  können 
der  Natur  der  Sache  nach  nur  durch  öfter  wiederholte ,  planmässig  ab- 
geänderte Versuche  völlig  aufgeklärt  werdeu,  die  unmöglich  im  Lauf  weni- 
ger Stunden  am  absterbenden  Organ  eines  [542]  oder  zweier  Thiere  sich 
anstellen  liessen,  während  zahlreiche  audere  Fragen  nicht  geringerer  Wich- 
tigkeit auch  entschieden  sein  wollten,  und  es  ganz  unsicher  war,  wie 
lange  das  Organ  leistungsfähig  bleiben  würde.  Alles,  was  sich  thun  liess, 
war,  die  Gruudzüge  der  neuen  Erscheinung  festzustellen. 

Die  Versuche  verlangten  übrigens  zwei  geübte  Beobachter.  Hr. 
PFLÜGEB  und  Hr.  U.  Quincke,  beide  damals  noch  in  Berlin,  leisteten 
mir  ihre  sachkundige  Hülfe  %(vergl.  oben  S.  618.  619). 

Um  die  neue  Erscheinung  verständlich  zu  machen,  erinnere  ich  zu- 
erst daran,  dass  nach  meinen  Untersuchungen  das  Organ  des  Zitter- 
welses in  der  Kühe  nicht  merklich  elektromotorisch  wirkt  Zwischen 
den  mit  Eiweisshautchen  bekleideten  Bäuschen  verhält  sich  die  äussere 
Fläche  der  Haut  gegen  alle  übrigen  natürlichen  wie  künstlichen  Begren- 
zungen des  Orgaues  schwach  positiv ,  also  beiläufig  umgekehrt ,  wie  die 
entsprechende  Fläche  der  Froschhaut  gegen  die  entsprechenden  Begren- 
zungen. Schwerlich  hängt  diese  Wirkung  mit  dem  besonderen  Vermögen 
des  Organes  zusammen.  Etwas  dem  Muskel-  oder  Nervenstrom  Aehn- 
liches  zeigt  das  Organ  nicht2  Bringt  man  einen  der  liänge  nach  aus 
dem  Organe  geschnittenen  Streif  mit  seinen  Endquerschnitten  zwischen 
die  Bäusche  der  Zuleitungsgefässe,  so  bleibt  also  vollends  die  Nadel  in  Ruhe. 

Sendet  man  aber  durch  den  Streif  einen  fremden  elektrischen  Strom 
von  bestimmter  Stärke  und  Dauer ,  und  nimmt  man ,  wie  bei  Polarisa- 
tionsversucheu,5'   unmittelbar  nach  Aufhören  des  Stromes  den  Streif  in 

1  Untersuchungen  u.  s.  w.    Bd.  1.    Ö.  223.   (vm);  —    s.  obeu  Bd.  1.   S.  1»;1. 

*  Dasselbe  berichtet  Hr.  Eckhabd  vom  Zitterrocheiioigane.  Beitrage  u.  s.  w. 
A.  a.  O.  8.  161.  162.  —  [8.  oben  8.  672J. 

3  S.  oben  Bd.  1.   S.  2. 


§.  VI.    Secundär-elektromotorische  Erscheinungen  am  Zitterwelsorgan.        719 

dtjji  Multiplic&torkreis  auf,  was  mechanisch  in  stets  gleicher  Weise  ge- 
schah, so  findet  man  den  Streif  elektromotorisch  wirksam  geworden.1 

Die  so  erhaltenen  secundär-elektromotorischen  Wirkungen  bieten  an- 
fangs ein  verworrenes  Bild,  indem  sie  bald  dem  primären  Strom  ent- 
gegengerichtet, negativ,  bald  ihm  gleichgerichtet,  positiv,  bald  stark,  bald 
schwach,  und  in  einzelnen  Fällen  doppelsinnig  erscheinen.  Bei  näherer 
Betrachtung  zeigt  sich,  dass  sie  als  algebraische  Summe  einer  negativen 
und  einer  positiven  Wirkung  aufgefasst  werden  können,  welche  von  Stärke 
und  Dauer  des  primären  Stromes  verschieden  abhängen. 

[543]  Hat  der  polarisirende  Strom  nur  eine  gewisse  Stärke,  so  erhält 
man  rein  negative  Polarisation.  Ist  der  Strom  stärker,  und  dauert  er 
nur  kurze  Zeit,  so  tritt  die  positive  Polarisation  hervor;  bei  längerer  Dauer 
des  Stromes  wird  auch  hier  die  Polarisation  negativ. 

Dabei  ist  nun  aber  sehr  merkwürdig,  dass  die  positive  Polarisation 
viel  stärker  erfolgt  in  der  absteigenden  Richtung  (vom  Kopfe  zum 
Schwanz),  in  welcher  das  Organ  des  Zitterwelses  schlägt,  als  in  der  ent- 
gegengesetzten. Die  Polarisation  durch  den  nur  einen  kleinen  Bruchtheil 
einer  Secunde  dauernden  Strom  einer  dreissiggliederigen  GnovE'schen 
Säule  führte  z.  B.  bei  aufsteigender  Richtung  die  Multiplicatornadel  nur 
eben  an  die  negative  Hemmung,  bei  absteigender  Richtung  dagegen  mit 
äusserster  Heftigkeit  an  die  positive  Hemmung,  an  der  die  Nadel  dann 
formlich  zu  kleben  schien.  Mit  nur  zehn  oder  zwanzig  Gliedern  und  bei 
gleicher  oder  auch  längerer  Dauer  des  Stromes  war  die  Polarisation  bei 
beiden  Richtungen  negativ.    Ein  Uebergangszustand  Hess  sich  darin   er- 


1  [Ich  habe  seitdem  gefunden,  dass  schon  im  Anfange  des  Jahrhunderts, 
kurz  nach  Entdeckung  der  Ladungssäule  durch  J.  W.  Ritter,  aucli  die  Polarisirbar- 
ktit  des  elektrischen  Organes  beobachtet  wurde.  Pietro  Confiöliachi  schreibt  aus 
Porto  Venere,  am  6.  August  1805,  an  Volta:  „Ich  errichtete  aus  den  getrennten  (>r- 
.,ganen  einiger  Zitterrochen,  die  mir  gar  kein  Zeichen  am  Electrometer  gegeben 
..hatten,  Säulen,  die  mehrere  Minuten  durch  sehr  wirksam  waren,  wenn  ich  sie  einige 
„Zeit  der  Wirkung  meiner  gewöhnlichen  Säule  aus  Zink-  und  Kupferplatten  ausge- 
setzt hatte,  wie  dies  bei  den  kürzlich  von  Ritter  aus  einem  einzigen  Metalle  errich- 
..teteu  Säulen  eintritt,  die  er  uneigentlich  Ladungssäulen  nennt"  (Aus  den  Annali 
di  ( -hiuiica  e  Storia  naturale  di  L.  Bruuna'j  elli.  t.  XXII.  p.  249  256,  übersetzt  in 
Gbhlen's  Journal  für  die  Chemie,  Physik  und  Mineralogie.  1807.  Bd.  IV.  S.  657). 
(Wfiuliachi  sagt  nicht,  in  welchem  Sinne  die  secundärc  Säule  aus  elektrischen 
Organen  thätig  war,  da  er  sie  aber  der  Ladungssäule  vergleicht,  kann  kein  Zweifel 
sein,  dass  sie  negativ  wirkte.  Für  die  Leser  folgender  Seiten  crgiebt  sich  dies 
"huehin  daraus,  dass  die  Säule  aus  Organen  dem  Strome  der  Zinkkupfersäule  einige 
Zeit  ausgesetzt  wurde.  Letztere  bestand  aus  dreissig  und  mehr  Plattenpaaren 
(s.  a.  a.  (>.  S.  653).  Von  besonderem  Interesse  ist,  dass  es  so  scheinbar  ohne 
Schwierigkeit  gelang,  an  den  elektrischen  Organen  elektroskopische  Wirkungen  zu 
beobachten]. 
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kennen,  dass  bei  aufsteigendem  Strome  vergleichsweise  starke,  bei  abstei- 
gendem schwache  negative  Polarisation  erschien. 

Natürlich  kommt  es  hier,  wie  überall  in  diesem  Gebiete,  nicht  auf 
die  Stromstärke  an,  sondern  auf  die  Stromdichte.  Mit  einem  schmäleren 
Streife  traten  schon  bei  geringerer  Gliederanzahl  der  Säule  die  Erschei- 
nungen hervor,  die  ein  breiterer  Streif  erst  bei  grösserer  gab.  Bei  län- 
gerer Fortsetzung  der  Versuche  am  nämlichen  Streife  sank  die  Lebhaftig- 
keit der  Wirkungen,  aber  die  der  positiven  scheinbar  schneller  als  die 
der  negativen,  so  dass  nun  bei  leiden  Richtungen  des  primären  Stromes 
negative  Polarisation  erfolgte,  aber  stärkere  bei  der  aufsteigenden  als  bei 
der  absteigenden.  An  einem  gesottenen  Streife  schien  nur  noch  spurweise 
negative  Polarisation,  keine  positive  Polarisation  mehr  da  zu  sein.  Da- 
gegen bei  der  niedrigen  Temperatur,  die  zur  Zeit  der  Versuche  herrschte, 
sich  überlassene  Streife  noch  am  sechsten  Tage  nach  dem  Tode  eine  An- 
deutung des  beschriebenen  Verhaltens  zeigten.  Zuletzt  trat  darin  noch 
eine  bemerkenswerthe  Aenderung  ein.  Die  Polarisation  durch  den  auf- 
steigenden Strom  war  rein  negativ,  die  durch  den  absteigenden  Strom 
dagegen  doppelsinnig,  indem  einem  negativen  Ausschlag  ein  grosserer  po- 
sitiver Rückschwung  der  Nadel  folgte.  Die  positive  Wirkung  nahm  also 
in  jedem  einzelnen  Versuche  mit  der  Zeit  langsamer  ab,  als  die  negative. 

[544]  Bei  fast  allen  diesen  Versuchen  wurde,  wie  schon  bemerkt^ 
zugleich  mit  dem  secundären  Ausschlag  am  Multiplicator  der  Ausschlag 
durch  den  kurz  dauernden  polarisirenden  Strom  an  der  Bussole  beobach- 
tet. An  frischen  Streifen,  an  denen  die  positive  Polarisation  in  der  Rich- 
tung des  Schlages  in  voller  Kraft  auftrat,  war  stets  der  absteigende  Strom 
bedeutend  stärker  als  der  aufsteigende,  im  Verhältniss  von  100:112; 
116;  ja  sogar  125.  An  gekochten  und  an  absterbenden  Streifen  ver- 
schwand der  Unterschied.  Diese  Wirkung  schien  durchaus  auf  nichts 
anderes  gedeutet  werden  zu  können,  als  auf  eine  während  der  Dauer  des 
primären  Stromes  stattfindende  positive  Polarisation  von  grosser  elektro- 
motorischer Kraft,  der  von  mehreren  GnovE'schen  Elementen  vergleich- 
bar, die  bei  der  einen  Stromrichtung  sich  zur  Kraft  der  GnovE'schen 
Säule  hinzufügte. 

Streife  des  Organes  auf  die  Richtung  seines  Schlages  senkrecht,  am 
Thier  also  quer  geschnitten,  gaben  bei  nur  sehr  kurzer  Einwirkung  der 
dreissiggliederigen  Säule  schwächere,  aber  nach  beiden  Richtungen  gleich 
starke  positive  Polarisation,  und  die  Stärke  des  polarisirenden  Stromes 
war  in  beiden  Richtungen  bis  auf  den  Sealentheil  dieselbe.  Dagegen  ein 
in  der  Richtung  von  der  äusseren  Haut  nach  der  inneren  Sehnenhaut1 


1  Vergl.  Bilharz,  Das  elektrische  Organ  des  Zitterweises  u.  s.  w.  S.  24. 
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oder  umgekehrt  durchströmtes  Stück  des  Organes  gab  in  beiden  Richtun- 
gen nur  schwache  negative  Polarisation. 

Endlich  Streife  aus  der  nicht  elektrischen  Hautschwarte 1  gaben  nur 
Spuren  negativer  Polarisation;  die  Fettflosse  selber  keine  merkliche  secun- 
där-elektromotorische Wirkung. 

Liess  ich  unmittelbar  nach  Durchstromung  eines  Streifes  vom  Organ 
den  Nerven  des  stromprüfenden  Schenkels  darauf  fallen,  so  zuckte  in 
günstigen  Fällen  der  Schenkel. 

Soweit  meine,  wie  gesagt,  leider  sehr  unvollständigen,  vielleicht  in 
mehreren  Punkten  fehlerhaften  Erfahrungen  am  Zitterwelse.  Da  ich  noch 
lange  nach  dem  Tode  des  Fisches  Zeichen  des  am  meisten  interessiren- 
den  Verhaltens,  nämlich  der  positiven  Polarisirbarkeit  im  Sinne  des 
Schlages,  erhalten  hatte,  liess  ich  Zitterrochen  aus  [545]  Triest  kommen, 
und  suchte  an  deren  Organ  entsprechende  Spuren  wahrzunehmen.  Die 
Thiere  kamen  aber  vermuthlich  von  umgesetztem  Harnstoff'  aus  Maul 
und  Kiemen  nach  Ammoniak  riechend  in  solchem  Zustand  an,  dass  nicht 
zu  verwundern  ist,  wenn  meine  Bemühungen  vergeblich  blieben.  Das 
Organ  des  Zitterwelses  hat  übrigens  für  diese  Versuche,  wie  überhaupt 
für  alle  Arten  physiologischer  Ermittelungen,  grosse  Vorzüge  vor  dem 
des  Zitterrochen  (s.  oben  S.  611).  Jenes  lässt  sich  zu  Streifen  schneiden, 
deren  prismatische  Gestalt  durch  die  äussere  Haut  und  innere  Sebnen- 
haut  erhalten  wird.  Mehrere  Torpedosäulchen ,  am  einen  Ende  durch 
Bücken-,  am  anderen  durch  Bauchhaut  begrenzt,  zerfliessen  leicht  zu 
sanduhrähnlicher  Geptalt.  f 

Wie  mangelhaft  aber  auch  obige  Versuche  noch  sind,  der  Punkt, 
auf  den  es  hier  ankommt,  und  um  desswillen  ich  sie  hier  mittheile,  er- 
hellt deutlich  genug,  und  ist  als  völlig  gesichert  zu  betrachten.  Dies  ist 
die  positive  Polarisirbarkeit  des  Organes,  d.  h.  unstreitig  seiner  einzelnen 
elektrischen  Platten,  in  dem  Sinne,  in  welchem  sie  selber  schlagen.  Es 
ist  nicht  der  mindeste  Grund  anzunehmen,  dass  diese  Eigenschaft  nicht 
auch  im  lebenden  Thiere  vorhanden  sei,  und  dass  nicht  jede  Platte  des 
Organes  durch  den  Schlag  aller  anderen  positiv  polarisirt  werde,  in  der- 
selben Art,  wie  in  einer  Bolle,  in  der  ein  Strom  verschwindet,  alle  Win- 
dungen einander  verstärkend  auf  einander  inducirend  wirken.9 


*  Bilharz,  a.  a.  0.   S.  28.    Tal  I.   Fig.  6.  i.  Taf.  IV.   Fig.  1.  i. 

8  Fbbeichs  und  Stadblbb  in  Ebdmann'b  und  Wbbthbb's  Journal  für  prak- 
tische Chemie.    1858.  Bd.  LXXÜI.    S.  48. 

3  [Vielleicht  waren  es  Spuren  solcher  positiven  Polarisation  des  Organes  durch 
den  eigenen  Schlag,  welche  sich  Mattbucci  darboten,  als  er  ausgeschnittene  Stücke 
des  Organes  vom  Zitterrochen  in  der  Richtung  des  Schlages  schwach  elektromoto- 
risch  wirksam   fand.     Jede  Reizung  des  Organes   verstärkte  vorübergehend  diese 

E.  da  Bols-Reymond,  Gas.  Abb.  II.  4ß 
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Daraus  fliessen  zwei  Folgerungen.  Erstens  steigert  sich  der  Sehlag 
des  Organes  durch  sich  selber.  Aus  je  mehr  säulenartig  übereinander 
geschichteten  Platten  .ein  Organ  besteht,  um  so  starker  wird  sein  Schlag, 
nicht  bloss  wegen  der  grosseren  Zahl  der  Saldenglieder,  und,  bei  gleicher 
Starke  dieser  Glieder,  im  Yerhältniss  ihrer  Zahl,  sondern  in  stärkerem 
Verhältnis  wegen  wachsender  positiver  Polarisation.  Hierin  liegt  eine 
bemerkenswerte  Vollkommenheit  der  von  der  Natur  gebildeten  Säule 
gegenüber  unseren  Säulen,  die  sich  durch  negative  Polarisation  schwächen. 

Zweitens  wird  durch  die  positive  Polarisation  auch  die  Dauer  des 
Schlages  vergrößert,  gerade  wie  in  der  Nebenrolle  der  Oeffhungsinduc- 
tionsschlag,  vermöge  der  secundären  Induction,  die  nur  einen  unmerklichen 
Zeütheil  währende  Oefihung  des  Hauptstromes  weit  [546]  überdauert1 
Je  gliederreicher  die  natürliche  Säule,  d.  h.  je  länger  das  Organ,  um  so 
länger  muss  unter  übrigens  gleichen  Umständen  sein  Schlag  dauern. 
Dieser  Schluss  würde  sich  durch  Vergleichung  der  Dauer  des  Schlages 
verschieden  grosser  Zitterwelse  prüfen  lassen.  Denn  da  sämmthche  elek- 
trische Platten  des  Zitterwelses  auf  jeder  Seite  des  Thieres  durch  nur 
eine  Nervenröhre  versehen  werden,  so  sollte  die  Schlagdauer  eines  grossen 
die  eines  kleinen  Fisches  bei  gleicher  Dauer  der  Elementarentladungen 
nur  um  die  Zeit  übertreffen,  deren  die  Beizung  bedarf,  um  den  Unter- 
schied der  Längen  der  Organe  zurückzulegen.  Ich  habe  nun  aber  wirklich 
längere  Dauer  des  Schlages  grösserer  Zitterwelse  im  Vergleich  zu  dem  von 
kleineren  beobachtet,  und  zwar  zu  einer  Zeit,  wo  ich  diese  Betrachtungen 
noch  nicht  angestellt  hatte,  und  also  ganz  unbefangen  war.  Vielmehr 
deutete  ich  die  längere  Dauer  des  Schlages  der  grösseren  Fische  auf  deren 
grössere  Leistungsfähigkeit  (s.  oben  S.  661. 662);  sichtlich  ohne  hinreichenden 
Grund,  da  man  ebenso  gut  sich  denken  könnte,  dass  mit  sinkender  Lei- 
stungsfähigkeit die  Entladung  langsamer  werde  [vergl.  unten  S.  735. 736]. 

Wenn  nun  mit  wachsender  Zahl  der  elektrischen  Platten  die  Dauer 
des  Schlages  wächst,  so  muss  sie  auch  umgekehrt  mit  deren  abnehmen- 
der Zahl  abnehmen,  wie  in  einer  Nebenrolle  der  Oeffhungsstrom  um  so 
schneller  sinkt,  je  kleiner  ihr  Potential  auf  sich  selber,  oder  aus  je  we- 


Wirkung  (Comptes  rendus  etc.  1865.  t.  LXL  p.  627).  Hr.  Robin  gab  dasselbe 
vom  pseudoelektrischen  Organe  des  gemeinen  Rochen  an  (Journal  de  1* Anatomie  et 
de  la  Physiologie  etc.  1865.  p.  595.  596).  Hr.  Eckhabd  dagegen  beobachtete  am 
Zitterrochen  so  wenig  wie  ich  am  Zitterwels  irgend  eine  dauernde  Wirkung  des 
ruhenden  Organes,  weder  im  Sinne  des  Schlages,  noch  nach  Art  des  Muskelstromes. 
(Beitrage  zur  Anatomie  und  Physiologie  u.  s.  w.  A.  a.  O.  S.  161.  162.)  —  Vergl. 
oben  S.  672.  718] 

1  Vergl.  Helmholtz  in  Poooendobff's  Annalen  u,  s.  w.  1851.  Bd.  LXXXII1. 
8.  505;  —  oben  Bd.  I.   S.  287. 
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niger  Windungen  sie  besteht.1  Die  Schlagdauer  einer  einzigen 
elektrischen  Platte  ist  also  möglicherweise  ungleich  kleiner, 
als  die  des  ganzen  Organes. 

Und  nun  sieht  man,  welche  Bedeutung  diese  Ergebnisse  für  die 
Entladungshypothese  haben.  Es  schien  dieser  Hypothese  zu  widerspre- 
chen, dass  unnützerweise  der  Schlag  der  Endplatten,  nach  Analogie  des 
Zitterfischschlages ,  so  lange  dauern  solle  wie  die  Zuckung  selber.  Dies 
anzunehmen,  ist  nun  aber  nicht  mehr  nöthig.  Der  Schlag  des  ganzen 
Organes,  verlängert  und  nebenbei  verstärkt  durch  positive  Polarisation, 
ist  von  etwa  gleicher  Dauer  mit  der  Zuckung.  Der  Schlag  einer  einzel- 
nen elektrischen  Platte,  und  also  [547]  auch  der  einer  Endplatte,  wenn 
diese  einer  elektrischen  Platte  vergleichbar  ist,  kann  viel  flüchtiger  sein, 
so  flüchtig,  dass  wenn  es  nur  nicht,  nach  Hrn.  Maeey,  für  diesen  Schlag 
selber  ein  Stadium  latenter  Reizung  gäbe,  er  in  das  Stadium  der  laten- 
ten Reizung  des  Muskels  wohl  hineinpassen  könnte. 


§.  VH.    Versuche  über  seeundäre  Zuckung  durch  Entladung 

der  Endplatten. 

Setzen  wir  uns  eine  Zeit  lang  über  die  Schwierigkeit  fort,  welche 
darin  liegt,  dass  nach  der  ursprünglichen  Hypothese  eine  Endplatte  nicht 
bloss  auf  die  zugehörige ,  sondern  auch  auf  die  Nachbarfasern  erregend 
wirken  würde,  und  vergessen  wir,  dass  nach  Hrn.  Sachs'  Versuch  dies 
in  Wirklichkeit  nicht  stattfindet.  Alsdann  bietet  sich  noch  ein  Weg,  die 
Entladungshypothese  durch  den  Versuch  zu  prüfen.  Von  diesem  Stand- 
punkt aus  ist  nämlich  der  Schluss  erlaubt,  dass  möglicherweise  die  Ent- 
ladung sämmtlicher  Endplatten  nicht  bloss  auf  den  Muskel  erregend 
wirke,  sondern  auch  einer  Wirkung  nach  aussen  fähig  sei,  wie  Hr.  Krause 
sich  dies  dachte,  als  er  die  MEissNER'sche  positive  Schwankung  der  Ent- 
ladung der  Endplatten  zuschrieb. 

Die  positive  Schwankung  hat  nun  zwar,  wie  ich  zeigte,  mit  der  Ent- 
ladung der  Endplatten  nichts  zu  thun,  da  sie  nur  eine  verlarvte  negative 
Schwankung  ist  (s.  oben  S.  699).  Doch  könnte  die  negative  Schwankung 
einen  Antheil  in  sich  bergen,  der  von  der  Entladung  herrührte,  und  von 
der  Schwankung  durch  geeignete  Mittel  sich  scheiden  Hesse.  Auf  dop- 
pelte Weise  könnte  solcher  Antheil  sich  erkennen  lassen. 

Erstens  dadurch,  dass  man  am  zuckenden  Muskel  eine  andere  Ver- 
keilung der  Spannungen  nachwiese,  als  am  ruhenden. 


i  8.  oben  Bd.  I.   S.  237. 
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Diese  Untersuchung  ist,  wenigstens  am  Frosche,  schon  angestellt,  da 
sie  mit  der  Ermittelung  zusammenfallt,  ob  der  Betrag  der  negativen 
Schwankung  bei  jeder  Lage  der  ableitenden  Multiplicatorenden  am  Mus- 
kel der  ursprünglichen  Stromstarke  proportional  sei.  Man  erinnert  sich, 
dass  zwar  Abweichungen  von  dieser  Proportionalität  vorkommen,  doch  xn 
klein,  um  zu  einem  Schluss  solcher  Bedeutung  zu  berechtigen,  wie  der 
hier  in  Rede  stehende  (s.  oben  S.  415.  416.  426).  [548]  Die  Entladung* 
hypothese  hatte  ich  im  Auge,  als  ich  bei  meinen  kürzlich  veröffentlichten 
Untersuchungen  über  die  negative  Schwankung  das  elektromotorische 
Verhalten  im  Tetanus  zwischen  der  myopolaren  Nervenstrecke  und  Punk- 
ten des  Muskelumfanges  nahe  dem  Nerveneintritt  prüfte  (s.  oben  S.  416). 
Hätte  ich  den  Nerven  negativer  gefunden  als  in  der  Buhe,  so  wäre  dies 
der  Entladungshypothese  günstig  gewesen.  Er  war  es  aber  nicht,  son- 
dern wenn  ein  besonderes  Verhalten  des  Nerven  sich  kund  gab,  so  wurde 
er  vielmehr  bei  der  Thätigkeit  positiver  gegen  die  genannten  Punkte. 

Auch  habe  ich  die  secundäre  Zuckung  oft  und  gründlich  auf  ihre 
Abhängigkeit  von  der  Lage  des  secundären  Nerven  auf  dem  primären 
Muskel  untersucht  (s.  oben  S,  473.  480),  und  trotz  mancher  kleinen  Stö- 
rung mich  immer  wieder  davon  überzeugt,  dass  sie  sicher  nur  erfolgt, 
wenn  der  secundäre  Nerv  vom  Strome  des  ruhenden  Muskels  durchflössen 
ist,  oder  nach  aufgehobener  P&relektronomie  durchflössen  sein  würde.  Auf 
dem  Mangel  an  Einsicht  in  letztere  Bedingung  beruht  der  Widersprach 
Matteucci's  und  Hrn.  Cdca's  gegen  meine  Angabe  (s.  oben  S.  418). 
Insbesondere  erfolgt  secundäre  Zuckung  nicht  oder  nur  selten  und  spur- 
weise, wenn  man  den  secundären  Nerven  senkrecht  auf  die  Faserrichtung 
um  den  primären  Muskel  schlingt  Für  die  quer  verlaufenden  Strom- 
curven  der  hypothetischen  Entladung  müsste  dies  gerade  die  günstigere 
Anordnung  sein. 

Der  zweite  Versuchsplan,  um  aus  der  negativen  Schwankung  oder 
secundären  Zuckung  einen  Antheil  auszuscheiden,  der  auf  Rechnung  der 
Entladung  der  Endplatten  zu  bringen  wäre,  bestände  darin,  ein  Mittel 
zu  suchen,  welches  die  contractile  Substanz  ihrer  Leistungsfähigkeit  be- 
raubte, ohne  die  Endplatten  zu  todten.  Ein  solches  Mittel  würde  der 
primären  Zuckung  und  der  negativen  Schwankung  ein  Ende  machen,  die 
secundäre  Zuckung  aber  bestehen  lassen.  Gelänge  dies  und  gelänge  es 
zu  zeigen,  dass  die  übrig  bleibende  secundäre  Zuckung  nicht  elektrotoni- 
schen  Ursprunges  sei,  so  wäre  die  Entladungshypothese  so  gut  wie  be- 
wiesen. 

[549]  Ein  solches  Verfahren  ist  aber  nicht  gefunden.  Hr.  Kühne 
setzte,  wie  er  mir  mündlich  mittheilte,  einige  Hoffnung  auf  das  Bhodan- 
kalium,  welches  nach  Hrn.  Claude  Bebnakd  ein  specifisches  Muskelgift 
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sein  solL1  Obschon  der  Beweis  hierfür  mir  mangelhaft  scheint,  habe  ich 
eine  Versuchsreihe  in  der  Absicht  angestellt,  secundäre  Zuckung  bei  mittel- 
barer Beizung  der  durch  Khodankalium  unerregbar  gemachten  Muskeln  zu 
beobachten.  Dazu  spritzte  ich  Frösche  vom  Aortenbulbus  mit  einer  ver- 
dünnten Lösung  von  Khodankalium  aus.2  Ich  trieb  immer  soviel  Losung 
hindurch,  bis  sie  neben  der  Canüle  farblos  ausfloss,  wozu  bei  mittelgrossen 
Fröschen  unter  günstigen  Umstanden  25oom  reichen.3  Ich  fand,  dass 
eine  dreiviertelprocentige  Lösung  noch  sicher  jeder  Zuckung  ein  Ende 
machte.  Eine  halbprocentige  Lösung  Hess  schon  leicht  in  der  einen  oder 
anderen  Muskelgruppe  einen  geringen  Grad  von  Erregbarkeit  bestehen. 
Ich  suchte  diese  Grenze,  um  möglichst  wenig  Gefahr  zu  laufen,  auch  den 
Endplatten  zu  schaden.  Nie  jedoch  gelang  es  mir,  eine  Spur  secundärer 
Zuckung  zu  sehen,  wo  keine  primäre  mehr  da  war.  Natürlich  muss  man 
bei  diesen  Versuchen  vor  unipolaren  Zuckungen  sich  hüten.  Ich  habe 
den  Versuch,  statt  mit  Khodankalium,  eben  so  erfolglos  mit  Chlorkalium 
angestellt,  von  dem  jedoch  eine  einprocentige  Lösung  zu  gleicher  Wirkung 
erforderlich  w^r,  obschon  der  Kaliumgehalt  des  Chlorkaliums  grösser  ist, 
als  der  des  Rhodaukaliums.  Die  Giftigkeit  des  Rhodankaliums  rührt  also 
nicht  bloss  vom  Kalium  her,  son-  [550]  dem  auch  vom  Rhodan,  wofür 
auch  Hrn.  Podcopaew's  Versuche  an  Hunden  sprechen.4 

Vom  Veratrin  war  angegeben  worden ,  dass  es  zuerst  die  querge- 
streiften Muskeln,  dann  die  Nerven  tödte.6  Nach  A.  v.  Bezold's  und 
Hibt's  Versuchen,  die  ich  bestätigen  kann,  ist  dies  nicht  richtig.6  An 
Fröschen,  denen  ich  mittels  der  PRAVAz'schen  Spritze  schwefelsaure  Ve- 


1  Lecons  sur  les  effets  des  Substances  toxiques  et  medicamenteuses.  Paris 
1857.  p.  354.  —  Lecons  sur  les  proprietös  physiologiques  et  les  altärations  patho- 
logiques  des  Liquides  de  l'Organisme.    Paris  1859.   t  II.   p.  244. 

2  Ich  kann  nicht,  wie  Hr.  Kühne,  empfehlen,  den  Frosch  „durch  einen  kräf- 
tigen Hieb  auf  den  Kopf  zu  lähmen",  damit  er  beim  Einspritzen  still  liege  (Archiv 
für  Anatomie  u.  s.  w.  1859.  S.  769).  Es  begegnet  Einem  dabei  leicht,  dem  Frosch, 
ausser  der  Gehirnerschütterung,  eine  Zerreissung  grosser  Gefasse  beizubringen,  wo- 
durch die  Einspritzung  vereitelt  wird. 

3  Da  man  von  der  Aorta  aus  einen  Theil  der  Flüssigkeit  durch  die  Lungen 
in  den  linken  Vorhof  treibt,  der  für  die  Muskeln  verloren,  nicht  bloss  unbestimm- 
bar, sondern,  unstreitig  auch  veränderlich  ist,  so  scheint  mir,  bei  dieser  Art  der  Ein- 
spritzung, eine  genauere  Angabe  der  eingespritzten  Menge,  wie  man  sie  manchmal 
findet,  mindestens  unnütz. 

*  Vxbchow's  Archiv  u.  s.  w.    1865.  Bd.  XXXIII.   S.  512.  513. 

5  Köllikeb,  Physiologische  Untersuchungen  über  die  Wirkung  einiger  Gifte. 
Vibchow's  Archiv  u.  s.  w.    1856.    Bd.  X.    S.  257. 

•  Untersuchungen  aus  dem  physiologischen  Laboratorium  in  Würzburg.  Th.  I. 
Leipzig  1867.  S.  91.  —  Vergl.  Hermann,  Lehrbuch  der  experimentellen  Toxicologie. 
Berlin  1874,   S.  346. 
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ratrinlösung  beigebracht  hatte,  erhielt  ich  von  den  Nerven  aus  keine 
Zuckung  mehr,  als  noch  die  Muskeln  sich  unmittelbar  erregen  Hessen. 
Secundäre  Zuckung  fehlte  schon  zu  dieser  Zeit. 

Ebenso  verhielten  sich  Nerven  und  Muskeln  mit  Antiarin  vergifteter 
Frosche,  welches  auch  für  ein  vorzüglich  auf  die  Muskeln  wirkendes  Gift 
ausgegeben  worden  ist.1 

Weiter  habe  ich  diese  Untersuchung  nicht  geführt  Durch  die  Be- 
trachtungen, die  zu  Hrn.  Sachs'  Versuch  leiteten,  und  durch  das  Ergeb- 
niss  dieses  Versuches  war  ihr  der  Boden  entzogen.  Wenn  die  Endplat- 
ten nur  auf  die  eine,  ihnen  zugehörige  Faser  wirken,  so  hat  es  keinen 
Sinn  zu  versuchen,  ob  sie  an  der  Muskeloberfläche  die  Verkeilung  der 
Spannungen  ändern,  und  über  die  Grenzen  des  Muskels  hinaus  einen 
Nerven  erregen  können. 

Es  ist  aber  vielleicht  nicht  unnütz  zu  bemerken ,  dass  obige  Ergeb- 
nisse auch  in  dem  Fall  nichts  beweisen  würden,  wo  kein  Grund  wäre  zu 
bezweifeln,  dass  die  Endplatten  die  contractile  Substanz  in  weitem  Um- 
fang erregen,  und  also  auch  vielleicht  auf  einen  dem  Muskel  anliegenden 
Nerven  wirken  können.  Erstens  sind  die  Versuche  am*  Frosch  angestellt, 
dessen  Endplatten  von  denen  der  Säugethiere,  Vögel  u.  s.  w.  so  weit  ab- 
weichen, dass  Einige  sie  für  verschiedener  Natur  halten  (s.  oben  S.  708). 
Zwei-  [551]  tens  könnte  die  Entladungshypothese  richtig  sein,  die  Ent- 
ladung der  Endplatten  könnte  die  Muskelfasern  in  weitem  Umkreis  er- 
regen, sie  könnte  die  Rhodankalium Vergiftung  der  Muskelfasern  über- 
stehen, und  es  brauchte  dennoch  keine  secundäre  Zuckung  durch  die 
Entladung  stattzufinden. 

Dies  wird  klar,  wenn  man  sich  Grösse  und  Anordnung  der  End- 
platten genauer  überlegt.  Die  grössten  bekannten  Endplatten,  die  von 
Torpedo,  erreichen  nach  Hrn.  Krause's  Messungen  eine  Länge  von  höch- 
stens 0  •  2 mm.  Denkt  man  sie  sich  in  einen  Muskel  von  35  ""*  Lange, 
7  mm  Breite  und  3 mm  Dicke  eingebettet,  was  etwa  die  Maasse  eines  klei- 
neren Froschgracilis  sind,  so  würden  sie  verhältnissmässig  darin  etwa 
dieselbe  Grösse  haben,  wie  ein  tausendmal  längeres  Basirbecken  von 
0'2m  Länge  in  einem  Schwimmbassin  von. 35 m  Länge,  7m  Breite  und 
3m  Tiefe.  Bei  diesen  Verhältnissen  könnte  man  den  einzelnen  Endplat- 
ten vermuthlich  den  elektrischen  Spannungsunterschied  zuschreiben,  der 
sich  in  einem  tüchtigen  Blitz  abgleicht ,  ohne  dass  etwas  Merkliches  da- 
von nach  Aussen  gelangte.  Genau  freilich  ist  dieser  Vergleich  nicht;  je 
grosser  die  leitende  Masse ,  welche  das  Elektrodenpaar  umgiebt ,  um  so 


1  Pelikan,  Beitrage  zur  gerichtlichen  Medizin,  Toxikologie  und  Pharmakody- 
namik.  Würzburg  1858.    S.  164.  —  Vergl.  Hermann,  a.  a.  O.    S.  351. 
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rascher  nimmt  mit  deren  fernerem  Wachsen  die  nach  Aussen  gelangende 
Wirkung  ab.  Immer  versteht  man  so  besser  die  Möglichkeit,  dass  auch 
im  Muskel  die  Wirkung  der  einzelnen  Endplatten  nach  Aussen  Null  sein 
könnte,  während  sie  in  nächster  Nähe  zu  der  ihnen  zugeschriebenen  Er- 
regung der  contractilen  Substanz  genügte. 

Da  aber  die  Endplatten  zwar  sämmtüch  mit  ihren  angeblich  elektro- 
motorischen Flächen  der  Faserrichtung  parallel  liegen,  sonst  aber  regellos 
im  Muskel  angeordnet  sind ,  so  würde  auch  nicht  auf  säulenartige  Ver- 
stärkung ihrer  Wirkung  nach  Aussen  zu  rechnen  sein. 


§.  VJJLL    Schlussbemerkungen. 

Die  modificirte  Entladungshypothese. 

Wie  die  Sachen  stehen,  ist  das  Eigebniss  unserer  Betrachtungen  der 
EnUadungshypothese  ungünstig. 

Die  morphologische  Grundlage  dieser  Hypothese  ist  mangelhaft.  Die 
zwei  Substanzen  der  Endplatten  fehlen  den  elektrischen  Platten,  [552] 
und  durch  die  der  feinkörnigen  Substanz  von  Hrfl.  Krause  gegebene 
Deutung  wird  die  Aehnlichkeit  zwischen  Endplatten  und  elektrischen 
Platten  nicht  gerettet  Vielmehr  sahen  wir,  wie  sich  ihm  unter  der 
Hand  die  Endplatten  gleichsam  verflüchtigten.  Gerade  der  Frosch,  an 
dessen  Nerven  und  Muskeln  fast  alle  unsere  Kenntnisse  in  der  allgemei- 
nen Nerven-  und  Muskelphysik  gewonnen  wurden,  hat  an  Stelle  der 
Endplatten  Gebilde,  die  nur  gezwungen  unter  das  Schema  elektrischer 
Platten  sich  bringen  lassen. 

Die  aus  der  Immunität  der  elektrischen  Organe  gegen  Curara  der 
Entladungshypothese  erwachsende  Schwierigkeit  ist  zwar  dadurch  besei- 
tigt, dass  Fische  überhaupt  gegen  dies  Gift  vergleichsweise  fest  sind. 
Auch  die  Schwierigkeit,  welche  aus  der  queren  Richtung  der  Entladung 
anfangs  entsprang,  ist  gehoben,  und  sogar  auf  doppelte  Art:  durch  Hrn. 
Sachs'  Versuch  und  durch  die  Hypothese  grösserer  elektromotorischer 
Kraft  der  Platte  in  ihrer  Mitte  als  am  Umfange.  Endlich  auch  das  Be- 
denken, zu  welchem  die  für  die  Endplattenentladung  unnütze  Dauer  des 
Zitterfischschlages  Anlass  giebt,  lässt  sich,  wie  ich  zeigte,  allenfalls  hin- 
wegräumen. 

Es  bleiben  aber  bestehen  zwei  nicht  minder  grosse  Schwierigkeiten. 
Erstens,  dass  die  Endplatten  nach  der  Entladungshypothese  die  Muskel- 
substanz in  weiterem  Umkreis  erregen  müssten ,  da  sie  doch  histologisch 
nur  Einer  Faser  zugehören,  und,  nach  Hrn.  Sachs,  auch  wirklich  nur 
diese  Faser  erregen.    Zweitens,  dass  nach  Hrn.  Mabey  dem  Schlage  von 
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Torpedo  ein  Stadium  latenter  Beizung  von  gleicher  Lange  mit  dem  der 
Zuckung  vorhergeht  Nur  durch  die  Annahme,  dass  die  unvermeidliche 
Ermüdung  des  Organes  Hrn.  Mähet  getauscht  habe ,  lässt  dieser  letzte- 
ren Thatsache  gegenüber  die  Entladungshypothese  sich  noch  halten. 

Ich  gestehe,  dass  unter  diesen  Umstanden  diese  Hypothese  mir  we- 
nig Vertrauen  einflösst  So  weit  ich  überhaupt  solchen  Speculationen  zu 
folgen  geneigt  bin,  die  gewöhnlich  nur  abseits  an  gefahrliche  Stellen 
locken,  bin  ich  eher  geneigt,  mir  die  Sache  folgendermaassen  vorzustellen. 

Ich  gehe  von  der  Annahme  aus,  die  sich  auf  die  Beobachtungen  der 
HH.  Babuchik,  Engelmann,  Krause,  Bouoet,  Trinchesk  u.  A,,  sowie 
auf  das  Verhalten  bei  Amphibien  stützt,  für  die  ich  aber  keine  Verant- 
wortung übernehme ,  der  motorische  Axencylinder  löse  ach  in  der  End- 
platte in  Terminalfasern  auf,  die  aq  der  Muskelfaser  enden.  Ich  stelle 
mir  vor,  dass  ihr  ausser-  [553]  stes  Ende  sich  gegen  die  Muskelfaser 
umbiegt,  so  dass  der  natürliche  Querschnitt  die  contractile  Substanz  be- 
rührt. Diesem  Querschnitt  lege  ich  die  elektrischen  Eigenschaften  künst- 
licher Nervenquerschnitte  bei.  Ich  denke  ihn  mir  im  Gegensatz  zum 
neutralen  Längsschnitt  negativ,  oder  auch  seine  negative  Spannung  irgend- 
wie compensirt,  diftch  eine  parelektronomische  Schicht  eigener  Art  oder 
durch  entgegengesetzte  negative  Spannung  elektromotorischer  Muskel- 
elemente. 

Die  Fortpflanzung  der  Beizung  im  Nerven  ist  von  negativer  Schwan- 
kung seiner  Stromkraft  begleitet  Dabei  wird  der  Querschnitt  plötzlich 
statt  negativ,  neutral  oder,  nach  Hrn.  Bernstein  (s.  oben  S.  518),  oft 
sogar  um  das  Vielfache  positiver,  als  er  negativ  war.  War  er  in  der 
Kühe  durch  Compensation  neutral,  so  wird  er  positiver  als  im  ersten  Fall 
um  den  Betrag  der  Nervenstromkraft  in  der  Ruhe. 

Sind  bei  neutralem  Längsschnitt  die  Endquerschnitte  der  Terminal- 
fasern  negativ,  so  ist  deren  jeder  einer  kleinen  elektromotorischen  Flache 
gleichzusetzen,  welche  die  Elektricität  in  der  Richtung  auf  die  Endplatte 
zu  treibt.  Es  geht  also  schon  in  der  Ruhe  von  jedem  Endquerschnitt 
ein  dichter  Büschel  von  Stromcurven  aus ,  der  aber  in  der  zugehörigen 
Faser  dichter  ist  als  in  den  benachbarten,  weil  die  elektromotorische 
Fläche  der  zugehörigen  Faser  unmittelbar  anliegt,  von  den  benachbarten 
aber  durch  die  Dicke  der  Platte  getrennt  ist.  Im  Augenblick  der  In- 
nervation änderte  sich  in  diesen  Gurven  der  Sinn  des  Stromes,  und  seine 
Stärke  in  der  neuen  überträfe  die  in  der  alten  Richtung.  Ist  die  Span- 
nung der  Endquerschnitte  in  der  Ruhe  compensirt,  so  brachen  erst  jetzt 
die  Ciirvenbüschel  mit  noch  grosserer  Stärke  hervor. 

So  wäre  von  den  oben  S.  709 — 7 1 1  angegebenen  Arten,  wie  die  Ent- 
ladung der  Endplatte  beschaffen  sein  müsste,  damit  nur  die  zugehörige 
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Faser  erregt  würde,  die  dritte,  in  Fig.  49  vorgestellte,  verwirklicht.  Die 
dort  geforderten  Punkte  der  Sohlenfläche,  die  plötzlich  elektromotorisch 
wirken  sollen,  waren  die  Endquerschnitte  der  Terminalfasern.  An  Stelle 
der  Entladung  einer  elektrischen  Platte  träte,  nm  die  Erregung  der  con- 
traetflen  Substanz  zu  vermitteln,  die  negative  Schwankung  des  Nerven- 
stromes selber. 

[554]  Bei  dieser  Vorstellungsweise,  welche  nur  l£oxr)v  die  modi- 
ficirte Entladungshypothese  heissen  mag,  fallt  die  Schwierigkeit 
fort,  welche  Hrn.  Mabey's  Beobachtung  einer  latenten  Beizung  am  Zitter- 
rochenorgan der  ursprünglichen  Hypothese  bereitet.  Wenn,  wie  Hr.  Bern- 
stein angiebt,  der  negativen  Schwankung  des  unmittelbar  erregten  Mus- 
kels kein  Latenzstadium  vorhergeht,  so  würde  die  negative  Schwankung 
der  contractilen  Substanz  auf  die  der  Nervensubstanz  unverzüglich  folgen. 

Auch  für  die  so  modificirte  Entladungshypothese  ergeben  sich  beim 
ersten  Blick  Bedenken  aus  4er  Nervenendigung  beim  Frosche.  Zwar  die 
Schwierigkeit  wäre  gehoben,  die  der  ursprünglichen  Entladungshypothese 
aus  der  scheinbaren  Abwesenheit  von  Endplatten  beim  Frosch  erwächst. 
Wie  die  entsprechenden  Gebilde  beim  Frosch  histologisch  mit  den  ge- 
wöhnlichen Endplatten  in  TJebereinstimmung  gebracht  sind,  sobald  das 
Wesentliche  an  letzteren  eine  Axencylinderverzweigung  ist,  -so  geschieht 
physiologisch  dasselbe  durch  die  auf  diese  Anschauung  fassende  modificirte 
Entladungshypothese.  Der  Vorgang  beim  Frosch  unterschiede  sich  von 
dem  bei  anderen  Thieren  nur  darin,  dass  bei  ersterem  die  elektromoto- 
rischen Flächen  (Nervenendquerschnitte)  mehr  vereinzelt  und  weiter  von 
einander  entfernt,  bei  letzteren  enger  gruppirt  wären.  Die  einzelne  Frosch- 
muskelfaser würde  in  grosserem  Umfange  schwächer,  die  anderer  Thiere 
in  kleinerem  Umkreise  stärker  erregt 

Aber  unsere  Erklärung  des  Umstandes,  dass  die  elektrische  Wirkung 
der  Nervenendquerschnitte  auf  die  zugehörige  Muskelfaser  beschränkt 
bleibe,  scheint  auf  die  Nervenendigung  beim  Frosche  nur  schlecht  zu 
pasgen.  Es  seheint  als  fiele  hier  der  Unterschied  der  Stromdichte  zu 
klein  aus,  der  davon  herrührt,  dass  die  der  zugehörigen  Faser  (F)  un- 
mittelbar anliegende  elektromotorische  Fläche  des  Nervenendquerschnittes 
von  der  Nachbarfaser  F  nur  durch  das  rundliche  Ende  der  Terminal- 
faser N  und  eine  doppelte  Sarkolemmdicke  S,  S '  getrennt  ist  (s.  auf  der 
folgenden  Seite  Fig.  50,4). 

Um  diesen  Unterschied  beliebig  gross  zu  machen,  wäre  nur  nöthig, 
dass  nicht  der  ganze  Endquerschnitt,  sondern  nur  ein  nach  Bedürfniss 
.kleiner  centraler  Bezirk  des  Querschnittes  elektromotorisch  thätig  würde. 
Würde  im  Augenblick  der  Entladung  der  Längsschnitt  negativ,  statt  neu- 
tral zu  bleiben,  so  fiele  jener  Unterschied  auch  grösser  aus,  als  bei  der 
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Voraussetzung,  dass  nur  der  [555]  Querschnitt  seinen  elektrischen  Zu- 
stand ändere.  Man  ersieht  dies  aus  Fig.  50  B,  die  zu  Fig.  48  in  dem- 
selben Verhältnis  steht,  wie  Fig.  50  A  zu  Fig.  49. 

Dieselben  Bedenken  und  Voraussetzungen  finden  übrigens  Anwendung 
auf  Terminalfasern ,  welche  in  den  Endplatten  anderer  Thiere  fast  m 
Kunde  der  Platt«  endigen. 

Olücklicberweise  brauchen  wir  uns  zu  solchen  Hypothesen  ad  hat 
wie  sie  im  Vorigen  enthalten  sind,  nicht  herbeizulassen.  Es  ist  Zeit,, 
daran  zu  erinnern ,  dass  der  Erfolg  des  SACHs'schen  Versuches  über  be- 
schränkte Wirkung  der  Endplatten  zwar  nicht  mit  der   ursprünglichen. 


wohl  aber  mit  der  modiiieirten  Hypothese  vereinbar  ist  Die  von  Hrn. 
Sacus  selber  angegebene  Auskunft,  dass  bei  stärkerer  Reizung  die  Wir- 
kung einer  Endplatte  vielleicht  auf  mehrere  Fasern  sich  erstreckt  bitte 
(s.  oben  8.  708),  mussten  wir  zurückweisen ,  so  lange  wir  symmetrische 
ytromvertheilung  um  die  Endplatte  im  Auge  hatten  *  wie  die  ursprüng- 
liche Entladungshypothese  sie  voraussetzt,  und  unsere  Figg.  45  und  46 
sie  darstellen.  Anders  bei  jeder  modiiieirten  Entladungshypothese,  welcte 
asymmetrische  Stromvertheimng  der  Art  voraussetzt,  dass  die  zugehörige 
Faser  stärker  getroffen  wird,  als  die  benachbarten.  Dabei  [556]  ist  sehr 
wohl  möglich,  dass  minimale  Reizung,  wie  sie  im  SACHs'schen  Versuch 
allein  anwendbar  ist,  eine  auf  die  zugehörige  Faser  beschränkte  Wirkung 
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erzeuge,  bei  stärkerer  Reizung  aber  die  Wirkung  auch  die  Nachbarfasern 
ergreife. 

Vielleicht  liegt  hier  der  Schlüssel  zum  Verstandniss  einer  sonst  schwer 
zu  deutenden  Anordnung.  Nach  Hrn.  Reichert  kommen  auf'  eine  Mus- 
kelfaser des  Gutaneus  pectoris  etwa  zwei  Endplatten.1  Nach  Hrn.  Kühne 
erhält  jede  Faser  des  Sartorius  mehrere  Endplatten,  an  beiden  Enden  blei- 
ben Strecken  von  durchschnittlich  3mm  Länge  nervenlos.2  Nach  Hrn. 
Krause  dagegen  erhalt  jede  Faser  des  Retractor  bulbi  der  Katze ,  des 
Gracilis  vom  Frosche,  nur  eine  Endplatte,  aber  der  Nerv  verbreitet  sich 
am  Retractor  über  mehr  als  die  beiden  mittleren  Viertel,  am  Gracilis 
über  das  mittlere  Drittel  der  Muskellänge.3  Die  Endplatten  liegen  also 
an  den  verschiedenen  Fasern  nicht  in  derselben  Querebene  des  Muskels. 
Wirkte  jede  Endplatte  nur  auf  eine  Faser,  so  sieht  man  nicht  ein,  warum 
sie  nicht  alle  dem  Hilus  möglichst  nahe  sich  befinden,  wodurch  Nerven- 
länge gespart  würde.  Wirken  aber  die  stärker  erregten  Endplatten  auch 
auf  die  Nachbarfasem,  so  kann  man  dieser  Anordnung  einen  Sinn  unter- 
legen. Die  Zusammenziehung  besteht  aus  einer  Reihe  von  Reizwellen, 
die  von  der  gereizten  Stelle  aus  nach  beiden  Richtungen  längs  der  Faser 
laufen.  Die  Zusammenziehung  wird  also  um  so  schneller  eine  gegebene 
Grösse  erreichen  und  die  Reizwellen  werden  bei  einer  um  so  kleineren 
Zahl  von  Reizungen  in  der  Zeiteinheit  zu  stetigem  Tetanus  verschmelzen, 
an  je  mehr  Stellen  zugleich  die  Muskelfaser  erregt  wird.  Unter  der  Vor- 
aussetzung, dass  bei  einem  gewissen  Grade  der  Reizung  die  Wirkung  der 
Endplatten  die  Nachbarfasern  ergreift,  erklärt  sich  also,  dass  die  End- 
platten da,  wo  jede  Faser  deren  nur  eine  erhält,  in  verschiedenen  Quer- 
ebenen liegen.  Für  jede  Faser  würden  dadurch,  ohne  Vermehrung  der 
Endplatten,  die  Ausgangspunkte  der  Reizwellen  vermehrt,  und  es  wäre  so 
ein  weiteres  Mittel  zur  Abstufung  [557]  der  Zuckungsstarke  gegeben 
(s.  oben  S.  699. 700).  Eine  Schwierigkeit  für  diese  Deutung  scheint  daraus 
zu  entstehen,  dass  nach  Hrn.  Krause  am  Retractor  bulbi  der  Katze  die 
Endplatten  benachbarter  Fasern  im  Allgemeinen  an  nah  benachbarten 
Stellen  (in  derselben  Querebene)  liegen.4  Diese  Schwierigkeit  fallt  jedoch 
fort,  wenn  man  das  mit  Bezug  auf  einzelne  Fasern  Gesagte  auf  Gruppen 
von  Fasern  überträgt,  deren  Endplatten  in  derselben  Querebene  liegen.6 


1  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.    1851.  S.  58. 

2  Monatsberichte  der  Akademie  u.  s.  w.  1859.  8.  395.  —  Archiv  für  Ana- 
tomie n.  s.  w.  1859.  S.  565  ff.;  —  Ucber  die  peripherischen  Endorganc  u.  s.  w. 
8.  19.  20;  —  Steickbr's  Handbuch  u.  s.  w.  Bd.  I.  S.  153. 

»  A.  a.  0.  8.  59.  76.  77.  99. 

*  A.  a.  O.  8.  77. 

5  [Eine  nochmalige  Erörterung  der  hier  angeregten  Frage  s.  oben  S.  571.] 
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Soweit  wäre  die  modificirte  Entladungshypothese  fertig.  Man  kann 
freilich  dagegen  einwenden,  dass  die  negative  Schwankung  des  Nerven- 
stromes  zur  Erregung  der  Muskelfaser  nicht  ausreiche.  Es  gelingt  be- 
kanntlich nicht,  secundare  Zuckung  vom  Nerven  aus  auf  anderem  als 
elektrischem  Wege,  oder  mit  Ausschluss  elektrotonischer  Schwankungen, 
zu  beobachten.1  Ein  querdurchschnittener  Nerv,  irgendwie  mit  einem 
Muskel  in  .Berührung  gebracht,  lässt  auch  bei  stärkster  elektrischer  Bei- 
zung den  Muskel  unerregt  Endlich  die  in  einer  Muskelfaser,  oder  einer 
Gruppe  von  Muskelfasern  verlaufende  Beizwelle  wirkt  nicht  erregend  auf 
die  Nachbarfasern,  wie  sich  dies  in  Hrn.  Kühne's  Versuch  über  centri- 
petale  Leitung  motorischer  Fasern  am  Sartorius,*  und  neuerlich  wieder 
in  Hrn.  Sachs'  Versuch  über  beschrankte  Wirkung  der  Endplatten  ge- 
zeigt hat. 

Ich  habe  aber  schon  vor  Jahren  einsichtlich  gemacht,  dass  in  nächster 
Nähe  elektromotorischer  Molekeln,  oder  an  der  Grenze  zwischen  Langs- 
und Querschnitt,  der  Strom  viel  grösserer  Wirkungen  fähig  sein  kann, 
als  in  merklicher  Entfernung  von  diesen  Stellen  grosster  Dichte.3  Bei 
keiner  der  erwähnten  Anordnungen  grenzt  lebende  unversehrte  Nerven- 
oder Muskel-  an  lebende  unversehrte  Nerven-  oder  Muskelsubstanz.  In 
den  beiden  ersten  Fällen  bleiben  sie,  abgesehen  von  Neurilemm,  Peri- 
neurium, Perimysium  und  Sarkolemm  noch  durch  abgestorbene  Schichten 
getrennt.  Der  oontractile  Inhalt  einer  Muskelfaser  ist  von  dem  der 
Nachbarfasern  [558]  noch  immer  durch  eine  doppelte  Sarkolemmdicke 
geschieden.  In  Hrn.  Kühne's  Versuch  werden  auch  die  intramusculären 
Nerven  durch  die  Heizwelle  nicht  erregt  Dies  scheint  nicht  auf  ihrer 
geringeren  Erregbarkeit  zu  beruhen,  denn  man  erhält  auch  keine  secun- 
däre Zuckung,  wenn  man  eine  Reizwelle  in  einem  Sartori us  oder  Gra- 
cilis  erregt,  dem  das  erregbare  obere  Ende  des  Ischiadicus  anliegt 
Czermak  erhielt  dagegen  Zuckung,  als  er  den  Nerven  des  stromprüfen- 
den Schenkels  auf  den  idiomusculären  Wulst  an  Säugethiermuskeln  fallen 
liess.4  Dies  scheint  zu  zeigen,  dass  die  Muskfelreizwelle  zur  Erregung 
wenig  geeignet  ist  Dazu  kommt,  dass,  wie  gesagt,  nach  Hrn.  Bebnsteh 
die  negative  Schwankung  des  Nervenstromes  das  Vielfache  der  ursprüng- 
lichen Stromkraft  betragen  kann,  wahrend  die  des  Muskelstromes  nur  bis 
zum  Verschwinden  des  Stromes  reicht 


1  Untersuchungen  u.  s.  w.  Bd.  II.   Abth.  I.  S.  532. 

2  Monatsberichte  u.  s.  w.  1859.  S.  400;  —  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1859. 
S.  595  ff. 

3  Untersuchungen  u.  ß.  w.    Bd.  I.    S.  689. 

*  Wiener  Sitzungsberichte.  1857.   Bd.  XXIV.    S.  510. 
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Ich  glaube  daher,  dass  die  Möglichkeit  (\er  Erregung  der  contrac- 
tilen  Substanz  durch  die  negative  Schwankung  des  Nervenstromes  nicht 
zu  leugnen  ist  Es  lasst  sich  gegen  die  modiflcirte  Entladungshypothese 
nun  aber  noch  ein  fundamentales  Bedenken  erheben. 

Hn  Krause  halt  auch  für  die  aus  der  Endplatte  hervorgehenden 
Terminalfasern  seine  Behauptung  aufrecht,  dass  bei  Wirbelthieren  die 
Endplatte  ausserhalb  des  Sarkolemms  liege.  Er  besteht  darauf,  dass  das 
Eindringen  der  Terminalfasern  durch  das  Sarkolemm  nur  Schein  sei.1 
Wäre  dies  richtig,  so  bliebe,  um  die  Einwirkung  von  Nerv  auf  Muskel 
zu  verstehen,  kein  Ausweg  als  die  modiflcirte  Entladungshypothese 
(s.  oben  &  700). 

Hr.  Krause  steht  jedoch  mit  seiner.  Behauptung  ziemlich  vereinzelt 
da  Die  Mehrzahl  der  Forscher  verlegt  auch  bei  Wirbelthieren  die  End- 
platten in  das  Sarkolemm.  Lösen  sich  die  Endplatten  in  Terminalfasern 
auf,  so  würden  alsdann  deren  Enden  die  contractile  Substanz  unmittelbar 
berühren,  wie  wir  es  im  Vorigen  voraussetzten,  und  wie  es  in  Fig.  50,  mit 
Zugrundelegung  der  besonderen  Verhältnisse  bei  Amphibien,  gedacht  ist 
Damit  fiele  aber  überhaupt  die  Notwendigkeit  fort,  eine  elektrische  Ein- 
wirkung von  Nerv  auf  Muskel  anzunehmen.  Was  zu  dieser  Annahme 
drängte,  [559]  war  gerade  die  Trennung  von  Nerv  und  Muskel  durch 
die  Endplatten.  Nach  deren  Auflösung  in  Terminalfasern,  welche  die 
contractile  Substanz  berühren,  kann  man  sich  wieder  denken,  dass  der 
unbekannte  Molecularvoigang  im  Nerven,  auf  dem  die  Fortpflanzung  des 
Reizes  he  ruht,  sich  unmittelbar  in  die  contractile  Substanz  fortsetze,  wo 
er  nur  verschiedene  Beschaffenheit  annehme. 

Dagegen  ist  wieder  zu  sagen,  dass,  da  nach  Hrn.  Bernstein  die 
negative  Schwankung  im  Nerven  mit  derselben  Geschwindigkeit  fort- 
schreitet, wie  der  Molecularvorgang  der  Beizung,  die  negative  Schwan- 
kung vielleicht  das  Mittel  ist,  durch  welches  eine  Querscheibe  der  Nerven- 
faser auf  die  nächstfolgenden  wirkt,  wie  sie  denn  schliesslich  das  Mittel 
wäre,  durch  welches  das  Nervenende  die  contractile  Substanz  erregte. 
Sie  kann  aber  ebenso  gut  nur  äusseres  Merkmal  der  Molecularverande- 
rong  sein. 

Lasst  man  unmittelbare  Fortsetzung  des  Molecularvorganges  im 
Nerven  auf  die  contractile  Substanz  zu,  so  entsteht  die  Frage,  ob  auch 
umgekehrt  der  Vorgang  im  Muskel  sich  auf  die  Nervensubstanz  fortsetze, 
wenn  eine  unmittelbar  erregte  Beizwelle  einer  Endplatte  vorbeilauft.  Es 
wird  schwer  sein,   unzweideutige  Spuren  solchen  Ueberganges  nachzu- 


»  i.  a.  O.  S.  75. 
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weisen,  wenn  er  wirklich  stattfindet.  Schon  jetzt  mit  Hrn.  Kühne  seines 
Zipfel  versuch  am  Sartorius  als  Beweis  anzusehen,  dass  nichts  der  Art 
geschieht,1  halte  ich  für  gewagt.  Man  müsste  wenigstens  versuchen, 
von  den  nervenlosen  Enden  eines  Sartorius  oder  Gracilis  aus  negative 
Schwankung  des  Stromes  des  Muskelnerven  zu  erregen.  Aber  aubh  wenn 
dieser  schwierige  Versuch  gelänge,  bliebe  fraglich,  ob  die  Schwankung 
nicht  von  elektrischer  oder  mechanischer  Erregung  durch  die  Beizwellen 
herrühre,  oder  ob  sie  nicht  bloss  von  den  sensiblen  Muskelnerven  aus- 
gehe. 2 

Wie  dem  auch  sei,  physiologische  Einerleiheit  der  Endplatten  und 
elektrischen  Platten  lasst  sich  nach  dem  Allen  nicht  behaupten.  Die 
Endplatten  würden  bestenfalls  als  Einrichtung  erscheinen,  um  die  nega- 
tive Schwankung  zu  vervielfältigen  und  sie  der  contractilen  [560]  Sub- 
stanz in  einer  grösseren  Zahl  von  Punkten  zuzuführen.  Sie  wären  Aus- 
lösungsorgane  gleich  den  Ganglienkugeln,  und  deshalb,  gleich  diesen, 
Sitz  lebhafteren  Stoffwechsels  als  die  Nervenfaser.  Hierauf  bezieht  sich 
vielleicht  die  Protoplasmamasse  mit  ihren  Kernen,  in  welche  die  Axen- 
cylinder- Verzweigung  eingebettet  zu  sein  scheint,  wie  auch  die  Empfind- 
lichkeit der  Endplatten  für  Curara  und  Strychnin*  auf  lebhaften  Ver- 
kehr mit  dem  Blute  deutet.  Damit  ist  nicht  gesagt,  dass  nicht  die 
Endplatten  den  elektrischen  Platten  nah  verwandte  Gebilde  seien.  Im 
Gegentheil,  die  elektrischen  Platten  sind  vielleicht  auch  nur  gangliöse 
Ausbreitungen,  in  welchen  die  negative  Schwankung  vervielfältigt  wird. 

Nützlicher,  als  solche  Vermuthungen  auszuspinnen,  wird  es  sein, 
die  Punkte  ausdrücklich  zu  bezeichnen,  auf  welche  fernere  Untersuchungen 
sich  zu  richten  haben  werden.  Die  Hauptaufgabe  fallt  der  Histologie  zu. 
Die  Anschauung  der  Endplatte  als  einer  Axencylinder-Verzweigung  muss 
entweder  widerlegt,  oder  über  jeden  Zweifel  erhoben  werden,  Ist  sie 
richtig,  so  kann  es  sich  nur  noch  um  Entscheidung  zwischen  der  modi- 
ficirten  Entladungshypothese  in  der  einen  oder  anderen  Gestalt  und  der 
Hypothese  eines  unmittelbar  von  Nerv  auf  Muskel  sich  fortsetzenden  un- 
bekannten Molecularvorganges  handeln.  Erweist  sie  sich  als  Täuschung, 
so  ist  deshalb  die  ursprüngliche  Entladungshypothese  noch  nicht  gerettet, 
geschweige  bewiesen.  Diese  Hypothese  zu  retten,  wäre  dann  noch  dreierlei 
nöthig:   1.  Deutung  der  zwei  Substanzen  der  Endplatten,  und  Deutung 


1  Virchow's  Archiv  u.  s.  w.    1864.  Bd.  XXIX.  S.  448;  —  Bd.  XXX.  S.2W. 
Anm.;  —  Strickkr's  Handbach  n.  s.  w.  Bd.  I.  S.  164. 

2  Vergl.  Sachs,  Physiologische  and  anatomische  Untersuchungen  über  die  sen- 
siblen Nerven  der  Muskeln.   Iin  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1874.  S.  175. 

3  Vergl.  Roebeb  im  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.  1870.   S.  617. 


§.  VIII.    Schlussbemerkungen.    Die  modificirte  Entladungshypothese.       735 

der  Froschendplatte,  in  Uebereinstiinmung  mit  der  Hypothese ;  2.  Wider- 
legung von  Hrn.  Sachs'  Versuch  über  die  beschränkte  Wirkung  der 
Endplatten;  3.  Widerlegung  von  Hrn.  Makey's  Beobachtung  eines  Sta- 
diums latenter  Beizung  am  Zitterrochenorgan.  Die  ursprüngliche  Hypo- 
these zu  beweisen,  bliebe  dann  noch  immer  die  schwierige  Aufgabe  der 
Zukunft. 


Zusatz. 

[Die  seit  der  'Experimentalkritik*  veröffentlichten  Arbeiten  Ba- 
bcchin's  über  Bau  und  Entwicklung  der  elektrischen  und  pseudoelektri- 
schen Organe x  lassen  die  morphologische  Grundlage  der  Entladungshypo- 
these noch  unsicherer  erscheinen,  als  sie  oben  S.  701  ff.  727  dargestellt 
wurde.  Hr.  Babuchin  unterscheidet  an  den  Elementarorganen,  die  ein 
elektrisches  Organ  zusammensetzen,  zwei  Glieder:  ein  nervöses  und 
ein  aus  Muskel  entstandenes,  metasarkoblastisches  Glied.  Beim  Zitter- 
rochen ist  das  nervöse  Glied  die  Endverzweigung  des  elektrischen  Nerven 
oder  das  Pseudonetz,  das  metasarkoblastische  Glied  ist  die  sonst  so  ge- 
nannte elektrische  Platte.  Beim  Zitterwelse  lässt  Hr.  Babuchin  den 
Axencylinder  dem  Stiele  des  elektrischen  Endkörpers  (der  elektrischen 
Platte  Bilhabz'  und  M.  Schultze's,  s.  oben  S.  603.  621)  sich  nur  an- 
legen. Da  die  motorische  Endplatte  Hrn.  Babuchin  wesentlich  auch  nur 
Endverzweigung  eines  Axencylinders  ist,  so  ist  sie  ihm  auch  einerlei  mit 
dem  Trugnetze  beim  Zitterrochen,  ja  mit  der  den  Endkörper  berühren- 
den terminalen  Nervenfaser  beim  Zitter weise,  nicht  aber,  was  Hrn. 
Kbause's  ursprünglicher  Gedanke  war,  mit  dem  Endkörper  oder  der  sonst 
so  genannten  elektrischen.  Platte  selber  bei  letzterem  Fische.  Diese  Platte 
mit  ihrem  Stiel,  ebenso  die  Platte  beim  Zitterrochen,  entsprächen  viel- 
mehr der  contractilen  Substanz  des  Muskels,  und  der  Zitterfischschlag 
wieder,  wie  vor  der  Entladungshypothese,  der  Muskelzusammenziehung. 
Der  Vergleich  der  motorischen  Endplatte  mit  der  elektrischen  Platte 
wäre  somit  ganz  verfehlt  gewesen,  und  nur  die  modificirte  Entladungs- 
hypothese würde  durch  diese  veränderte  Auffassung  nicht  berührt,  denn 
die  negative  Schwankung  könnte  überall,  im  Muskel  wie  im  elektrischen 
Organe,  das  auslösende  Mittelglied  abgeben. 

Noch  in  einem  Punkte  werden  unsere  obigen  Betrachtungen  durch 
Hrn.  Babuchin's  grundlegende  Ermittelungen  beeinflusst.    S.  722  nahmen 


1  [Centralblatt  für  die  medicinischen  Wissenschaften.  1875.  S.  129.  145.  161; 
—  Archiv  für  Anatomie  u.  s.  w.   1876.  S.  503  ff.] 
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wir  an,  das  Organ  eines  grösseren  Fisches  sei  gliederreicher,  oder  besitze 
in  Sichtung  des  Schlages  mehr  Platten  hintereinander,  als  das  eines 
kleineren.  Nach  Hrn.  Babüchin  ist  aber  bei  Zitterwels  und  Zitterrochen 
die  Plattenzahl  von  der  Grösse  des  Fisches  unabhängig.1  Dass  grössere 
Fische  starker  ^schlagen,  lässt  sich  dann  noch  auf  zweierlei  Art  erklären: 
1.  dadurch,  dass  bei  proportionalem  Wachsthume  des  Oiganes  nach  allen 
Richtungen  der  Querschnitt  schneller  wächst,  als  die  Länge;  2.  dadurch, 
dass  die  elektromotorische  Kraft  der  einzelnen  Platten  mit  ihrer  Dicke 
wachse.  A.  a.  0.  nahmen  wir  aber  auch  an,  dass  die  Dichte  des  Schlages 
im  Organe  mit  der  Grösse  des  Fisches  wachse.  Beruhte  die  grössere 
Starke  des  Schlages  grösserer  Fische  nur  auf  grösserem  Querschnitt  ihres 
Organes,  so  wäre  die  Dichte  im  Organe  selber  kleiner.  Unsere  An- 
nahme bedingt  daher,  dass  die  Kraft  der  Platten  mit  ihrer  Dicke  wachse. 
Formell  ist  dies  dasselbe,  wie  wenn  die  Zahl  der  Platten  wüchse.  Denkt 
man  sich  in  dickeren  Platten  mehr  elektromotorische  Molekeln  hinter- 
einander gelegen  (s.  oben  S.  672),  so  wäre  das  längere  Organ  auch  wirk- 
lich gliederreicher.] 


i  [Central blatt  u.  s.  w.  A.  a.  O.  £L164.] 
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Ableitungsdeckel,  zum  Gebrauch  am  Zit- 
terwelse, 613.  —  Vergleich  der  Wirkung 
eine»  vollen  mit  der  eines  durchbro- 
chenen, 615.  —  Einfluss  der  Länge 
der  Belegungen  auf  die  Starke  des 
Schlages  im  Versuchskreise,  636. 

AchtÜesspiegel  des  Gastroknemius,  71. 
—  Einfluss  seiner  Glättung  und  Fal- 
tung auf  die  elektromotorische  Kraft 
des  Gastroknemius,  305—307.  —  Ver- 
suche mit  dem  von  der  Muskelmasse 
getrennten  Achillesspiegel,  307—311 
(Abh.  X3H.  §.  IV.  V).  —  Höhere 
Punkte  des  Spiegels  wirken  schwächer 
als  tiefere,  367. 

Adanbon,  vermuthet  die  elektrische  Natur 
des  Zitterwelsschlages,  622.  669. 

Adductor  magnus,M.,  neuer  regelmässiger 
monomerer  Froschmuskel,  577. 

Abby,  Versuche  über  Fortpflanzungsge- 
schwindigkeit der  Beizung  im  Muskel, 
575.  —  Nerv  des  M.  gracilis,  576. 

Aequator  des  Zitterwelsorganes  hälftet 
nicht  dessen  Länge,  634. 

Alkohol  als  Glied  einer  Flüssigkeitskette 
mit  destillirtem  Wasser,  272. 

AjfpfcBE,  MolecularstrÖmchen  der  Magnete, 
291.  347.  —  Art  die  Anziehung  und 
Abstossung  flacher  Spiralen  nachzu- 
weisen, 513. 

Amphichr omatische  Reaction,  10. 11.276. 

Amphotere  Reactioy,  10.  11. 

Anätzversuch  am  Kniespiegel  des  Gastro- 
knemius, 365.  398.  430.  436.  456. 

Anderson,  Mrs.,  bringt  zuerst  lebende 
Zitterwelse  aus  Westafrika  nach  Eu- 
ropa, 604. 

£.  du  Boif-Beymond,  Qes.  Abb.  IL 


Anomalien,  elektromotorische  des  Gastro- 
knemius, 82—92.  (Abh.  XVm.  §.V). 
127-148    (Ebenda  §.  IX.  X). 

Antiarin,  Wirkung  auf  Nerv  und  Mus- 
kel, 726. 

Arbeitsleistung  des  Gastroknemius,  untere 
Grenze  dafür,  493. 

Abnold,  Fb.,  Endigung  der  Muskelfa- 
sern, 41. 

Aufschlitzversuch  am  Kniespiegel  des 
Gastroknemius,  135.  365.  429.  436.  456. 

Babuchin,  Bau  des  Zitterwelsorganes, 
721.  —  Elektrischer  Schlag  von  Mor- 
myrus,  ebenda.  Anm.  2.  —  Morpholo- 
gische Begriffsbestimmung  eines  elek- 
trischen Organes,  701.  713.  —  Nerven- 
verzweigung in  den  Endplatten,  703. 
728.  —  Wahrer  Bau  der  elektrischen 
Organe,  735.  —  Die  Plattenzahl  $er 
elektrischen  Organe  unabhängig  von 
der  Grosse  des  Fisches,  736. 

Bancalabi's  FlammenverBuch,  297. 

Baub,  Endigung  der  Muskelfasern,  42. 

Baylby,  Heuschreckenschenkel  als  Sur- 
rogat der  Froschschenkel,  58. 

Bbclabd,  Theorie  der  Wärmeentwicke- 
lung im  Tetanus,  440i 

Becqubbel,  d.  V.,  Kraft  seiner  angeb- 
lichen Säure-Alkali-Kette,  266.  —  Flüs- 
sigkeitsketten  mit  destillirtem  Wasser, 
270.  —  Mitglied  der  von  der  Acade- 
mie  des  Sciences  zur  Berichterstat- 
tung über  des  Verfassers  Arbeiten  er- 
nannten Oommission,  273.  —  Kette 
nur  aus  flüssigen  Leitern,  296.  —  Er- 
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klärt  das  Aasbleiben  der  secundüren 
Zackung,  wenn  Blattgold  den  secun- 
dären  Nerven  vom  primären  Muskel 
trennt,  382.  —  Lässt  die  Blektricitat 
der  Zitterfische  ihrem  Gehirn  ent- 
springen, 685. 

Beetz,  Kritik  des  Poggendorf  fachen 
Versuches  über  Stromverzweigung  zwi- 
schen Metallen  und  Elektrolyten,  382. 

Brnce  Jones,  neutrale  Reaction  mensch- 
licher Muskeln,  23.  —  Sendet  lebende 
Zitterwelse  nach  Berlin,  605. 

Bendz,  Endigung  der  Muskelfasern,  41. 

Bernstein,  Jül.  ,  Methode  den  zeitlichen 
Verlauf  def  Anfangs-  und  Endinduction 
gleichzumachen,  403.  Anm.  2.  —  Sein 
Differential-Rheotom,  451.  —  Muskelge- 
räusch bei  Kochsalztetanus,  507.  Anm. 
—  Entscheidung  der  Frage  nach  Um- 
kehr des  Muskelstromes  bei  der  Zu- 
sammenziehung,  513.  —  Schwankungs- 
curve  regelmassiger  Säugethiermuskeln 
(mit  Steiner),  522.  —  Seine  Versuche 
beweisen  nicht,  dass  im  unversehrten 
Muskel  die  Beizwelle  merklich  abnehme, 
584.  —  Die  negative  Schwankung  bei 
unmittelbarer  Reizung  hat  kein  Latenz - 
Stadium,  729. 

Berzelius,  entdeckt  die  saure  Reaction 
des  Muskelneisches,  und  Milchsäure  im 
Muskelfleisch  als  deren  Ursache,  3. 
276.  —  Analyse  des  Muskelfleisches 
vom  Rinde,  32.  —  Auffallender  Säure- 
gehalt der  Muskeln  gehetzter  Thicrc,  33. 

Bbzold,  A.  v.,  Zeitlicher  Verlauf  der 
Gastroknemiusschwankung ,  448.  — 
Künstliche  seeundäre  Zuckungen,  500 
-502  (Abh.  XXVI.  §.  XVI.  1).  — 
Neues  Gesetz  der  Nervenerregung  durch 
den  Strom,  500.  —  Vorschlag  zur  Ver- 
stärkung des  Zitterfischschlages  im  Ver- 
suchsweise, 613.  Anm.  1.  —  (Mit  Hirt), 
Wirkung  des  Veratrins  auf  Nerv  und 
Muskel,  725. 

Bibba,  v.,  Reaction  des  Muskelfleisches,  4. 

Biddbr,  Art  Frösche  mittels  Curara  hy- 
dropisch  zu  machen,  396.  397. 

BiBSLiDBGKi,  v.,  und  Herzig,  Endigung 
der  Muskelfasern,  42. 


Bilharz,  Theodor,  anatomische  Beschrei- 
bung des  Zitterwelses,  603.  -  Erkennt 
den  Bau  eines  elektrischen  Organe* 
und  stellt  den  Begriff  der  elektrischen 
Platte  auf,  ebenda.  —  Seine  Schlau 
über  die  Richtung  des  Schlage*  w 
Zitterwelse  nur  zum  Theil  durch  den 
Versach  bestätigt,  620.  —  Maasse  d* 
Zitterwelsorganes,  632.  —  Bau  des 
elektrischen  Nerven  des  Zitterwelses 
645.  Anm. 

Blake*s  Strom  durch  alkoholische  Gäh- 
rang  widerlegt,  323.  Anm.  2. 

Blaberna  ,  Inierrutture  diff'ercnzialf, 
514. 

Böttger,  K.,  tetanisirt  Fische*  M<». 
Anm.  1.  —  Erklärt  den  Zitterfischschlag 
durch  Induction,  669. 

Boll,  Reizschwelle  am  Zitterrochen,  643. 

—  Reaction  des  frischen  und  des  an- 
gestrengten Organes,  647. 672.  Anm.  1. 

—  Bau  der  motorischen  Endplatten, 
702.  704.  —  Immunität  der  Zitter- 
rochen, wie  der  Fißche  überhaupt, 
gegen  Curara,  713.  —  Erschöpfung  ge- 
fangener Zitterrochen,  716.  Anm.  3. 

BosscHA'scher  Satz,  dessen  Anwendung  in 
der  Theorie  des  du  Bois-Reymoml* 
sehen  Compensationsverfahrens,  83. 

Bowman,  facettenformige  Endigung  «kr 
Muskelfasern,  47. 

Braconnot,  Analyse  des  Ocbsenherzens 
32. 

Bbown-Sequabd,  Lösung  der  Todt*n- 
starre  durch  arterielles  Blut,  34.  — 
Ausspannen  des  primär  zuckenden  Mus- 
kels verstärkt  die  seeundäre  Zuckung, 
472.  —  Verstärkung  des  Muskelstromes 
durch  Zerstörung  des  Rückenmarkes, 
597.  Anm.  1. 

Brücke,  Versuch  über  die  Ursache  der 
Todtenstarre,  5.  8.  —  Unterempfind- 
lichkeit entnervter  Muskeln  gegen  kurz 
dauernde  Strome,  643.  700.  701. 

Bbuns,  Endigung  der  Muskelfasern,  41. 

Brusthautmuskel  vom  Frosche,  568. 569. 
571. 

Büdob,  Anwendung  der  Fr.  F.  Schulze- 
schen Mischung  zum  Isoliren  der  Mus* 
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kelfasern,  48.  49.  —  Sein  Angriff  auf 

das  Gesetz  des  Muskelstromes,  63 — 69. 

78—82.  137.  188. 
Buff,  Säule  aus  Hirnsubstanz,  Blut  und 

Muskeln,  38.  275. 
Bussole,   Wiedemann's   Spiegel-,   83. 

157.  238.  403.  —  Anwendung  auf  den 

Schlag  der  Zitterfische,  612. 

dacaohutter  zum  Immobilißiren  des  Mus- 
kels angewendet,  472.  Anm.  1. 

(,'avendish,  die  Elektricität  der  Zitter- 
fische gewöhnliche  Elektricität,  622.  — 
Versuch  der  Erklärung  der  geringen 
Schlagweite  des  Zitterfischschlages, 
625.  —  Leitungsvermögen  des  Meer- 
wassers, 696. 

Chauveaü,  über  die  negative  Schwan- 
kung, 419. 

Chlorkalium,  Wirkung  auf  die  Muskeln, 
725. 

Cima,  Ant.,  Versuche  am  querdurch- 
schnittenen Gastroknemius,  1 46.  —  Ver- 
gleich der  Kraft  von  Frosch-  und 
warmblütigen  Muskeln,  248.  —  Ueber 
die  negative  Schwankung  des  Gastro- 
knemius, 418.  —  Verstärkung  des  Mus- 
kelstromes nach  Zerstörung  des  Rücken- 
markes, 597.  Anm. 

Cobitis  fossilis,  s.  Schlammpitzger. 

Colladon,  Immunität  der  Zitterrochen 
gegen  ihren  Schlag,  638.  641.  Anm.  1. 
—  Hypothese  elektromotorischer  Mole- 
keln im  elektrischen  Organe,  671. 
Anm.   2. 

Coli,  ADOif  sehe  Strome  am  Zitterrochen, 
684-690  (Abh.  XXX.  §.  VI). 

Compensation  des  Stromes,  deren  Vor- 
theile  bei  Untersuchung  der  negativen 
Schwankung,  410.  Anm. 

Compensator,  Vorrichtung  zum  Messen 
der  elektromotorischen  Kraft,  83.  — 
Langer  und  runder  Compensator,  240. 

Cootigliachi,  Einerleiheit  des  Schlages 
des  Zitterrochen  und  des  Schlages 
der  Volta'schen  Säule,  622.  —  Beob- 
achtet Polarisation  des  elektrischen  Or- 
ganes,  719.  Anm.  1. 

Curara,  Verhalten  des  elektrischen  Or- 


ganes  deB  Zitterrochen  gegen  dies  Gift, 
712— 713  (Abh.  XXXI.  §.  IV).— Fische 
überhaupt  dagegen  immun,  713. 

Cutaneut  femoris,  M. ,  (Reotus  internus 
C  u  v.,  Rectus  internus  minor  E  c  k  e  r),  1 93. 

Cutanea*  pectoris,  M.9  s.  Brusthautmuskel. 

Czermak,  Elektromotorisches  Verhalten 
des  Wulstes  bei  der  sog.  idiomuscu- 
lären  Contraction,  584.  732. 

Davy,  John,  Wasserzersetzung  durch 
den  Schlag  des  Zitterrochen,  623.  — 
Dieser  Schlag  durchdringt  eine  goldene 
Kette,  624.  —  Die  elektrischen  Organe 
keine  Muskeln,  641.  Anm.  1.  —  Jod- 
kalium-Elektrolyse durch  den  Schlag 
des  Zitterrochen,  650. 

Davy,  Humphby,  bezweifelt  die  Einerlei- 
heit   des    Schlages    der    elektrischen 

•  Fische  und  der  Elektricität,  622. 

Dehnung,  deren  Einfluss  auf  die  elektro- 
motorische Kraft  der-  Muskeln,  298. 
304.  311. 

Deluc,  Versuche  an  untergetauchten  Säu- 
len, 678.  681. 

Despbetz,  Mitglied  der  von  der  Academie 
des  Sciences  zur  Berichterstattung  über 
des  Verfassers  Arbeiten  ernannten  Com- 
mission,  273. 

Destülirtes  Wasser,  merkwürdige  Rolle 
in  den  Flüssigkeitsketten,  270. 

Diamagnetismus  von  Froschmuskeln  stär- 
ker als  die  magnetische  Richtkraft  des 
Muskelstromes,  297. 

Diaphragmenströme,  von  G.  Quincke, 
ob  sie  Ursache  des  Muskelstromes 
seien,  293. 

Differential- Rheotom  von  Bernstein, 
451.  —  Prüfung  seiner  Leistungen, 
452—455. 

Doppelsinnige  Schwankung  des  Gastro- 
knemiusstromes  bei  Tetanus,  407. 
429.  432.  437.  —  Deren  Theorie,  438. 
-—  Bei  Einzelzuckungen,  444.  449.  462. 
520.  523. 

Doppelunterbrechungsrad ,  Vorbild  des 
DifTerential-Rheotoms,  486.  514. 

Dove,  Theorie  der  Elektromagnete,  672. 

Doyebe's  Nervenhagel,  702. 
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Drillung  der  Munkeln,  deren  Einfluss  anf 
die  elektromotorische  Kraft  der  Mus- 
keln, 318. 

Duofes,  Bau  des  M.  gastroknemius  vom 
Frosche,  72.  Anm. 

Ecker,  Ax.,  Bau  des  M.  gastrokneniius 
vom  Frosche,  72.  Anm.  —  Terminolo- 
gie der  .Muskeln  des  Frosches,  103 
405.  Anm.  2.  —  InscriptioneB  tendi 
neae  der  Mm.  gracilis  und  semimcm 
branosus  vom  Frosche,  573.  —  M.  ad 
ductor  raagnus,  577.  —  Bau  des  pseu 
doelektrischen  Organes  der  Mormyri,620 

Eckhard,  C,  Beobachtung  des  Schlages  der 
Zitterfische  mit  Magnetspiegel,  Scale 
und  Fernrohr,  612.  —  Dauer  des  Schla- 
ges des  Zitterrochen,  617.  Anm.  2.  714. 

—  Das  Zitterrochenorgan  zeigt  nichts 
dem  Muskel-  oder  dem  Nervenstroni 
Aehnliches,  672.  718.  Anm.  2.  722.  Anm. 

Edelmann,  Construction  des  Elcktrody- 

namometers,  512.  Anm.  1. 
Einzelschwankung 9  485. 
Einzclzuckung,  403. 
Elektrische  Platte  von  Bilharz,   603. 

—  Mit  der  motorischen  Nervenendplatte 
verglichen  durch  W.  Krause,  442. 
609.  —  Schwierigkeiten  für  diesen  Ver- 
gleich,  701-704  (Abh.  XXXI.  §.  H). 

—  Nach  Babuchin  ist  er  unhaltbar, 
735. 

Elektrodynamometer ,  die  ihm  von  W. 
Weber  für  die  Physiologie  zugeschrie- 
bene Bedeutung,  508.  —  Helm  hol  tz' 
Vorschlag,  es  zur  Entscheidung  der  Frage 
anzuwenden,  ob  der  Muskelstrom  bei 
der  Zusammenziehnng  sich  umkehre, 
509.  —  Theorie  dieses  Versuchsplanes, 
509.  —  Versuche  zu  dessen  Ausfuhrung, 
512.  513  (Abh.  XXVI.  §.  XVI.  5). 

Elektro  -  Galvanometer  von  Meissner 
und  Mey  erste  in  für  thierisch-elektri- 
»che  Versuche  nicht  gut  brauchbar, 
440.  444.  516.  525. 

Elektromotorische  Kra%  deren  Messung 
nach  dem  Poggendor  ff 'sehen,  von 
du     BoiB- Reymond     abgeänderten 


Compensationsverfahren ,     234    (Abh. 
XXI.  §.  ü). 
Elektromotorische  Kraft  der  Nerven  und 
Muskeln,  232—297  (Abh.  XXI). 

—  —  der  Muskeln  insbesondere,  bei 
senkrechtem  Querschnitt,  242—246;  — 
Bei  schrägem  Querschnitt,  94—96. 
— NeigungBstromkraft,  246— 247.  —  An 
warmblütigen  Thieren,  247—250.—  Die 
elektromotorische  Kraft  der  Muskeln 
kann  nicht  von  äusseren  chemischen 
Ungleichaiügkeiten  herrühren,  273— 
289   (Abh.  XXL  §.  VIII.  IX). 

—  —  der  Nerven  insbesondere,  in  der 
Ruhe,  250.  251.  —  Grosser  als  die  der 
Muskeln,  250.  342.  —  Im  Elektrotonus. 
251—260. 

—  —    der  Drusen,  260—261. 

—  —    der  Flüssigkeitsketten,  261-273. 
Elektromotorische  Molekeln ,  veränderte 

Auffassung  derselben,  122.  —  Durch 
elektromotorische  Flächen  ersetzbar, 
291.  —  Einerlei  mit  den  Sarctnu 
Elemente  oder  den  Disdiaklasten?  295. 

—  Mit  Ampere's  von  Strömen  um- 
kreisten Molekeln  verglichen,  291. 
347.  —  Hermann's  falsche  Auffas- 
sung der  Molecularhypothese»  345.  - 
Hypothese  elektromotorischer  Molekeln 
in  den  elektrischen  Organen,  671.  — 
Schon  von  Oolladon  erdacht,  ebenda 

—  Mathematische  Theorie  der  elektro- 
motorischen Molekeln  von  G.  R.  Kirch- 
hoff,  673—676  (Abh.  XXX.  §.  ID). 

Elektrotonusströmc,  deren  elektromofcv 
rische  Kraft  und  zeitlicher  Verlauf, 
251—260. 

Endbblin,  Reaction  des  Muskelfleisches.  4. 

EndplaUen,  motorische,  ihre  Vertheilun? 
im  Muskel  erörtert,  568.  731.  —  Von 
Krause  für  entsprechend  den  elektri- 
schen Platten  des  Zitterwelses  erklärt, 
698.  —  Schwierigkeiten  für  diesen 
Vergleich,  701  -704  (Abh.  XXXL  J.III 

—  Nach  Babuchin  ist  er  unhaltbar. 
735.  —  Ihre  Rücken-  und  Sohlenfläche. 
700.  —  Sohle  nach  Kühne,  ebenda. - 
Von  Gerlach  geleugnet,  70.  —  Ihre 
Grösse  im  Vergleich  zu  der  des  Mos- 
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kels  veranschaulicht,  726.  —  Empfind- 
lich für  Onrara  tind  Strychnin,  734.  — 
Ihre  wahre  Homologie  im  elektrischen 
Organe  nach  Babuchin,  735. 

Enoblhabdt,  Natur  der  Fleischmilch- 
saure,  4. 

Engelmann,  Herzstrom  und  dessen  nega- 
tive Schwankung,  z.  Th.  mit  Nuel 
und  Pekelharing,  504.  505.  —  Reiz- 
welle  im  Ureter,  585.  —  Bau  der  mo- 
torischen Endplatten,  702.  728. 

Entladungshgpothese  über  die  Wirkung 
von  Nerv  auf  Muskel,  ihre  erste  Ver- 
kündigung durch  W.  Krause,  442. 
—  Durch  Kühne,  443.  —  Unab- 
hängig von  den  Meissner' sehen  Auf- 
stellungen, 484.  —  Experimentalkritik 
der  Entladungshypothese,  698  —  736 
(Abh.  XXXI).  —  Modificirte  Ent- 
ladungBhypothese,  711;  —  xaf  i^ox^y, 
729. 

Erman,  P.,  Constanz  des  Muskelvolums 
bei  der  Zusammenziehung,  472.  —  Uni- 
polare Leiter  zur  Erklärung  des  elek- 
trischen Organes,  669. 

Erregende  Flüssigkeiten  in  Flüssigkeits- 
ketten nach  Fechner,  264.  Anm.  2. 

Erregerpaare,  flache,  106.  687. 

Erscheinungsweise  des  Muskel-  und  Ner- 
venstromes bei  Anwendung  der  neuen 
Methoden  zu  deren  Ableitung,  189— 
231  (Abh.  XX.).  -  Bei  Ableitung  durch 
Metalle,  289  (Abh.  XXI.  §.  X). 

Essigsäure  als  Glied  von  Flüssigkeits- 
ketten, 278.  279. 

Exnbb,  Sigmund,  Beschreibung  der 
elektromagnetischen  Maschine,  welche 
Bernstein* s  Differential  -  Rheotom 
treibt,  452. 

lacettenförmige  Endigung  der  Muskel- 
fasern, 40  —  60  (Abh.  XVII).  —  An 
den  sehnigen  Scheidewänden  von  Gra- 
cilis  und  Semimembranosus,  576. 

Fabada  y,  Induction  in  Kreisen  nur  aus 
flüssigen  Leitern,  297.  —  Beobach- 
tungen am  Zitteraal,  602.  610.  —  Art 
den  Schlag  vom  Zitteraal  abzuleiten, 
613.  —  Der  Zitterfischschlag  gewöhn- 


liche Elektricität,  622.  —  Vertheilung 
der  Spannungen  am  Zitteraale,  630. 
683.  —  Versuch  über  die  muthmaass- 
liehe  Immunität  des  Zitteraales  für 
elektrische  Schläge,  639.  —  Jodkalium- 
elektrolyse durch  den  Schlag  des  Zit- 
teraales, 650.  665.  —  Vorgang  bei  der 
Jodkalium-Elektrolyse,  655.  —  Vergleich 
der  Magnetkraftlinien  und  Stromcurven, 
677.  —  Vom  Schlage  des  gekrümmten 
Gymnotus,  693. 
Fechner,    über  Flüssigkeitsketten,  264. 

—  Stärkste  Flüssigkeitsketten,  266. 
267.  —  Flüssigkeitsketten  mit  destil- 
lirtem  Wasser,  270.  —  Kette  nur  aus 
flüssigen  Leitern,  296. 

Feddersen,  Verlauf  der  Flaschenentla- 
dung, 665. 

Fibrin  als  Glied  von  Flüssigkeitsketten, 
360-363  (Abh.  XXIII.  Zusatz). 

Ficinus,  Endigung  der  Muskelfasern,  41. 

Fick,  Ad.,  facettenförmige  Endigung  der 
Muskelfasern,  48.  56.  —  Darstellung 
der  Molecularhypothese,  118.  Anm.  3. 

—  Sein  Spiralrheotom,  514.  Anm.  2. 
Flamme  leitet  nicht  den  Zitterwelsschlag, 

623. 

Flammenstrome  Hankel's,  624. 

Floubens,  Ueberleben  der  Organe,  7. 

Flüssigkeitsketten ,  deren  elektromotori- 
sche Kraft,  261—273.  —  Notation  da- 
für, 265. 

Flussfische,  hiesige,  Verhalten  beim  Te- 
tanisiren, 639.  640.  —  Relativ  immun 
gegen  Curara,  713. 

Fontana,  Endigung  der  Muskolfasern, 
41.  —  Immunität  von  Thieren  gegen 
ihr  eigenes  Gift,  642. 

Formveränderungen  der  Muskeln ,  ge- 
waltsame, deren  Einfluss  auf  die  elek- 
tromotorische Kraft,  298—318  (Abh. 
XXII). 

Foucault,  Leon,  Flüssigkeitsketten  mit 
destillirteui  Wasser,  270. 

Fowler,  Rich.,  angebliche  Erhöhung  der 
Erregbarkeit  an  entzündeten  Muskeln, 
597.  Anm.  1. 

Fredericq,  Endigung  der  Muskelfasern 
im  Gastroknemius,  49.  Anm.  1. 
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Fbämy  (und  Valenciennes),  Ursprung 
der  sauren  Beaction  des  Muskelfleisches, 
4.  12. 

Froschhammer,  Vorrichtung,  in  welcher 
der  Muskel  nur  immer  bei  der  Zuckung 
seinem  Strome  den  Weg  zum  Galva- 
nometer bahnt,  487. 

Froschschenkel -Tanz,  Galvani's,  488. 
—  Der  Froschhammer  giebt  ein  Bild 
eines  solchen,  493. 

Froschunterbrecher,  617.  —  Holm- 
gren's  Untersuchung  des  zeitlichen 
Verlaufes  des  Gastroknemiusstromes 
während  der  Zuckung  mittels  des 
Froschunterbrechers,  519.  —  Genauere 
Prüfung  seiner  Leistungen  am  Zitter- 
welse, 637. 

Froschwecker,  zum  Gebrauch  bei  Ver- 
suchen an  Zitterfischen,  616. 

Funkb,0.,  negative  Schwankung  curarisir- 
ter  Nerven,  597.  —  Chemische  Beac- 
tion der  nervösen  Centralorgane,  646. 

Funkenmikromeier  von  Siemens  und 
Halske,  624. 

Oalvani,  Anwendung  des  Froschprapa- 
rateB  in  Versuchen  an  Zitterfischen, 
616.  —  Urheber  der  Theorie,  dass  die 
Elektricität  der  Zitterfische  ihrem  Ge- 
hirn entspringe,  685. 

Gassiot,  elektrische  Anziehung  durch 
den  Schlag  des  Zitteraales,  628. 

QaslroknemiuSj  M.,  vom  Frosche,  dessen 
langes  Ueberleben,  12.  —  Facettenför- 
mige  Endigung  seiner  Fasern,  46.  — 
Ueber  das  Gesetz  des  Muskelstromes, 
mit  besonderer  Berücksichtigung  des 
M.  gastroknemius  vom  Frosch,  63—182 
(Abh.  XVIII).  —  Bau  des  G.,  in  elek- 
tromotorischer Beziehung  erläutert,  69 
—74  (Ebenda,  §.  IL).  -  Modell  des 
Faser  Verlaufes  am  G.,  71.  72.  —  Vom 
Strome  des  unversehrten  G.,  74—137 
(Ebenda,  Abth.  I.  §.  III-IX).  -  Vom 
Strome  des  querdurchschnittenen  G., 
137-148  (Ebenda,  Abth  II.  §.  X).  - 
Elektromotorische  Kraft  des  G.  nach 
Wundt,  233.  —  Deren  wahre  Grösse, 


247.  —  Der  Strom  des  G.  ist  die  al- 
gebraische Summe  von  vier  Componen- 
ten,  und  dieser  Muskel  ungeeignet,  die 
Stromumkehr  wegen  Parelektronomie 
daran  zu  erweisen,  386  —  389  (Abh. 
XXIV.  §.  VHI).  -  Negative  Schwan- 
kung am  G.,  417.  426  ft  -  Vom 
zeitlichen  Verlaufe  der  Schwankung 
des  G.- Stromes  bei  der  Zusammen- 
ziehung, 448-463  (Abh.  XXV.  §.  VII). 

—  Ueber  negative  Schwankung  am 
unbeweglich  gemachten  Muskel,  464- 
472  (Ebenda,  §.  VID).  -  Der  Gastro- 
knemius im  Froschhammer,  487—496 
(Abh.  XXVI.  §.  XIIL  XIV).  -  Untere 
Grenze  für  die  Arbeitsleistung  des 
überlebenden  G.,  493.  —  Hrn.  Holm- 
gren's  Untersuchung  des  zeitlichen 
Verlaufes  des  G.-Stromes  bei  der  Zu- 
sammenziehung,  519—521.  523—531. 

—  Nachweis  der  Einerleiheit  von 
Parelektronomie  und  terminaler  Nach- 
wirkung geführt  am  G.,  539-549 
(Abh.  XXm.  §.  XXI). 

Gaumenorgan,  contractües,  der  Cvprinoi- 
den,  25. 

Gay-Lü8SAC,  Verstärkung  des  Schlages 
des  Zitterrochen  beim  Herausheben  aus 
dem  Wasser,  617.  Anm.  1.  —  Schüs- 
selversuch am  Zitterrochen  mit  AI. 
v.  Humboldt,  695. 

Gerbeb,  Endigung  der  Muskelfasern.  41. 

Geblach,  Endigung  der  Muskelfasern, 
41.  —  Ueber  die  motorischen  End- 
platten, 568.  569.  577.  704. 

Gesetz  des  Muskelstromes,  mit  besonde- 
rer Berücksichtigung  des  M.  gastrokne- 
mius vom  Frosch,  63— 182  (Abh.XYIlI). 

Olycerin  als  Glied  einer  Flüssigkeitskette 
mit  destillirtem  Wasser,  272. 

Goodsib,  bringt  lebende  Zitterwelse  nach 
Berlin,  604.  —  Ueber  die  pseudoelek- 
trischen Organe  der  gemeinen  Rochen, 
621.  Anm.  3. 

Gracilis  (Adductor  magnus),  M.,  vom 
Frosche,  193.  —  Art,  ihn  mit  dem 
Nerven  zuzurichten,  405.  —  Dessen 
sehnige  Scheidewand,  53.  Anm.  1.  574. 

—  Sein  Nerv,  576. 
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Graduaiwnsconstante  eines  Compensa- 
tors,  235. 

Graff,  am  die  Zitterwelse  verdienter 
Warter  des  Berliner  Anatomischen  Mu- 
seums, 606.  610. 

Graphische  Darstellung  des  Gesetzes 
des  Muskel-  und  Nervenstromes,  87. 
Anm.  1.  —  Der  Einzelschwankung, 
498.  518-531  (Abh.  XXIH.  §.  XVIII). 

—  Der  Schwankung  im  Tetanus,  559 
-566  (Abh.  XXVH.  §.  XXIV). 

Grübl,  Uhrwerk  zu  Farbenscheiben,  ange- 
wendet, um  den  Trennungsfunken  durch 
den  Zitterwelsschlag  darzustellen,  626. 

Gruithuisen,  Constanz  des  Muskelvolums 
bei  der  Zusammenziehung,  472.  Anm.  1. 

Günther,  Endigung  der  Muskelfasern,  41. 

Guält,  Endigung  der  Muskelfasern,  41. 

Gymnotus  electricus,  s.*  Zitteraal. 

Gyps  zum  Immobilisiren  des  Muskels 
angewendet,  472.  Anm.  I. 

Haeckel,  Endigung  der  Muskelfasern,  42. 

Hankel,  Induction  im  Nerven  an  seinem 
Elektromagnet,  297.  —  Beobachtung  des 
Muskelstromes  amElektrodynamometer, 
513.  —  Seine  Flammenströme,  624. 

Harlbss,  E.,  Versuch  den  Muskel  durch 
Umgiessen  mit  erstarrenden  Substan- 
zen zu  immobilisiren,  472.  Anm.  1. 

Harnstoff  im  Blut  und  den  Geweben 
des  Zitterrochen,  nach  Frerichs  und 
Städeler,  721. 

Hartmann,  R.,  Bau  des  Zitterwelsorga- 
nes,  621. 

Hauptsehne  des  M.  gastroknemius  vom 
Frosche,  72. 

Heidenhain,  Prüfung  der  Reaction  der 
Muskeln,  9.  —  Amphichromatische 
Reaction,  10.  276.  —  Hulfsrollen  an 
der  W  i  e  dem  an n' sehen  Bussole,  238. 

—  Beziehung  zwischen  Spannung  und 
Arbeit  des  Muskels,  470;  —  zwischen 
Wärmeent Wickelung  und  Arbeit,  596. 

Hbintz,  W.,  Natur  der  Fleischmilchsäure, 
4.  —  Amphotere  Reaction,  11.  Anm. 

Hrlmholtz,  chemischer  Stoffverbrauch 
bei  der  Muskelaction,  27.  32.  —  Ueber 
das  Muskelgeräusch,  30.  —  Verlauf  der 


Zusammenziehung  und  Geschwindig- 
keit des  Reizes  im  Nerven,  78.  —  Satz 
von  der  reeiproken  Wirkung  zweier 
Flächenelemente  im  Inneren  eines  Lei- 
ters, 370.  476.  —  Zeitlicher  Verlauf 
des  Muskelstromes  bei  der  Zuckung, 
448. 496  -499.  —  Deutung  des  Savary- 
schen  Magnetisirungsversuches,  665. 
Hbnle,  Endignng  der  Muskelfasern,  41. 

—  Bedeutung  der  Zwischensehnen,  570. 
Anm. 

Hensbn,  V.,  Endigung  der  Muskelfasern 
und  Theorie  der  Parelektronomie,  42 — 
45.  47.  52.  53.  398.  399. 

Hermann,  Lud.,  der  Anschein  des  er- 
höhten Sauerstoffverbrauches  zuckender 
Froschmuskeln  von  der  damit  verbun- 
denen Lüftung  herrührend,  83.  —  Ab- 
hängigkeit der  Muskelarbeit  von  der 
Stärke  des  Reizes,  78.  —  Sehnige 
Scheidewand  im  M.  gracilis  und  semi- 
membranosus  vom  Frosche,  53.  54. 
573—576.  —  Induction  in  Kreisen  nur 
aus  flüssigen  Leitern,  297.  —  Wider- 
legung seiner  Theorie  der  elektromo- 
torischen Erscheinungen  der  Muskeln 
und  Nerven,   319-363  (Abh.  XXIII). 

—  Seine  Versuche  sind  fakch  oder 
beweisen  nichts,  348—857.  —  Wi- 
derlegung seiner  Theorie  der  nega- 
tiven Schwankung,  566  —  591  (Abh. 
XXVH.  §.  XXV).  -  Er  vermag  sie 
nicht  zu  erklären,  577.  —  Angebliches 
Ezperimentum  crucis  gegen  die  Lehre 
vom  Vorherbestehen  der  elektrischen 
Gegensätze  im  Muskel,  591.  Anm.  1. 

Hbbziq  und  v.  Biesiadecki,  Endigung 
der  Muskelfasern,  42. 

Herzmuskel,  dessen  chemische  Reaction, 
31.  32.  —  Negative  Schwankung  des 
Herzens,  Versuche  von  Don  de  rs,  483. 
502.  —  Von  Kölliker  und  Müller, 
502.  —  Von  Meissner,  508.  —  Von 
Engelmann,  504.  505.  —  Von  Mä- 
re y,  505.  506. 

Heuschrecke,  facettenrormige  Endigung 
der  Muskelfasern  ihrer  Oberschenkel- 
muskeln, 58. 

Holmqben,  Frith.,  erkennt  die  Doppel- 
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sinnigkeit  der  Einzelschwankungen  am 
Gastroknemius,  444;  —  die  Vortheile 
leichter  Spiegel,  449.  —  Seine  Ver- 
suche über  die  Stromschwankung  des 
Gastroknemius  ausführlich  erörtert,  519. 
523.  —  Seine  Angaben  über  Nachwir- 
kung, 529.  —  Gebrauch  des  Frosch- 
unterbrechers, 618.    Anm.  2. 

Ifüknereiweiss  als  Glied  einer  Flüssigkeits- 
kette mit  destillirtem  Wasser,  272. 

Hülf trollen,  Heidenhain'  s,  238.  Anm.  2. 

Humboldt,  Al.  v.,  Beobachtungen  am  Zit- 
teraal, 602.  610.  —  Reizversuche  an 
Krabben,  641.  Anm.  2.  —  Immunität 
der  Zitteraale  gegen  Zitteraalschlage, 
638.  —  Hypothese  über  den  Mechanis- 
mus des  Zitterfischschlages,  670.  — 
Schüsselversuch  am  Zitterrochen  mit 
Gay-Lussac    695. 

Hyperaemisehe  Muskeln,  deren  grössere 
elektromotorische  Kraft,  596;  —  Grös- 
sere Erregbarkeit,  597.  Anm.  1. 

Xmmobüisation  des  Muskels  durch  Gyps, 
Kolophonium-Kitt,  Oacaobutter,  472. 

Immunität,  relative  der  Zitterwelse  gegen 
elektrische  Schläge,  638.  —  Beruht 
nicht  auf  Anelektrotonus  und  ist  nicht 
der  Unerregbarkeit  des  Rückenmarkes 
zu  vergleichen,  643.  —  Immunität  von 
Krebsen  und  von  gewissen  Menschen 
gegen  elektrische  Schläge,  641.  642. 
—  Immunität  von  Thieren  gegen  ihr 
eigenes  Gift,  642;  —  gegen  Strychnin, 
ebenda.  —  Des  Zitterrochenorganes 
gegen  Curara,  712. 

Induction  in  Kreisen  nur  aus  flüssigen 
Leitern,  297.  —  Nachträge  zur  Lehre 
vom  zeitlichen  Verlaufe  der  Inductions- 
ströme,  408. .  Anm.  2.  492.  Anm.  '— 
Durch  den  Zitterwelsschlag,  627. 

Inseriptiones  tendineae  am  M.gracilis  und 
M.  semimembranosus  des  Frosches,  53. 
Anm.  1.  174.  Anm.  184.  57?. 

Inogen,  hypothetische  von  Hrn.  Hermann 
in  den  Muskeln  angenommene  Substanz, 
320. 

Isolirende  Flüssigkeiten  für  Muskelfasern, 
48.  49. 


Jaoob,  Fbdob,  von  ihm  gesandte  Gilt- 
pfeile geprüft,  31. 

Jakobi,  M.,  Kritik  des  Poggendorff- 
sehen  Versuches  über  Stromverzwedgnng 
zwischen  Metallen  und  Elektrolyten,  382. 

Jodkalium- Elektrolyse  durch  den  Moa- 
kelstrom,  508.  —  Durch  den  Schlag 
des  Zitterwelses,  623;  -  648-666 
Abh.  XXIX). 

Käsestrom,  angeblich  nach  Hrn.  Her- 
mann durch  Milchsäure -Gährang  er* 
zeugter  Strom,  322.  323. 

Kegelförmige  Endigung  der  Muskelfasern, 

40.  41.  59. 

Kette  nur  aus  flüssigen  Leitern,  296. 

Kinkbbslt  (mit  Rittenhouse),  Schlag- 
weite  des  Zitteraalschlages,  624.  Anm.  4. 

Kibchhoff,  G.  R.,  mathematische  Theorie 

der  elektromotorischen   Molekeln  und 
i      des    elektrischen   Organe«,   673—676 

(Abh.  XXX.  §.  HI). 
Klüppel,  Rich.v  Acidität  des  Harns  bei 

Ruhe  und  Arbeit,  36. 
Kniespiegel  des  M.  gastroknemius  vom 

Frosche,  46.  134.  364. 
Köllikbb,  Endigung  der  Muskelfasern, 

41.  —  Nerven vertheilung  im  Muskel 
570.  Anm.  2. 

Köllikbb  und  H.  Müller,  negative 
Schwankung  am  Herzmuskel,  440.  502. 

König,  Jul.,  widerlegt  v.  Bezold's 
neues  Gesetz  der  Nervenerregung  durch 
den  Strom,  501.  Anm.  3.  —  Kritik  de* 
F  i  c  k'  sehen  Spiralrheotoms,  514.  Anm.  2. 

Körperliche  Nebenleitung,  deren  Einfluss 
auf  den  Strom  des  M.  gastroknemius 
vom  Frosche,  364—401  (Abh.  XXIV). 

Kohlbausch,  R„  Bestimmung  der  Kraft  der 
Thermokette  aus  Eisen  und  Neusilber,24 1 . 

Krabben,  angeblich  immun  gegen  elek- 
trische Schläge,  durch  AI.  y.  Hum- 
boldt galvanisirt,  641.  Anm.  2. 

Kraftsehwankung  im  Gegensatz  zu  Strom- 
schwankung, 406.  407. 

Kbausb,  W.,  Entladungshypothese  über 
die  Wirkung  von  Nerv  auf  Muskel 
442.  443.  484.  698—736.  —  üeber  die 


Register. 


745 


Vertheilung  der  motorischen  Endplat- 
ten im  Muskel,  568.  —  Zusammen- 
setzung der  Muskeln  aus  Muskelspin- 
dein,  569.  —  Theorie  der  latenten  Rei- 
zung, 572.  —  Seine  Entladungshypo- 
these kritisirt,  698-736  (Ahn.  XXXI). 

—  Teleologie  der  concaven  Gestalt  der 
Endplatten,  711.  Anm.  1. 

Krebse,  angeblich  immun, gegen  elektri- 
sche Schlage,  641. 

Etenoide,  417.  559. 

Kühne,  W.,  stellt  aus  Froschfleisch  eine 
amphoter  reagirende  Flüssigkeit  dar, 
13.  14,   welche  freiwillig  gerinnt,   16. 

—  Frisches  Herzfleisch  sauer  reagi- 
rend,  82.  —  Bedingung  der  Lösung 
der  Todtenstarre  durch  arterielles  Blut, 
35.  —  Endigung  der  Muskelfasern, 
42.  —  Art  den  Sartorius  mit  seinem 
Nerven  zuzurichten,  422.  —  Entladungs- 
hypothese üher  die  Wirkung  von  Nerv 
auf  Muskel,  443.  699.  —  Constanz  des 
Muskelvolums  hei  der  Zusammen- 
ziehung, 472.  Anm.  1.  —  Vertheilung 
der  Nerven  in  den  Muskeln,  568.  570. 

—  Sohle  der  motorischen  Endplatten, 
701. 703.  -*-  Art  Frösche  auszuspritzen, 
725.  Anm.  2.  —  Sein  Zipfelversuch, 
734. 

Längsschnittsstrome,  deren  Theorie,  111. 

—  Am  künstlichen  Längsschnitt  der 
Nerven,  113.  —  Entstehung  durch 
Oherflächenzehrung,  201. 

Lagrave,  Säule  aus  Hirnsubstanz  und 
Muskelfleisch,  38. 

Lakmuspapier,  Art  es  zur  Prüfung  der 
Reaction  von  Muskeln  anzuwenden,  9. 

Lamansky,  Huhhöhe  und  negative  Schwan- 
kung erreichen  beim  Absterben  des 
Nerven  ein  Maximum,  415.  Anm.  2.  — 
Beziehung  zwischen  negativer  Schwan- 
kung und  Arbeitsleistung,  596. 

Latemstadium,  seine  Beziehung  zur  Strom- 
schwankung des  Gastroknemius,  448. 
523.  —  Zeigt  sich  auch  bei  unmittel- 
barer elektrischer  Reizung,  572. 

Leumann,  saure  Reaction  der  glatten 
Muskeln,  4.  24.    -    Syntoniu,  16.  - 


Ursprung  der  Fleischmilchsaure,  26.  — 
Nachricht  von  BerzeliuB*  Versuchen 
üher  die  Säure  in  den  Muskeln  gehetz- 
ter Thiere,  33.  —  Milchsaure  im  Harne 
durch  Anstrengungen  vermehrt,  35.  36. 

LeUungsmderstand  der  Froschlymphe, 
396.  397. 

Leitungswiderstand  des  Muskels,  sinkt 
beim  Absterben  nach  Ranke,  371. 

Leitungswiderstand  des  Muskels,  des 
Thones  und  der  verdünnten  Steinsalz- 
lösung verglichen,  373—376  (Abh. 
XXIV.  §.  V). 

Leydig,  Faserzellen  des  Muskelmagens 
der  Vögel,  25.  —  Endigung  der  Mus- 
kelfasern, 42. 

Libbig,  J.  v.,  über  die  Ursache  der  sau- 
ren Reaction  des  Muskelfleisches,  3.  4. 

—  Muskelfibrin,  16.  —  Theorie  des 
Muskelstromes,  36.  37—39.  275. 

Liebiq,  G.  v.,  Erscheinungen  beim  Ein- 
spritzen von  WaBser  in  die  Muskeln, 
14.  —  Lebensdauer  von  Muskeln  in 
verschiedenen  Gasarten,  78.  200. 

Liebreich,  O.,  Täfelchen  zur  Prüfung 
der  Reaction,  9. 

Ligg.  iniermuscularia  der  Fische,  56.  57. 

Lobus  electricus  des  Zitterrochen,  610. 
Anm.  2. 

Ludwig  und  AI.  Schmidt,  Methode 
Säugethiennuskeln  erregbar  zu  erhal- 
ten, 597. 

Lymphe  des  Frosches,  Art  sie  sich  zu 
verschaffen,  nach  Bidder,  396.  897. 

—  Deren  Leitungswiderstand,  397. 

Magen  die,  Mitglied  der  von  der  Aca- 
deinie  des  Sciences  zur  Berichterstat- 
tung über  des  Verfassers  Arbeiten  er- 
nannten Commission,  273. 

Magnetisirung  durch  den  Zitterwels- 
schlag, 627.  —  Magnetisirungsversuch 
Savary's  mit  dem  Zitterfischschlage 
zu  versuchen,  665. 

Malapterurus  electricus,  s.  Malopterurus 
electricus. 

Malopterurus  electricus  Pet.,  602.  —  S. 
Zitterwels. 
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Maloplerurus  beninensis  Murray,  604. 

607. 

M abchand  und  Ed.  Weber,  Constanz 
das  Muskelvolums  bei  der  Zusaninien- 
ziehung,  472.  Anm.  1. 

»arcusrn,  Schwierigkeit  sich  in  Aegyp- 
ten  lebende  Zitterwelse  zu  verschaffen, 
604. 

Marky,  über  die  negative  Schwankung 
des  Herzmuskels,  505.  506.  —  Unstetig- 
keit  des  Tetanus  durch  den  constanten 
Strom,  506.  Anm.  3.  —  Des  Stryeh- 
nintetanus,  507.  Anm.  —  Des  Tetanus 
durch  chemische  Reizung  der  Nerven, 
ebenda.  —  Missverstellt  des  Verfassers 
ältere  Erklärung  des  Tetanus  durch 
den  constanten  Strom,  ebenda.  —  Zeit- 
lieher  Verlauf  des  Schlages  des  Zitter- 
rochen, 617.  Anm.  2.  —  Immunität 
des  Zitterrochenorganes  gegen  Curara, 
713.  —  Zeitlicher  Verlauf  des  Zitter- 
rochenschlages, und  dessen  Latenzsta- 
dium,  715. 

Marianini,  Leitungsvermögen  des  Meer- 
wassers, 696. 

Mascaqni,  kegelförmige  Endigung  der 
Muskelfasern,  41. 

Matteucci,  angeblich  reichlichere  Koh- 
lensäurebildung angestrengter  Muskeln, 
33.  —  Verhältnissmassige  Kraft  von 
Frosch-  und  von  warmblütigen  Mus- 
keln, 247.  —  Sieht  in  der  secundären 
Zuckung  Fcrawirkung  des  Nervenprin- 
cipes,  382.  442.  Anm.  2.  —  Behauptet 
bei  der  Zuckung  eine  Entladung  nach 
Art  des  Schlages  der  Zitterfische,  417. 
418.  —  Falsche  Behauptungen  hinsicht- 
lich der  secundären  Zuckung,  442.  473. 
—  Verstärkung  des  Muskelstromes  durch 
Zerstörung  des  Rückenmarkes,  597. 
Anm.  1.  —  Versuch  am  pseudoelektri- 
schen Organe  des  gemeinen  Rochen, 
621.  —  Angebliche  elektrische  An- 
ziehung durch  die  Elektricität  des  Zit- 
terrochen, 628.  —  Jodkalium- Elektro- 
lyse durch  den  Zitterrochenschlag,  650. 
Anm.  6.  665.  —  Leugnet  mit  Unrecht 
die  unipolare  Wirkung  des  Zitterfisch- 
schlages, 661.  Anm.  —  Lässt  die  Elek-  | 


tricität  des  Zitterrochenorganes1  aus  dem 
Gehirn  kommen,  685.  —  Falsches  Ex- 
perimentum  crucis  gegen  die  Gleichstel- 
lung des  elektrischen  Organes  mit  einer 
Säule,  690-693  (Abh.  XXX.  §.  VII).  - 
Verhalten  des  Zitterrochenorgaoes  gegwi 
Curara,  713.  Anm.  4. 

Mayer,  Sigmund,  Verlauf  der  Gastro- 
knemius- Schwankung  am  Differential- 
Rheotom,  451.  455.  456.  714.  -  Ein- 
fluss  der  Parelektronomie  darauf,  457. 
458.  523. 

Meissner,  G.,  Versuche  über  Dehnung 
und  Zusammendrückung  der  Muskeln. 
300.  —  Kritik  dieser  Versuche,  302- 
305  (Abh.  XXII.  §.  II. -III);  -  386.  - 
Sein  Elektro-Galvanometer  zu  thieriseh- 
elektrischen  Versuchen  wenig  brauch- 
bar, 440.  Anm.  2.  —  Seine  Theorie 
der  elektrischen  Vorgänge  bei  der  Mus- 
kelzusammenziehung widerlegt,  439— 
483.  699. 

Metasarkoblastisehes  Glied  des  Elemen- 
tarorganes  elektrischer  Organe  nach 
Babuchin,  734. 

Metronom,  zum  Tetanisiren  verwendet,  28. 

Milchsäure  als  Glied  von  .Flüssigkeite- 
ketten,  279.  280. 

Milehsäurescheibehen,  367. 

Mimosenschleim  als  Glied  einer  Flüssig- 
keitskette mit  destillirtem  Wasser,  272. 

Miranda  (und  Paci),  Jodkalium-Elek- 
trolyse durch  den  Schlag  des  Zitter- 
aales, 650.  665. 

Mit8cherlich,  Eilh.,  Verhalten  der  vom 
sauren  P-  und  As -sauren  KO  auf  Lak- 
rauspapier  gemachten  Flecke,  12. 

Molecittarhypothese,  s.  elektromotorische 
Molekeln. 

Monomere  Muskeln,  570. 

Moreau,  Armand,  Ladung  des  Conden- 
sators  durch  den  Schlag  des  Zitter- 
rochen, 628.  —  Erfolg  beim  Tetani- 
siren  des  elektrischen  Nerven,  644.  — 
Reaetion  des  Zitterrochenorganes,  647. 
—  Immunität  dieses  Organes  gegen 
Curara,  712. 

Morgan,  Charles,  Ströme  am  künstlichen 
Längsschnitt  der  Nerven,  113.  Anm.  1. 
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MCllkb,  Joh.,  Zuckerlösung,  welche  die 
Blutkörperchen  nicht  verändert»  13.  — 
Erscheinungen  beim  Einspritzen  von 
Wasser  in  die  Muskeln,  14.  —  Ver- 
such am  pseudoelektrischen  Organe  des 
gemeinen  Rochen,  621.  —  Widerlegt 
Mattbucci's  Hypothese  vom  cerebra- 
len Ursprünge  der  Elektricität  des  Zit- 
terrochen, 685. 

Mülleb,  H.,  und  Kölliker,  negative 
Schwankung  am  Herzmuskel,  502. 

Müller,  Wobm,  Untersuchungen  über 
Flüssigkeitsketten,  273.  Anm.  1. 

Munk,  H.,  Erklärung  der  Wahrnehmung 
von  Hrn.  Hermann,  wonach  der  Strom 
des  Gastroknemius  beim  Entblössen 
des  Muskels  sich  verstärkt,  396.  — 
Schnelleres  Absterben  eines  mit  dem 
Nerven  versehenen  Muskels,  78. 399.400. 

Muskelfleisch,  dessen  angeblich  saure 
Reaction,  3-36  (Abh.  XVI).  —  Dessen 
Reaction  im  frischen  Zustande,  3—12. — 
Nach  dem  Absterben,  12—17.  —  Bei 
verschiedenen  Temperaturen,  17—22. 
—  Nach  Anstrengung,  26—36.  —  Als 
Glied  von  Flüssigkeitsketten,  39.  281. 
282. 

Muskeln,  glätte,  werden  niemals  sauer, 
24—26. 

Muskelkegel,  Endigungsweise  der  Mus- 
kelfasern, 40. 

Muskelrhombus  erster  Art,  94.  —  Zwei- 
ter Art,  102. 103.  —  Negative  Schwan- 
kung daran,  427. 

Muskelspanner,  300.  305.  306.  313.  367. 
377. '409.  465—471.  540. 

Muskelspindeln,  nach  W.  Krause,  569. 

Muskelslrom,  äusserer,  durch  chemische 
Ungleichartigkeiten  der  Muskelober- 
fläche erzeugt,  283—289  (Abh.  XXI. 
§.  IX). 

Musketstrom,  Gesetz  des,  mit  besonde- 
rer Berücksichtigung  des  M.  gastro- 
knemius vom  Frosche,  63 — 182  (Abh. 
XVHI). 

Muskelton,  an  dem  vom  Rückenmark  aus 
tetanisirten  Kaninchen,  30.  —  Zum 
Beweise  der  Unstetigkeit  des  Tetanus 
dienend,  506. 


Muskelzusammenziehung,  als  Wellenbe- 
wegung aufzufassen,  594. 

Nachwirkung  der  Zusammenziehung  auf 
die  elektromotorische  Kraft  des  Mus- 
kels, 412.  —  Grösserer  Betrag  bei 
natürlichem  Querschnitt,  423.  424.  — 
Am  Rheotom  unmerklich,  452.  463.  — 
Innere  und  terminale  Nachwirkung  un- 
terschieden, 536.  —  R  o  e  b  e  r*s  Erklärung 
der  Nachwirkung  durch  Säurebildung 
im  Muskel  passt  nur  auf  die  innere 
Nachwirkung,  537.  —  Die  terminale 
Nachwirkung  schwindet  wie  die  Par- 
elektronomie  bei  Herstellung  künstlichen 
Querschnittes,  539.  —  Einerleiheit  von 
terminaler  Nachwirkung  und  Parelek- 
tronomie  und  ihr  gemeinsamer  Ur- 
sprung aus  der  am  natürlichen  Quer- 
schnitt brandenden  ZuckungBwelle  wahr- 
scheinlich gemacht,  550.  —  Rolle  der 
terminalen  Nachwirkung  bei  der  nega- 
tiven Schwankung,  553. 

Nackenband  (elastisches  Gewebe)  als 
Glied  von  Flüssigkeitsketten,  281.  282. 

Nasse,  O.,  günstigste  Concentration  von 
NaCl-  und  anderen  Salzlösungen  bei 
Versuchen  an  Muskeln  und  Nerven, 
375.  Anm.  1. 

Nebenschliessung,  die  Masse  des  Gastro- 
knemius bildet  Nebenschliessung  für  die 
Neigungsströme  des  Achilles-  und  Knie- 
spiegels, 310.  369.  —  Erklärung,  mit 
Hülfe  dieser  Einsicht,  wie  Anbringen 
einer  weiteren  Nebenschliessung  die  ab- 
steigende Kraft  des  Gastroknemius  ver- 
stärke, 383.  —  Die  geringe  Schlag- 
weite des  Zitterfischschlages  erklärt 
sich  daraus,  dass  er  durch  Neben- 
schliessung gewonnen  ist,  625. 

Nebensehne  des  M.  gastroknemius  vom 
Frosche,  72. 

Negative  Schwankung  des  Muskelstromes, 
402  ff.  (Abh.  XXV.,  XXVI.,  XXVII).  - 
Terminologie  der  Schwankung,  407* 
—  Giebt  keine  beständige  Ablenkung, 
412.  —  Deren  Betrag  im  Tetanus  bei 
künstlichem  Querschnitt,  413.  —  Ver- 
schiedene Erscheinungsweise  bei  natür- 
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lichem  und  bei  künstlichem  Querschnitt, 
416.  428.  —  Negative  Schwankung 
am  lebenden  menschlichen  Körper  und 
Kaninchen,  537.  Anm.  1.  —  Negative 
Schwankung  bei  mechanischem  Teta- 
nus, 595. 

Neigungsströme  an  schräg  durchschnitte- 
nen Muskeln,  98—108.  —  An  Model- 
len, 103-110.  —  Deren  Theorie,  111 
—127.  —  Erklären  die  elektromotori- 
schen Anomalien  des  Gastroknemius 
und  Triceps,  127—137.  —  Neigungs- 
ströme durch  Dehnung,  188 — 187  (Abh. 
XIX).  243.  450. 

Nervöse»  Glied  des  Elementarorganes 
elektrischer  Organe  nach  Babuchin, 
735. 

Nicholson,  Elektrophor-Theorie  des  elek- 
trischen Organes,  669.  678. 

Nicol,  Bestätigung  der  Krause' sehen 
Lehre  vom  Muskelbau,  570. 

Nöbrsmbbro,  v.,  Anfertigung  von  Vor- 
richtungen aus  Glas  und  Kork,  251. 648. 

Nukl,  mit  Engelmann,  negative 
Schwankung  des  Herzmuskels,  504. 

Oberflächentehrung  der  Muskeln  nach 
Hermann,  201. 

Organe ,  elektrische,  ihr  Bau  nach  Bil- 
harz,  603.  —  Nach  Babuchin,  735. 
—  Ihre  Polflächen,  629.  682.  —  Ihre 
chemische  Reaction,  646.  —  Nachah- 
mung der  elektrischen  Organe  mit 
Zinkplatin  -  Plattenpaaren ,  679  —  695 
(Abh.  XXX.  §.  IV-IX).  -  Teleologie 
ihrer  Gestalt  im  süssen  und  im  See- 
Wasser,  696.  -  Zeigen  nichts  dem 
Muskel-  oder  dem  Nervenstrom  Aehn- 
liches,  718. 

Ozon,  dessen  Rolle  bei  Erzeugung  des 
örtlichen  Jodfleckes  an  der  Anode  und 
des  seeundären  Jodfleckes  an  der  Ka- 
thode, 655. 

Paalzow,  Verlauf  der  Flaschenentladung, 
664. 

Paci  (und  Miranda),  Jodkalium -Elek- 
trolyse durch  den  Schlag  des  Zitter- 
aales, 650.  665. 


Pacini,  Regel  über  die  Richtung  des 
Schlages  in  elektrischen  Organen,  603. 
—  Hypothese  über  die  Entstehung  des 
Zitterfischschlages,  670. 

Parelektronomie,  Umkehr  des  Stromes 
durch  P.  nicht  am  Gastroknemius,  aber 
an  regelmassigen  Muskeln  nachweisbar, 
386—398  (Abh.  XXIV.  §.  VUL  IX).  - 
Schwierigkeit,  die  höheren  Stufen  der 
Parelektronomie  herbeizufuhren,  395. 

Parelektronomische  Schicht  am  Achilles- 
spiegel, Sichtbarmachung  ihrer  in  der 
Ebene  des  Spiegels  thätigen  Compo- 
nente,  309. 

Parelektronomische  Strecke,  167.  194 
392.  393.  —  Deren  Betheiligung  an 
der  negativen  Schwankung,  533.  — 
Einerleiheit  der  Parelektronomie  and 
der  terminalen  Nachwirkung  und  ihr 
gemeinsamer  Ursprung  aus  der  am 
natürlichen  Querschnitt  brandenden 
Zuckungswelle  wahrscheinlich  gemacht, 
550. 

Potettaspiegel  des  M.  triceps  vom  Frosche, 
S.  46.  309.  —  Merkwürdige  Wirkung 
der  Anätzung  des  Patellaspiegelß  aus 
dem  Bau  der  Tricepsfasern  vorherge- 
sagt, 434.  435. 

Pekblhabinö*  mit  Engelmann,  nega- 
tive Schwankung  des  Herzmuskels,  504. 

Peripolare  Gruppen  elektromotorischer 
Molekeln,  122.  292. 

Peters,  W.,  Malopterurus  Beninensis 
keine  neue  Art,  607.  —  Unwirksamkeit 
des  pseudoelektrischen  Organes  von 
Mormyrus,  621.  Anm.  3. 

Pflüg  kr,  Versuche  am  N.  splanchnieus, 
30.  —  Elektrotonus  und  Gesetz  der 
Zuckungen,  78.  —  Ueber  das  Latenz- 
Stadium  bei  unmittelbarer  Reizung, 
572.  —  Versuch  der  Erklärung  der 
Immunitat  der  elektrischen  Fische  gegen 
ihren  Schlag  durch  den  Anelektrotonuß, 
643.  —  Alle  Nervenwirkung  nach  ihm 
in  Berührungsnähe  stattfindend,  700. 

Platte',  elektrische,  s.  elektrische  Platte. 

Pleiomere  Muskeln,  570. 

Podcoparw,  Giftigkeit  desRhodankalmius 
nicht  bloss  vom  Kalium  herrührend,  725. 
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Poggbndorpf,  Strom  Verzweigung  zwi- 
schen Metallen  und  Elektrolyten,  382.  — 
Erklärung  der  besonderen  Tauglichkeit 
des  platinirten  Platins  zu  secundären 
Ketten,  651.  —  Erneuerung  der  Ritte r- 
schen  Theorie  des  elektrischen  Orga- 
ne«, 669. 

Pohl,  Vergleich  der  Stromcurven  mit 
magnetischen  Kraftlinien,  677.  Anm.  1. 

Polarisation  durch  den  Schlag  des  Zitter- 
welse«, 623.  -  657-662  (Abh.  XXIX. 
§.  III).  —  Des  elektrischen  Organe» 
durch  sich  selber,  vielleicht  von  Mat- 
teucci  schon  beobachtet,  721.  Anm.  3. 
—  Des  pseudoelektrischen  Organes  des 
gemeinen  Rochen,  vielleicht  von  Robin 
schon  beobachtet,  722.   Anm. 

Polarisirbarkeit ,  innere  negative,  der 
Nerven,  und  Muskeln,  191.  —  Positive 
und  negative  des  elektrischen  Organes, 
s.  secundär-elektromotorische  Erschei- 
nungen. 

Polflächen  der  elektrischen  Organe,  629. 
682. 

Postmortale*  Wachsen  der  Muskelstrom- 
kraft, 217—228. 

Pouillet,  Commissionsbericht  aber  des 
Verfassen  Arbeiten,  273.  358. 

Präexistenz  des  elektrischen  Gegensatzes 
in  den  Muskeln  und  Nerven,  859.  396. 
483.  Anm.  1. 

Quecksilber,  schwächt  nicht  die  elektro- 
rische  Wirkung  eines  darin  eingetauch- 
ten Muskels,  380. 

Querschnitt,  schräger,  dessen  geringere 
Negativität   gegen    den    Längsschnitt,  j 
94 — 96.  —  Sitz  von  Neigungsströmen,  | 
s.  diese. 

Quincke,  G.,  Diaphragmenströme,  264. 
293. 

Ranke,  Joh.,  chemische  Ermüdung  der 
Muskeln,  221.  537.  —  Leitungswi- 
derstand  todtenstarrer  Muskeln,  231. 
371. 

Ranvtsb,  verschiedene  Arten  von  Mus- 
keln, 598. 


Ranzi,  Vertheilung  der  Spannungen  am 
Zitterwelse,  620.  Anm.  1.  683. 

Bäumliche  Ausbreitung  des  Schlages  der 
Zitterfische,  667-697  (Abb,  XXX). 

Raybb,  Mitglied  der  von  der  Academie 
des  Sciences  zur  Berichterstattung  über 
des  Verfassers  Arbeiten  ernannten  Com- 
mission,  273. 

Begenwürmer,  als  Futter  für  die  Zitter- 
welse, 606. 

Rrgnauld,  Jules,  Sinken  der  Muskel- 
stromkraft nach  dem  Tode,  229.  — 
Erste  elektromotorische  Kraftmessung 
an  Muskeln,  233.  245.  246. 

Rbichbnhbim,  M.,  Bau  deB  Lobus  elec- 
trica, 611.  Anm.  2. 

Reichert,  Endigung  der  Muskelfasern, 
48.  58.  —  Vertheilung  der  Nerven  im 
Muskel,  568. 

Reinhold,  Erhöhung  der  Erregbarkeit 
an  entzündeten  Muskeln,  597.  Anm.  1. 

Beizschwelle,  für  den  elektrischen  Strom, 
liegt  bei  den  Zitterfischen  höher  als  bei 
anderen  Thieren,  643. 

Beizwelle,  sie  nimmt  im  lebenden  Muskel 
nicht  merklich  ab,  588. 

Bhodankalium,  Wirkung  auf  die  Mus- 
keln, 725. 

Ribsb,  P.,  Vorrichtung  zur  Beobachtung 
der  Jodkalium-Elektrolyse,  648. 

Rittek,  J.  W. ,  die  Beuger  schneller  un- 
erregbar werdend  als  die  Strecker,  12. 
Anm.  2.  —  Unstetigkeit  des  nach  ihm 
genannten  Tetanus,  507.  Anm.  —  Das 
elektrische  Organ  eine  vom  Gehirn  aus 
geladene  seeundäre  Säule,  669.  685. 

RiTTBNHOU8B  (mit  K  i  n  n  e  r s  1  y ) ,  Schlag- 
weite des  Zitterwelsschlages,  624.  Anm.4. 

Rive,  de  la,  gleiche  Stärke  des  Schla- 
ges von  jeder  Hälfte  des  Zitteraales, 
684.  —  Teleologie  der  Gestalt  der  ver- 
schiedenen elektrischen  Organe,  696. 
Anm.  4. 

Robin,  elektrische  Schläge  vom  gemeinen 
Rochen,  621.  —  Positive  Polarisation 
des  pseudoelektrischen  Organes  durch 
sich  selber,  722.  Anm. 

Robbbb,  FL,  postmortales  Wachsen  der 
elektromotorischen  Kraft  der  Muskeln 
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an  Souimerfröschen,  231.  —  Zunahme 
der  Kraft  in  hyperaenlischcn  Zuständen, 
231.  596.  —  Erklärung  der  inneren 
Nachwirkung  durch  Säurung  des  Mus- 
keln, 537. 

Mohrzuckerlösung  als  Glied  einer  Flüs- 
sigkeitskette mit  destillirtem  Wasser, 
272. 

Uollett,  Endigung  der  Muskelfasern, 
42.  44.  59. 

Rosenthal,  Ib.,  Kritik  der  Meissn er- 
sehen Theorie-  der  elektrischen  Vor- 
gänge hei  der  Zusammenziehung,  463. 

—  Methode  zur  Bestimmung,  welche 
von  zwei  Bedingungen  die  günstigere 
für  Anwendung  des  elektrischen  Reizes, 
473. 

Roüoet,  Bau  der  motorischen  Endplatten, 
702.  703.  728. 

8 achs,  C,  die  Wirkung  der  Endplatte 
bleibt  auf  die  zugehörige  Faser  be- 
schränkt, 571.  707.  —  Quer-  und  längs- 
gerichtete Ströme  gleich  wirksam  auf 
entnervte  Muskeln,  707. 

Savart^cA*«  Bad,  angewendet,  um  den 
Trennungsfunken  durch  den  Zitter wels- 
schlag darzustellen,  626. 

Säurt- Alkali- Kette,  Becquerel's,  deren 
elektromotorische  Kraft,   266.  Anm.  2. 

Säurung  der  Muskeln  durch  Absterben 
unter  verschiedenen  Umständen,  5—26; 

—  Säurung  durch  Anstrengung,  26— 
36  (Abh.  XVI).  —  Erklärung  der  inne- 
ren Nachwirkung  mit  Hülfe  letzterer, 
537.  538.  —  Säurung  der  Nerven  und 
Nervencentren,  342.  538.  646. 

Santi-Linari,  Verhalten  des  Zitterrochen 
in  Gefangenschaft,  611.  Anm.  1.  — 
Wasserzersetzung  durch  den  Schlag 
des  Zitterrochen,  623-  Anm.  1. 

Sartorius,  M.,  vom  Frosche,  161.  —  Verfallt 
leicht  von  selber  in  Tetanus,  196.  215. 
216.  —  Elektromotorische  Kraft  zwischen 
Längsschnitt  und  thermischem  Quer- 
schnitt des  Sartorius  von  Hermann 
falsch  angegeben,  wird  berichtigt,  351 
—357.  —   Durch  NH3  tetanisirt,  421. 


—  Art  ihn  mit  seinem  Nerven  zuzu- 
richten, von  Kühne  angegeben,  422. 

Sauerwald,  Zuleitungsgefasse,  66.  - 
Organ  am  Differential-Rheotom,  453. 

Schereb  (und  Wydler),  flüchtige  Säu- 
ren im  Muskelfleische,  4.  —  Sche- 
rer's  Inosit  zu  sparsam  vorhanden, 
um  Ursprung  der  Fleischmilchsäure  zu 
sein,  26. 

Schieber,  Organ  des  Siemens-Halske- 
sehen  Zeigertelegraphen,  am  Frosch- 
hammer nachgebildet,  490. 

Schiff,  Wulst  der  sog.  idiomusculären 
Contractiou,  584. 

Schiffer,  Immunität  der  Fische  gegen 
s     Curara,  713. 

Schlagtceite,  un verhältnismässig  kleine 
des  Zitterwels-  oder  überhaupt  des 
Zitterfischschlages,  624.  —  Erklärung 
dieses  Verhaltens,  625.  626. 

Schlammpüzger  (Cobitis  fossilis),  den 
Zitterwelsen  als  Opfer  ihrer  Schläge 
zugesellt,  608.  609.  —  Mit  dem  Zitter- 
wels in  Bezug  auf  Empfindlichkeit  für 
elektrische  Schläge  verglichen,  639. 640. 

Schlei  (Tinea  Chrysitis),  chemische  Reac- 
tion  seines  Darmes,  25.  —  Den  Zitter- 
welsen als  Opfer  ihrer  Schläge  zuge- 
sellt, 608.  609.  —  Mit  dem  Zitterwek 
in  Bezug  auf  Empfindlichkeit  rar  elek- 
trische Schläge  verglichen,  639.  640. 

Schlossberger  ,  muthmaasslicher  Ur- 
sprung der  Fleischmilchsäure,  26. 

Schmidt,  Al.,  und  Ludwig,  Methode  Sau- 
gethiermuskeln  erregbar  zu  halten,  597. 

Schmidt,  L.,  hydroelektrische  Spannungs- 
reihe, 265. 

Schönbein,  Jodkalium-Elektrolyse  durch 
den  Schlag  des  Zitteraales,  650.  — 
Vorschlag  zur  Beobachtung  der  Pola- 
risation der  Elektroden  durch  den  Zit- 
terfischschlag, 658.  665. 

Schüsselvertuch  v.  Humbold t's  und 
Gay-Lussac's  am  Zitterrochen,  382. 
695  (Abh.  XXX.  §.  IX). 

Schultze,  C.  A.  S.,v  das  Herz  am  stärk- 
sten sauer  unter  allen  Muskeln,  32. 

Schultze,  M.,  Beaction  der  mittleren 
Arterienhaut,  25.  —  Erklärung,  warum 
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der  Zitterwelssehlag  scheinbar  der  Pa- 
cini' sehen  Regel  nicht  gehorcht,  620. 
—  Bau  des  elektrischen  Nerven  beim 
Zitteraale,  611.  Anm.  2;  —  beim  Zitter- 
wclse,  645.  Anm.  —  Chemische  Reac- 
tion  des  Zitterrochenorganes,  647. 

Schuppenlosigkeit  der  elektrischen  Fische, 
695. 

Schwann,  Abnahme  der  Muskelkraft  mit 
der  Verkürzung,  78. 

Schwefelleberkette,  Fechncr's,  267. 

Scoutettrn,  angebliche  Flnssigkeitskette 
aus  arteriellem  und  venösem  Blute, 
262.  282. 

Secundär  -  elektromotorische  Erscheinun- 
gen am  Zitterwelsorgane,   645.  717- 
723  (Abb.  XXXI.  §.  VI). 

Secundärer  Jodfleck,  in  Kreisen,  die  nach 
Aufhören  des  zersetzenden  Stromes  ge- 
schlossen bleiben,  651. 

Seeundare  Zuckung  vom  Muskel  aus, 
deren  Geschichte,  442.  Aum.  2.  —  Wird 
durch  Dehnen  des  Muskels  unter  Um- 
ständen verstärkt,  472.  —  Abhängig 
von  der  Richtung  des  Muskelstromes 
im  seeundären  Nerven,  479.  —  Vom 
Kaninchenherzen  aus,  483.  —  Versuche 
über  seeundäre  Zuckung  durch  Ent- 
ladung der  Endplatten,  723—727  (Abh. 
XXXI.  §.  VII). 

Sehnengewebe  als  Glied  von  Flüssigkeits- 
ketten,  281.  282. 

SeUenrumpfmuskeln  der  Fische,  56.  57. 

Semimembranosus,  M.,  vom  Frosche,  161. 
313.  —  Dessen  sehnige  Scheidewand, 
„  53.  Anm.  1.  575. 

Serum  als  Glied  von  Flüssigkeitsketten, 
280—282. 

Siegmund,  G.,  saure  Reaction  der  glatten 
Muskeln,  4.  24.  25.  36. 

Siemens,  W.,  Thennosäule,  240.  241. 
Siemens  und  Halske,    Zeigertelegraph, 
488.   —  Ihr  Funkenmikrometer,  624. 

Spannweiten,  deren  Gesetz  revidirt,  154. 
Spiralrheotom  von  Fick,  514.  Anm.  2. 
Stanniüs,  Lösung  der  Todtenstarre  durch 

arterielles  Blut,  34. 
Statistische  Methode  der  Untersuchung 


des  Einflusses,  den  Umstände  auf  den 
Muskelstrom  üben,  218. 

Steiner  (mit  Bernstein),  Schwankungs- 
curve  regelmässiger  Säugethiermuskeln, 
522.  529.  —  Ueber  Immunität  des 
Zitterrochen,  643.  Anm.  2. 

Strecker,  Natur  derFleischmilchsäure,  4. 

Streckvorrichtung,  grössere  und  kleinere, 
s.  Muskelspanner. 

Stromschwankung  im  Gegensatz  zu  Kraft- 
schwankung, 406.  407.  —  Terminolo- 
gie der  Schwankungen  (absolut  oder 
relativ  positive  oder  negative,  auch 
doppelsinnige  Schwankungen),  407. 

Strychnin,  relative  Immunität  mehrerer 
Thiere  gegen  dies  Gift,  642. 

Süsswassererustaceen ,  muthmaassliche 
Nahrung  der  Zitterwelse  in  ihrer  Hei- 
math,  606. 

Tetanisiren,  Methoden  um  Muskeln  zur 
Erschöpfung  zu  tetanisiren,  26—28. 541. 
Anm.  1. —  Unvollkommenes  Tetanisiren, 
403.  —  Ideale  Einrichtung  zum  Teta- 
nisiren, 405. 

Tetanus,  spontaner  der  dünneren  Ober- 
schenkelmuskeln ,    196.  215.   216.  219. 

—  Unvollkommener,  403.  —  Unstetig- 
keit  jeder  Art  von  Tetanus,  506.  — 
Secundärer  Tetanus,  506.  —  Mechani- 
scher  nach  Heidenhaiu,   506.   595. 

—  Falsche  Auffassung  des  Tetanus  bei 
Ed.  Weber,  594. 

Thermischer  Querschnitt,  von  Hrn.  Her- 
mann fälschlich  für  negativer  ausge- 
geben als  mechanischer  Querschnitt, 
351—357.  —  Dessen  Anwendung  in 
der  Untersuchung  der  negativen  Schwan- 
kung, 408.  409.  —  Gestattet  den  Strom 
vom  künstlichen  Querschnitt  eines  ar- 
beitenden Muskels  abzuleiten,  488. 

Thermosäule  von  W.  Siemens,  240. 

TnoMSON'sches  Galvanometer,  525. 

Thon,  wie  er  in  thierisch-  elektrischen 
Versuchen  gebraucht  wird,  sein  Gehalt 
an  3  i°.o'Ker  NaCl-Lösung,  375.  —  Sein 
Leitungswider8tand  verglichen  mit  dem 
der  Lösung  und  des  Muskels,  373—375, 

Tinea  Chrysitis,  s.  Schlei. 
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Todd,  J.,  beobachtet  Astrape  capensis, 
611.  Anm.  1. 

Tbrpedo,  Raja,  L.,  602.  —  S.  Zitter- 
roche.  «. 

Trennungsfunken  durch  den  Zitterwels- 
schlag,  626. 

Tbbvtbaotb,  Endigung  der  Muskelfasern, 
41. 

Trieeps  femoris,  M.,  vom  Frosche,  des- 
sen Bau,  54.  —  Durch  Einhüllen  in 
Thon  negativ  wirksam  gemacht,  401.— 
Verfahren,  ihn  mit  dem  Nerven  zuzu- 
richten,433. — Auf  seinem  Bau  beruhende 
elektromotorische  Besonderheiten,  434. 
—  Zeigt  am  Differential-Rheotom  dop- 
pelsinnige Schwankung  wie  der  Gastro» 
knemius,  460. 

Tbinchbse,  Bau  der  motorischen  End- 
platten bei  Torpedo,  704.  728. 

Türner,  Dr.,  bringt  lebende  Zitterwelse 
nach  Berlin,  605.  Anm.  1. 

Ueberdehnung  eine*  Gästroknemius,  365. 
430.  —  Am  Differential-Rheotom  nicht 
anwendbare  Methode,  dem  Kniespiegel 
die  Oberhand  zu  verschaffen,  456. 

Ueberleben  der  Organe,  7.  —  Gastro- 
knemius  und  Trieeps  überleben  die 
Trennung  vom  Organismus  zehnmal 
länger  als  Gracilis  und  Semimerabra- 
nosus,  12.  Anm.  2.  329.  399. 

UngleiehartigkeUen,  äussere  chemische 
des  Muskels,  dadurch  erzeugter  „äusse- 
rer Muskelstrom",  283-289  (Abh.  XXI. 

§.  IX). 

Unipolare  Wirkung  des  Zitterwelsschla- 
ges,  661.  Anm. 

Unvollkommene  Säule,  alle  thierischen 
Elektromotore  solchen  Säulen  vergleich- 
bar, 683. 

Unzweekmässigkeiten  in  der  Einrichtung 
der  Muskeln,  571.  585.  701.  731. 

Valenciennes  (und  Fremy),  Ursprung 
der  sauren  Reaction  des  Muskelfleisches,  j 
4.  12.  ' 

Valentin,  angeblich  reichlichere  Kohlen- 
säureentwickelung angestrengter  Mus- 


keln, 33.  —  Endigung  der  Muskelfa- 
sern, 41.  —  Hypothese  über  den  Mecha- 
nismus des  Zitterfischschlages,  670.  - 
Nimmt  isolirende  Hüllen  um  die  elek- 
trischen Organe  an,  678.  —  Berechnung 
über  Gliederzahl  und  Querschnitt  der 
verschiedenen  elektrischen  Organe,  697. 
Anm. 

Veratrin,  Wirkung  auf  Nerv  und  Muskel 
725. 

Versuchswanne,  in  den  Versuchen  an  den 
Zitterwelsen,  613. 

Volta,  über  das  elektrische  Organ,  669. 
678. 

Wärme,  ihre  Wirkung  auf  die  elektro- 
motorische Kraft  der  Muskeln,  202. 203. 

Walsh,  beweist  die  elektrische  Natur 
des  Zitterrochenschlages,  622.  669. 

Wasserstoffsuperoxyd,  elektromotorische 
Unwirksamkeit  seiner  Zersetzung  durch 
Fibrin,   360—363   (Anhang  zu  Abb. 

xxm). 

Wasserzersettung  durch  den  Zitterwels- 
schlag,  623. 

Wbbsb,  Ed.,  Erscheinungen  beim  Ein- 
spritzen von  Wasser  in  die  Muskeln, 
14.  —  Mit  Marchand,  Constanz  des 
Muskel  volums  bei  der  Zusammenziehung, 
472.  Anm.  1.  —  Organische  und  ani- 
malische Bewegung,  502.  —  Falsche 
Auffassung  des  Tetanus,  594. 

Wbbbb,  E.  H.,  Endigung  der  Muskel- 
fasern, 41. 

Wbbbb-,  W. ,  physiologische  Anwendung 
seines  Elektrodynamometers,  508.  509. 

Wbismanb,  Endigung  der  Muskelfasern, 
48.  52.  58. 

Wellenbewegung,  die  Muskelzusammen- 
ziehung eine  solche,  594. 

Widerstand ,  eigentümlicher ,  der 
s/4°/0igen  Na Cl- Lösung,  des  Muskels 
und  des  Thones,  373;  —  verschiedener 
Abschnitte  des  Zitterwelsorganes  nach 
ihren  Ausmessungen,  631  ff. 

Widerstandsrohre,  413. 468.469.630.637. 

Wild,  elektromotorische  Kraft  von  Flüs- 
Bigkeitsketten,  262.  —  Hydroelektrische 
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Spannungsreihe,  265.  —  Stärkste  Hydro- 
thermokette,  268.  282. 

Williamson,  Schlagweite  des  Zitteraal- 
schlages,  624.  Anm.  4. 

Wittich,  v.,  Erscheinungen  beim  Ein- 
spritzen von  Wasser  in  die  Muskeln, 
14.  —  Endigung  der  Muskelfasern,  42. 

Wundt,  elektromotorische  Kraftmessung 
am  M.  gastroknemius  vom  Frosche, 
233. 

Wydler  (und  Scherer),  flüchtige  Säure 
im  Muskelfleische,  4. 

Zeitlicher  Verlauf  des  Muskel-  und  Ner- 
venstromes  bei  Anwendung  der  neuen 
Methoden  zu  ihrer  Ableitung,  196-198. 

—  —  —  des  Zitterfischschlages,  617. 
637.  —  Wie  dieser  Verlauf  zur  Ent- 
ladungshypothese  passe,  714—717  (Abh. 
XXXI.  §.  V). 

Zerreissen  des  Muskels,  merkwürdiger 
Einfluss  auf  die  elektromotorische  Kraft, 
314-316  (Abh.  XXII.  §.  VII).  -  Vergl. 
Ueberdehnung. 

Zipfelrersuck  am  8artorius,  von  Kühne, 
734. 

Zitteraal,  steigt  an  die  Oberfläche  um 
Luft  zu  schnappen,  610.  —  Seine  elek- 
trischen Nerven,  611.  —  Ueberlegen- 
heit  seiner  Organe,  681.  Anm.  1.  — 
Vom  Schlage  des  gekrümmten  Zitter- 
aales, 693-695  (Abh.  XXX.  §.  VÜI). 

Zilterroche,  lebt  hur  kurze  Zeit  in  der 
Gefangenschaft,  611. 


Zitterwelse,  Beobachtungen  und  Versuche 
an  lebend  nach  Berlin  gelangten  Zit- 
terwelsen, 601—647  (Abh.  XXVIII).  — 
Art,  sie  zu  halten,  604.  —  Naturge- 
schichtliches über  sie.  Ihre  Gewohn- 
heiten, 607.  —  Versuchsverfahren  am 
lebenden  Zitterwelse,  611.  —  Subjec- 
tive  Prüfung,  und  Richtung  ihres 
Schlages,  619.  —  Dessen  physikalische 
Untersuchung,  622.  —  Vertheilung  der 
Spannungen  am  thätigen  Organe  des 
Zitterwelses.  Die  hintere  Hälfte  des 
Organes  wirkt  schwächer  als  die  vor- 
dere, 629.  —  Relative  Immunität  der 
Zitterwelse  gegen  elektrische  Schläge, 
638.  —  Versuche  am  überlebenden 
elektrischen  Nerven  und  Organe,  644. 
— Chemische  Reaction  des  Organes,  647. 

Zuckermuskeln,  scheinbar  so  stark  elek- 
tromotorisch wirkend  wie  bluthaltige, 
38.  275. 

Zuckung  durch  Ketten  nur  aus  flüssigen 
Leitern,  296. 

Zuleitende  Flüssigkeiten  in  Flüssigkeits- 
ketten nach  Fechner,  264.  Anm.  2. 

Zuleitung  »gefässe,  auf  Polarisation  und 
secundären  Widerstand  untersucht,  189. 

Zuleitungsröhren,  unpolarisirbare,  82. 

Zusammendrückung,  deren  Einfluss  auf 
die  elektromotorische  Kraft  der  Mus- 
keln, 299.  3Ö1.  316—318.  —  Unmög- 
lichkeit den  Muskel  so  zusammenzu- 
drücken, wie  er  selber  bei  der  Zusam- 
menziehung es  thut,  317. 

Zwischensehnen,  teleologisch  betrachtet, 
569.  Anm.  6. 


Draok  ron  Metzger  St,  Wittig  in  Leipzig. 


* 


im 


im  Muskel. 
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Tabelle  VI.    (S. 

158. 

159;  168-170;  172.) 
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1                    ii       c 

A. 

I. 

B. 

I    — -x IV 

l   +178 

■  -47 

-57 
-28 
-38 

-39 

-17 

-33 



f  —272    1 
-44     {                )  -15 

l   +186    / 

f  -272    1 

{                \  -23 

l   +223    J 

f  -338    \ 

-10    l                \   -69 

l   +212    ) 

—6 

A. 

IL 
B. 

-51 

-25 

—50 

-33 

—43 

A. 

in. 

B. 

i  —295    1 
-25     {                \  -30 
l   +193    1          ^_ 

/  -284    1          "" 
-6       J                }  -37 
l  +209    J 

t  —264    1 

1                J  -30 

l   +205    / 

-15 

-31 

-20 

1 

-10 

-18 
—33 

—3 

- 

A. 

IV. 
B. 

—  19 

r 

f  —268    \ 

-37     {                J  —38 

l   +197    J 

r  — 261   \ 

{                \  -45 

l   +183    J 

-• 

-49 

-20 

. 

A. 

V. 
B. 

Mittel 

-26 

—48 

i 

|  —293    i 

"7         t.  +  224_ 

f  —281-61 
-23-5  { 

l   +2010 

1  —33 

-28 

-33 

-65 

1  -36-7 

-30-3 

—311 

—30-4 

Tabelle  vm.    (S.  170.  171.) 


Strom-  |j  Muskel  durch  zwei 
starken  in :  symmetr.  Querschn. 


Scalen- 
theilen 


begrenzt,  im  Aequator 
durchschnitten  nach 


I. 

A.    |   B. 

6" 


IL 
A.      B. 

16h 


B.  int. 


Sartor. 


Add.  m. 


Semim. 


Ob.  Abschn.  1  *wMohen'|  —  4 

/  d.  beiden  | 
Unt.  Abschn.  J  QnerBohnJ,  +13 

Ob.  Abschn.  \  zwischen    +4 

}  d.  beiden  '■ 
Unt.  Abschn.  J  Querschn. !  —3 

Ob.  Abschn.  1  zwischen  i]  +8 

\  d.  beiden 
Unt.  Abschn.  J  QuerschnJ  +38 

Ob.  Abschn.  \  zwischen  i  +14 

/  d.  beiden 
Unt.  Abschn.  J  Querschn.  —25 


—3 

-3 

+  12 

—1 

—2 

+  15 

+  2    —3 

-6"     - 

+  7 
—  12 

—5 

-18     - 

-11 

—6 

-9 

-3 

-13 

+  67 
—4 

+  73 

+  31 1 
-10, 

+  78 
—8 

+5 

i+4 

+  13 

+  25 

ra. 

A.   |    B. 
23h 

+T 

I 

+  7 


+  3 

+  83 
+  3 

+  9 


^      J 


El 


E.  du  BoisBeuimmd.  Ges.Abh.  IL 


* 


E-duBois-* 


TafM. 


Laue  Uth. 


( 


